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INTRODUCTION. 

Le  présent  Volume  des  Observations  de  1897  inaugure  une  nouvelle  série 
d'Annales  se  distinguant  d'une  manière  essentielle  de  celle  qui  la  précède,  au 
double  point  de  vue  du  plan  adopté  pour  Texéculion  des  études  méridiennes  cl 
de  la  forme  choisie  pour  la  publication. 

Les  raisons  qui  ont  nécessité  Fabandon  des  traditions  suivies  pendant  de 
longues  années,  développées  devant  le  Conseil  de  l'Observatoire  et  approuvées 
par  lui,  se  trouvent  consignées  dans  le  Rapport  annuel  de  V Observatoire  de 
Paris  pour  Vannée  1897.  Il  nous  semble  nécessaire  de  les  reproduire  ici. 

Une  des  plus  grandes  entreprises  poursuivies  depuis  plus  de  quarante  ans,  à 
faide  des  instruments  méridiens,  la  revision  des  zones  de  Lalande,  touche  à  sou 
terme.  Ces  recherches  qui  ont  absorbé,  depuis  i854,  les  efforts  d'une  grande 
partie  du  personnel,  sont  presque  entièrement  achevées  et  l'on  a  pu  recueillir 
déjà  plus  de  600000  observations  des  étoiles  de  Lalande.  Il  ne  reste  plus,  pour 
parfaire  cette  œuvre,  qu'à  remplir  quelques  lacunes  qui  seront  rapidement 
comblées.  Mais,  en  dehors  de  ce  fait  matériel  qui  obligera  d'aborder  d'autres 
problèmes,  des  intérêts  d'ordre  supérieur  nous  ont  engagé  à  abandonner  le 
plan  qui  a  présidé  jusqu'à  présent  à  l'exécution  de  ces  études. 

En  effet,  les  progrès  incessants  accomplis  depuis  une  vingtaine  d'années  dans 
les  diverses  branches  de  la  Science  ont  mis  à  la  disposition  des  astronomes  de 
puissants  moyens  d'investigation  qui  ont  profondément  modifié  les  conditions 
du  travail.  La  Photographie  a  créé,  en  particulier,  des  méthodes  susceptibles 
d'une  haute  perfection,  permettant  de  déterminer,  avec  facilité  et  en  grand 
nombre,  les  positions  relatives  des  astres.  Ces  recherches,  par  suite,  ne  sont 
plus,  comme  dans  le  passé,  effectuées  à  l'aide  des  lunettes  méridiennes,  mais  au 
moyen  d'instruments  photographiques  montés  équatorialement.  Remplacés 
ainsi  par  un  nouvel  outillage,  les  instruments  méridiens,  n'étant  plus  employés 
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pour  les  recherches  multiples  qu'ils  avaient  à  accomplir  autrefois,  ne  serviront 
désormais  qu'à  élucider  les  problèmes  les  plus  ardus  de  l'Astronomie  de  pré- 
cision. 

Mais,  lorsqu'on  veut  aborder  des  études  d'une  nature  si  complexe,  il  faut, 
pour  les  mener  à  bonne  fin,  confier  leur  exécution  à  des  astronomes  habiles, 
formés  à  la  suite  d'une  longue  expérience,  à  de  véritables  savants,  capables  de 
mettre  à  profit  toutes  les  ressources  de  la  Science  moderne,  et  leur  accorder  la 
liberté  nécessaire  pour  déployer  cette  initiative  personnelle  qui  est  la  condition 
essentielle  du  succès  de  toute  œuvre  scientifique.  Il  s'agit,  en  effet,  de  progrès  à 
réaliser  dans  un  domaine  où  la  culture  intellectuelle  a  déjà  atteint  un  niveau 
très  élevé.  La  centralisation  excessive  des  travaux  méridiens  qui  existait  jusqu'à 
présent,  basée  sur  la  collaboration  d'un  nombre  considérable  d'observateurs, 
étant  de  nature  à  paralyser  tout  esprit  d'entreprise,  ne  pouvait  être  maintenue 
plus  longtemps  dans  les  conditions  données.  Il  convient  de  faire  remarquer  ici 
qu'on  peut  noter  dans  fes  Sciences  un  certain  nombre  de  travaux,  d'un  carac- 
tère tout  spécial,  qui,  tout  en  demandant  une  ardeur  soutenue  et  des  labeurs 
incessants,  ne  sont  pas  de  nature  à  répandre  un  vif  éclat  sur  les  savants  qui  s'y 
consacrent.  Leur  œuvre  n'attire  pas  sur  eux  la  faveur  et  l'attention  qu'on  accorde 
souvent  à  des  travaux  de  moindre  importance.  Les  observations  méridiennes, 
•  généralement  de  si  longue  haleine,  peuvent  être  rangées  parmi  ces  études  diffi- 
ciles. Leur  entreprise  nous  paraît  constituer  un  titre  particulier  et  il  nous 
semble  nécessaire  d'accorder  aux  astronomes  qui  les  accomplissent  les  encouni- 
gements  qu'ils  méritent  et  de  leur  assurer  d'une  manière  complète  le  bénéfice 
de  leur  dévouement. 

En  s'inspirant  de  ces  considérations,  il  fallait  non  seulement  affecter  les  in- 
struments méridiens  k  de  nouvelles  recherches,  mais  aussi  inaugurer  une  autre 
organisation  du  travail  scientifique.  Le  nouveau  plan  d'études,  ainsi  mis  en 
pratique,  a  été  réalisé  dans  les  conditions  suivantes  : 

Nous  possédons  trois  instruments  méridiens;  chacun  d'eux,  en  général,  est 
confié  à  deux  astronomes  assistés  d'un  aide,  et  eniployé  à  l'étude  d'une  des 
questions  les  plus  importantes  de  l'Astronomie  de  précision»  Les  observations 
ainsi  effectuées  sont  réduites,  discutées,  publiées  en  forme  de  Mémoires  sous  le 
nom  des  astronomes  qui  les  ont  accomplies;  en  assumant  la  responsabilité 
scientifique  de  leurs  recherches,  ils  recueillent  d'une  manière  intégrale  l'honneur 
([ue  comporte  le  succès  de  leurs  travaux. 

Le  cercle  méridien  du  jardin  est  confié  à  MM.  Renan,  Perchot  et  Eberl  et 
consacré  à  la  détermination  absolue  de  la  latitude  et  des  variations  qu'elle 
peut  subir. 

Le  grand  instrument  méridien  est  mis  à  la  disposition  de  MM.  Oltramare  et 
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Lancelin,  assistés  de  M.  Chatelu  (J.),  pour  servir  à  la  détermination  des  décli- 
naisons absolues  des  étoiles  fondamentales. 

Les  instruments  de  Gambey  (lunette  et  cercle)  sont  utilisés  par  MM.  Barré, 
Viennet  et  Brandicourt.  La  tâche  de  ces  observateurs  est  de  combler  les  lacunes 
qui  existent  encore  dans  les  observations  des  étoiles  de  Lalande. 

Mais,  pour  que  la  réforme  inaugurée  puisse  porter  tous  ses  fruits,  il  était 
nécessaire  de  mettre  entre  les  mains  des  observateurs  un  outillage  en  harmonie 
avec  la  haute  précision  à  obtenir.  Nous  nous  sommes  heurtés  ici  à  des  difficultés 
de  tous  genres  que  nous  n'avons  pas  encore  pu  surmonter  d'une  manière  com- 
plète. Ces  difficultés  tiennent,  d'un  côté,  aux  instruments  eux-mêmes  et,  d'autre 
part,  à  leur  installation  défectueuse. 

En  effet,  l'Observatoire  a  été  édifié  à  une  époque  où  il  était  impossible  de 
prévoir  les  exigences  de  la  Science  moderne.  Plusieurs  de  nos  instruments  se 
trouvent  établis  sur  un  sol  qui  ne  possède  pas  une  stabilité  suffisante  et  ils 
n'ont  pas  été,  en  général,  suffisamment  rais  à  l'abri  des  variations  de  tempéra- 
ture. 

En  ce  qui  concerne  les  instruments  eux-mêmes,  la  construction,  à  certains 

« 

égards,  présentait  quelques  imperfections;  ils  ne  se  trouvaient  pas,  en  outre, 
dotés  de  tous  les  appareils  auxiliaires  destinés  à  les  rendre  applicables  aux  re- 
cherches de  haute  exactitude. 

Grâce  à  l'appui  bienveillant  de  l'Administration  supérieure,  nous  avons  pu, 
en  ce  qui  concerne  le  cercle  méridien  du  jardin,  réaliser  partiellement  des  per- 
fectionnements importants. 

Un  socle  en  fonte  supportant  une  monture  circulaire  garnie  de  six  micro- 
scopes, formant  un  ensemble  homogène,  a  été  installé  en  1898  sur  le  pilier 
Ouest  de  cet  instrument.  Nous  aurons  ainsi  la  faculté  de  pouvoir  échapper  aux 
grandes  variations  de  lecture,  provenant  des  microscopes  actuels,  établis  dans 
un  bloc  de  marbre  dont  ils  traversent  toute  l'épaisseur. 

?ious  avons  pu  également  améliorer  l'installation  de  nos  piliers  de  mire;  afin 
de  les  soustraire  à  l'action  du  rayonnement  solaire,  les  deux  piliers  de  mire  du 
grand  instrument  méridien  ont  été  entourés  en  1897  d'une  double  enveloppe 
g'arnie  intérieurement  de  varech;  ceux  du  cercle  méridien  du  jardin  et  des 
instruments  de  Gambey  ont  été  revêtus,  en  1898  et  1899,  d'une  épaisse  couche 
isolante  de  briques  de  liège. 

Enfin  les  piliers  supportant  l'axe  du  cercle  méridien  du  jardin  ont  été  con- 
solidés en  sous-œuvre  et  leur  fondation,  établie  en  meulière  et  ciment,  repose 
actuellement  sur  les  premières  couches  calcaires  très  résistantes  du  sol  sou- 
terrain, à  12",  60  au-dessous  du  niveau  de  la  terrasse  du  jardin. 

JJn  progrès  des  plus  considérables  a  été  encore  réalisé  par  l'application  de  la 
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lumière  électrique  à  tous  les  instruments  méridiens  et  à  leurs  mires.  Nous  avons 
pu  ainsi  éviter  les  graves  inconvénients  causés  par  les  nombreux  becs  de  gaz 
établis  dans  nos  salles  d'observations.  La  chaleur  émanant  de  ces  foyers  ne  pro- 
voquait pas  seulement  des  dilatations  nuisibles  dans  les  diverses  parties  des 
instruments,  mais  troublait  encore  l'équilibre  des  couches  atmosphériques  dans 
le  voisinage  de  l'objectif  et  suscitait  ainsi  des  ondulations  anormales  dans  les 
images  des  astres. 

Au  point  de  vue  scientifique,  nous  nous  sommes  efforcés  d'obtenir  une  solu- 
tion satisfaisante  d'un  problème  qui,  depuis  près  de  quarante  ans,  a  été  l'objet 
des  préoccupations  des  astronomes  les  plus  éminents  de  l'Observatoire.  11  s'agit 
du  nadir,  c'est-à-dire  de  la  direction  de  la  verticale,  origine  à  laquelle  on 
rapporte  la  latitude  et  les  distances  zénithales  des  astres. 

A  Paris,  la  détermination  de  cet  élément  fondamental  présente  des  difficultés 
particulières,  causées  par  le  manque  de  stabilité  du  sol  et  par  la  circulation 
intense  qui  règne  autour  de  l'Observatoire.  Ces  conditions  fâcheuses  provoquent 
dans  les  images  des  agitations  telles,  que,  pendant  la  plus  grande  partie  de  la 
journée,  il  devenait  impossible  d'observer  la  direction  nadirale.  Pour  parer  à 
ces  inconvénients,  on  a  été  amené,  depuis  plusieurs  années,  à  employer  comme 
surface  réfléchissante  une  très  mince  couche  de  mercure.  Mais  ce  procédé,  qui 
procure,  d'une  manière  incontestable,  aux  images  une  plus  grande  tranquillité, 
pouvait  faire  naître  une  nouvelle  cause  d'erreurs.  En  effet,  on  s'exposait  ainsi  au 
danger  d'altérer  l'horizontalité  de  la  couche  par  des  actions  capillaires  provenant 
de  la  cuvette.  Il  est  vrai  que  ces  actions  capillaires  ne  paraissent  pas  avoir  une 
influence  appréciable,  comme  cela  résulte  d'études  spéciales  faites  aussi  bien  à 
l'Observatoire  de  Paris  qu'à  celui  de  Nice. 

Mais,  comme  cette  méthode  appliquée  à  la  solution  des  problèmes  les  plus 
délicats  de  l'Astronomie  pouvait  néanmoins  faire  naître  quelques  doutes,  il  nous 
a  semblé  très  utile  de  mettre  encore  une  fois  ce  problème  capital  à  l'étude,  afin 
d'obtenir  une  détermination  du  nadir  à  l'abri  de  toute  critique.  Les  efforts  de 
plusieurs  de  nos  astronomes  ont  donc  été  dirigés  vers  ce  but;  MM.  Perchot  et 
Ébert  sont  arrivés  à  la  solution  désirée  par  une  voie  indirecte.  Ils  ont  expéri- 
menté un  îippareil  zénithal  dont  le  principe  a  été  énoncé  en  1897  par 
M.  Deichmtiller. 

Cet  appareil,  adapté  au  cercle  méridien  du  jardin,  consiste  en  un  miroir  plan 
argenté  supporté  par  une  monture  métallique  dont  la  bordure  circulaire  flotte 
dans  un  bain  de  mercure  annulaire.  Avec  cette  disposition,  les  petites  vibrations 
sont  atténuées  par  le  poids  de  l'appareil  flottant,  et  l'on  arrive  à  pouvoir  déter- 
miner la  direction  zénithale  de  la  lunette  à  l'aide  de  la  partie  centrale  du  miroir, 
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resiée  dégagée;  cette  direction  offre  ravantage  de  correspondre  au  centre  du 
ciel  visible  au-dessus  de  l'horizon  et,  pour  cela  même,  sa  connaissance  est  encon* 
plus  précieuse  que  celle  du  nadir. 

D'un  autre  côté,  M.  Hamy,  en  s'appuyant  sur  des  considérations  théoriques 
1res  ingénieuses,  est  arrivé  à  nous  fournir  une  solution  directe  et  complète  du 
problème  cherché.  Voici  en  substance  la  disposition  qu'il  a  imaginée  : 

Le  bain  de  mercure  est  suspendu  à  un  système  de  ressorts  susceptibles  de 
s'allonger  notablement  et  dont  la  longueur  est  calculée  de  telle  façon  que 
Tamplitude  des  vibrations  se  trouve  considérablement  réduite.  Dans  l'appareil 
provisoire,  cette  amplitude  était  réduite  au  loo*  de  sa  valeur.  Pour  arriver  rapi- 
dement à  l'état  d'équilibre,  c'est-à-dire  pour  arrêter  tout  mouvement  pendulaire 
(lu  bain  de  mercure,  la  cuvette  se  trouve  munie,  à  sa  partie  inférieure,  do 
palettes  plongeant  dans  un  liquide  visqueux  faisant  l'office  d'amortisseur. 
M.  Hamy  a  réalisé  ainsi  un  appareil  à  couche  épaisse,  qui  permet  d'effectuer 
l(îs  mesures  nadirales  à  toutes  les  heures  de  la  journée  et  de  la  soirée. 

Mais,  en  dehors  de  ces  recherches,  qui  ont  eu  pour  but  de  nous  soustraire  à 
l'influence  des  trépidations  du  sol,  la  détermination  du  nadir  renferme  diverses 
causes  d'erreurs  systématiques  provenant  de  l'oculaire  nadiral. 

Pour  éliminer  ces  inconvénients,  MM.  Oltramare  et  Lancelin  se  sont  livrés  à 
une  série  d'expériences  qui  les  ont  conduits  à  une  amélioration  notable  du  pro- 
cédé d'observation  suivi  jusqu'à  présent. 

Une  des  conditions  les  plus  essentielles  au  succès  des  études  méridiennes  con- 
siste dans  la  détermination  précise  des  flexions  qui  proviennent  de  la  désorien ta- 
lion de  la  ligne  de  visée  pendant  la  rotation  de  la  lunette.  Il  est  indispensable 
de  tenir  compte  de  ces  petites  fluctuations  de  l'axe  optique  qui  sont  provoquées 
par  un  ensemble  de  causes  d'ordres  différents.  Les  procédés  physiques  généra- 
lement usités  pour  atteindre  ce  but  ne  comportent  pas  une  grande  exactitude. 
Nous  avons  fait  étudier  cette  question  avec  un  soin  particulier.  Les  deux  groupes 
d'observateurs  :  MM.  Boquet,  Oltramare  et  Lancelin,  au  grand  instrument  mé- 
ridien, d'un  côté,  et.MM.  Renan,  Perchotet  Ebert,  au  cercle  méridien  du  jardin, 
d'autre  part,  ont  effectué,  dans  cet  ordre  d'idées,  de  nombreuses  recherches  et 
ils  ont  réussi  à  établir,  pour  la  mesure  des  flexions,  un  mode  d'opération  sus- 
ceptible d'une  plus  grande  rigueur  que  celui  employé  jusqu'à  présent. 

Toute  recherche  scientifique  provoque  nécessairement  certains  tâtonnements 

et  diverses  expériences  avant  de  pouvoir  arriver  à  la  méthode  définitive.  Ce  n'esl 

que  pendant  le  cours  du  travail  que  l'on  parvient  à  découvrir  successivement 

les  procédés  les  plus  avantajifeux;  et  il  en  est  souvent  ainsi  jusqu'au  moment 

mêmL»  où  l'élude  poursuivie  louclie  à  son  tornio.  On  constatera  facilement,  par 
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L'organisation  nouvelle  des  travaux  méridiens  a  provoqué  nécessairement 
une  modification  du  service  de  jour.  Cette  réforme  avait  pour  but  de  laisser  à 
chaque  astronome  la  responsabilité  scientifique  de  ses  recherches  personnelles. 
Il  a  fallu  renoncer,  sauf  dans  quelques  cas  exceptionnels,  à  combiner  les  obser- 
vations de  jour  avec  les  observations  de  nuit,  le  but  poursuivi  par  les  observa- 
leurs  étant,  dans  ces  deux  cas,  absolument  dijfférent.  Tandis  que  les  observa- 
tions de  jour  sont  destinées  à  nous  fournir  avec  la.  plus  haute  exactitude  les 
coordonnées  relatives  du  Soleil  et  des  planètes  par  rapport  au  Catalogue  de 
fondamentales  adopté  jusqu'à  présent,  celles  effectuées  la  nuit  ont  pour  objet  la 
détermination  des  distances  polaires  absolues  des  étoiles  fondamentales  et  de  la 
latitude. 

Pour  exécuter  nos  recherches,  il  nous  a  semblé  nécessaire  de  tenir  compte  de 
tous  les  progrès  *réalisés  à  l'époque  moderne.  Il  était,  dès  lors,  indispensable, 
non  seulement  de  faire  subir  à  l'instrument  diverses  modifications,  mais  aussi 
de  perfectionner  certains  procédés  d'observation;  on  en  trouvera  plus  loin  le 
détail.  Dans  cet  ordre  d'idées,  nous  avons  multiplié  les  déterminations  d(*s 
constantes  instrumentales.  Le  nombre  des  polaires  qu'on  peut  observer  dans  h» 
jour  étant  forcément  très  restreint,  nous  avons  eu  recours  aux  observations 
effectuées  dans  le  courant  de  la  soirée,  et  nous  avons  pu  ainsi  baser  Télat  do  In 
Lunette  sur  un  nombre  suffisant  de  ces  astres. 

Les  observations  méridiennes  de  jour  ont  été   poursuivies   régulièrenuMit 
pendant  l'année  1 897.  Elles  comprennent  les  observations  du  Soleil,  des  planèlos 
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inférieures,  de  la  Lune,  et,  en  outre,  de  celles  des  étoiles  fondamentales  qu'il 
convient  de  faire  pour  la  détermination  des  positions  de  ces  astres,  de  l'heure  de 
l'Observatoire,  du  lieu  du  pôle.  Les  deux  coordonnées  ont  été  mesurées  à  la  fois 
par  l'observateur. 

On  trouvera  (t.  XIX,  p.  43)  une  description  détaillée  de  l'instrument  et  de 
son  installation.  Les  additions  et  modifications  faites  au  Cercle  et  à  ses  acces- 
soires depuis  cette  époque  sont  indiquées  dans  les  difTérents  Volumes  d'obser- 
vations. A  partir  du  mois  d'avril,  d'importants  perfectionnements  ont  été  ap- 
portés à  l'instrument.  L'ancien  bain  de  mercure  qui  reposait  sur  le  plancher  a 
été  remplacé  par  un  second  bain  placé  à  poste  fixe  sur  un  pilier  d'une  grande 
stabilité.  On  a  procédé  à  un  serrage  complet  de  l'objectif.  Ces  modifications  ont 
eu  l'heureux  effet  de  rendre  les  variations  du  Nadir  beaucoup  moins  considé- 
rables ;  ces  variations  ne  semblent  plus  avoir  d'autre  cause  que  la  dilatation  du 
pilier  qui  supporte  les  microscopes.  La  surface  de  l'objectif  a  été  réduite  de 
moitié  environ  par  un  diaphragme  :  il  en  est  résulté  une  meilleure  définition  des 
images.  L'ancien  oculaire  à  tirage  a  été  remplacé  par  un  oculaire  à  pas  de  vis, 
de  même  que  le  micromètre  de  la  Lunette  a  été  modifié  de  manière  à  obtenir  la 
mise  au  foyer  avec  toute  la  rigueur  nécessaire.  La  mire  et  son  collimateur  sont 
protégés  par  un  double  revêtement  garni  intérieurement  de  varech.  Grâce  à 
c<.»s  précautions,  les  variations  diurnes  de  la  lecture  sur  la  mire  sont  bien  moins 
notables.  Signalons  encore  l'application  de  la  lumière  électrique  à  l'instrument 
et  à  ses  accessoires. 

Dans  ce  qui  suit,  nous  nous  bornons  à  présenter  le  résultat  des  observations, 
nous  en  référant  d'ailleurs,  en  ce  qui  concerne  les  procédés  d'observations,  au 
Volume  de  1874. 

I.  —  Observations  des  ascensions  droites. 

Micromètre.  —  Fil  mobile  vertical;  valeur  d'un  tour  de  la  vis  micromé- 
trique.  —  Positions  et  distances  des  fils  verticaux  fi^es  et  du  fil  moyen.  — 
La  valeur  d'un  tour  de  la  vis  micrométrique  qui  conduit  le  fil  vertical  mobile 
est  de  3^,9926  (log  =  0,60126)  dans  l'équateur. 

Le  réticule  comprend  dix-sept  fils  fixes  et  un  fil  mobile. 

Les  positions  des  dix  fils  les  plus  rapprochés  de  part  et  d'autre  du  méridien, 
cl  la  position  i'^  du  fil  moyen  fictif  correspondant  aux  six  fils  I,  II,  III,  VIII, 
IX,  X,  dont  on  s'est  servi  presque  exclusivement  pour  les  observations,  sont 
données  dans  le  Tableau  suivant  : 
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T. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


VI. 


VII.        VIII.       IX. 


X. 


IW 


Janv.   5 


t  t  t  t  i  t  t  t  t  t  t 

47,5o8    43,537    39,796    36,285    33,029   27,026   23,776   20,273    i6,5o8    12,521    3o,o24 


On  démonte  le  micromètre  pour  le  transformer. 


Févr. 16 
Mars  17 

Avril  7 
21 

Mai  7 
20 

Juin  9 
22 

Juin.  6 
20 

Sept.  I 
i5 
28 

Oct.  12 
27 

Nov.  10 
24 

Dec.  i5 
28 


47,524    43,558    39,802   36,299   33,037   27,033 
47,526   43,558   39,801    36,296   33,o4o   27,037 


47.522  43,560 
47,521  43,553 
47,323  43,557 

47.523  43,556 
47,526  43,556 
47,529  43,559 

47.526  43,558 

47.528  43,557 

47.527  43,558 

47.529  43,56i 
47,526  43,560 


39 , 8o5 

39,797 
39,800 

39,803 

39,802 

39 , 800 


36 , 3oo 
36 , 296 
36,295 
36,298 
36,296 
36,296 


47,532 
47,53i 
47,528 
47,53o 
47,528 
47,528 


43,560 
43,562 
43,560 

43,564 
43,563 
43,569 


39.799  36,299 
39,798  36,296 

39.800  36,297 
39,804  36,3oo 

39.801  36,3oo 

39 . 803  36 , 3oo 

39.804  36,3oo 
39,803  36,3oi 
39,808  36,3oi 

39.805  36,3oo 
39,807  36,3o3 


33,044 
33,040 

33,o38 
33,041 
33,037 
33,o38 

33,o38 
33,039 
33,o38 
33,042 
33,o4o 

33,o4o 
33,042 

33,o4i 
33,042 
33,o4o 
33,047 


27,040 
27,034 
27,033 
27,o36 
27,035 
27,o32 

27,037 

27,o32 

27,033 
27,035 
27,035 

27,037 

27,o36 
27,035 
27,0^2 
27,042 
27 , o46 


23,786 
23,789 

23,790 
23,781 
23,784 
23,789 
23,785 
23 ,783 

23,789 

23,781 

23,787 
23,786 
23,787 

23,788 
23,790 
23,789 

îi3 ,  794 
23 , 792 

^3,797 


20,284 
20,286 

20,293 

20,284 
20,287 
20,291 
20,286 
20,290 

20 , 290 
20,285 
20,288 
20 , 292 
20,291 

20 , 292 
20,294 
20,291 
20,297 
20 , 294 
20,297 


6,52j 
6,526 

6,5i9 
6,5i3 
6,5i6 
6,5i3 
6,5j7 
6,5i6 

6,5i8 
6,519 
6,5i7 
6,520 
6,5i8 

6,519 

6,021 

6,521 
6,524 
6,524 
6,527 


2,536    3o,o38 
2,536    3o,o39 


2,543 
2,535 
2,535 
2,537 
2,535 
2,533 

2,538 

2,532 

2,537 

2,540 

2,537 

2,537 
2,542 
2,538 
2,543 
2,545 
2,545 


3o,o4o 

3o,o34 
3o,o36 
3o,o37 
3o,o37 
3o,o38 

3o,o38 
3o,o37 
3o,o38 
3o,o4i 
3o,o39 

3o,o4o 
3o,o42 
3o,o4o 

3o,o44 
3o,o43 
3o,o45 


On  conclut  de  chacun  des  groupes  précédents  pour  la  distance  de  chaque  fil  k 
la  moyenne  des  six  : 


I. 

»7!484 
17,486 

«7,487 
17,488 

17,488 


II. 

t 
i3,5i3 

i3,5i9 

■I  3,520 

I 3,520 

i3,52i 


III. 


—9,77^ 
—9,763 

—9,7^4 
—9,761 
-9,763 


IV. 

i 
6,261 

6,259 

-6 ,  260 

6,259 

6,259 


V. 


VI. 


vu. 


VIII. 


IX. 


l  t  t  t  t 

— 3,oo5  -4-2,998  -+-6,248  -*-9,75i  -m3,5i6 

— 3,000  -4-3, 004  -h6,25i  -f-9,754  -+-i3,5i3 

—  3,oo3  -+-3,002  -î-6,252  -1-9,758  h-i3,52i 
— 3,000  -h3,oo5  -h6,253  -+-9,750  H- 1 3, 521 

—  3,000  4-3, 002  -h6,25o  4-9,748  4-1 3,5 19 


X. 

i 
i7,5o3 

i7,5o3 

17,501 

17,502 

17,500 


Nombre 

de 
déterra . 


I 

x 

6 
5 

(j 


Moy. — 17,487  — i3,5i9  —9,765  — 6,260  —3,002  4-3, 002  -i-6,25i  4-9,752 


i3,5i8 


4-17, 5o2         20 


d'où  l'on  obtient  pour  les  corrections  qu'il  faut  appliquer  aux  passages  observés, 
à  Téquateur,  à  chacun  des  dix  fils,  pour  ramener  ces  passages  à  la  moyenne  des 
six  fils  I,  II,  III,  VIII,  IX  et  X. 


i. 


Il 


III. 


IV. 


V. 


VI 


VII. 


vin. 


IX. 


X. 


4-69,83  4-53,99  4-38,99  4-24,99  -h  11, 99   -ii,99  — '-a4,96  —38,94  —53,97    —69,88 

•  Collimation  du  fil  moyen,  —  Soient  N  la  lecture  pour  le  pointé  fait  sur  le 
collimateur  nord,  S  la  lecture  pour  le  pointé  fait  sur  le  collimateur  sud,  v^  la 
position  du  fil  mobile  pour  lequel  la  collimation  est  nulle;  on  a 


ro-i(N4-S), 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


p,„  étant  la  position  du  fil  moyen,   c  la  coUimation  de  ce  fil,  /ir  =  3%9926  la 
valeur  d'un  tour  de  la  vis  microm étriqué, 

Nous  présentons,  dans  le  Tableau  suivant,  les  valeurs  des  lectures  correspon- 
dant aux  pointés  faits  sur  chacun  des  collimateurs;  nous  mettons  en  regard  de 
chaque  couple  d'observations  la  valeur  de  v^  qu'on  en  déduit  et  celle  de  p,„  au 
même  jour;  la  différence  moyenne  Vj^  —  Pq^  multipliée  par  /:,  donne  la  valeur  de 
la  collimation  c  inscrite  dans  la  dernière  colonne,  telle  qu'elle  a  été  adoptée 
pour  la  réduction  des  observations. 

Observations  des  collimateurs  et  collimation  du  fil  m,oyen. 


c  moyen. 


I  ,o5o 

1  ,o5o 

1,070 

» 

» 

)> 

» 

» 
1,070 

1,086 

» 

I  ,086 
I  ,o3o 

» 


-r-     f,o3o 

Observations  de  la  Mire,  —  Azimut,  —  On  trouvera,  dans  le  Tableau 
suivant,  les  valeurs  moyennes  de  M  des  lectures  micrométriques  faites  sur  la 
Mirr,  correspondant  aux  intervalles  pendant  lesquels  les  lectures  individuelles 
n'éprouvent  que  de  petites  variations,  imputables  aux  erreurs  inévitables  de 
r()l)servatioa.  En  regard  de  la  première  valeur  de  M  dans  chaque  groupe, 
ou  a  mis  la  valeur  moyenne  adoptée  de  Pq,  calculée  à  l'aide  du  Tableau  pré- 
cédent; on  a,  en  outre,  inscrit  les  valeurs  de  A'(p^,—  M),  qui  nous  serviront 
il  calculer  Tazimut  de  la  Mire,  lorsque  nous  aurons  déterminé  l'azimut  de  la 
Lunette  par  l'observation  des  circompolaires,  et  inversement  à  déduire  l'azimut 
moyen  de  la  Lunette  de  l'azimut  moyen  de  la  Mire. 


1897. 

Coll.  sud. 

Coll.  nord. 

"•• 

''/M  • 

»'/ii  — ",. 

Janv.    5... 

30^,447 

i 
29,064 

i 
29,756 

t 

3o,o24 

-H 

l 
0,268 

Févr.  16  . . 

29,846 

29 ,  l'^o 

29,783 

3o,o38 

-+- 

0,255 

Mars  17... 

29,938 

29 , 6 I 0 

29,774 

3o,o39 

•+■ 

0 ,  265 

Avril    7... 

28,749 

3o,79i 

29,772 

3o,o4o 

-f- 

0,268 

7. . . 

28.751 

30,788 

29.770 

3o,o4o 

H- 

0,270 

21  . . 

28,618 

3o,9io 

29,764 

3o,o34 

-+- 

0,270 

Mai       7. . . 

27,827 

31,696 

29,762 

3t),o36 

-f- 

0,274 

20,. . 

^•97it)9 

30,429 

29,769 

3o,o37 

-4- 

0,268 

Juin    10... 

28,183 

31,370 

29,776 

3o,o37 

-+- 

0,261 

22. .  . 

29,425 

30, 12) 

29,775 

3o,o38 

1. 

0,263 

Juin.    6... 

29,254 

30,277 

29,765 

3o,o38 

-+- 

0,273 

20. . . 

29,039 

3o,479 

29:7^9 

3o,o37 

_u 

0,278 

Sept.    I... 

29,302 

3o , 22 I 

29,762 

3o,o38 

-+- 

0,276 

I } — 

So,2G6 

29 , 266 

29,766 

3o,o4i 

-J- 

0,275 

28... 

29,390 

30,169 

29 , 779 

3o,o39 

0,260 

Oct.    12... 

3o, f57 

29 . 398 

29,777 

3o,o4o 

-+- 

0,263 

28.. . 

'^9w97 

29,788 

29,792 

3o,o42 

-h 

o,25o 

Nov.   10. . . 

29,617 

29,943 

29,780 

3o,o4o 

-f- 

0 ,  260 

2I... 

29,730 

29,838 

29,784 

3o,o4î 

. 

0 ,  260 

Dec.  I  ). . . 

29,782 

29 , 796 

29,789 

3o,o43 

-h 

0,254 

28... 

28,940 

3o,62i 

29,783 

30,045 

-\- 

0,262 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES, 
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Observations  de  la  Mire. 


Limites. 
1897. 

Janv.   3 à  Janv.    4 . 

Janv.    5 à  Janv.   6. 

Janv.    7 àFévr.  17. 

Févr.  17  (soir),  à  Févr.  aS. 

Mars    4 à  Mars    7 . 

Mars    9 

Mars  12 

Mars  14 à  Mars  18. 

Mars  19 à  Mars  24 . 

Mars  25 à  Mars  3i . 

Avril   1 à  Avril    7. 

Avril   8 

Avril    9 à  Avril  10. 

Avril  II à  Avril  1 3 . 

Avril  i3  (malin)  à  Avril  26. 
Avril  26  (malin)  à  Avril  29. 
Avril  29  (malin)  à  Mai  9. 
Mai  9  (malin)  à  Mai 
Mai  10  (matin)  à  Mai 
Mai  i3  (matin)  à  Mai 
Mai     14  (matin)  à  Mai 

Mai    23 à  Mai 

Mai    3o à  Juin  3o. 

Juin.    I à  Août  26. 


10. 
i3. 
14. 
22. 

28. 


Nombre 

de  délerm. 

M  moyen. 

2 

t 
3o,6i5 

2 

3o,65G 

10 

3o,666 

3 

30,717 

2 

30,687 

1 

30,704 

2 

3o,659 

II 

3o,7o5 

17 

30,719 

21 

30,699 

20 

30,700 

6 

3o,72i 

7 

3o,74o 

12 

30,719 

49 

3o,7o3 

18 

3o,74o 

45 

3o,7ii 

5 

3o,733 

i5 

3o,7o6 

6 

30,720 

29 

30,742 

9 

30,724 

26 

30,745 

44 

30,746 

5 

30,721 

85 

30,702 

5 

3o,685 

5 

3o,66o 

14 

3o,63o 

41 

30,678 

5i 

3o,5o4(-) 

»99 

3o,465 

i\  adopté.        r,  —  M .        /  (  c.^  —  M  ) . 


29,756        — 


29,779 


29,770        — 


29,766 


29,784        — 


t 
0 

,859 

— 

3*430 

0, 

900 

3  593 

0 

,887 

3,541 

0. 

,938 

— 

3,745 

0. 

,908 

— 

3,625 

0 

,925 

— 

3,693 

0 

,880 

— 

3,5i3 

0 

,92c 

— 

3,697 

0. 

,940 

— 

3,753 

0 

,920 

3,673 

0 

,930 

— 

3,713 

0 

,95i 

— 

3,797 

0, 

970 

— 

3,873 

0 

,949 

3,789 

0 

,933 

3,725 

0 

,970 

— 

3,873 

0 

,941 

— 

3,757 

0 

,963 

— 

3,845 

0, 

,936 

— 

3,737 

0 

,950 

— 

3,793 

0 

,972 

3,881 

0, 

,954 

3,809 

0 

,975 

3,893 

0 

,980 

3,913 

O: 

955 

— 

3,813 

0 

,936 

0,  ^Oy 

0. 

»90i 

— 

3,597 

0, 

876 

3,497 

Oj 

846 

— 

3,378 

0, 

894 

— 

3,569 

0, 

720 

2,875 

0, 

681 

2,719 

Août  27 à  Sept.    2. 

Sept.   3 à  Sept.  3o. 

Oct.     1 à  Oct.    2. 

Oct.     3 à  Oct.     4. 

Oct.     4  (malin)  à  Oct.    7. 

Oct.     8 à  Oct.  20. 

Oct.  20  (soir) . .  à  Oct.  3 1 . 

Nov.    I à  Dec.  3o. 

Niveau.  —  Inclinaison  de  l'axe.  —  Une  partie  du  niveau  est  égale  à  o",95. 
en  arc  ou  à  o',o63  en  temps. 

O  désignant  la  somme  des  deux  lectures  faites  dans  la  position  pour  laquelle 
les  divisions  vont  en  croissant  vers  l'Ouest,  E  la  somme  des  deux  lectures  faites 
quand  les  divisions  vont  en  croissant  vers  l'Est,  l'inclinaison  ^,  exprimée  en  par- 
ties du  niveau,  sera  déterminée  par  la  formule 

p=i(0-E). 

Elle  sera  positive  quand  le  côté  occidental  de  l'axe  sera  le  plus  élevé,  négative 
dans  le  cas  contraire. 


(«)  Le  changement  de  M  provient  des  travaux  cxécntés  au  pilier  de  la  mire. 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Nous  donnons  ci-après  les  valeurs  moyennes  de  P  correspondant  aux  inter- 
valles de  temps  pendant  lesquels  les  variations  apparentes  de  l'inclinaison  sont 
assez  faibles  pour  qu'on  puisse  les  attribuer  aux  erreurs  accidentelles  de  l'ob- 
servation. 

Observations  du  niveau,   —   Valeurs  moyennes  de  V inclinaison  p. 


1 


Limîles 
1«97. 

Jauv.     3 à  Janv.    8  . . 

FovT.  i5 à  Mars  i8  . . 

Mars    i8  (malin)  à  Mars  3i  .. 

Avril     1 à  Avril  28  . . 

Avril    9.8 (matin)  à  Mai      6.. 

Le  6,  on  règle 
Mai       G  (malin)  à  Juin      4  •• 

Juin      8 à  Juin    3o  . . 

Jiiill.      I à  Sept.  3o  . . 

Oci.      1 à  Oct.      4  . . 

Oct.       ) à  Oct.      7  . . 

Oct.      8 à  Oct.    i4  .. 

« 

Oct.  14  (matin)  à  Oct.  17.. 
Oct.  17  (matin)  à  Oct.  19  .. 
Ocf      19  (matin)  à  Oct.    10  . . 


Nombre 

de       en  part, 
délerm.  du  niv. 


Valeurs  moy.  de  p 


6 
16 
II 

23 

10 

le  niveau. 
27 

77 
3 

4 
5 

1 

i 

I 


—0,83 

—  1 ,28 
-2,78 
— 2,10 

—  3,o4 


—'^,77 
-3,75 

—4,12 

-4,35 

—5,28 

-3,94 
-3,56 
—3,18 
—3,63 


en 
temps. 

8 

— o,o52 
— o , 08 I 

—0,144 

— o,i32 

—0,192 
—0,175 

— o,236 
— o , 260 

—0,274 

— 0,333 
— 0,248 
— o , 224 
— o , 200 

-0,229 


Limites 
1897. 


Nombre 

de       en  part, 
délerm.  du  niv. 


Valeurs  moy.  de  [i 


Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 


20  (matin 

25  (matin 
4  (matin 

10  (matin 

11  (matin 

12  (matin 
16  (matin 
22  (matin 

26  (matin 
28  (matin 

8 

10  (matin 

16  (matin 

17  (matin 
26 


à  Oct.  25  . 
à  Nov.  4  • 
à  Nov.  10  . 
à  Nov.  1 1  . 
à  Nov.  12  . 
à  Nov.  16  . 
à  Nov.  22  . 
à  Nov.  26  . 
à  Nov.  28  . 
à  Dec.  7  . 
à  Dec.  10  . 
à  Dec.  16  . 
à  Dec.  17  . 
à  Dec.  23  . 
à  D6c.   3o  . 


5 

8 
3 
I 
I 
3 
5 
3 
2 
8 
3 
5 
2 
5 
4 


p 
—4,07 
—3,55 

— 3,o3 

-3,73. 

— 3,i5 

—3,58 

— 3,23 

— 2,63 

—1,71 

—  1,35 

—  ï,93 

—  1,33 
— 2,o3 

-0,99 
—0,29 


en 
temps. 

— o,256 
— o , 224 
— o,iyi 

—  0,23") 

-0,198 

— o , 226 
— o,2o3 
— o ,  1 66 
— o, 108 
— o,o8'j 
— o, 122 
—0,084' 
— o, 128 
—0,062 
—0,018 


Etoiles  fondamentales,  —  Coordonnées  moyennes  pour  1897,0.  —  Nous 
donnons,  dans  le  Tableau  suivant,  les  positions  moyennes  des  3o6  étoiles  fon- 

« 

damcntales  dont  on  a  fait  usage  à  l'Observatoire  depuis  i856;  nous  avons  inscrit 
en  regard  les  corrections  individuelles  que  nous  avons  déduites  des  observations 
et  dont  on  a  tenu  compte  dans  les  réductions. 

Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1897,0. 


Ascension 
droite. 


m 


21  a  Andromède o.  3.  3,676 

11  p  Cassiopée o.  3.4o,93i 

88  7  Péi^ase o.  7.55,8i5 

io3B.A.C.  Sculpt..  0.22.49,496 

12  Baleine 0.24.46,714 

i3      Baleine 0.29.56,592 

i3o  (PiazzijO". .  • .  0.32.  3,219 

1 8  a  Cassiopée o .  34 .  39 ,  663 

16  p  Baleine o. 38. 25, 000 

24  >î  Cassiopée 0.4*2.51,719 


Correction 
Variation  du 

annuelle.     Cat.  prov. 


3,084 
3,086 
3,376 
3,011 
3,595 


— o,o3o 
— 0,240 
— o,o3o 


3,091 
3,173 

3,084 
a, 983 
3,039     -1-0,120 


-ho,o5o 

— o,o4o 
-i-o,o4o 
—0,090 


Correction 
Distance  Variation  du 

polaire.  annuelle.     Cat.  prov. 


61.28.41,52  —19,90 

3 1.25.    7,22  -19,85 

75.23.20,81  — 20,02 

123. 34. -^v, «9  —19,95 

94.31.35,08  —19,93 

94.   9-36,34  —19,84 

ii5.20.   7,20  —19,79 

34.    1.39,55  —19,78 

108.33.   7,60  —19,79 

32.^3.49,18  —19,22 


0,20 


—  o 


,/ 


0,10 


—  o,5o 

—  0,60 


2,70 
o,  10 
0,00 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 
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Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1897,0.  (Suite.) 


Ascension 
droite. 


i89(Piaz2i)  0^ . . 

63  è  Poissons 

35  V  Andromède 

27  7  Cassiopée 

71  E  Poissons.. .. . 


3o  p  Cassiopée 

43  ^  Andromède 

45  9'  Baleine 

37  ^  Cassiopée 

I  a  Pet. Ourse  (Polaire) 


99  >ï  Poissons 

106  V  Poissons. . . . 

54      Andromède . 

110  0  Poissons.. . . 

s  Sculpteur. . . 


6  p  Bélier. . . 

i3  a  Bélier. . . 

fi  Fourneau 

G7      Baleine . . 

68  0  Baleine. . 


73  ?*  Baleine 

123  (Piazzi)  II"... 

86  7  Baleine 

4i      Bélier 

48  2  Bélier 


9-2  iz  Baleine 

16  ^  Persée  (Algol) 

i  Persée 

57  ^  Bélier 

\'JL     Éridan 


h      m 
0.42.57 

0.43.20 

0.44.    7 

0.50.29 

0.57.35 


.  1.24 
.  3.57 
. 18.52 

.19.  4 
.21 .16 

.25.58 
.36.  4 
.37.12 
.39.57 
.40.49 


1.48.56 
2.  1.21 
2.  8.22 
2 . 1 1 . 5o 
2.14.   8 

2.22.40 

2 .  3o .  25 
2.37.57 
2.43.55 
2.53. 19 

2.56.53 

3 .  I . 27 
3.  1.37 
3.  5.44 
3.   7.41 


33  îc  Persée 3. 16. 58 

2  H  Taureau 3 . 2 1 .  35 

18  î  Éridan 3.28.  5 

39  0  Persée 3 .  35 .  35 

23  ^  Éridan 3.38.19 

a 5  îj  Taureau 3. 41. 21 

44  Ç  Persée 3.47.39 

34  y  Éridan 3.53.  i3 

35  \  Taureau 3.54.58 

40  «* Éridan 4.10.32 


977 
157 
6i3 

4ii 

872 

• 

926 
828 
426 
722 
240 

120 
073 
382 
267 
800 

769 
913 

ii3 

616 

894 

799 
472 

705 

123 

292 

555 
757 
535 
288 
752 

o55 
o37 
oi5 

125 

066 

534 

464 
3io 

îi97 
io5 


Correction 
Variation  du 

annuelle.    Cat.  proT. 


3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
2 
3 
24 


3 
3 
3 
3 

+-  2 

4-  3 

4-  3 
-h  2 
1 
3 


3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

4 
3 
2 

4 
3 

2 

4 
2 

3 
3 
2 
3 
2 


l32 

107 
289 
583 
112 

954 
345 

997 
888 

640 


3o3 
372 
641 

988 
o3o 

i83 
282 
104 
519 
423 

i3o 

885 
3o6 
424 
547 

260 

•244 
826 
25o 

874 

557 
762 

796 

3i8 

766 


H-O 
H-O 
— O 
— O 


—  O 

— o 

-hl 


202  -4-0 

117  -hO 

739  — o 

i65  — o 

817  — o 


-4-0 
— o 
-t-o 

-HO 

—  O 

-t-o 

H-O 

o 

—  o 

—  o 

-hO 

-ho 

—  o 
— o 

-hO 
-hO 

—  O 

-♦-o 

— O 
-hO 

— o 

H-O 
-+-0 

— o 


400 
o3o 
060 

190 

o3o 


100 

070 
000 

040 
070 

180 
o4o 
3oo 

040 
o3o 
i3o 
020 
290 

o3o 
35o 
000 
o4o 
o3o 

o5o 
o4o 

020 
o5o 

020 
070 
340 
120 
180 

o3o 
080 
070 
o3o 
090 


Distance 
polaire. 

85.14.59 

82.58.33 
49.28.55 
29.50.27 
82.39.53 


35.35.  6 
54.55.29 

98.42.54 

3o.i8.  I 

I .14.29 

75. 11.6 
85.  2.  2 

39-49-47 
81 .21 .40 

1 1 5 . 33 .  59 

69.41 .42 

67.  1.29 

121 .i2.3o 

96.53.49 
93.26.44 

82.  o.  6 
83.36.23 
87.11.55 
63.  9.53 
69.  4>i6 

86.18.53 
49.26.26 
40.46.43 
70.39.46 
119.23.37 

4o.3o.2o 
80.37.34 
99. 18. 27 
42. 32. 3 I 
100.  6.43 

66 . i 2 . 49 

58.25.22 

103.48.  6 
77.48.  3 

97.48.47 


Va 

an 


23  - 

34  ~ 

25  - 

32  — 

40  - 

86  - 

62  - 

18  — 
08  - 
3i  — 

01  — 
88  - 
96  ~ 

99  - 

19  - 

96  - 

02  — 
i5  — 
85  — 

17  - 

43  - 

Il  — 

97  - 
16  - 

5o  - 

74  - 

18  — 

,84  - 

49  - 
45  - 

8j  — 

80  — 

50  - 
65  — 
o5  — 

36  - 

32  — 

01  — 

57"  - 

56  - 


Correction 
ation  du 

uelle.    Cat.  proT. 


Observations  de  Paris ,  1 897 . 


8,52 

9,64 

9,66 
9,58 
9,42 

7,80 

9,>9 
8,65 

8,82 

8,80 

8,66 
8,3i 
8,26 

8,19 
8,17 

7,73 
7,16 

6,91 
6,70 

6,49 

6,27 
7,22 
5,29 
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4,59 

4,26 
4,11 

4,11 
3,82 

4,32 

3,o5 

2,74 

2,28 

1,77 

2,37 

1 ,35 
0,90 
0,42 
0,39 

5,79 
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Ascension 
droite. 


Correction 
Variation  du 

annuelle.    Cal.  proT. 


Correction 
Distance  Variation  du 

polaire.  annuelle.     Cat.  prov. 


m 


54  7  Taureau 4  •  »  3 .  55 

74  e  Taureau 4  •2'^*  36 

87  a  Taureau (Aldébaran)  4.3o.  o 

52  v'Éridan 4.3i.33 

53  Éridan 4.33.27 

1  tt' Orion 4  «44 -15 

3t   Cocher 4.5o.i6 

10  p  Girafe 4-54. i5 

'X  e  Lièvre 5 .   i .  6 

i3  a  Cocher  (La Chèvre).  5.  9.  4 

19  p  Orion  (Rigel) 5.  9.35 

1 5  ).  Cocher 5 . 1 1 .  53 

24  7  Orion 5.19.36 

112  S  Taureau 5.19.46 

34  $  Orion 5.26.44 

1 1  a  Lièvre 5 .  28 .  i  [ 

46  s  Orion 5 .  3o .  59 

5o  Ç  Orion 5.35.33 

«Colombe 5.35.55 

58  a  Orion 5.49.35 

34  p  Cocher 5-.5i.58 

37  G  Cocher 5.52. 41 

(57  V  Orion 6 .   i .  4  ï 

7  >î  Gémeaux 6.8.39 

i3  p  Gémeaux 6.16.43 

2  p  Grand  Chien 6. 18.  9 

24  7  Gémeaux 6.3i.45 

9  a  Gr.  Chien  (Sirius).  6.40. 36 

2210  B.A.C.  Girafe.  6.45.   i 

34  9  Gémeaux 6.45.59 


21 
43 

23 


5i  (Hévél.)  Céphée.  6.52.16 

£  Grand  Chien 6.54.34 

3o5  (Piazzi)  \T  . . .  6.56.57 

'Ci  Gémeaux 6 .  58 .  o 

7  Grand  Chien 6.59.  6 


25  $  Grand  Chien 7.  4.12 

55  à  Gémeaux 7 . 1 3 .  58 

3  p  Petit  Chien 7.21.34 

66  a  Gémeaux  (centre) . .  7.28.   i 

10  a  Pet.  Chien (Procyon)  7.33.54 


85o 

112 
594 

oo3 
892 

208 

957 
227 

060 

858 

201 

674 
5i8 

794 
719 

339 
201 

79» 
4i3 

681 

444 
799 
489 
556 

857 

963 
734 
783 
738 
934 


000 
022 

229 
452 

024 
456 
652 


3 
3 
3 
2 
2 

3 
3 
5 
2 

4 


4 
3 
3 


2 
3 
3 
2 
3 

4 

4 
3 
3 
3 

2 
3 
2 
8 
3 


38o     -h29 

747    •-^-  î» 
764    -+-  3 


3 
2 

2 
3 
3 
3 


409 

498 
438 

333 

746 

259 
898 

3i9 
540 
427 

881 
217 
218     —0,070 

790      -H-OjOlO 

o65     —0,040 


646 
043 
028 

"77 

246 

4o5 
090 
427 
622 
633 

643 

467 
646 
812 

9^7 

740 
358 
819 
562 
716 

439 
590 
257 
836 
145 


H-0,020 
—0,040 

— o , oao 


—0,080 


— o , 200 
-+-0,090 
•4-0,090 
-+-0,090 
— o, 100 


o,o3o 


H-0,020 


74.37.16,98   — 


— o,o3o 

0,000 

— o,o5o 


■0,110 
0,020 


-4-o,o3o 
0,000 
-ho,oio 
-4-0, o3o 
— o,o5o 

— o,o5o 
— o,o4o 
—  o , 3oo 

-+-o,o5o 


— o,o4o 
— o,o4o 
-f-o,o3o 
— o,o3o 


—0,090 
—0,110 

-4-0,040 

— 0,020 


71.  2 . 52 

73.41 .5i 
120.46.26 
104.30.19 

83.13.  7 
56.59.50 
29.4^-30 
1 12 . 3o . 3 I 
44*  6.24 

98. 19. i5 
49.59.32 
83.44.39 
61.28.48 
90.22.33 

107.53.45 
91 . 16.  5 
91 .59.53 

124.  7.4i 
82.36.44 

45.  3.49 

52.47.40 
75.13.  9 

67.27.49 

67.26.  2 

107.54. 19 
73.30.46 

106.34.28 
12.53.29 
55.54.53 

2.47.217 

1 18.49.55 

60.29. 19 

69. 16.43 

105.28. 52 

116. 13.47 

67.49.41 
8i.3o.io 
57.53.  8 
84.3o.38 


8*93 


01 

96 
46 

^9 

79 
82 

87 
95 
91 

27 
40 
33 
3i 
68 

76 

19 
79 
41 
64 

i5 

70 
73 
o5 

01 

38 
04 

25 

28 
C9 

41 
85 

02 
27 
i3 

71 

82 

5o 
65 

78 


—  8 

—  7 

—  7 

—  7 

—  6 

—  5 

—  5 

—  5 

—  3 


—  4 

—  3 

—  3 

—  3 

—  2 


2 
2 
2 
2 
o 

o 
o 
o 
o 
I 

I 

2 

4 
3 


4 

4 
4 


5 
6 

7 
7 
9 


0,70 


25 
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53 

23 


5i 


99 

67 
07 

99 


o 
o 


16 


54 
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82 

73 

92 
o5 
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73 
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o3 
12 

53 

37 
02 

58 

01 
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49 

32 

87 
78 

52 

10 

12 

9^' 


o 
o 
o 
1 
o 

o 
o 
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o 

o 
o 

2 


—  o 


67  - 


I 
I 

o 
o 
o 
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-h  o 

H-  2 
—  O 


o 

O 
2 
O 
O 

O 
O 

I 
o 
I 


90 

00 
10 

5(> 

90 
ia 

3o 

10 
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3o 
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5o 
80 
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40 
80 
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iix  (Pollux) 

.a.c.!;ï;;:. 

80 

ise 

i  Ourse 

i.A.C.  Lvrs. 

ae 

1  Ourse 

l^ulus) 

■Ouree 

e  pneunut. . 
l 

i  Ourse .... 

1  Ourse 

)  Ourse 

/Ourse.... 

drailf. 

«nnuol... 

C.t.  pro.. 

poUire. 

ûonuelle. 

Cil.  prov 

i'.   <.',8i5 

+   3',  678 

o'ooo 

6i°.43'.3i',io 

+  8',  46 

o',oo 

44-57,913 

I-  a,5a5 

-o!o3o 

114.36.   4,99 

+  8,85 

47.  0,114 

■+■  a, 778 

0,000 

103.37.16,19 

+  9,35 

+  2,70 

-.4.35,110 

+66,000 

-1-4,400 

1.  3.3i,65 

+  9,66 

57.11,810 

-1-  3,695 

— o,aoo 

61.55.  1,94 

+  9,87 

-     l,ÎO 

3.  9,495 

+  2,555 

-0,010 

114.   0.15, 60 

+  10,19 

-+■  0,60 

.0.55,9.3 

-H  3,i58 

—0,100 

80.19.49,75 

+  10,89 

—  0,10 

s6.45,n4 

-t-  3,476 

-1-0, o5o 

69.11.33,09 

+  11, o3 

-  0,40 

33.11,0-*; 

+  3,178 

H-O,l40 

83.56.13,07 

+  15,36 

+   1,00 

39.27,354 

M-     1,410 

lis. 48. 56,91 

+  13,85 

41.19,413 

-1-  3,181 

—0,070 

83.11.11,72 

+  i3,oa 

+   0,10 

5a.  9.317 

+  4,159 

-^o,o6o 

',1.33.15,98 

+  13,96 

—  o,ao 

5a.5i,23i 

-h  3,186 

0,000 

77.44.37,31 

+  13,77 

—  0,10 

59-59,165 

+  3,839 

— o,a6o 

5i.  8.11,59 

+  14,13 

0,00 

a.io,3i5 

+  3, 156 

-o,i3o 

78.55.  1,00 

+  i4,3i 

i3.iî,846 

-k  3,353 

-(-0,090 

71.51.30,98 

+  i5,i3 

-  1,30 

14-46,909 

-f-  3,667 

-0,090 

55.10.11,50 

+  i5,o6 

^  1,80 

11. 3., 489 

-H  >,948 

-hO,0ÎO 

98.ii.4i,3i 

+  i5,47 

0,00 

15.57,187 

H-  4,011 

-^o,i3o 

37.51.13,39 

+  16,37 

-  0,40 

3J.39,o85 

-1-  3,104 

+0,080 

79. 38. 10, 80 

+  i6,a4 

0,00 

40.  o,3i6 

-(-  3,4i5 

— o,o5o 

65.45.  6,a6 

+  16,44 

—  o,5o 

46.51,107 

+  3,417 

+0,060 

63.3o.a9,58 

+  16.83 

-  o,3o 

54.4fi,iR8 

+  3,175 

— o,o3o 

81. a7. 41, 71 

+  17,16 

—  o,5o 

0.  6,901 

-t-  a, 925 

-0,180 

101.33.49,64 

+  3,00 

1.53,189 

-1-  3,100 

+0,010 

77.3i.46,o3 

+  17,'48 

-    0,M. 

io.53,ao3 

-h  3,638 

-0,070 

46.34.16,76 

+  17,87 

+    0,10 

14.17,69' 

-t-  3,3i.i 

-0,070 

69.38.15,34 

+  18,10 

—  o,ao 

i2.iC,66i 

-H  1,746 

—0,170 

iao.3i.4a,ia 

+  18, 3i 

—  a,5o 

27.13,371 

+  3,164 

-0,060 

80.  9.48,81 

+  18, r, 

—  0,  !o 

40.43,843 

-)-  3, 116 

+o,o5o 

83.  5.  4,o5 

+  18,1,1 

—   i,3o 

43.50,471 

+  3,156 

+0,100 

78.54.34,69 

+  18,97 

+  0,10 

44.31,3^(9 

-^  a, 954 

+0,080 

105.39.18,65 

+  '8,79 

-  1,4" 

55.37,756 

-t-  3,654 

33.  3.56,45 

+  .9.a3 

57.  «,533 

-+-  3,744 

-0,070 

17.41.35,99 

+  '9,39 

—  0,70 

59.4a, i85 

+  3,097 

+0,040 

8a.  6.i6,6j 

+  19,41 

—  o,3o 

.  3.5*, 671 

^  3,397 

-(.,i3o 

44.56.35,34 

+  19,52 

-  o,5o 

6.33,739 

+  a,9i9 

-o,i5o 

111.15.47,33 

+  19,61 

+   i,5o 

.  8.37.957 

■*-  3,aoo 

—0,070 

68.54.44,04 

+  19,69 

-  o,3o 

11.41,649 

-t-  3,ii3 

—6,400 

57.53.14,14 

+ao,i8 

+  4,00 

.14.11,440 

-t-  a, 997 

0,000 

104.13.17,46 

+  19.47 

-  o,5o 
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83      Lion 

X  Dragon 

3928  B.A.C.  Hydre. 

20      Coupe 

91  u  Lion 

94  ^  Lion 

5  p  Vierge  

i83o  (Groom bridge) 
64  7  Grande  Ourse 

8  TT  Vierge 

9  0  Vierge 

2  e  Corbeau 

4i65  B.A.C.  ourgo* 

1 5  m  Vierge  

7  B  Corbeau 

9  p  Corbeau  

23      Chevelure 

2/5  /  Vierge 

29  7'  Vierge 

4342  B.A.C  Ourse*  • 

77  s  Grande  Our^o 

43  0  Vierge  

12  a  Chiens  de  ch;is>c.. . 

5i  9  Vierge  

43  p  Chevelure 

61      Vierge  

67  a  Vierge  (l'Épi) 

79  ^'  Grande  Ourse 

79  r  Vierge 

25      Chiens  de  chasse. . . 

82  ///  Vierge 

85  ri  Grande  Ourse 

8  7î  Bouvier  . 

93  T  Vierge 

5  0  Centaure 

1 1  a  Dragon 

98  y.  Vierge 

16  a  Bouvier  (Arclurus). 
100  >  Vierge 

25  p  Bouvier 


Correclion 

Correction 

Ascension 

Variation 

du 

• 

Distance 

Variation 

du 

droite. 

ani 

Quelle. 

Cat.  prov. 

polaire. 

annuelle. 

Cal 

L.  prov. 

b     m     s 

% 

s 

0      /      « 

H 

« 

11 .21.32,233 

-h 

3,o35 

-+-0 ,  200 

86.25.32,84 

-f-19,61 

— 

0,10 

Ji .25. 17,532 

H- 

3,6i5 

—0,070 

20.   6.   3,91 

-hi9,88 

— 

o,9<> 

I 1 .27.56,504 

-h 

2,946 

— o,36o 

121.17. l3,20 

-+-»9,89 

-1- 

3,3o 

I I .29.29,065 

-+- 

2;9o5 

122. 17. 10,74 

-H  19,06 

Il .3i .40,420 

-4- 

3,071 

H-o,o3o 

90. i5.2o, 10 

H-i9,88 

— 

1 ,00 

11.43.48,327 

H- 

3,o63 

0,000 

74.51.  7 , 02 

-+-20,10 

-+- 

0 ,  60 

11.45.19,749 

-h 

3,124 

H-0,020 

87.39.19,80 

H-20,3o 

— 

1 ,60 

11.47.   2,692 

-H 

3,476 

— 0,080 

5i .32.29,92 

-+-25,72 

-+- 

o,3o 

1 1 .48.24,910 

-4- 

3,179 

H-0,020 

35.43.57,83 

-|-20,o3 

— 

0, 10 

1 I .55.35,625 

-h 

3,074 

-+-0,010 

82.48.41,67 

-+-20,09 

— 

0,40 

11.59.57,817 

-h 

3,0)9 

— o,o4o 

80.41 .4^,91 

-h20,o3 

— 

o,5o 

12.  4-49, 6*^9 

H- 

3,079 

— 0,020 

112.  2.48,93 

-h 20, 04 

-+- 

0 ,  20 

12. 14.20,560 

_u 

0,160 

— o,3oo 

1.43.44,76 

-+-19,94 

12.14.38,041 

-h 

3,067 

H-o,o8o 

90.   5.40,25 

-+-20, o4 

— 

0, 10 

12.24.32,782 

-K 

3,109 

—0,480 

io5.56.3i ,59 

H- 20, 10 

H- 

0,20 

12.28. 58, 25o 

-h 

3,137 

H-0, 100 

112.49-38,52 

-+-«9,96 

— 

0,20 

12.29.44,329 

-h 

3,011 

-0,750 

66.48. 12,30 

H-i9,88 

H- 

0,90 

12. 3i .29,o52 

-H 

3,086 

—0,040 

95. I 5. 58, 36 

-+-19,95 

— 

5,70 

12.36.26,^25 

-f- 

3,o39 

-}-o,o6o 

90.53.   6,55 

-19,84 

-f- 

i,  10 

12.48.22,813 

-h 

o,4'2^' 

6.    1.39,71 

-4-19,60 

12.49.29,849 

-h 

2,653 

— 0,020 

33.28.54,68 

■+-«9,64. 

— 

0,70 

i2.5o.24,85i 

-+- 

3,021 

-+-o,o3o 

86.   2.35,63 

-+-19,65 

— 

1 ,00 

1 2 . 5 1 . 1 2 , 5o2 

-t- 

2,812 

H-0,020 

5i .   7.31 ,  10 

H-i9,5o 

H- 

0,20 

i3.   4-36,999 

H- 

3,io3 

— o,o3o 

94.59.21,35 

H-i9,3o 

— 

0,40 

i3.  7.   4jOi3 

-h 

2,808 

-^  0,080 

61 .35.58, 11 

H-i8,3o 

-4- 

0,10 

i3.i3.    1,010 

-4- 

3 , 1 32 

— 0,0 3o 

107.44-17,41 

H- 20, 09 

-4- 

0,10 

13.19.45,884 

■+- 

3,i54 

-+-o,o3o 

100. 37. 25  ,-66 

-+-18,89 



0, 10 

i3. 19.47,065 

H- 

2,429 

—0,  i5o 

34 .32. i3,o5 

-+-18,89 

0,00 

1 3 . 29 . 26 , 765 

-f- 

3,o56 

0,090 

90.   4-   8,25 

-+-18, 48 

-h 

0,40 

13.32.52,584 

-^- 

2,677 

-+-0,690 

53. 10.53,54 

-hi8,43 



0,80 

1 3. 36. 12, 197 

H- 

3,141 

H-o,o6o 

98.11.   2,54 

-m8,3i 

2, 10 

13.43.28,994 

-+- 

2,371 

40. 10.21 ,22 

-+-18,06 

— t— 

o,4o 

13.49.46,857 

-4- 

2,858 

—0,040 

71.  5.  9,52 

-+-18, i5 

o,3o 

13.56.24,195 

-h 

3,o5o 

-hOjOIO 

87 . 57 . 26 , 2 1 

-^'7,^9 



0, 10 

14.  0.37,310 

-h 

3,5i6 

0,000 

125. 5 1.57,30 

-+-»7,98 

5,4o 

14.    1.36,007 

-f- 

1 ,621 

— o,o4o 

25.   7.55,1 3 

-^ï7,^9 

H- 

o,3o 

14.   7.24,088 

-H 

3,196 

— o,o3o 

99.47.43,01 

-+-16,98 

— 

1,70 

14.10.57,685 

-+- 

2,733 

-i-o,o4o 

70.16.51 ,96 

-+-18, 85 

-^ 

o,5o 

i4.i3.32,i4o 

-h 

3,240 

—0,010 

102.53.49,18 

-+-16,72 

— 

0,40 

14.27.23,417 

-h 

2,587 

-i-o,o3o 

59. 10.34,76 

-+-i5,93 

-+- 

0,10 
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i^  Bouvier .  . . 

('Bouvier.  .. 

8  z' Balance 

9  a'Baianre 

7  p  Petite  Oiirsi 

i5  S'fialance.... 

■x\i  (Piazzi 

10      Balance.  .. 


-ii 


'j  Bouvier . 


49  S  Bouvier. ... 

-J7  ^  Balance 

1  T)  Couronne. .. 
i3  7  Pelile  Ourse, 
ïa  ï' Balance 


15  I  Dragon 

5  X  Couronne... 
13  y  Balance 

M  ï  Seriwnl.... 
ji  /  Balance  .  . . . 


i5  ï  Petite  Ou^^e 

7  S  Scorpion  .  . . 
j()      Bnlance.  ... 

8  ^'Scorpion.  .. 
I  j  ï'  Scorpion  .  . . 

I  S  OptiiuchuÂ  . . 

17  ^'Couronne... 
io  7  Scorpiun  .  . . 

14  n  DraL;on 

il  I  Scorpion  (Anli 


10  i  Ophiucliiis. . 
■l^  p  llenule .  . . , 
i3  T  Scorpion... . 
lo  ï  Hercule.  . . . 
26  I  Scorpion  .  . . 


(  Ophiuchus. . 

:  Hercule 

1  Petite  Oiirsi! 

1)  Ophiuclius, , 

:  Dragon 


i4.3(i.i3,83o. 
14.40,29,160 
14-44.59,9.3. 


.1.5i.io/,57 

-1- 

3,ï47 

4.5i.a6,l'>8 

-4- 

3,488 

4.58.  2,39. 

■+■ 

3,5ol 

4.58.  4,033 

■+■ 

2,261 

5.  0.  2,o3o 

■^ 

2,57' 

5......,i9'^ 

+ 

2,420 

5.11.17,800 

-H 

3 ,222 

5.18.57,061 

-h 

2,480 

5.20.54,401 

- 

0,110 

5.22.20,839 

+ 

3,Ï78 

5.22. 38, 792 

^ 

1,339 

5.30.19,571 

-+- 

2,538 

5.36.  0,695 

-+- 

3,4  ift 

5.39.11,549 

-1- 

2,951 

5.4-.2i,332 

+ 

3,47" 

5.47.45,028 

„ 

2,221 

5.54.14,497 

-t- 

3,540 

5.54.:i3,o4fi 

+ 

3,36i 

5.59.20,810 

-(- 

3,182 

0.  0.  o,5[r, 

+ 

3,481 

6.  8.56,756 

^ 

3,i39 

6.10.48,972 

-t- 

a,243 

6.,4.5>,599 

-t- 

3,639 

6.2i.47,4i'i 

+  2,575 

6. 29.28, lis 

+  3,728 

6.37.24,339 

-(-  a, 203 

6.43.29,401 

+   3,«78 

6.52.47,407 

+   2,836 

0.56.2o,fto8 

+  2,292 

6.56.32,163 

-  6,3o4 

7.  4.28,172 

.+-  3,436 

Correction 

du 

Distance 

Variitiati 

et.  prov. 

pol.ire. 

■nnoelle. 

-0,090 

75!49'46'62 

-t- 15*58 

-t-o,oio 

62.29.30,72 

+  15,34 

+o,o3o 

ioi.î4.  7,81 

-l-i5,i5 

-+-0,010 

ioî.36.48,34 

-i-i5,i3 

-0,240 

15.25. 27,0a 

+  .4,75 

+0,100 

100.59.38,27 

+  14,73 

-1-0,310 

M0.57.  0,64 

-v.i6,4i 

— o.oao 

■.4.52.37,64 

+  14,34 

-0,090 

49.. a. .1,30 

+  14,35 

— o,i3o 

62.39.   1.98 

+  14,18 

-o,i5o 

56.18.  2,o5 

+  i3,56 

—0,010 

99.    0.10,0) 

+  .3,47 

-o,i3o 

59.20.25,6a 

+  .3,17 

-o,25o 

17-^7.56,19 

+  .2,78 

-o,ojo 

106. ai. 27, 64 

+  12,78 

-o.aSo 

3o.io.22,o8 

+  12,67 

—0,010 

02.56.18,05 

+  12,27 

-0,060 

109.20.40,56 

+  n  ,88 

-1-0,040 

83.15.  0,34 

+  11, 5i 

-0,110 

.09.5i.3i,-.3 

-i-'o.iW 

-O,250 

.1.53.19,36 

-^- 10,94 

—0,020 

1.2.19.41,81 

+  io,47 

-o,23o 

.»6..3.40,.9 

+  .o,H2 

—0,010 

HHJ. 31.23, Mo 

+  .0,09 

—  <),o4o 

u,9....33,9a 

-  9,59 

-^o,^4o 

93.25.13,48 
Îi.52.i8,47 

+   9,4ti 
+  9,15 

0,000 

1.5. -20.40, 6,1 

+  8,86 

-,.,400 

■iM.ri.  8,4i 

+  8, .9 

o,o<.<. 

1.6. .a. 12, 63 

+   8,î,7 

-0,170 

87-47-^3,89 

+   8,07 

0,000 

68.17.  <>,-i5 

+   8,o-* 

-1-0,010 

118.  0.  5,08 

+  7,72 

~.>,i3o 

58. 12.35,40 

+  6,63 

12I.  6. '.7,70 

+  0,.)o 

-^o,o5o 

K<...>7.ii,4i. 

+  5,78 

0,000 

58. 5:",.. 7, 92 

+  5,r. 

-0,670 

7.47-36,09 

+  5,i7 

-0,010 

105.35.48,54 

+  4,70 

-0,280 

2I.   9-ifi,o7 

+  4,35 

A.i4 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1897,0.   (Suite.) 


Correction 

Ascension  Variation  du 

droite.  annuelle.  Cal.  prov. 

h      m      t                        t  s 

36  A'Ophiuchus 17.  9.  0,880  h-  3,688  —0,0.80 

3o      Scorpion 17.  9.53,210  -t-  3,684 

64  a  Hercule 17.  9.56,980  -4-2,734  0,000 

65  J  Hercule 17.10.47,775  -t-  2,458  -+-0,040 

67  TT  Hercule 17.11.27,611  -1-2,088  —0,110 

• 

4î»  6  Ophiuchus 17.15.40,973  -^-  3,68o  — o,o4o 

72  (V Hercule 17.16.48,320  -^-  2,243  —0,060 

45  r/ Ophiuchus 17.20.46,362  -+-  3,823  -i-o,o7o 

35).  Scorpion 17.26.37,223  -\-  4,073 

23  p  Dragon 17.28.  6,219  -t-  i,352  — o,o4q 

55  a  Ophiuchus 17.30.  9,091  -f-  2,781  -ho, 010 

60  p  Ophiuchus 17.38.22,674  -+-2,960  -t-0,260 

86  fA  Hercule 17.42.25,497  -^-  2,343  —0,010 

64  V  Ophiuchus 17. 53. 21, 363  -h  3,3o2  — o,o3o 

33  7  Dragon 17.54.12,906  -f-  1,393  —0,010 

70 //Ophiuchus 18,  0.14,693  H-  3,029  -t-o,iio 

23  ^  Petite  Ourse 18.  5.32,270  —19,460  —1,520 

i3  fx' Sagittaire 18.  7.36,095  -k  3,586  -i-o,oio 

19  5  Sagittaire i8.i4.23,83i  -^  3,839  h-o,o4o 

58  75  Serpent 18. 1 5. 58, 860  -f-  3,102  —0,100 

20  s  Sagittaire 18.17.20,083  h-  3,982 

3  a  Lyre(Véga) 18.33.27,066  ■+-  2,o3i  —0,070 

10  p  Lyre 18.46.16,473  -f-  2,212  h-o,o3o 

34  0- Sagittaire 18.48.52,868  -1-3,723  —0,160 

14  7  Lyre 18. 55.  5,494  -4-  a, 245  —0,110 

38  Ç  Sagittaire 18. 56.  3,244  -^  3, 818  -ho,i5o 

17  Ki  Aigle 19.  0.40,254  H-  2,752  -+-0,120 

16  X  Aigle 19.   0.47,010  -h  3,184  —0,100 

41  TT  Sagittaire 19.   3. 38, 084  h-  3,568  -t-o,i3o 

57  ^  Dragon 19.12.32,083  -^-  o,o3o  — 0,080 

25  w  Aigle 19.12.58,809  H-  2,8i5  -f-0,020 

3i  h  Aigle 19.20.   3,825  -h  2,865  —0,180 

3o  (î  Aigle 19.20.18,211  -+-  3,024  -1-0,020 

>  Petite  Ourse 19.25.54,160  —67,100  — i,5oo 

6  p' Cygne 19.26.33,988  -f-  2,418  — o,o3o 

52 /i* Sagittaire 19.30.26,239  ■+■  3,654  -+-0,070 

39-/.  Aigle 19.31.21,065  -4-  3,229  —0,070 

61  ff  Dragon 19.32.32,972  —0,127 

5o  7  Aigle 19.41.21,695  -t-  2,852  —0,010 

18  J  Cygne 19.41.45,4^-0  h-  1,877  — o,i3o 


Correction 

Distance 

Variation 

du 

polaire. 

annuelle. 

Cat.  prov. 

0       1         n 

If 

ff 

116.27.     ^1^'^ 

-+-  5,60 

-h  0,40 

116.23.54,00 

-+-  5,53 

75.29.31,05 

-t-  4,3o 

0,00 

65.  2.22,06 

+  4,44 

—  0,60 

53.  4.^5,43 

-+-  4,19 

-+-  2,40 

114.53.45,47 

-+■  3,87 

-f-  2,10 

57.23.56,02 

-f-  4,78 

-h   2,20 

119.46.28,76 

-+-  3,62 

—    1,80 

127.   1.36,83 

-h  2,87 

37.37.21,04 

-t-  2,78 

—  o,5o 

77.21.53,19 

H-    2,82 

—  0,20 

85.23.21 ,62 

-h    1,71 

-4-  0,10 

62.13.  8,60 

H-    2,28 

—  0,60 

99-45.39,77 

-f-    0,70 

—   1,10 

38.29.57,14 

-f-    0,54 

—  o,5o 

87.28.35,03 

-f-    1,10 

—  0,20 

3.23.14,63 

—  o,5o 

—  o,5o 

III.  5.  7,84 

—  0,66 

-+-  0,20 

119.52.20,23 

-   1,21 

—   1 ,10 

92.55.31 ,08 

—  0,7a 

—  0,60 

124.26.  0,59 

—   1,39 

-h  2,5o 

5i . 18.44,02 

-  3,19 

—  0,20 

56 . 4  5 . 26 , 20 

-    3,99 

—  1 ,00 

II 6. 25. 28, 96 

-  4,16 

—  0, 10 

57.27.  4,18 

-  4,78 

-+-  1,40 

120.    1.39,11 

-  4,83 

0,00 

76. 17.21 ,01 

—  5,17 

-H    0,20 

95.  2.11,98 

-  5,19 

0,00 

111.11 .10,81 

-  5,49 

-h    2,20 

22. 3 I. I 1,56 

-  6,3i 

—    0,20 

78.35.25,18 

—  6,29 

—    0.80 

78. 16.28,59 

-  7,53 

-+-    3,20 

87.  5.24,63 

-  6,98 

-t-  o,5o 

1.   I.  4,94 

-  7,3l 

-h  o,3o 

62.15. 23, 01 

—  7,40 

0,00 

ii5.  6.35,82 

-  1^1'^ 

H-    2,00 

97.15.21,64 

-  7,79 

-h  0,70 

20. 3o. 52, 94 

6,07 

79.38.15,28 

-  8,58 

—  0,10 

45.   7.16,01 

—  8,62 

—    I  ,00 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Coordonnées  moyennes  de  3oO  étoiles  fondamentaUs  pour  i 


.  (Suite.) 


^orraclion 

Correclio. 

Varimion 

du 

DiiUnce 

du 

droite. 

annuelle. 

Cm.  prOY. 

polaire. 

innuelle. 

C«t.  pro». 

17  zCyene 

i9.4a"3i*,oa4 

-t-  3,376 

56!3o'.39'87 

-  s' 24 

53  a  Aigle 

i9-4î-'15,438 

+   2,928 

— o'oao 

81.34.13,30 

-  9,3o 

-  .,;4o 

60  p  Aigle 

lt).5o.l^,l'i!i 

■+-  a, 946 

-4-0, o3o 

83.5..    1,61 

-  8,80 

—  o,3« 

6a  c  Sagitlaire 

.9.56.19,334 

-1-  3,695 

-1-0,110 

117.59.45,45 

—  9.77 

+  o,4o 

05  fl  Aigle 

ao.  5.59,3^7 

•*-  3.097 

-1-0,060 

9<.  -.36,64 

-10,48 

+  o,ao 

5  «'Capricorne 

ao.ii.56,a3r. 

-1-  3,327 

-vo.oOo 

loa. 49.35,41 

-io,9''. 

-  o,5<. 

6  a' Capricorne 

ao.ia.îo,3oo 

+  3,331 

-1-0,020 

I03.5i.5o,72 

-10,94 

-  ",4o 

9  p'Capricorn* 

ao.iS. 13,359 

+  3,373 

-.-0,040 

io5.  6.21,48 

-11,19 

+  0,90 

Ï7  7  Cygne 

ao.i8.3i,93i 

-t-  a, lia 

—0,120 

5o.  4 -ai, 68 

-11,41 

+  o,ai. 

1 1  p  Capricorne 

ao.2i.58,93i 

-i-  3,4a5 

-^0,.20 

108.  9.13,34 

-..,72 

+    0,3« 

y  a  Dauphin 

ao. 34. 51,297 

■*■  3,788 

-0,080 

74.27-  a.'7 

-ia,56 

+    1,40 

So'Cj'gne 

20.37.55,181 

-1-  a, 044 

-0,060 

45.  5. .5,60 

-12,75 

+  .>,.o 

16  -}■  Capricorne 

ao.39.59,688 

+  3,558 

-1-0,120 

..5.38.27,97 

iî'  Cygne 

ao.4a.  2,537 

-f-  a,4i6 

-o,o3o 

56.24.50,13 

-.3^34 

..,00 

3      Verseau 

20.42.. 7,931 

+  3,166 

-i-o,i5o 

95. 1(1. 16,80 

— i3,oo 

-     0,  .0 

«f  Verseau 

ao.47.  5,869 

--  3,a39 

0,000 

99.32.    9,2S 

-.3,33 

+   i,3o 

îj     Peiit  Renard 

30.50.10,082 

+  a, 554 

-i-oio3o 

6a. 20.    .,98 

-.3,57 

+  0,20 

6i'     Cygne 

ai.   a.i6,a58 

-1-  2,676 

-t-o,aoo 

51.45.27,41 

-.7,5. 

—   .,00 

fil'    Cvgne 

ai.   2.18,023 

+  3,681 

-)-o,o4o 

51.45.41,49 

-.7,30 

—  0,80 

6U  Cygne 

21.  8.33,012 

-H  2,549 

+0,010 

60.11.44,47 

-14, 6a 

-  0,40 

eSrCygne 

ai. 10. 40, 793 

H-  a,39i 

-0,120 

52.23.35,00 

-.5,32 

+  a,oo 

67''Cygiie 

2!. 13.22,273 

+  2,354 

-o',.8o 

5..   a. 13,87 

-14,90 

—  o,ao 

iïCéphée 

ai. 16.  7, M 

+  .,436 

0,000 

a7.5i,  5,39 

-i5,i3 

—  1,00 

34  î  Capricorne 

a.. 20.47, 188 

+  3,433 

—0,010 

.i2.5i.'/4,88 

-i5,44 

+    i,5o 

"^Verseau 

21. a6.  8,142 

+  3,161 

+  0,020 

i)6.    i.a6,05 

—.5,70 

-  0,2.. 

SSCépbée 

a.. 37-19, 891 

-1-  0,79a 

-0,080 

.9.53.31,.! 

-i^,r>. 

-  ..,4- 

40  7  Capricorne 

21.34.53,089 

-1-  3,33i 

-0,020 

107.  7.38,55 

-16,1a 

+  o,j<. 

8«  Pégase 

ai. 39.  7,65a 

-<-  a, 948 

-o,o4o 

80.35.49,65 

-.6,38 

—  11,20 

49  *  Capricorne 

2. .41. 2. ,233 

+  3,3(5 

+0,040 

.06.35.39,93 

-i6,ao 

+  0,20 

7  Grue 

2i.47-4'i,a3a 

+  3,658 

127.51.  3,a6 

-10,67 

'6     P^se 

ai. 48. aa, 536 

+  2,738 

-0,080 

64.33.34,62 

—  .6,83 

—  ",70 

Î4  a  Verseau 

12.  o.a9,53o 

+  3,o8i 

0,000 

90.49-'a,«5 

— 17,3K 

-  <>,4<> 

33  i  Verseau 

aa.  0.52,289 

+  3,343 

+0,100 

.o4.aa.   8,77 

-17,35 

+  o,5o 

ii  îCéphée 

aa,  7.17,024 

+  3,077 

-o,38r> 

3a.. 8.24, 79 

—  17,65 

-  i),8o 

439  Verseau 

aa. 11. 23,839 

+  3,168 

-.-o,o3o 

98.17.45,90 

—  17,8a 

-  o,.o- 

48  ■/  Verseau 

aa.i6.3o,aio 

-1-  3,101 

-0,060 

9. .5i. 21,70 

-i8,oO 

+  0,70 

i7i'Céphée 

32.25.30,795 

-1-  a, 221 

32.   6-.44,oo 

-.8,35 

6a  a  Verseau 

aa.3o.  3,663 

-)-  3,o8î 

+o,o5o 

90.38.53,83 

-.8,48 

«,00 

4aï  Pégase 

3a.36.i9,a86 

+  a,988 

+o,o5o 

79.42. 3. ,75 

-18,73 

+  o,ao 

44»  Pégase 

33.38.10,353 

-+-  2,807 

-o,o3o 

tH>.i9.  3,34 

-.8,75 

—  o,3o 

A.i6 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Coordonnées  moyennes  de  3o6  étoiles  fondamentales  pour  1897,0.   (Suite.) 


Ascension 
droite. 


73  ).  Verseau 

76  5  Verseau 

24  a  Pois.  aus.  (Fomal.). 

53  p  Pégase 

54  a  Pégase 

88  c*  Verseau 

6  7  Poissons 

68  u  Pégase 

8  X  Poissons 

17  t   Andromède    


m 


17  t  Poissons. 
35  7  Céphée... 
<î  Sculpteur 
28  w  Poissons. 
3o      Poissons. 


2'2.47. 14,162 
22.49. 10,780 
22. 5 I .57,502 
22.58.46,821 
22.59.87,756 

23.  3.57,291 
23. I I .49,461 
23. 20. i4,25o 

23.21 .39,201 

23.33.   4,871 

23.34.39,209 
23.35.  7,071 
23.43.33,795 
23.54<  i,23o 
23.56.4o,53o 


Variation 
annuelle. 


t 
3 


J28 
3|i86 

3,324 
2,903 
2,985 


Correction 

da 
Cat.  prov. 

-4-0,  i5o 
-1-0,160 
-+-0,010 
—  0,080 
■— o,o5o 


— 0,010 


—0,040 
—0,100 
—0,070 


3,204     — o,o5o 
3,108 

^^,989 
3,076 

2,927 

3,o85 
2,124 
3,i34 
3,079 
3,077 


—0,110 
-f-o,ioo 
—  0,160 

-HO, 010 
-KO, 060 


Distance 
polaire. 

98.   7.39,25 

106. 'l'i.  4,32 

120.10.  5,19 

62.28.32,06 

75.20.55,81 

111.43.49,87 

87. 16. 5l ,20 

^>7-  9-46, 70 
89.18.30,68 
47.18.  6,17 

84.55.55,68 
12.56.33,09 
118.41.58,35 
83.42.25,01 
96.35. 11,69 


Correction 
Variation  da 

annuelle.     Cat.  prov. 


19,08 
19, ï2 
19,00 

'9,49 
«9,34 

19,52 
19,60 

'9,78 
19,66 

»;),9'4 

«9,48 
■20,08 

•9,90 
•9,93 
20,01 


0,  10 

1 ,  20 
1 ,00 
0,70 
0,20 


2 ,  20 
1 ,  00 
o,3o 
0,70 
o,5o 


—  0,40 


»,9t> 


o ,  00 
0,70 


Baleine. 


23.58.27,711     -f-  3,075     -h 


0,020 


107.54.32,05     — 20,06    -h  0,80 


Observations  des  circompolaircs.  —  Détermination  des  constantes  n^  a 
et  A.  —  On  trouvera  plus  loin  les  observations  de  la  Polaire,  5i  (llév.)  Céphée, 
2320  B.A.G.,  416*)  B.A.C.,  S  et  A  Petite  Ourse,  dont  les  positions  initiales  ont 
été  tirées  du  Tableau  pages  7-i4)  et,  en  outre,  les  observations  des  cinq  cir- 
compolaircs 1215  B.A.G.,  5i4o  B.A.G.,  7104  B.A.G.,  344*  Garringlon  et 
8213  B.A.G.,  dont  nous  donnons  ci-aprés  les  positions  moyennes  pour  1897,0, 
ejctraites  du  Tome  IV  des  Annales  du  Bureau  des  Lonf^itudes  : 


Ascension  droile.     Distance  polaire. 


1233  B.A.C... . 
5i4o  B.A.C... 

750 4  B.A.C 

3i^ii  Carrington 
82i3  B.A.C... . 


h      m      s 
4.    4.14,09 

I 5. 10.24,81 

21.20.   9,94 

22 . 2 I . 3o , 3o 

23.27.49,06 


î. 42. 58, 2 
2 . 22 . I 3 , 6 

3.23.21 ,2 

4.2^.37,6 
3. 1 5. 40, 2 


Toutes  ces  circompolaircs  ont  été  observées  au  fil  mobile,  soit  par  Tobscrva- 
teur  de  jour,  soit  par  l'observateur  de  nuit.  La  position  de  ce  fil,  à  l'époque  t 
d'un  pointé,  étant  définie  par  la  lecture  micrométrique  v  et  la  valeur  du  tour  de 
vis  /r,  et  Œ>  représentant  la  déclinaison  de  Tétoile,  la  réduction  au  fil  moyen  i',„ 
se  fait  par  la  formulesuivante 


L  ' 


-^  i^ 


m 


sin^  io" 


coscô 


6 


sin'(£) 


coscô  /    I 


PS 
PI 


dans  remploi  de  hujuelle  on  a  rarement  besoin  de  tenir  compte  du  ternie  du 
troisième  deirré. 


t!» 
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Si  nous  désignons  par  t„  le  passage  réduit,  par  C^  la  correction  de  la  pendule 
et  par  JL  l'ascension  droite  théorique  de  la  circom polaire,  nous  aurons 

^     J.  — i„=:Cp+»i±ntang<B±(c  — )i)séc(B         1"  p. 

Une  étoile  horaire,  d'ascension  droite  A,'  et  de  déclinaison  cD',  donnera 

J.'~C  =  C;,-t-m  +  niaiigiî)'+(c  — x)sécce'. 
De  ces  deux  équations  on  déduit 

(Jt  — ï„)  — (A'— 4)  — n(±tang(B  — tang(0')  +  (c  — x)(±séc(0  — sécœ')  ,,. 

d'où,  en  posant  A  =  (.A.  —  t„)  —  (<x'—  t',„), 

_ ^       A      _  c  — X  _|_  (c  — x)sécg)'  _^     tangcO'         (  PS 
tangiâ       sinud  ~        tangtâ        ~     tangcâ  )  PI 

sin©  diffère  de  Funilé  d'une  quantité  insensible;  il  en  est  de  même  de  sécffî', 
tandis  que  tangcE)  a  toujours  une  valeur  relativement  considérable,  de  sorte  que 

l'on  peut  prendre ^  au  lieu  de  -— — ^-  La  formule  précédente  s'écrira  donc, 

avec  une  approximation  très  suffisante, 

__^__4___.    _  C  — X   _^     tang(P'         (PS 

tangiô  taiigiô  "      tangiJB  \  PI 

Le  dernier  terme  est  toujours  très  petit,  sinon  négligeable.  On  calcule  d'abord 

_i_*            /           \j_c~x.,.,      .,          .  ,         langcD'    ri 

n.  —  ± —  —  (c  —  x)  ±  ; -I  et,  s  il  est  nécessaire,  n,  =  ±  n,  ■     ° --  ■  Un 

'            tangCD       ^           •'       lang(ô        '                                   i  a              «  langto 
a  ensuite 

«  —  «,+  /!,. 

Dans  la  pratique,  au  lieu  d'une  étoile  horaire,  on  en  prend  plusieurs,  trois 
s'il  est  possible,  et,  dans  les  formules  précédentes,  on  met,  pour  A.'  ~  l',„  et  lô', 
la  moyenne  des  valeurs  fournies  par  les  étoiles  employées.  Si  la  déclinaison  des- 
étoiles horaires  reste  comprise  entre  ±  10",  ces  formules  conservent  toute  la 
précision  nécessaire  tant  que  les  constantes  c  ~  x  et  n  n'atteignent  pas  une 
valeur  de  plus  de  5%  Umite  bien  supérieure  à  tout  ce  que  Ton  a  pu  constater 
avec  des  instruments  établis  dans  des  conditions  de  précision  acceptables. 

Nous  donnons,  dans  la  quatrième  colonne  du  Tableau  suivant,  le  temps  /„ 
du  passage  de  chaque  circompolaire  au  fil  moyen  ;  dans  la  cinquième,  x ,  les 
minutes  et  secondes  de  l'ascension  droite  théorique  correspondante  ;  dans 
la  sixième,  la  différence  x' — t'^  déduite  des  étoiles  horaires  observées  le 
plus  près  possible  de  la  circompolaire,  et,  dans  la  septième,  la  valeur  de 
A  =  (,v—  /„)  —  (x'—  t\^).  Cette  valeur  de  A,  celle  de  c  —  x  obtenue  en  retran- 
chant x  =  o',oi4  des  valeurs  de  c  tirées  du  Tableau  page  G,  ont  servi  à  cal- 
culer n.  Empruntant  enfin, aux  Tableaux  des  pages  7  et  8  les  valeurs  de  p  et  de 

Paru,  1%;.  ^_3 
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k(i^o—  M))  on  a  déterminé  Tazimut  a  de  la  Lunette  et  l'azimut  A  de  la  Mire 
par  les  formules 


3  sino  —  /i 

a  =z ^— ^ — 

COS9 


et 


A  =  a  —  A'(('o—  M), 


ç  étant  la  latitude  de  l'Observatoire  de  Paris  égale  à  48** 5o'  1  i"(sînç  =  0,7328, 
cosç  =  0,6582). 

Observations  des  circompolaires. 


Dates. 

1897. 

Janv. 

5 

Févr 

.i5 

.16 

16 

18 

?4 

Avril 

6 

ao 

26 

* 

•27 

Mai 

12 

14 

17 

'21 

7.5 

3i 

Juin 

3 

22 

23 

Juin. 

12 

16 

Août 

4 

G 

i3 

•j».  ) 

Sept. 

4 

1 1 

i3 

'^'9 

Ocl. 

'7 

«9 

20 

A 

26 

27 

Étoiles. 

0  Petite  Ourse 

X  Petite  Ourse 

Polaire 

X  Petite  Ourse 

Polaire 

X  Petite  Ourse 

4i65  B. A.C 

8213  B .  A .  C 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

■  oiaire  .«•.•.....■. 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

0  Petite  Ourse 

Polaire 

Polaire 

0  Petite  Ourse 

X  Petite  Ourse 

0  Petite  Ourse 

Polaire 

Polaire '. 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 


Pas- 

sage. 

^«- 

aïo. 

X'— /,„. 

A. 

n. 

a. 

A. 

h      m 

m      s 

» 

A 

s 

» 

s 

l 

6.   5.28,75 

5 .    3,12 

9,6 

—  16,0 

—0,149 

-+-0,168 

4-.<,7<ii 

I 

7.25.23,00 

24.17,31 

—22,6 

-43,1 

-0,285 

-+-0,340 

4-3,881 

S 

I .2o.23,g5 

20.32,69 

—22,1 

-f-3o,8 

— o,35o 

H-o,44o 

4-3,981 

I 

7.25.23,00 

24.17,91 

— 22 , 5 

-42,6 

—0 ,  294 

-+-0,354 

4-3,895 

S 

I . 20 . 1 I , 70 

20.30,90 

—  22,3 

-+-4ï,5 

— 0 , 1 20 

-1-0,090 

4-3,835 

I 

7.25.34,65 

24.24,12 

— 22 , 1 

-48,4 

—0,190 

-+-0,196 

-h3,94i 

s     12.15.26,00 

1 5 . 1 5 , 1 2 

36,2 

H-25,3 

—0,324 

-ho,342 

-+-4,o55 

I      11.28.19,75 

^7.24,77 

—40,5 

-14,5 

—0,290 

-ho , 290 

-t-4,oi5 

s 

I .20.22,90 

20.16,44 

-42,7 

-+-36,2 

— o,25o 

-+-o,23o 

-+-3,955 

s 

1 .20.22,70 

20.16,77 

-43,1 

+37,2 

— 0,228 

4-0,196 

+4,069 

I    ] 

i3.2i.5i ,70 

20.24,47 

-48,0 

39,2 

— o,23o 

-+-0,149 

4-3,886 

s 

I .20.42, 10 

20 . 26 , 26 

-48,3 

-h32,5 

—0 ,  329 

4-0, 3oo 

4-4,093 

s 

1 .20.43, 10 

20.28,73 

49,2 

4-34,8 

—0,279 

-h  0,224 

4-4,  io5 

s 

1.20.46,60 

20. 3 I ,65 

—  5i  ,0 

-h36,o 

— o,253 

-HO,l84 

4-4, o65 

s 

I .20. 5i ,3o 

20 . 34 , 40 

—52,7 

-h35,8 

-0,257 

4-0,190 

-^-3,999 

I    1 

[3.22.19,10 

20.39,44 

—  ^5,9 

-43,8 

-0,129 

— o,oo5 

4-3,888 

I    1 

3.22. 24 , 80 

20.42,  i4 

—57,1 

-45,6 

—0,090 

— 0 , 064 

4-3,829 

I 

i3. 21.46,30 

21.  0 , 00 

—   4,2 

—42 , 1 

0.166 

— 0,018 

4-3,87) 

s 

1.20.32,65 

21.    1,53 

-  4,4 

-f-33,3 

— o,3i I 

-f-0,202 

4-4,095 

1    1 

3.22. 17,55 

21 .21 ,20 

— 12,6 

-43,8 

—0,145 

0,071 

-h3,842 

s    1 

8.  5.37,10 

5.35,52 

-14,6 

-hi3,o 

—0,239 

H-0,071 

-^3,984 

I    1 

1 3. 22. 52, 20 

21.43,83 

—  22 , 0 

-Î6,4 

—0,089 

-0,157 

4-3,756 

I    1 

1 3.22. 52, 1 5 

21.45,96 

—22,8 

--43,4 

o,i54 

— o,o58 

4-3,855 

s 

18.  5.41,00 

5.27,48 

—25,6 

-f- 1 2 , 1 

—0,292 

-f-o ,  1 52 

4-4, o65 

s 

19.25.28,85 

25.36,83 

--32,2 

-+-4o,2 

—0,341 

4-0,226 

-4,139 

s 

18.  5.47,10 

5.19,15 

-38,5 

-+-io,5 

—0,387 

4-0 , 296 

4-4,o33 

I 

13.23.28,75 

22. 14 ,02 

—38,6 

-36,1 

— o,3i4 

4-0, i85 

-T-3,922 

I    1 

[3.23.3i ,55 

22. l5,12 

39,2 

—  37,2 

0,291 

-+-0,  i5o 

-f-3,887 

I 

r 3. 23.44,^0 

22 . 22 , 7 I 

-46,1 

—35,2 

—0,335 

4-0,217 

4-3,954 

1    1 

3.23.51 ,40 

22.27,07 

-54,0 

— 3o,3 

o,385 

-ho,356 

4-3,925 

I    1 

3.23.49,00 

22.26,97 

-54,7 

-27,3 

— o,45o 

4-0,423 

4-3,989 

I    ] 

[3.23.44,45 

22.26,87 

-54,8 

-22,8 

0,547 

4-0, 538 

4-3, 4i3 

I    I 

3.23.45,75 

22.26,72 

-56,7 

—22,3 

— o,558 

4-0,555 

-1-3, 43o 

I    1 

[3.23.48,75 

22.26,76 

->7,4 

-2i,6 

— o,5o8 

4-0, 5i5 

4-3,390 

I    1 

3.23.53,40 

22.26,85 

58,6 

-28,0 

-0,435 

4-0,^04 

-+-3,279 
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Observations  des  circumpolaires.  (Suite.) 


Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

S  Pelite  Ourse. . 


1      13.13.51,05    'ti 

26,86 

1      13.23.5^,00     îî 

26,81 

I     13.23.49,90    22 

26,23 

I     13.23. ^6, 5S    21 

a5,94 

I      13. aï. 49, 6i    32 

25, G3 

I     [3.23.48,75    21 

24,04 

I      i3. 23. 52, 70     22 

23,4s 

[      13.22. 55, 5o    il 

ifl,3o 

l      13.23.  o,ïo    2/ 

17,68 

I      6.  5.10,75     4 

42,66 

,43i 

4-0 

398 

-1-3' 273 

iU 

+0 

4i5 

+3, ■.90 

S49 

H-O 

578 

+3,297 

625 

-HO 

693 

+3,4,2 

567 

-t-0 

6o5 

+3,324 

625 

-1-0 

681 

+3,4"o 

552 

+0 

58o 

+3,'K,9 

49C 

-1-0 

521 

+3,24.. 

402 

-l-o 

421 

+3,140 

3i>. 

-1-0 

4o3 

+3,122 

Détermination  des  valeurs  dé/tnitives  des  constantes  m,  n  et  c—y.  employées- 
dans  la  réduction  des  observations.  —  Ayant  calculé  la  valeur  de  A  fournie 
par  chaque  observation  de  circumpolaire,  on  a  pris  la  valeur  moyenne  de  celte 
quantité  pour  tout  l'intervalle  pendant  lequel  elle  ne  parait  pas  avoir  éprouve 
de  changement  notable;  on  en  a  déduit  ensuite  la  valeur  correspondante  de 
Tazimut  de  la  Lunette  par  la  formule 

«t=A  +  A-(.'„— M), 

d'où  l'on  a  conclu  asinç  et  a  ces  9;  on  a  calculé  de  même 
l'aide  des  valeurs  de  p  tirées  du  Tableau  de  la  page  A. 8. 


ismç  et  pcos^, 


On  a  eu  ensuite 


rj  =  p  cos  9  +  a  S 


a  COS  9, 


Nous  donnons  ci-après,  avec  les  valeurs  moyennes  de  A,  a  et  p,  celles  de  m 
et  n  qu'on  en  déduit,  et  enfin  les  valeurs  de  c  —  x  qui  résultent  immédiatement 
du  Tableau  de  la  page  A.6. 

Constantes  employées  dans  ta  réduction  des  observations. 


Limites. 
1897. 

Vale 
A. 

+0*452 

+«,299 
+0,34, 
+0,341 
+..,137 

+0,257 
+0,189 
+o,i85 
+o,i85 
+0,129 

es  de 

o'o 

o'c 

Kévr    8 

...  à  Févr. 

^' 

Févr  iK 

' 

....     +3,R«2 

or 

7 

....     +3,882 

oc 

„' 

Mars  2<. 

....  à  Mars 

24 

....     +3,882 

— u 
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Constantes  employées  dans  la  réduction  des  observations.  (Suite.) 

Valeurs  moyennes  de 
Limites. 
1897. 


Mars 
Avril 
Avril 
Avril 
Avril 

Avril 
Avril 
Avril 
Avril 
Mai 

Mai 
Mai 
Mai 
Mai 
Mai 

Mai 

Juin 

Juill. 

Août 

Sept. 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 

Oct. 
Ocl. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 

Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


a5 à  Mars  3i. 

I à  Avril    8 

8  (soir) à  Avril    9. 

10 

II à  Avril  i3 

14 à  Avril  25 

26 à  Avril  28. 


^9 

3o à  Mai 

7 à  Mai 

9 à  Mai 

II à  Mai 

14  (0) 

14  (Pol.) à  Mai 

■23 à  Mai 


6, 
9 

10 
i3 


3o à  Juin 

8 à  Juin 

I à  Août 

27 à  Sept. 

3 à  Sept. 


22, 

28, 

5 
3o 
26 

2, 
3o. 


I  et  2 

3  et  4  (0). 


4 


5 à  Oct. 

9 à  Oct. 

i5  et  16 

17 à  Ocl. 

19  (Ç) à  Oct. 

20  (0  Lion). . .  à  Oct. 
22 à  Oct. 

25  (  9  ) à  Oct. 

1 à  Nov. 

10 (X  et  (u  Aigle) 

10 (Pol.  PI)...  à  Nov. 
12  (0à  V  Ophiuchus)  . 

i2(aGh.dech.)  à  Nov. 

17 à  Nov. 

23 à  Nov. 

27  et  28 

29 à  Dec. 


8 
14 


19  (aOph.). 

20  (Ç  Herc.) 

21  (O).... 
25  (a  Serp.) 


3o 
4. 


Il 


i5 
22, 

26. 


9 

1 5 à  Dec. 

i6(3  0ph.)...  à  Dec. 

18 à  Dec. 

23(8  Oph.).   .  à  Dec. 


i6(0) 

ï7 

23  (0  Aigle).. 

3i 


A. 

2. 

p. 

///. 

n. 

c  — 

t 
-h3,882 

t 
+0,209 

—0,144 

s 

+0,06 

— 0,25 

+  1, 

-+-3,995 

+0,282 

—-0,1 32 

+o,i3 

—0,29 

+  *) 

+3,995 

+0,198 

—0,1 32 

+0j06 

—  0,23 

+  1» 

-*-3,995 

+0,122 

—0,1 32 

+0,01 

—0,18 

+  '  » 

-+-3,995 

+0,206 

0,l32 

+0,07 

—0,25 

+  ' j 

-+-3,995 

-4-0,270 

— 0,l32 

+0,12 

— 0,28 

+  1, 

+3,995 

+0 , 1 22 

— 0,l32 

+0,01 

—0,18 

+  >, 

-+-3,995 

+0,122 

0,192 

— o,o3 

— 0,23 

+  ï, 

-+-3,995 

+o,238 

•—0,192 

+o,o5 

— o,3o 

+  'î 

-1-3,995 

+0,238 

—0,175 

+0,06 

-0,29 

+  1 , 

-+-3,995 

+o,i5o 

—0,175 

+0,00 

—  0,23 

+  1 , 

-+-3,995 

+0,2  58 

o,i7J 

+0,08 

— o,3o 

+  1, 

-^3,995 

+0,202 

-0,175 

+0,04 

0,27 

+  1 , 

+3,995 

+o,ii4 

—0,175 

— o,o3 

— 0,21 

-4-1 

+3,995 

+0,186 

—0,175 

+o,o3 

—0,25 

+  1, 

+3,993 

+0,102 

0,17^ 

—0,04 

— 0,20 

+  < , 

+3,995 

+0,102 

—0,236 

—0,08 

— 0,25 

+  1, 

+3,944 

+o,o3i 

— 0 , 260 

—0,1 5 

— 0,22 

+  1, 

+3,944 

+o,i3i 

— 0 , 260 

—0,07 

— 0,28 

+  1, 

+3,944 

+0,207 

—0,260 

— 0,02 

—0,33 

+  1, 

+3,957 

+o,36o 

-0,274 

+0,09 

-0,44 

+  1  > 

+3,957 

+0,460 

—0,274 

+0,17 

— o,5i 

+  1 , 

+3,957 

+0,579 

-0,274 

+0,26 

—0,59 

+  '» 

+3,957 

+0 , 5/9 

-0,333 

+0,22 

— o,63 

+  1, 

+3,957 

+o,388 

-0 , 248 

+0,1 3 

—0,44 

+  ÏJ 

• 

+3,957 

+o,388 

—0,224 

+o,i5 

—0,42 

+  > , 

+3,957 

+o,388 

—0,200 

+0,16 

—0,41 

+  1, 

+3,957 

+0,388 

—0,229 

+o,i4 

-0,43 

+  1 , 

+3,346 

+0,471 

—0,229 

+0,20 

-0,48 

+  1, 

+3,346 

+0,471 

— 0 , 2  56 

+0,19 

—  o,5o 

+  1, 

+3,346 

+0,47» 

—0,224 

+0,21 

-0,48 

+  »î 

+3,167 

+0,448 

—0,224 

+0,19 

-0,46 

+  1 , 

+3,167 

+0,448 

—0,191 

+0,21 

-0,44 

+  1, 

+3,167 

+0,448 

—0,235 

+0,18 

0,47 

+  1 , 

+3,167 

+0,448 

—0,198 

+0,21 

-0,44 

+  1, 

+3,167 

+0,448 

— 0,226 

+0,19 

—0,47 

+  ', 

+3,167 

+0,448 

— o,2o3 

+0,20 

-0,45 

-4-1 , 

+3,167 

+0,448 

— 0,166 

+0,23 

-0,42 

+  1, 

+3,167 

+0,448 

— 0, 108 

+0,27 

— o,38 

+  1, 

+3,167 

+0,448 

— o,o85 

+0,28 

— 0,36 

+  1, 

+3,167 

H-o,448 

— 0, 122 

+0,26 

-0,39 

+  <> 

+3,167 

+0,448 

-0,084 

+0,28 

— o,36 

+  *> 

+3,167 

+0,448 

— 0, 128 

+0,25 

—0,39 

+  1 ,( 

+3,167 

+0,448 

—0,062 

+o,3o 

—0,34 

+  i,< 

+3,167 

+  0,448 

— o,oi3 

+0,33 

— o,3i 

+  !,( 

X. 

o4 
06 
06 
06 
06 

06 
06 
06 
06 
06 

06 
06 
06 
06 
06 

06 
06 

07 

07 
07 

02 
02 
02 
02 
02 

02 
01 
02 
02 
02 

02 
02 
02 
02 
02 

02 
02 
02 
02 
02 

02 
02 
02 
02 
02 
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Pendules  et  chronomètres.  —  Pendant  toute  Tannée  1897  les  observations 
ont  été  faites  à  la  pendule  Winnerl,  réglée  électriquement  par  la  pendule  des 
caves  (pendule  directrice). 

Le  28  janvier,  la  pendule  Winnerl  n'ayant  pas  suivi  la  pendule  directrice  on 
la  remet  à  l'heure  sur  la  pendule  Lepaute  (Gambey)  qui  a  régulièrement 
marché. 

Le  i5  juin,  on  retarde  la  pendule  de  1™  pour  réduire  sa  correction. 

Le  i"  septembre,  il  se  produit  le  même  fait  que  le  28  janvier. 

Le  7  septembre,  on  remet  la  pendule  Winnerl  à  l'heure  de  la  pendule 
Lepaute  (Gambey)  qui  a  suivi  normalement  la  pendule  directrice. 

Le  i5  novembre,  on  retarde  la  pendule  de  1"*  pour  réduire  sa  correction. 

Le  26  novembre,  arrêt  de  la  pendule  Winnerl,  on  la  remet  en  marche  et  à 
l'heure  (correction  o*, o  environ). 

Tous  les  jours,  à  l'exception  des  dimanches,  l'observateur  de  jour  a  déter- 
miné la  correction  de  la  pendule  Breguet  (T.  M.),  des  chronomètres  Breguet 
397  (T.  M.),  Breguet  482  (T.  S.),  484  (T.  S.)  et  487  (T.  S.;.  La  correction 
de  la  pendule  Breguet  a  servi  à  la  comparaison  de  la  pendule  Berthoud  qui 
règle  électriquement  les  deux  circuits  urbains.  Les  corrections  des  pendules  et 
des  chronomètres  ont  été  régulièrement  transcrites  sur  des  registres  spéciaux. 


IL   —  Observations  des  distances  polaires. 
Constantes  instrumentales. 

Fils  horizontaux,  —  Distance  des  couples,  —  Distance  des  fils  du  couple 
moyen.  —  Les  distances  des  couples  et  celles  des  fils  du  couple  moyen,  déter- 
minées par  l'observation,  ont  été  trouvées  : 


DISTANCE  DU  FIL  INFÉRIEUR  DU  COUPLE  MOYEN 

Limites.                       au  fil  inférieur  au  fil  supérieur 

1897.                     du  couple  supérieur,  du  couple  inférieur. 

Janvier,  février,  mars 9  •  58 ,  '2  9  •  4^ ,  1 

Avril,  mai,  juin 9.38,2  9'46,i 

Juillet,  août,  septembre 9*58,2  9-46,3 

Octobre 9-58,4  9*46,0 

Novembre 9-58,3  9.46,0 

Décembre 9.58, 1  9.46,1 


DISTANCE  DBS 

FILS 

du  couple  moyen. 

n 

12,8 

12,8 

12,8 

>'^,9 

12,8 

Inclinaison  des  fils.  —  Les  valeurs  de  l'inclinaison  des  fils  employés  dans  les 
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observations,  déterminées  à  l'aide  d'étoiles  convenablement  choisies  et  obser- 
vées dans  toute  l'étendue  du  champ,  sont  données  dans  le  Tableau  suivant  : 

Couple  S.  Couple  M.        Couple  I. 

Limites.  —  — •  — 

1897.  Fil  I.  Fil  I.  Fil  S. 

Janvier,  février,  mars  8 h-  i\6  -h  i\i  o',o 

A  partir  du  ig  mars,  on  adopte  la  même  inclinaison  pour  les  trois  fils.  Des 
déterminations  fréquentes  ont  montré  que  l'inclinaison  des  fils  extrêmes  par 
rapport  au  fil  i,  couple  M,  est  nulle,  les  écarts  maxima  pour  l'intervalle  compris 
entré  le  fil  I  et  le  fil  X,  ont  été  de  o",  2. 

Couples.         Couple.  M.        Couple  I. 
Limites.  —  —  — 

1897.  Fil  L  Fil  L  Fil  S. 

Mars  19  à  Avril    9 —  2,1 

Avril  10  à  Avril  29 —  0,6 

Avril  3o  à  Mai       5 -^0,9 

Mai     II  à  Mai     i3 —0,4 

Mai     14  à  Juin      3 —  'j4 

Juin      5  à  Juin    i\ --   i,5 

Juin    i5  à  Juin    26 0,0 

Juin    270128 -+-6,5 

Juill.     2  à  Août    G —  0,7 

Août   II  à  Août  24 —  0,1 

Août  27  à  Oct .     8 —  4»o 

Oct.     4  à  Oct.    14 —2,4 

Oct.    1 5  et  16 0,0 

Oct.    17  à  Nov.  29 —  3,0 

Nov.  3o  à  Dec.  27 —2,7 

Les  changements  considérables  de  l'inclinaison  tiennent  à  ce  qu'il  a  été  pro- 
cédé, à  la  fin  de  chacune  des  périodes  ci-dessus  indiquées,  à  la  mise  au  foyer,  ' 
opération  qui  oblige  à  tourner  la  boîte  micromélriquc. 

L'inclinaison  est  considérée  comme  positive  quand  l'extrémité  Ouest  est  la 
plus  élevée.  La  correction  à  faire  à  la  moyenne  des  lectures  aux  microscopes, 
pour  tenir  compte  de  l'inclinaison,  est  donnée  par  la  formule 

(  PS 
I  =  zp  goo'tangicosCE)  X  ^         j  p. 

(0  étant  la  déclinaison  de  l'astre  observé  et  t  hî  nombre  de  minutes  écoulé  entre 
le  passage  au  méridien  et  le  moment  de  l'observation,  ce  nombre  étant  considéré 
comme  positif  ou  comme  négatif,  selon  que  l'observation  suit  ou  précède  le 
passage  au  méridien. 

Valeurs  des  tours  devis  des  microscopes,  —  (^es  valeurs,  déterminées  deux 
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fois  au  moins  tous  les  jours  où  il  a  été  fait  des  séries  d'observations  parla  mesure 
micrométrique  de  l'intervalle  compris  entre  deux  divisions  successives,  sont 
présentées  dans  le  Tableau  suivant  : 

Valeurs  moyennes  adoptées  d^un  tour  de  vis. 


Limites. 
1897. 


Nombre 
dedéterm 


Valeurs  adoptées. 
Moyenne  des  six  microscopes. 


Janvier 3 

Février lo 

Mars  et  avril 59 

Mai 4a 

Juin 3i 

Juillet 35 

Août 15 

Septembre 24 


1  =  1  — 


— 

0 

,'4 

0, 

06 

— 

0 

,o3 

— 

0, 

01 

— 

0 

,01 

0 

,o3 

0 

,02 

—  0,06 


A  partir  du  i*^**  octobre,  les  observations  de  distances  polaires  ont  été  réduites 
avec  la  valeur  du  tour  de  vis,  déterminée  le  jour  même  par  l'observateur.  Ces 
valeurs  sont  données  dans  le  Tableau  suivant  : 


Dates. 

Valeurs  adoptées. 

Dates. 

1897. 

Moy.  des 

six  microscopes. 

J897. 

Oct.  4 

1 

1  — 

jr 
0,06 

Nov.  lo-i  I 

Ocl.  5-6 

o,i4 

Nov.  12 

Oct.  6-7 

— 

0, 10 

Nov.  12-1 3 

Ocl.  7-8 

o,i3 

Nov.  17-18  ... . 

Oct.  9 

— 

o,>9 

Nov.  21-22 

Oct.  i3-i4 

— 

o,o3 

Nov.  23 

Oct.  i5 

— 

o,o3 

Nov.  25-26 

Oct.  16 

0,06 

Nov.  29 

Oct.  17-18 

— 

o,o3 

Nov.  3o 

Oct.  19-20 

0,06 

Dec.  16 

Oct.  20-21 

— 

o,o5 

Dec.  16-17 

Oct.  24-25 

— 

o,o3 

Dec.  17-18 

Oct.  25-26 .... 

-H 

0,01 

Dec.  20-21 

Oct.  27-28 

-h 

0,01 

Dec.  21-22 

Oct.  28-29 

o,o3 

Dec.  22-23 

Oct.  29-30 

— 

0,06 

Dec.  23-24 

Nov.  1-2 

— 

0,12 

Dec.  26-27 

Nov.  2-3 

— 

0,12 

Dec.  27 

Nov.  3-4   

— 

0, 16 

Valeurs  adoptées. 
Moy.  des  six  microscopes 


1  =   1  — 


0,09 
0,07 
0,10 
0,08 
0,16 
o,i3 

0,25 

0,24 
0,23 

0,08 

o,  12 

O,  i3 

0,20 

0,18 
0,18 

0,22 
o,3o 
0,25 


Valeur  d'un  tour  de  la  vis  micromctriquc.  —  On  a  adopté  pour  la  valeur 
d'un  tour  de  cette  vis 
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et  la  correction  M  à  faire  à  la  moyenne  des  lectures  aux  microscopes,  pour  tenir 
compte  dé  la  lecture  /  au  micromètre,  a  été 

M=(i'  — o'',i5)x(2o'oP,o  — /). 

Erreurs  de  dwision.  —  Le  Cercle  des  distances  polaires  a  été  changé  au 
commencement  du  mois  de  mai  1881.  L'étude  des  erreurs  de  division  de  ce 
Cercle,  faite  entièrement  par  M.  Périgaud,  a  été  commencée  le  8  décembre  1882 
et  terminée  le  23  juillet  i883.  La  méthode  suivie  est  celle  qui  a  été  exposée  dans 
le  Volume  de  1879  (p.  43  et  suiv.)  au  sujet  de  la  détermination  des  erreurs 
de  division  des  Cercles  de  l'instrument  méridien  du  Jardin;  nous  y  renvoyons 
le  lecteur  ainsi  qu'au  Mémoire  publié  par  M.  Périgaud  dans  le  Tome  XIX  des 
Mémoires  (p.  A.i  à  A. 35). 

On  trouvera  au  Volume  des  Observations  de  i883,  pages  3i  et  suivantes,  les 
Tableaux  des  corrections  à  appliquer  aux  lectures  pour  tenir  compte  des  erreurs 
de  division. 

Flexion  de  la  lunette.  —  Cette  détermination  se  fait  à  l'aide  des  colli- 
mateurs qui  servent  à  obtenir  la  collimation  de  l'axe  optique  de  la  lunette,  à 
cette  différence  près  qu'on  fait  usage  des  fils  horizontaux  des  télescopes  et 
qu'on  joint  la  lecture  de  deux  microscopes  du  cercle  à  celle  du  micromètre 
oculaire. 

On  trouvera,  d'ailleurs,  l'exposé  complet  de  la  méthode  suivie  dans  les 
instructions  de  M.  Périgaud,  Annales  de  V Observatoire  (année  1887). 

A  partir  du  mois  de  mars  1897,  la  délicate  détermination  de  cette  constante 
a  été  l'objet  d'une  suite  de  recherches  faites  tant  par  les  observateurs  de  nuit 
que  par  nous.  La  concordance  des  valeurs  trouvées  a  permis  de  corriger  les 
observations  de  l'erreur  causée  par  la  flexion.  Les  valeurs  adoptées  pour  la 
correction  de  la  flexion  de  Taxe  optique,  dans  la  position  horizontale  de  la 
lunette,  sont 

Limites.  Valeurs 

1897.  de  la  flexion. 

Janv.     I  à  Août    i =^0,20 

Août  20  à  Sept.   7 =p  o, 3o 

Sept.     8  à  Dec.  3 1 ip  o, 40 

le  signe  —  correspondant  à  la  position  sud  de  l'objectif,  et  le  signe  -h  à  la 
position  nord. 

On  a  admis  que,  pour  les  autres  positions  de  la  lunette,  la  flexion  varie  pro- 
portionnellement au  sinus  de  la  distance  zénithale,  et  l'on  a  formé  les  Tableaux 
suivants  des  corrections  à  appliquer  aux  lectures. 
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FI 


i3o 
1-20 
110 
100 

90 
80 


■o  — 


FI. 

— 0,20 
— 0,20 
—0,19 
—0,17 
— o,  i5 
— 0,1 3 
o,  10 


Diff. 


0,00 
-4-0,01 
-1-0,02 

-ho, 02 
-♦-0,02 

-i-o,o3 


œ. 


FI. 


o",  20. 


Diff. 


70 

— 0,10 

-HO, 04 

60 

— 0,06 

-}-o,o3 

5o 

— o,o3 

H-o,o3 

40 

0,00 

H-o,o4 

3o 

-4-0,04 

-i-o,o3 

20 

-+-0,07 

-ho,o3 

10 

-+-o,io 

$. 


FI. 


Diff. 


10 

-+-o,io 

-HO,o3 

0 

-ho,i3 

-HO,o3 

35o 

-t-o,i6 

-HO,  02 

340 

-+-o,i8 

-HO, 01 

33o 

-ho,i9 

-HO, 01 

320 

-HO,  20 

0,00 

3io 

-HO,  20 

<s. 


FI. 


Diff. 


i3o 

— o,3o 

-HO, 01 

120 

—0,29 

-HO, 01 

110 

— 0,28 

-HO,Oi 

100 

—0,26 

-Ho,o3 

90 

—0,23 

-HO, 04 

80 

-0,19 

-Ho,o5 

;o- 

— o,i4 

2"   Fl  =  q=o",3o. 


«. 


FI. 


Diff. 


70 

0,14 

-HO, 04 

6o 

— 0,10 

-H0,o5 

5o 

— o,o5 

-Ho,o5 

40 

0,00 

-HO,  06 

3o 

-HO, 06 

-Ho,o5 

20 

-HO, II 

-HO, 04 

10 

-H0,l5 

«. 


FI. 


Diff. 


10 

-H0,l5 

-Ho,o5 

0 

-HO, 20 

-Ho,o3 

35o 

-HO, 23 

-Ho,o3 

340 

-HO, 26 

-HO,  02 

33o 

-HO,  28 

-HO, 02 

320 

-HO,3o 

0,00 

3io 

-Ho,3o 

a\ 


ro 


FI. 


■0,19 


Diff. 


i3o 

—0,40 

-HO, 01 

120 

-0,39 

-HO, 02 

1 10 

-0,37 

-Ho,o3 

100 

-0,34 

-HO,  04 

9" 

— o,3o 

-HO,o5 

80 

— 0,25 

-HO,  06 

3"  FI  =  zp  o",  4o. 


<£. 


FI. 


Diff. 


70 

—0,19 

-HO,  06 

60 

— o,i3 

-HO,  06 

5o 

0,07 

-HO,  07 

40 

0,00 

-HO, 07 

3o 

-HO,  07 

-HO, 07 

20 

-HO,l4 

-HOjOG 

10 

-HO, 20 

^. 


FI. 


Diff. 


10 

-H0,20 

-HO, Oh 

0 

-HO, 26 

-Ho,o5 

35o 

-HO,3l 

-HO, 04 

340 

-HO, 35 

-Ho,o3 

33o 

-HO, 38 

-HO,  02 

3  20 

-HO, 40 

ô,oo 

3io 

-HO, 40 

Baromètre  et  thermomètres,  —  La  correction  à  faire  subir  aux  indications 
fournies  parle  baromètre  est  insensible;  les  corrections  des  thermomètres  sont 
les  suivantes  : 


Thermomètn»  extérieur 

Thermomètre  du  baromètre. 


—  0,6 
0.0 


A  dater  du  20  octobre,  le  thermomètre  extérieur  est  remplacé  par  un  autre 
dont  la  correction  est  nulle.  En  outre,  la  hauteur  barométrique  doit  être  rame- 
née à  la  température  extérieure.  Les  nombres  imprimés  dans  le  Tableau  sui- 
vant donnent  les  valeurs  corrigées  du  thermomètre  extérieur  et  du  baromètre, 
employées  pour  calculer  la  réfraction. 
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Pressions  barométrif/ues  et  températures. 


T.  sid.  Près-  M  T.sid.  Pres- 

dc       sion    Tem-  i  '     de       sion     Tcm 
l'obs.    0"",7     pér.    h    l'obs.    O*,?     pér. 


Janvier  3. 


Février  23. 


h  o         I  h  n 

17,5     624      2,9       9-2,6    ()(j()     11,1 

17,6      62.3         2,2 


Janvier  4- 

19,0  618  4j^ 

20 ,  i  6 1 3  3,7 

21, '2  610  2,7 

7.2,0  610  2,9 


Janvier 

6. 

19,2  5i3 

4,8  : 

20,6  5o) 

6,4 

21,2  5o5 

>.  1 , 7  502 

'^  0 

Janvier 

8. 

17,6     481       7,5 
18,6     47«      8,1 


1 1 


FÉVRIER   26. 
22,6      (178       11,7 

Mars  8. 
23,3     609      6,6 

Mars  19. 
0,0    586     14,0 

Mars  26. 

3,0    568     ij,8 
3,8    56i     16,4 

Mars  29. 


Janvier  9. 
19.4     474      8,6 


FÉVRIER   8. 

21,)    670      7,4 


il 


I  I 


I 


FÉVRIER    16. 


I 

'  I 


0,1 


7l3 


0,9     7ï^ 
1,3     712 

1,8     711 


3,9 
6,1 

5,7 


FÉVRIER    17. 


22,1       708 


5,6 


FÉVRIER    18. 


I  ,0      676 

1,3    675 
2,0    675 


6,8 


/ , 


o 


T.sid.  Prcs- 
de       sion    Teni- 
l'obs.    O"",?     pér. 

Avril  i5. 

h  o 

1,6    6')8     11,8 

Avril  23. 
2,1     53o     ii,i 

Avril  26. 

0,6     570     14,8 
1,3     570     r>,9 

Avril  27. 


0,6  4S0 
3,6  481 
4 ,  >    480 


»2,9 
12,8 

12,4 


1 1 


7,4 


Mars  3o. 


0,6    479     n,9 


Avril  9. 
1,2    616     10,2 


Avril  10. 


i,>     579     12,2 


Avril  12. 


i,i     V32     10,4 


Avril  i3. 


I ,  )     )îo     12,7  , 


I  : 


^,4 

3,7 
4,5 

4,9 
5,3 

0,1 

1,3 


571 

573 
571 
570 
570 


16,3 

19,3 
17,6 

17,9 
18,6 

>97     16,9 
602     18,1 


Avril  28. 


3,8     60Î     18,7 


6o3 
602 
> ,  3     607. 


4,> 
5 , 2 


18,8 
18,6 
18,8 


AViUL  29. 


!      '^6    614     19,1 


Avril  3o. 
'^9     M>     «7,7 

Mai  i. 

2,6     56o     i5,o 
3,9     56o     i5,o 


T.sid.  Pres- 
de       sion     Teni- 


T.  sid.  Pres- 
de       sion    Tcm- 


l'obs.    0",7     pér.    |     l'obs.    O",?     pér. 


I  ' 


Mai  i. 


4 , 5  56o 

14,3 

5,5  56o 

i5,i 

5,6  559 

i4,6 

Mai  4- 

2,8    634     i3,5 
1,1     612     14,0 


Mai 


3. 


2,9     6o3     i5,o 

Mai  i  1 . 

3.2  59')     11,9 

Mai  i3. 
3,4     634     10,1 

Mai  14  • 

3 , 4    660     11,0 

1.3  674     11,6 
1,9    674     12,2 


1 1 


,  I 


Mai  I). 

3 , 5  667 

5.5  66 1 

5.6  66 I 

6 . 7  660 


i3,3 

i3,9 
i3,9 


Mai  17. 


1.3  559     19,0 

1.4  559     19,0 
1,9     56o     20,2* 

Mai  18. 
3 , 7     56o     20 , 1 


Mai  21. 

h  n 

',3  499  '6,4 
1,9  499  17, « 
'-i,o     499     «7,» 

Mai  JLjt. 


4,0 

497 

18,0 

6,5 

49« 

18,9 

6,7 

489 

iK,8 

7,2 

489 

18,8 

/  ,  / 


488 

Mai  25. 


ï«,9 


0,0 

496 

'i,i 

0,9 

49> 

'4.7 

',' 

494 

1  '),o 

1,3 

494 

i-.,4 

Mai  3i. 

4.6  588     18,9 

6.7  >79     19' i 

JriN   i. 

4,6       ")()!         <(),2 

JriN  2. 
7 , 2     6()  >.     1 8  j  3 

JriN  3. 

4.8  599    20,7 
7,6     379    21,9 

JriN  5. 

1.9  ^9»      '9,'> 

Juin  9. 
5 , 2     54 1    20 , 1 


OBSEKVATJONS  MÉRIDIENNES. 


A. 27 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Pres- 
de       sion    Tem- 
Tobs.    0-,7     pér. 


Juin  12. 


ik 


5.4  668  '11,% 
•i,G  6J3  '21,4 
3,3  63 1  '22, '2 
3,9  629  22,3 

4.5  628  23,1 

Juin  i3. 

5.5  626    23,9 

2.6  597     a3,i 

Juin  14. 

5.6  604  22,8 
■^,7  64*  18,6 
^,»    6Î1     19,4 

3,^    <>4i     19,9 

4.0  644         » 

Juin  i5. 

4.1  571     20,7 

Juin  16. 

5.7  Î67      -21,6 

Juin  19. 
5,9    608     16,8 

Juin  20. 
2,9    640     17,2 

Juin  21. 
7,6    644     21,0 

Juin  22. 

6,1  653  21,6 

3,î  611  21,6 

3,3  611  22, r 

3.8  610  23  >i 
4,  S  6fo  23,5 
5,8  607  23,2 


T.sid.  Prcs- 
de       sion    Tem- 
l'obs.    0-,7     pér. 

Juin  23. 

6,1     607     23,8 

9.4  596     25,4 
10, «)     592     25,5 

1,3     58i  ,  21 ,6 

1.7  58i     22,1 

2.0  583     22,8 

2.6  58{  23,1 

3.1  583  23,7 

3.8  584  24,5 

4.5  584  ?'4,o 

4.7  586    25,9 

5.2  588     26,6 

Juin  24. 

6,2    586    26,6 

2.9  593    24,4 

3.2  593     2:i,5 

Juin  25. 

6.3  592  25,7 
4,5  578  27,4 
5,0  578  27,6 
5,2  578  28,5 

Juin  26. 

6.4  576    27,4 

Juin  28. 

6.5  59)    24,7 

Juillet  4* 

3.8  626  18,4 
4,5  623  19,2 
5,2    624     19,9 

Juillet  5. 

7^0    618    20,0 
11,3    607    20,6 

Juillet  7. 

4,0  58i  17,5 
4,5     582     18,8 


T.sid.  Pres- 

de       sioQ  Tem- 
l'obs.    O",?     pér. 

Juillet  7. 

h  o 

4,8     583  18,9 

5.2  582  18,6 
5,5     582  19,2 

Juillet  9. 

5,8    634  21,  > 

6.7  633  21,5 

Juillet  10. 

7.3  634  22,1 

Juillet  ii. 

4,2    620  19,4 

4,5    619  19,7 
5,2    616     19,7 

5.8  616  21,4 
6,7    616  21,6 

Juillet  12. 

61 5 


7,5 
4,3 
4,8 

5,2 

5,8 
6,7 


574 

57  5 
576 
576 


373 


22,0 
20,6 

21,1 
21,7 
22,6 
23,1 


Juillet  i3. 

7.5  573     24,2 

Juillet  i4- 

4.6  548    22,5 
4,8 

5,2 

5,8 
6,7 


348  22,7 

5i9  23,5 

55o  24 , I 

552  24,3 


Juillet  i5. 


7,7 
4,5 
5,2 
5,8 

6,7 


55i 
606 
608 
610 
609 


î4,î 
22, 1 

23,6 
23,7 


1 1 


T.sid.  Pres- 
de   sion  Tem- 
1*0 bs.  O",?  pcr. 

Juillet  16. 

h  o 

7.7  611  24,3 

4.5  628  21,5 

4.6  628  21,8 
5 , 2  628  22 , 3 

5.8  628  22,9 

Juillet  17. 

7.8  623  23,6 

Juillet  21. 
8,1  532  20,9 

Juillet  22. 
8,1  59i  21,1 

Juillet  23. 

3.4  634  19,6 

3.9  634  20,0  I 

4.5  634  20,4  ; 

5.1  632  20,8  ' 

5.2  63 I  21,0  i 
5,8  63 1  21,6 

6.7  63o  22,1 

7.6  626  22,5 

Juillet  24. 

8.3  624  22,5 

Juillet  25. 

5,2  611  20,0 

5.8  611  20,9 

Juillet  26. 

8.4  604  21,9 

Juillet  27. 

8 . 5  562  20 , 5 

5.4  612  19,4 

Juillet  28. 

8.5  6i5  20,0 


T.sid.  Près- 
de   sion  Tem- 
l'obs.  0",7  pér. 

Août  2. 

b  o 

8.8  589  21,6 
11,8  591  23,0 

12,8   590   23,2 

Août  3. 

5.9  6i5  23,9 
6,5  6i5  25,2 
6,7  6i5  25,4 

7.5  614  25,9 

7.6  6i3  26,0 

Août  4- 

9.0  610  26,8 
10,2  6o5  28,4 
11,0  601  27,2 
12,8  593  28,3 
i3,4  -9^  28,2 
i3,6  590  28,1 

• 

Août  5. 

9.1  552  26,6 
6,1  575  22,7 

Août  6. 

i3,4  572  24,1 

i3,8  572  23,9 

14,5  573  23,9 

14,5  574  23,6 

Août  i  i. 

6.5  612  18,9 

Août  12. 

6.6  628  20,4 

Août  i3. 

9.6  620  20,9 

6.7  606  20,8 

Août  16. 
7,6  596  20,2 


A.28 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Pres- 
dc       sion    Tem- 
l'obs.   0™,7     pér. 

AOUT   i8. 
h  o 

9,9     555     21,7 
Août  22. 


7,6     55i     18, î 


Août  24. 

7.6  537     17,5 

Août  27. 

7.5  598     ï8,3 

7.7  599     18,4 

7.8  599     18,6 

Août  28. 
10,5    598     19,4 

Septkmbrk  I. 

8,2     540     18,9 

Septembre  2. 

10,8        541        20,0     ; 

i3,8     537    20,6 

Sepi'eubre  3. 
10,9    543     19,0 

Septembre  4- 
0,9    610     17,3 

Septembre  6. 

8.6  591      16,5 

Septembre  ?. 


T.sid.  Pres- 
de       sion    Tem- 
l'obs.    0-,7     pér. 

Septembre  9. 

h  o 

8,7      608      l3,2 

8,9    610     i3,7 

9,4    610    14,3 

9,7     6jo     14,5 
10,0     611      14,8 

Septembre  10. 

11,3  612  I 5 , 2 

8,2  643  i3,7 

9,0  k\5  14,4 

9,7  644  I^6 

io,o  644  16,0 

Septembre  11. 

11,3  643  16,5 
i3,4  642  17,9 
14, '^    64i     17,7 

Septembre  12. 

9,«     684     i5,4 
9,4     684     i5,5 

Septembre  i3. 


11,4 
i3,4 

8,7 
9, a 
9,4 


682 
681 

• 

<i79 
679 
^79 


16,9 
17,2 

i5,i    I 
i5,5  ! 


11,1     592     16,8  '     12,0     572     i5,5 


Septembre  14. 
9,3    640     i5,i 

SEPTEMBRE    l5. 

If, 6    636     16,4 

Septembre  20. 
11,9    545     i3,5 

Septembre  23. 


T.sid.  Pres- 
de       sion    Tem- 
l'obs.    0-,7     pér. 

Septembre  24. 


h 

9,7 


65' 


10, I     658 


'6,9 
17,4 


Septembre  29. 


12,4 
i3,4 
14,^ 
14,5 

i4,7 


595 
590 
587 
586 
585 


18,3 
18,8 

19,9 
20,  i 

20,1 


Octobre  4. 
12,7    646    14,4 


Octobre  5. 


10,0  657 
11,0  655 
11,8    654 


8,7 


OCTOBRK  6. 


13,8 

654 

'4,7 

65o 

l5,2 

65o 

10,2 

674 

Il  ,0 

674 

11,8 

675 

10, 1 

9,7 
9,8 
7,8 

7,9 
9,2 


Octobre  7. 


iîi,9 

1 5.0 

i5,5 

11. 1 
II, I 

i»,7 
i',9 


674 
667 
666 
662 
661 
659 
658 


9,< 

10,0 

10,2 

7,9 
7,7 
8,4 
8,7 


Octobre  8. 

12,9  654  8,9 

14,2  647  9,1 

i4,5  646  9,4 

14,7  645  9,4 

i5,o  6Î4  9,5 


T.sid.  Pres- 
de   sion  Teni- 
l'obs.  0",7  pér. 

Octobre  9. 

b  u 

i3,o  618  11,0 

Octobre  i3. 
ii,î 


11,0 
II  ,5 


II 
12,4 


539 

538 
538 
538 


12,0 
12,  i 
i3,i 


Octobre  i4- 

i3,3  537  14,4 

i5,2  528  i5,5 

I 5 , 5  526  I 5 , 9 

i5,7  525  i5,9 

16,1  524  16,4 

16,4  524  17,2 

16,9  522  16,4 


Octobre  i5. 


1 3 , 4  5o2  1 5 ,  •}. 


Octobre  16. 


i3,4  56i  15,4' 


Octobre  17. 


Il, 8  638 

i5,o 

i3,4  639 

16,5 

Octobre 

18. 

i3,6  639 

16, i 

16,1  638 

18,2 

16,4  638 

18,9 

16,6  637 

19,4 

16,9  636 

18,2 

1 1 


Octobre  19. 

i3,o  694  i5,4 
i3,4  693  i5,3 


T.sid.  Prcs- 
de   sion  Tem- 
l'obs.  0-,7  pér. 


Octobre  20. 


h 

«3,7 
i5,5 

i5,7 

16,1 

16,$ 

16,6 

9,6 

9,9 
10,0 

10,2 

11,1 

i3, 1 

i3,4 


694 
690 

690 

691 

693 
695 
693 
693 

694 
696 

696 

693 

692 


Octobre  2 
i3,8  690" 


5,6 

5,9 

5,9 
6,1 

6,1 

6,1 

i,« 

0,7 

«,7 
0,6 

I,» 
2,2 

2,6 


2,8 


Octobre  24. 


11,1 

11,7 
12,4 

12,9 
i3,4 
i3,5 
i3,7 


620 
620 
623 
622 
623 
623 
623 


8,9 

9,<> 
10,4 

11,1 

1 1 ,3 

1 1,6 

11,9 


Octobre  25. 


14,0 
i5,5 

i>,7 
12,4 

»2,9 
i3,4 
i3,6 


623 
621 
621 
665 
664 
664 


664 
Octobre 


14,1 
i5,5 

i5,7 
16,1 

16,4 
16,6 


664 
662 
663 
663 
663 
662 


1 2 , 2 

i3,4 

»3,9 
11,9 

11,9 
12,4 

rj,o 
26. 

i3,4 

«3,7 

14,3 

14,8 
i5,6 

l5,2 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.  9.9 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Prcs- 

t 

T.sid.  Pres- 

1 
1 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

T.lsid.  Pres- 

cJe   sion 

Tein- 

de   sion 

Tein- 

de   sion  Tein- 

de   sion  Tem- 

de   sion  Tem- 

IVbs.  0",7 

pér. 

l'obs.  O»,? 

pér. 

1 

lobs.  0-,7 

pér. 

l'obs.  0-,7  pér. 

!  l'obs.  0»,7  pér. 

Octobre 

1 
1 

^7-   1 

Novembre 

1 

2-  ; 

Novembre 

12. 

Novembre  2  5. 

DÉCEMBRE  21. 

h 

1 
"  1 

h 

0 

h 

0 

h           «. 

h           0 

la, 6  633 

10,6 

14,5   624 

7»6  , 

1 5 , 2  620  1 

10,7 

i3,4  693  —0,3 

18,0  667   2,4 

12,9  653 

»o,9 

i6,4  616 

•9,0  1 

17,1  611 

12,2 

i3,8  693  —0,4 

19,3   667    2,8 

i3,4  653 

II  ,3  ' 

16,6  6i5 

9,^-  ' 

17,5  610 

12,6 

14.5  691  -+-o,i 

19,5   667    2,9 

i3,7  653 

II. 6 

•  1 

!  17,1  61 5 

9,^^' 

17,9  610  1 

12,6  ' 

i4,9  690  -+-0,5 

20 , 1  6()7   3 , 2 

1 

12,9  6o5 

5,4 

12,9  568 

10,5 

1 

1 

16,1  707   0 , 2 

Octobre  28.   I 

1 3 , 0  60  ) 

6,0 

i3,i  567 

10,9 

Novembre  36. 

16,6  707   o,i 

1 

i  i3,4  604 

1 

6.0 

13,4'  567 

11,5 

16,4  686   1,2 

1  17,1  705   0,6 

1 î  ,2  6jo 

11,8  1 

;  1^,2   600 

7,1  1 

i3,8  567 

12,5 

i 

16,4  645 

14,4  i 

1 
1 

i4,2  567 

...  1 
12,^ 

Novembre  29. 

,    DÉCEMBRE  22. 

17,2  642 

14,5  1 

1 
1 

1 

16,4  440   5,9 

1 

1  ï  8 , 1  7o4   i , 6 

12,7  634 
i3,4  633 
i3,7  632 

10,6  1 

10,9  1 
II  ,5 

Novembre 

3   .' 

1 

Novembre 
i5,3  559 

i3. 

12,8 

t 

!  Novembre  3o. 

1 

1  »*^,»  /I    , 
1  19,3  699   2,2 

,  19,5   699    2,>. 

9  é 

1 

1  14,6  600 

7,4  . 

17,1  55o 

14,5  1 

!  14,7  477   6,1, 

;  19,8  698  2,3 

i 

16,4  596 

8,« 

17,7  548 

14,2  1 

i5,o  480   6,6 

1  20,1  698  2,6 

Octobre 

29. 

1 

16,6  595 

9,0 

,  i5,3  480   6,8 

!  16,1   705    1,3 

14,3  63o 

12,0 

17,1  59i 
12,9  604 

8,9 

5,2 

Novembre 

»7-   i 

i5,7  479   7,'^ 

1 
1 

i  16,6  705    1,1 

'  17,2  705   1,4 

16,1  625 

i3,9 

7  */           T 

i3,i  6o5 

5,3 

14,2  643 

10,4 

Décembre  16. 

1 

16,4  624 

i3,6 

i3,{  6o5 

5,  > 

• 

17  G   612   10  2 

1 

DÉCEMBRE  2J. 

i6,6  624 
16,9  624 

i4,i 
i4i4 

1      i   ■ 

14,2  6o3 

6,1 

Novembre 

18.   > 

'  16,1  648   8,4 

1  §8,1   701    1,8 

17,5  62', 

14,4 

1 

i5,6  64i 

11,3 

'  16,4  648   8,4 

,  19,3  695   2,3 

01                             w 

12,9  634 

-f  J  T 

1  l  ,2  1 

17,2  638 

12,2  \ 

1  16,7  649   8.6 

19,8  695   2,6 

i3,4  635 

II  w 

Novembre 

4. 

17,6  638 

12,8  , 

17, a  64S   8,9 

;  20,1   695    2,7 

i3  -^  635 

1 

1 

1 

■ 

1 

17,9  64o 

12,6 

,  16,1   682    0,9 

■  V*  •  V      \J>^    M 

A  4*  *  1 

1 

1  14,7  604 

6,4 

Décembre  17. 

'  17,3   676    I,i 

1 

16,0  601 

7.2 

Novembre  ' 

21.   • 

1  17,7  647   9,''- 
19,0  644   9w 

! 

Octobre  3o.   ' 

t 

1   j  *f 

1 

i3,4  737 

7,1 

DÉCEMBRE  24. 

1 

'4,1  633 

12,5 

1 

i3,8  737 

6,8 

19,1  64»  10,2 

1 

t  18,2   671  -1-2,1 

16,9  627 

14,8 

Novembre 

1 

10. 

14.2  737 

,  1 

6,7 

j  19,7  645  10,4 

1 

1     J     /       7 

17,2  626 
•  8,3  625 

14,4  1 
14,3 

1 
i3,4  646 

8,9 

i*,5  737 

7,5 

DÉCEMBRE  18. 

DÉCEMBRE  26. 

1 

18,6  625 

'î,3  ; 

î  i3,7  6i6 

9,4 

Novembre  - 

22.   ' 

17,8  661   8,1 

!  16,9  65j   0,9 

«8,9  624 

i3,6 

\    14,2  645 

10, 1  ' 

i5,9  731 

7,8 

19,2  653   8,8 
20,1  65o   9,9 

1  17,6  654  -  0, I 

1 

1 

t 

1 

'7,7  7^ï 

9,5  j 

20 , 6  65o   Q ,  I 

1   DÉCEMBRE  27. 

Novembre  i. 

Novembre 

II. 

18,8  719 

9i9 

• 

1  18,4   6^8  -rO.C) 

1-1, 0  626 

6,6 

1 

DÉCEMBRE  20. 

'  20,3  636   2,3 

J  ni 

1  l,o  625 

7 
6,1 

i5,i  643 

10,6 

Novembre  ; 

i3. 

r5,7  665   1,4 

7                 7 

21,1  635   2,4 

i3,{  625 

6,3  : 

17,2  637 

12,2 

16,0  692 

7,1  ! 

16,4  667   1,5 

21,9  633   2,3 

\\,'i    624 

7,5  i 

i  17,6  635 

11,8  . 

18,8  680 

5,6  ; 

17,0  667   2 , 2 

;  16,4  612   3,2 

A.3o  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 

Mode  d^obsen'ation.  —  Les  observations,  autres  que  celles  du  Soleil,  ont  été 
faites  d'une  manière  générale  sous  le  fil  du  couple  moyen  le  plus  rapproché  de 
la  tote  de  vis.  Toutes  les  fois  qu'il  a  été  fait  exception  à  cette  règle,  il  en  a  été 
tenu  compte  dans  les  calculs  de  réduction. 


III.  —   Réductions  des  observations. 

Disposition  des  Tableaux.  —  L'ensemble  de  la  réduction  des  observations 
comprend  les  pages  A. 32  à  A.:k). 

La  correction  moyenne  C'  de  la  pendule  et  la  correction  moyenne  de  colli- 
malion  sont  inscrites  en  tête  de  chaque  série.  ^ 

La  première  colonne  des  Tableaux  renferme  le  nom  on  la  désignation  de 
l'astre  observé.  Les  usages  en  cette  matière  sont  parfaitement  connus. 

Les  lettres  S  ou  I  placées,  dans  cette  colonne,  à  la  suite  du  nom  d'un  astre, 
(h^signent  le  bord  su[)érieur  ou  le  bord  inférieur,  tel  qu'on  le  met  à  l'œil  nu  et 
non  dans  la  lunette. 

Les  lettres  PI,  placées  à  la  suite  du  nom  d'une  étoile,  indiquent  les  passages 
inférieurs. 

Le  nombre  placé  à  la  suite  de  la  désignation. d'un  astre  autre  que  la  Lune  re- 
présente les  minutes  écoulées  entre  le  passage  de  l'astre  au  méridien  et  l'époque 
de  l'observation  de  distance  polaire;  il  est  affecté  dn  signe  -h  ou  du  signe  — 
selon  que  cette  époque  a  suivi  ou  précédé  le  passage  au  méridien.  Pour  la  Lune, 
ce  nombre  indique  le  temps  qui  sépare  l'observation  d'ascension  droite  de  celle 
de  distance  polaire;  il  a  le  signe  -f-  ou  le  signe  —,  suivant  que  cette  dernière 
observation  a  suivi  celle  du  passage  du  premier  bord,  ou  précédé  celle  du  passage 
du  second  bord.  Pour  les  astres  ayant  un  diamètre  sensible,  le  bord  observé  en 
ascension  droite  est  désigné  par  les  notations  abrégées  i*""  ou  2*. 

Le  nombre  N  des  fils  auxquels  le  passage  a  été  observé  est  inscrit  dans  la 
deuxième  colonne. 

La  troisième  colonne  contient,  sous  le  litre  Passage  observé  y  les  secondes  de 
la  moyenne  des  passages  observés  de  l'astre  aux  fils  employés  aux  observations. 

Les  secondes  du  passage  corrigé  en  raison  de  l'inclinaison  de  l'axe  de  rotation, 
de  Tazimut,  de  la  collimalion  de  l'axe  optique  et  de  l'aberration  diurne  sont 
inscrites  dans  \di  quatrième  colonne,  intitulée  T. 

Vax  retranchant  de  chaque  ascension  droite  calculée  la  valeur  correspondante 
de  T,  on  a  obtenu  les  corrections  C^  de  la  pendule  fournies  par  chacune  des 
étoiles  fondamentales  et  dont  l'ensemble  a  servi  à  déterminer  la  correction 
moyenne  C' ,  elles  se  trouvent  inscrites  dans  la  cinquième  colonne. 
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On  trouve,  dans  la  sixième  colonne,  sous  le  tilre  Lecture,  la  moyenne  des 
lectures  des  divisions  du  cercle  obtenues  à  Taidc  des  six  microscopes. 

Sous  le  titre  Microm,,  on  inscrit,  dans  la  septième  colonne,  la  lecture  mi- 
crométrique correspondant  à  la  moyenne  des  pointés  elîcctués  à  l'aide  d'un  (il 
mobile  horizontal. 

La  huitième  colonne  contient  la  réfraction,  regardée  comme  positive  ou 
comme  négative  selon  que  l'astre  passe  au  méridien,  au  Sud  ou  au  Nord  du 
zénith.  La  distance  polaire  apparente  de  l'aslre,  la  hauteur  du  baromèlre  et  la 
température  extérieure  sont  les  trois  arguments  du  calcul  de  la  réfraction.  On 
a  fait  usage  des  Tables  usuelles  destinées  à  faciliter  la,  réduction  des  observa- 
tions méridiennes  construites  d'après  celles  de  Caillet. 

Les  corrections  individuelles  de  coUimation  fournies  par  chacune  des  étoiles 
fondamentales  et  qui  ont  servi  à  calculer  la  correction  moyenne  de  coUimalion 
se  trouvent  dans  la  neuvième  colonne,  sous  le  titre  Correct,  de  coll. 

La  dixième  colonne  renferme  l'ascension  droite  apparente  qui  est  égale  à  la 
valeur  de  T  augmentée  de  la  correction  de  pendule  C^. 

La  distance  apparente  au  pôle  Nord  a  été  calculée  en  ajoutant  la  correction 
moyenne  de  coUimation  et  la  réfrac^tion  à  la  valeur  de  la  lecture  corrigée  en 
tenant  compte  :  i®  des  erreurs  de  la  graduation  du  cercle;  2^  de  la  valeur  des 
tours  de  vis  des  microscopes;  3"  de  la  flexion;  V*  de  l'intervalle  réduit  en  mi- 
nutes et  secondes  entre  la  position  occupée  par  la  lunette  dans  le  pointé  et 
celle  qu'elle  aurait  occupée  si  le  pointé  eût  été  fait  sous  le  fil  mobile  placé  par  20' 
oP,o;  5**  de  la  réduction  au  méridien  et  de  l'inclinaison  des  fils  lorsque  l'astre  a 
été  observé  en  dehors  du  méridien  (**).  Lorsque  Taslre  observé  est  le  Soleil,  on 
a,  dans  ce  dernier  cas,  vu  la  nécessité  de  rapporter  les  observations  des  deux 
bords  au  même  moment,  ramené  chacune  d'elles  à  l'heure  du  passage  du 
centre  au  méridien  :  l'angle  horaire  servant  à  calculer  cette  correction  est  inscrit 
dans  la  première  colonne  à  la  suite  du  symbole  ©.  Les  distances  polaires  appa- 
rentes sont  données  dans  la  onzième  colonne. 

On  n'a  point  conclu  les  ascensions  droites  et  les  distances  polaires  appa- 
rentes des  fondamentales  lorsque  le  groupe  de  ces  étoiles,  employé  au  calcul  de 
la  correction  de  pendule  C  ou  de  la  correction  moyenne  de  coUimation,  s'est 
trouvé  en  comprendre  moins  de  quatre. 

On  trouvera,  du  reste,  la  discussion  complète  des  procédés  d'observation 
dans  le  Volume  de  1874. 


(■)  Les  observations  de  D.  P.  ont  été  généralement  faites  en  pointant  une  fois  l'astre  entre  les  lils 
3-4,4-5i  5-miiieu,  milieu-6,  6-7,  7-8,  soit,  au  total,  six  pointés.  On  a  tenu  oompte  de  la  correction  de 
réduction  au  méridien  qui  en  résulte. 


A. 3a                                 GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 

I*assagc  Correct.    Asc.  droile  Disl.  app. 

Noms.  N.  ohservé.      T.  C,.  Lecture.  Microm.      Réfract.  decoll.     apparente.       au  pôle  nord. 

OlISERVATELR   F.  BoQUET. 

C^,  =r  —  11*09  —  0*01  i{T—  19'', 6).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  io!Jo. 

Janvier  3.  ...  tu  h»., 

a  Ophiuchus. . . . . .  6  i8,3'ji     I9,6'2  ii,io      77. ^r. 35,4  '>o,  3,9     -+-  43,9-10,6  17.30.  8,56      77.22.  4?^ 

p  Ophiiichus 6  32, oj     33,37  'Oj9^      85.22.49,7  20.  ^,1    -\-  58,5  -11,8  17.38.22,31       85.23.32,7 

Nadir  à  iS*"©"' . . . .  221.10.  2,7  20.  3,3 

Nadir  à  i8''5'"  . . ..  221.10.  2,7  20.  3,2 

Janvier  4. 

0(i"— I)— o",23.  6  46,36    47,94  112.37.25,9  13.35, 7    -1-179,0              19.    i.36,86     112. 56. 35, 2 

0(2* — S)-ho™,94.  6      8,32      9,90  112.37.25,9  26.24,8     -4-173,5               19,  3.58,82     1 12. 23. 58, o 

Ç  (i**^ — I) 6  20,92     22,47  110.33.16,1  20.   3,6     -hi57,8              20.24.11,37     110.35.39,5 

a  Cygne 6      3,25       ^,69  11, o3      45*   5. 22,0  20.   3,5     -+-    4ji  -  9,5  20.37.53,59      45.  5. 12,0 

Ç  (A'gno 6  42,'*>'    43,44  11,24      60.11.33,6  20.  3,3    -f-  20,7  -  9,0  21 .  8.32,33      60.11.39,8 

5  Cygne 8  30,77    32,  ij  11,12      5 1.  2.10,0  20.   1,9    ■+-  10,4  -  8,9  2i«.i3.2i,o3      5i.  2.  7,3 

9  (i*"" — I) 6      7,83      9,3o  io3.56.32,i  20.   3,o     -+-ii6,i               21.59.58,18     io3.58.i4,i 

(^),  =  — ii%3i  —  0*01 1  (T  —  2i'',i).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 8*, I. 
Janvier  5. 

Nadir  à  i8''i5"'. . . .  221.10.  3,2  20.  5,4 

Nadir  à  18"  19"'.. . .  221.10.  3,3  20.  5,6 

Janvier  6. 

OC»*"^— I)— o",23.  6  33,65     35,07  112.23.21,4  13.29,9    -1-174,0              19.10.23,58     112.42.34,1 

0(2* — S)-l-o"',96.  6  55,  i5     56,57  112.23.21,4  26.18,8     -+-168,7               19.12.45,08     112.  9.57,2 

a  Cygne 6      3,67      5,09  11,43      4^.  5.23,7  20.  5,9    -h     4,0  -  8,3  20. 37. 53, 58      45.  5.i3,2 

sCygne 6  11,74     i3,o2  ir,53      56.24.48,2  20.  0,8    -+-  i5,9  -  7,8  2o.4'-i-    i,5i       56.24-54,3 

Ç  Cygne %  6  ^'>./>5    43, 8i  ii,6i      60. 11. 35, 3  20.   5,i     n-  20,1  -  7,8  21.  8.32,3o      60.11.40,9 

<j  Cygne 6  3i,2o    32,54  ii,5|      5i.  2.  9,6  20.   1,9    -f-  10,1  -  8,0  21 .  i3.2i  ,o3       5i.  2.  8,7 

£  Pégase 6  17,53     18,73  11, 16      80. 35. 14, 5  20.3,6    -h  47,8  -  8, i  21 .39.  7,21      80.35.49,3 

CJ,  =  —  12', 44  — ojoir  (T  —  i8'',i).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  i3*,i. 
Janvier  8. 

P  Ophiuchus 6  33,82     35, 06  12, 55      85. 22.51,4  20.    i,i     -H  56,3  -i3, 5  17.38                  85.24 

Véga 6  36,78     38, i3  12, 33       5i.i8.58,5  20.  2,3     -h  10,4-12,7   18. 33                  51.19 

Nadir  à  1 8^ 5>.'" 221.10.   1,2  19.58,9 

Nadir  à  1 8'' 55™.. . .  221.10.    i,3  19.59,0 

Janvier  9. 

Od"'") 6  41,08    4-^,53                                                                      19.23.30,08 

0(2* — S)-Ho'".97.  6      2,00      3,45  111.59.   2,6  26.13,8     -i-i6(,8               19.25.51,00     iM.45.3i,.| 

C(i") 6  >6,43     57,71                                                                                          0.17 

Février  8. 

0(i»'— I)-o™,i8.  6       3,Î6      4,9ï  104.46.31,3  13.28,2     -+-120,7              21.29                 'o5.   5 

0(2* — S)-ho"'.95.  6  18,42     19,77  fo4.4fi.3i,3  26.12,5     -4-117,9              ai.3i                 104. 32 

C),  =  —  23*, 37  —  o\oo5(T  —  i'',o).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  7', 2. 
Février  16. 

a  Andromède 6  25,55    26,77  '^3,35      61.28.18,6  19.58,4     -h  22,2  -  6,9 

Nadir  à  o**3o'"  ....  221 .  10.  0,7  20.  3,6 

9(1"'-— I) 6  35,32     36,54  82.37.31,4  20.4,2     -h  53,o 

p  Andromède 6  19,75    2.1,02  23,29      54. 55. 16,6  20.  4,1     ■+-  '4,7-7,9 

Polaire -h  o'",  10.. .  20  23, o      58, o  i.i5.i3,2  20.11,4    —  5o,3  -  6,4 

p  Bélier 6  19, 55    20,76  23,^6      69.41.12,9  20.  3,4     -h  32,7-7,6 


0.   3 

61.28.34,3 

0.52. 

13,17 

82.38.12,  1 

I.  4 

54.55.19,  3 

1 .21 

1.14.   3^4 

1-49 

69.41.34,3 
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Noms. 


N. 


Passage 
observé. 


T. 


Cp- 


Lecture. 


Correct.    Asc.  droite        Dist.  app. 
Microm.    Réfract.   de  coll.      apparente,     au  pôle  nord. 


ÛBSBaVATEUR   P.   BOQUBT. 

Féfrier  17.  .  .  .     „                                 h     m    « 

s  I  O/ftp                        B                              nnis 

0(i*— I)— o",i9.  6  19,93  21, "iS                 101.45.10,9     i3.38,4    -hio7,5              22.  4 

0(2'— S)-ho",92.  6  32,71  34, o3                  101.45.10,9    26.19,5     -+-io5,i              22.  G 

p Baleine 10  3,79  5, 00    23J43                                                                   2.23 

7 Baleine 10  20,88  22,10    23,57                                                                   2.38 

CJ,  =  — 23j4o  —  o,oo5(T  — 1\9).       Correction  moy.  de  coll.  =  —  4^6. 
Février  18. 

Ç(i*'--I) 6  40, i3  41,23                  81.39.38,0    20.  3,4    -i-  5o,9               0.59.17,83 

Polaire -*-o"",i 7. . .  20  11,7  53, i                       i.i5.  3,9    20.  4,9    — 49?^  -  3*7     1.2b 

^Bélier 6  19, 58  20,68    23, 41      69. 4i*  9,5    20.  2,1     h-  32,3-  5, i     1.49 

«Bélier 6  44,67  45,79    23,38      67.  0.57,6    20.  2,4    -h  28,8-  5,o    2.   i 

Nadirà2'*35" 221.10.  4,'     20.10,1 

Nadirà2**4o°*-- •.•  •  221.10.  4ii    20.10,1 

Fémer  25. 

0(1"— I) — o°,2i.  6  52,85  53,97                  98.51.  0,0    i3.25,2    -4-  93,7              22.34 

0(2"— S)-4-o",89.  6  4»ï7  5,29                   98.51.  0,0    26.  3,4    -+-  91,8              22.37 

Février  26. 

0(l"— I) — 0'",2I.  6  39,11  40,22                            98.28.49,2       13.37, I       -+-    Ç2,0                     22.38 

0('i*— S)-f-o'",90.  6  5o,52  5i,63                   98.28.49,2    26.i5,6    -*-  90,1               22.40 

Mars  8. 

0(i«r_ij_QB.  ,3  g  5g  35  o  q5                   94.38.29,6     i3.3o,7     +  80, 5               23. i5 

0(2"--S)-*-o'",9O.  6  8,69  9,89                   94.38.29,6    26.  6,7    -4-  78,9              23.18 

« 

Mars  19. 

0(1*'— I) — o'",2i.  6  20,02  21,20                   90.19.    1,1     i3  38,6    -+-66,9               23.56 

Q(2*— S)-+-o'",9i.  6  29,00  3o,i8                   90.19.   1,1     26.  6,5    -h  65,6              23.58 

Mars  22. 

0{i»') 6  15,76  16,80                                                                                   0.7 

0(2') 6  24,52  25,56                                                                                     0.9 

Mars  23. 

0(i«') 6  53,85  54,89                                                                                      o.io 

0(2«) 6  3,02  4,06                                                                                     o.i3 

Aldébaran 6  3i,73  32,76    3i,i7                                                                     4.3o 

Cp  =  —  32*01  — oJoi3(T— 3*^,5 )       Correction  moy.  de  coll.  =  — lo^o. 
Mars  26. 

.\lgol 6  58,98  0,21     32,11      49*26.22,3    20.  5,0    -h    8,3  -10,4      3.    i 

ï  Persée 6  28,87  3o,25                   40. 3o. 18,4    20.  2,6    —    0,7-9,8      3. 16.58,24 

0  Persée 6  6,45  7,79    32, 06      42.32.26,6    20.   1,7    n-     i,4-9,7      3.36 

îPersée 6  10,82  11,96    31,87      58.25.  5,8    20.  2,7    -h   17,6-10,2      3.48 

Kadirà4*5"* 221.10.  4,7    20.  4,2 

Nadir  à 4**  10" 221.10.  3,2    20.  2,6 

Mars  27. 

Ç(i"; 6  2,07  3,16                                                                                     2.42 

T. Taureau 6  53,48  54,58    32,34                                                                       3. 41 

Observation^  de  Paris,  1897.  A.J 
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GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.    observé.      T. 


Lecture. 


Correct.    Asc.  droite        Dist.  a  pp. 
Microm.    Réfract.   de  coll.       apparente,      au  pôle  nord. 


Observateur  F.  Boquet. 

C;,  =  —  33>4  — o;oi3(T  — 4^a)        Correction  moy.  de  coil.  =  — g',;. 
Mars  29. 

0(i") 6  44,46  45,56                                                                                         0.32 

0(2') 6  53,48  54,58                                               .      ^                                    0.34 

9(1*"'— I) 6  42,27  43,36  67.42.25,1  19.59,5     -+-28,4                  2.4^.10,34 

Nadir  à3'*2o™ 221.10.  2,3  20.  3,7 

Nadir  à3''23'" 221.10.  2,3  20.  3,7 

0  Persée 6  7,32  8,66  32J98       42.32.28,0  20.3,2    -h     i,4-9!2       3.36 

£  Taureau 6  8,97  10,06  33,09      71.  2.25,3  20.  2,5    -i-  32,7  -  9,7       ^.'j/i 

Aldébaran 6  33,47  34,55  33, 06      73.41.21,6  20.  1,6    -+-  36,3  -10, 3       4.3o 

Mars  30. 

0(i"— I)--o",i9.  6  23,08  21,17  86.  o.  7,0  i3.38,6    -h  67,1                   o.36 

0(2* — S)4-o'",89.  6  32,07  33,16  86.  o.   7,0  26.   2,0     -h  56,1                   o.38 

Avril  9. 

0(1'" — I)— o'",i9.  6  57,51  58, 61  82.12.13,0  i3.4o,o     +51,3                    1.12 

0(a'— S)-ho",93.  3  6,99  8,09  82.i2.i3,o  25.58,8    -+-  5o,3                   1 .  r5 

Observateurs  F.  Boquet  et  Mascaht. 
Avril  10. 

0(2'— S)-ho™,9'>..  6  47,44  48,49  8i.5o.i3,3  26,  2,6     ■+■  49,1                    1.18 

Nadir  â 3'' jo"* 221.10.   1,4  20.  3,i 

Nadir  à  3'' 55'" 221.10.   1,2  20.  3,2 

Avril  12. 

0(i«''— ï)— o"',i6.  6  59,45  0,55  81.  6.  3,0  i3.32,4     -^  48,8                    i.23 

0(2' — S)-ho'",97.  6  9,02  10,12  81.  6.  3,0  25.44,6     -h  47,8                  J.26 

Avril  13. 

0(iT_i)..o»,i9.  6  40, 63  4', 73  80. 44. "27, 9  13.38, 7     4-47,7                   1.27 

0(2*—S)-h 0^,88 .  6  5o,44  5i,54  80.44.27,9  25.5i,o    -h  46,9                   1.29 

Avril  15. 

0(i*'"— I>-o"',i8.  6  3,90  5,o5  80.   1.54,0  14.  2,8     -H  47,5                   i.34 

0(2''— S)-+-o",9o.  6  14,14  r>,29  80.    1.54,0  26.18,6     H-  46,6                   1.37 

Avril  23. 

©(i**^— I)  — o'",i9.  6  53,06  54,20  77.16.49,0  i3.55,i     -+-41,9                   2.4 

0(2*— S)-Ho'»,93.  6  4,20  5,34  77- ï6. 49,0  26.  6,1     -i-  41,1                   2.  6 

C'  =  —  43^80  —  o;oi3(T  —  3^ 8).        Correction  mov.  de  coll.  =  —  t/,  7. 
Avril  26. 

aCassiopée 6  20,91  22,54  34.1.54,4  19.58,5     —     7,1-8,3    0.34.38,78 

Y  Cassiopée 6  10,  i3  11,96  29.60.50,8  20.  2,3    —  11,4-10,2    0.50.28,20 

P  Andromède 6  40,47  4i,65  43,79      54.55.29,4  20.3,6    -1-13,9-11,0     1.3.57,89 

Polaire— o"', 24 ...  20  22,9  3,6  1.15.28,1  20,  5,6    —47,5-10,6     1.20 

Nadir  à  1^30" 221.10.  0,1  20.   1,0 

Nadir  à  i'*35™  . ...  221,10.  o,3  20.   1,0 

Avril  27. 

0(i*'^-I)— o'",i9.  6  59,45  o,5i  75.59.  2,4  i3.5o,4     -h  39,9                2.19.16,73 

0(2«— S)-f-o™,96.  6  11,09  12, i5  75.59.  2,4  26.  0,2     -4-  39,1                2.21.28,37 

?  (ï"— I) 6  4,95  6,o3  67.39.36,7  20.2,8     4-28,0                3.40.22,23 

ïPersée 6  22,57  ^3,72  43,84      68.25.7,8  20.2,4    -+-17,5-9,0    3.^7.39,92 

# 
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OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  A. 35 

Passage  Correcl.  Asc.  droite         Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.      T.  C^.  Lecture.        Microm.    Réfract.   de  coll.    apparente.       au  pôle  nord. 

Obsbrvatbubs  F.  Boquet  et  Masgart. 

Cp  =  —  43',8o  — o',oi3(T  —  3**,  8).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  9%  7. 
Avril  27.  „  .     „  h    m    .  «    . 

0,0  tp  ^  n  nm»  0      /        ^ 

Aldébaran s  »  •  73.41.^2,0    20.   1,2    -+•  36, o  -10, 3    4-3o  73.4i.4^>,'i 

iCocher 6      o,5o      1,66    43,83      56.59.32,3     19.57,7    -+-  16,0-9,2    4'5o. 17,85      56.59.40,0 

yOrion 6     19,90    20,96    43,73      83.43.57,5    20.  3,9    -f-5i,6-8,7    5.19.37,14      83. 44*34, 7 

Cp  =  — 44^13  — o'oi3(T  — 3\8)       Correction  moy.  de  coll.  =  — ii',i. 

^(•2*) 10  14,79  i5,85  V  23. 55. 3i, 77 

lAndromède 6  47, o5  48,17  44>»5      61.28.35,7  20.  3,o  -+•  21,0-10,6    o.  3.  4,09      61.28.41,6 

Polaire -4- 1™, 48...  19  22,7        3,4  1.15.29,7  20.  5,9  —  47,3-11,9     F.20  1.14.24,6 

Nadir  à  i**3o'" 221,10.  1,9  20.  0,9 

Nadir  à  i*'35'" 221.10.   1,9  20.  0,8 

Avril  28. 

Q(2') 10  58,86  59,92  2.25.ij,8i 

?  (1" — I) 6  21,63  22,71  67.24.43,3  20.   1,7  -f-  27,9                3.44«38,58      67.24.57,2 

Aldébaran 6  44, 4o  45,46  44,22      73.41.24,1  20.   1,8  -+-  36,o  -11,8    4.3o.   i,32      73.41.46,4 

LaChèvre 6  4^,33  49,68  44, o5      44*  6.25,6  20.  3,9  h-    2,9-11,3    5.  9.  5,53      44-  6.12,8 

yOrion 3  4o,25  4t,3i  44, 08      83.43.58,3  20.  3,5  H-  51,6-9,9    5.19.37,16      83.44.3/|,5 

Avril  29. 

?(i"— I) 6    19,17    20,19                   67.12.15,3    20.  1,2    -h  27,6                 3.49                 67.12 

Nadir  à  4^ 32™  . . . .  221.10.   1,7    20.  0,7 

Nadir  à4**36"  . . . .  221.10.  1,6.20.  0,7 

Observateur  F.  Boquet. 
Avril  30. 

^(i" — I) 5    56,77     57,85  67.  2.11,7    20.   1,7    -+-27,3  3,'')2  67.2 

Nadirà4*'35" 221.10.  3,8    20.  2,8 

Observateurs  F.  Boquet  et  Masgart. 

Cp  =  -~  45*20  —  oJoi3(T  — S*',»).        Correction  mov.  de  coll.  =  —  9^5. 

Mai  1. 

0(1*^—1)  — o",i8.     6  i3,58  i4,65  74-45.  7,5  i3.56,2  -+-  38,2  2.34.29,48      75.   i.36,2 

0(2* — S)-Ho",9i.     6  25,90  26,97  74.45.  7,5  26.  4,8  -+-  37,5  2.36.41,80      74.29.4  >, 4 

^(i" — centre)...     6  14,42  i5,5o  66.54.3i,3  20.  9,2  -f-  27,5  3.55.3o,32      66.54.39,1 

Nadir  à  4** 5" 221.10.  0,0  20.   i,5 

Nadir  à  4**  »  o" 221.10.  0,0  20.   i,3 

Aldébaran 6  4^,42  46,49  45,26      73.41.23,5  20.  2,9  -+■  36,4  -10, 5  4'3o                73.42 

E  Orion -6  4î,o2  45, 14  45,23      91.15.11,1  20.4»'  -1-67,9-10,2  5.3i                91.16 

;  Orion 5  18, 44  19, 56  45, n      91.58.52,8  20.  3,6  -1-69,8-7,7  5.36                92.  o 

Mai  4. 

0(1^-1)  — o",i9.     6    44,85    45,92  73.51.59,6     13.47,7    -^  37,5  2.46  74.  9 

0(2*— S;  — o'",9i.     6    57,54     58, 6i  73.51.59,6    25.5o,2     -t-  36,7  2.48  73.37 

a  Orion 4    21,66    22,74    46,17  5.5o  82.37 

âAndromède 4    43, 21  44j34    46, 3i      54.55.25,7  20.  2,3    -4-  14, i  -8,3     i.  4                 54.55 

Mai  5. 

Q(i«'— .I)-o",2o.  6    36,42  37,49                   73.35.12,9  14.  6,2     -f-  36,7                2.5o                 73.52 

0(2*  —  S)4-o"',92.  6    49, i5  5o,22                   73.35.12,9  26.11,1     H-  36,o                2.52                 73.20 

Xadir  à  5" 5o™ 221.10.  3,7  20.  7,5 

Nadir  à  5^56" 221.10.  3,7  20.  7,4 


A.36                               GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 

Passage  Correct.  Asc.  droite 

Noms.               N.  observé.  T.  C  .             Lecture.        Microm.    Réfract.   de  coll.    apparente. 

Observateurs  Mascart  et  F.  Boquet. 

s  »  O/r/tp                     «                           bms 

©(i'""— l)  — o"*,59.     3    57, 3o  58, 40  71.58.  8,0     i3.45,8    -f-  34,9                3.i3 

G(2«) 3     ii,3o  12,48  3.i5 

Mai  13. 

0(i''— 1)^-0", o3.     6    48, 61  49,71  71.28.16,6     13.48, 1     -+■  34,6               3.2Ï 

0(2'  — S)4-i'",5o.     4      2,75  3,85  71.28.16,6    25.5o,4    H-  33,9                3.23 

Mai  14. 

0(i*'— I)  — o^aS.     6    45,05  46,12  71.14.  5,7     14.  6,1     -h  34,3                3.25 

0(2'  — S)-M",77.     6    59,23  o,3o  71.14.  5,7    26.  8,6    -h  33,5                3.27 

Observateurs  F.  Boquet  et  Mascart. 
C),  =— 49',37 --o',oi3(T— 5'',6).        Correction  moy.  de  coll.  =— 5*,o. 

Polaire  —  o", 73 .. .  20    42,1  21, 3  1.15.28,4    20.  5,7    —  48,9-4*7     1.21 

9(2*— S) 6    59,30  o,3i  76.54.15,3    20.3,3    -1-42,0                1.53 

Nadir  à  2*» 25"* 221.  9.56,7    20.   1,2 

Nadir  à  2^30"" 221.  9.56,7    20.  1,1 

Bal   lu. 

0(i""--I)— o"',22.     6    41,88  42,90  70.59.44,0     i3.53,9    -h  33,7                3.28.53,56 

0(2*— S)-f-o"',89.     6     56,47  57,49  70.59.44,0    25.58,3     -+-  33, o                3.3i.  8,i5 

E  Orion 6    48, i3  49, '7  49!3i      91.15.6,7    20.7,0    h-  69,2  -  5,3     5.3ï 

Ç  Orion 3    22,79  23,83  49,43      91.58.54,3    20.10,2    -4-71,0-5,1     5.36 

Observateur  Mascart. 

Sirius 10    25,55  26,69  49,62  .106.32.42,8    20.  7,1     -f-i25,5  -  4,4     6.41 

Mai  17. 

Polaire  — 10",  32..  i.i5.î3,6    19.52,0    —46,9-9,3     1.21 

Polaire -h  o", 04..  26    43, i  22,3  i.i5.i3,6    19.46,8    —46,9-10,2     1.21 

9(2*— S)......   .     4    28,92  29,93  77.40.46,2    21.49,8    -f-41,3               1.53 

Nadir  à  2'* 45"" 221.9.59,9    20.   1,0 

Mai  18. 

©(i**-- 1)— o",i5.     6    36,83  37,85  70.19.   5,9     i3.4i,4     -+-  3i,5                3.4i 

0(2"  — S)-}-!",  19.     6    5i,&5  52,87  70.19.  5,9    25.40,8    -h  3o,8                3.43 

Observateurs  F.  Boquet  et  Mascart. 

Cp=  —  52"o3  —  oJo2i(T  — 6"*,  5).       Correction  moy.  de  coll.  =  — 10^2. 
Mai  21. 

Polaire  4-0". 29...  20    46,6  25,8  i.i5.32,3    20.  5,5    —  47,0  -  9,4     1.21  * 

9(2"— S) 6    49,52  5o,53  78.22.37,9    20.4,8    +42,6                1.53.58,59 

a  Bélier 6     i3,58  i4,6i  5i,95      67.  i.  9,8    20.  3,2    -1-27,2-10,2    2.    1.22,67 

Nadirà2'*i5™...   .  221.10.   1,9    20.  2,2 

Nadir  à  2*21'° 221.10.  1,8    20.  2,2 

Mai  22. 

0(i"*~I)-l-o",i3.     4     37,83  38,85  69.29.55,0     i3.53,7     ■+-  3o,5                3.56.46,87 

0(2'*-S)-i-i'",2o.     6    53,18  54,20  69.29.55,0    29.49,8    -H  29,8                3.59.  2,22 

a  Orion 6    27,51  28,53  52,02                                                                        5.49.36,5i 

Y  Gémeaux 6    37,84  38,85  52, 11      73. 3o. 23,6    20.4,6    H-  35,2  -10,4    6.31.46,82 

Sirius 6    28,02  29,15  52, i3     106.32.54,0    20.10,2    -4-120,8-9,6    6.40.37,12 

8Gémeaux 6    5o,6o  5i,63  51,98      67.49.26,3    20.4,7    -+-27,9-10,2    7.13. 09, 58 

pPetitChien 6    26,03  27,04  51,98      81.29.43,1    20.6,1     -h  47,2  -10,7    7.21.34,99 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


72.15 


71.45 

'^i  .i3 


71 .3o 
70.59 


1. 14 
76.54.48,0 


71.16.15,2 
70.44.29,2 
91.16 
92.  o 


106.35 

1.14 

i.i4 

77-39 

70.36 
70.  4 


1 .14.28,7 
78.23.  4,4 
67.  1.22,4 


69.46.18,3 
69. i4-4o, 8 
82.37 
73.30.43,3 

106.34.33   y    3 
67.49-38,4 

81 .3o.  i3  ,  O 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.37 


Noms. 


Passage 
N.  observé.      T. 


c.- 


Correct.  Asc.  droite         Dist.  app. 
Lecture.        Microni.  ■  Réfract.   de  coll.    apparente.       au  pôle  nord. 


Observateurs  F.  Boquet  et  Mascart. 
Cp  =  — 5a%o3  —  o*,o2i(T  —  6**, 5).       Correction  moy.  de  coll.  =  —  lo",  2. 

*^  **•  0     ,      »           l     p                                      h    m    8 

a»  Gémeaux ■            g           ■           57.5^.58,3  19.58,4    -+-  16,7              7.28 

2<  Gémeaux 6  54, la    55, 21    52, 01      57.52.58,3  20.  0,6    -h  16,7-11,0    7.28.  3, 16 

Procyon 6  46,83    47)85    52, 08      84.3o.io,9  20.  8,6    -1-52,4  -10,6    7. 33. 55, 80 

PolluX 6  53,22      54*28      52,00        61.43.17,5  20.    0,1       -H   20,9   -10,1      7.39.    2,23 

Correction  moy.  de  coll.  =  —  7^7. 

Mai  25. 

g;(a') 10  25, 60    26,70                                                                                  0.26 

a  Cassiopée 6  32,20    33,75                   34.   i.53,7  19.56,6    —    7,1  -6,9    o.35 

YCassiopée 6  21, 43    23, 1 5                  29.50.56,5  20.  7,2    —  11,3-7,8    o.5o 

^Andromède 6  5i,25    52, 40 -53,79      54.55.25,9  20.  2,1     -*-  i3,8  -  8,5     1,4 

Polaire  —  o'",47*'-  20  5i,3      28,7                      i.i5.3i,2  20.  5,4    — 47, i  -7,6     1.21 

Nadir  à  2**  10" 221.10.  0,9  20.  i^o 

Nadir  à  2**  1 5"" 221.10.  0,9  20.  3,9 

Mai  26. 

0(r'') 3  47,95    49,02                                                                                   4.i3 

Observateurs  Mascart  et  F.  Boquet. 
Mai  31. 

0(i«'— I) — o™,o8.     6  11,90     12,92                    67.59.57,5  14.  9,0     H-  28,8                 4.33 

0(2«) 4  28,32    29,34                                                                                   4.36 

Sirius 6  32, 3o    33, 4^    56,44     106. 32. 44, 4  20.  3,5    -f-121,9  -  8,3    6.41 

Nadir  à  7'' 5o™ 221.10.  3,5  20.  4,7 

Nadir  à  7*'55" 221.10.  3,5  20.  5,o 

Juin  1. 

0(1"— I)— o",i3.     2  17,99     Ï9î0i                   67.51.56,5  14.15, 6    -h  28,4                4.37 

0(2«— S)-M",29.    3  34,61     35,63                   67.51.56,5  26.  9,4     -h  27,8                4.39 

Nadir  à  7*  15™ 221.10.  4,0  20.  3,5 

Nadir  à  7^20" 221.10.  4,0  20.  3,4 

Juin  2. 

Ç(2«— S) 6  45,38    46,38                  78.53.7,6  20.1,8    H-  43,7               2.11 

Nadir  à  4** lo" 221.10.  9,1  20.10,9 

Nadir  à  4** i5" 221.10.  9,1  20.10,9 

Juin  3. 

Q'd*^ — 1) — o",io.     6  3i,i6    32,19                  67.36.30,4  i4'  0,7    -H  28,2               4-46 

0(2*  — S)-Hi",26.     5  48,01     49,04                   67.36.30,4  25.55,6    -h  27,6                4.48 

Procyon 6  52,72    53,73     58, 02      84. 3o.  4,8  20.  4,1     -4-52,5-9,8     7.34 


57.53.  5,5 
57.53.  3,4 
84.30.43,5 
61 .43.27,2 


34.   1.41,2 
29.50.29,5 

54.55.29,4 
1.14 «30,1 


68.16 
io6.3j 


68.   8 
67 .  36 


78.54 


67.53 
67.21 
84. 3i 


'Juin  5. 

'%n"— I)— o'»,i8. 

6 

45,45 

46,48 

0(2«  — S)-i-o'",95. 

6 

2,67 

3,70 

Juin  9. 

cri^'-D—o^io. 

6 

18,16 

19, i3 

0(2'  — S)-f-i-,3o. 

5 

35,73 

36,70 

Observateur  F.  Boquet. 

67.23.  2,4     14.  7,0 
67.23.  2,4    26.  0,3 


28,0 


27,4 


Observateurs  Mascart  et  F.  Boquet. 


67.  0.39,2     i4-  8,8    -h  27,3 
67.  0.39,2    26.  3,3    4-26,7 


4.54 
4.56 


5.10 
5. 12 


67.39 
67.   8 


67.17 
66.45 


A. 38 


GR.\ND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé.      T. 


c,. 


Correct.  Asc.  droite         Dist.  app. 
Lecture.       Microm.    Réfract.   de  coll.    apparente.       au  pôle  nord. 


Join  11. 

9(2") 6 

?(2') 6 

Âldébaran 3 

Juin  12. 

0(i*'— I)  — o",oa.  6 

0(î*-S)-i-i-»,3i.  5 


Observateur  Mascart. 


35,88 

36,83 

54,93 

55,88 

1,60 

2,55 

44,86 

45,83 

2,48 

3,43 

60:96 


66! 48' 

.29*5 

1 
14. 

p 
.33,3 

-+- 

27*3 

66.48. 

.29,5 

26. 

.•26,3 

-h 

26,6 

m 


2 .  32 

3.53 
4.3o 


5.23 
5.25 


o        , 

78.  I 

73.44 

73.42 

67.  4 
66,33 


Correction  moy.  de  coll.  =  —  g'Jg. 


ç(2''— S) 6  f6,67  17,62 

a  Persée 6  69,07  o,34 

7  (2«  — S) 6  50,37  5i,32 

Âldébaran 6  i  ,95  2,90    61 ,29 

^  Jnin  13. 

Q(,«r._I)_o"\ii.  6  54,16  55,  i3 

0(2*--S)-Hi"',  i3.  6  11,95  12,92 


77.52.16,5  20.  7,1 

40.30.26,3  19.59,1 

73.30.32,7  2o.3o,7 

73.41.24,1  20.  4,3 

66.45.  6,3  i4.3i,o 

66.45.  6,3  26.23,7 


41,9 

2.33 

77 . 52 . 40 , 3 

0,6 

-  9:4 

3.17 

40. 3o 

35,4 

3.55 

73.30.26,8 

35,6 

-10,3 

4.30 

73.42 

26,9 

5.27 

67.  0.48,4 

26,3 

5.29 

66.29. '4,ï 

Observateurs  F.  Boquet  et  Mascart. 
Correction  moy.  do  coll.  =  —  1 1  ^4- 


9(2'— S) 6      1,25      2,20 

Algol 6    29,38    3o,48    61, 5 1 

a  Persée 6    59,30      o,56 

Nadir  à  4'' 10"» 

Nadir  à  4*^  1 5'" 

JaiB  14. 
0(i"— 1)— o"',2'..     6      3,36      4,26 
0(2'  — S)-i-o"',95.    6    21,27    22,20 


77.43.15,4 

20.  8,7 

4- 

4l,2 

2.36 

49.26.29,3 

20.  2,0 

-H 

8,1 

-12,0 

3.  I 

40.30.37,5 

20.  8,8 

0,6 

-10,8 

3.17 

221.10.  4,2 

20.  4,1 

221.10.  4,5 

20.  4,2 

66.41 .45,3 

14.  4,4 

-^ 

26,9 

5.3i 

66.41.45,3 

25.59,0 

-h 

26,3 

5.33 

77.43.35,4 
49.26 

4o.3o 


66.57.52,4 
66.26.15,8 


Correction  moy.  de  coll.  =  — io','7. 

Ç(2*— S) 6    49,63    5o,58                   77.33.48,2  20.11,6    -4-  41,9 

Algol 6    29,83    30,93    61,93      49-26.29,8  20.  2,8    -h    8,2 

a  Persée 6    69,65      0,91                   4o.3o.3o,4  20.  2,9    —    0,7 

^  (centre) 4    29,88    3o,83                  72.57.46,3  20.  4,9    -^  35, o 

Nadir  à  5"* 5"' 221.10.  1,6  20.  2,8 

Nadir  à  5*  10° 221.10.   i,5  20.  2,8 

Observateurs  Mascart  et  F.  Boquet. 
Juin  15. 

Ç(2«— S) 6     i3,83     14,79                    72.39.48,2  20.6,3     -1-34,2 

Nadir  à  4'Mo'" 221.10.  8,2  20.  9,5 

Nadir  à  4 ''4 5"* 221.10.  8,2  20.  9,4 

Juin  16. 

0(i"— I)— o™,37.  7    22,76    23,73                    66.37.   i»5  i4.  7,5     -f-  26,8 

0(2') 2    40,68    41, 65 

Juin  19. 

0(i"— I)— o'",i2.  6    52, 40    53,37                   66.33.  8,6  i4.i5,4     H-  27,3 

0(2*) 2       10, o3       11,00 


2.39 

77.34. 

6,8 

-11,7   3.  I 

49  26 

-  9,6  3.17 

4o.3o 

4.  1 

72.58. 

5,-^ 

4.  5 


5.39 
5.4i 


5.52 
5.54 


72.40 


66.53 


66.49 


\ 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.  39 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


Lecture. 


Correct.  Asc.  droite 
Microm.    Réfract.   de  coll.    apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Juin  20. 

9(2*— S), 6    54,58    55,53 

Jnin2i. 

Q{i'') 6     12, i3     i3,io 

Q{2*) 6     3o,20     3i,i7 

Nadir  à  7**  5"* 

N'adirà7''io'» 

a»  Gémeaux 4      6,43      7,45 

Procyon 6    59,07      o,o3 

PoJJux 2      5,55      6 ,  54 

Nadir  à  5**  20" 

Nadir  à  5*^25" 

Jiiin22. 

0(1*'— I) o"',22.       6      22,1 3      23,10 

0(2«— S)-Ho'»,93.     6    40,10    4i,o7 


Observateur  F.  Boquet. 

C'  =-4;3i~o;oi5(T  — 7^6). 


0        /       n 
76.29.22,4 

t    p 

20.    3,4 

4- 

40 

n 

,4 

h       m     8 
2.57 

0 
76.30 

• 

6.  0.   8,81 
6.  2.26,88 

221 . 10. l3,5 

20.16,6 

4;3o 
4,3i 
4,33 

221.10. i3,4 

84.30.   5,7 
61.43. 12,3 

20.16,5 

20.  8,8 
19.57,3 

■ 

-r 

53, 
21. 

i 

ii  - 

1\ 

6: 

1  / 

7.28 
7.34 
7.39 

57.53 
84.31 
61.43 

221 .  9.58,8  •  20.  I ,4 
221.  9.58,8   20.  1,4 

66.32.42,5  13.59, 3 
66.32.42,5  25.5i,5 


27,0 

26,4 


6.  4 

6  '^ 


66.49 
66.17 


C^  =  — 5Jo3  — oJoi5(T  — 5»',8).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 9^6. 


9('i*-S) 

a  Persée 

ti  Taureau 

î  Persée 

.ildébaran 

T(2*-S) 

Nadir  à  5^  5" 

Nadir  à  5*"  i  o" 

ar  Orion 

Juin  23. 

0(I«'— I)— 0»,22. 
0(2«-S)-*-O»,Cj4. 

a  Hvdre 

Régulus 


Polaire  —  o",  o3  . . . 
C(2'— S)— i",o6. 

?  Bélier 

X  Bélier 

Nadir  à  2*»  15" 

Nadir  à  2*25" 

7  Baleine 

1  Baleine 

A:gol 

Q(2'— S) 

■S  Persée 

1;  Taureau 


6 

22,18 

23, i3 

76-  5.48,9 

20,   1,9 

-+-  39,1 

3.  3.18,14 

76 .  6 . I 5 , 5 

6 

ai93 

4,19 

4o.3o.32,7 

20.    5,2 

-     0,6 

-  8,9 

3.16.59,20 

40. 3o. 16,5 

6 

40, 46 

41,68 

5,07 

42.32.41,5 

20.  5,4 

-h     1,3 

-8,7 

3.35.36,68 

42.32.26,9 

5 

27,03 

28,00 

5,06 

66.  i2.3o,o 

20.  5,5 

-+-  26,0 

-8,5 

3.41 .23,00 

66.12.39,7 

6 

44,68 

45,69 

4,92 

58.25. i3,i 

20.  6,3 

-i-  17,3 

-  8,6 

3.47.40,69 

58.25. i3, 7 

6 

5,78' 

6,73 

4,92 

73.41.23,5 

20.  4,4 

-h  35,4 

-10,0 

4 . 3o .   1,72 

73.41.44,1 

6 

49,«5 

5o,8i 

70. i2.5o,4 
221.  9.59,0 
221.  9.59,0 

20.  4,7 
19.59,5 
19.59,5 

-t-  3o,9 

4.38.45,80 

70.13.  6,2 

6 

40,82 

41,78 

5,02 

82.36.  9,3 

20.  9,1 

H-  49,1 

-10,3 

5.49.36,75 

82.36.38,9 

6 

31,98 

32,95 

66.33.24.3 

13.58,4 

-H-   26,7 

6.  8.27,92 

66.49.39,1 

6 

49>92 

50,89 

66.33.24,3 

25.48,0 

-h   26,0 

6.10.45,85 

66.18.  6,8 

6 

36,87 

37,90 

5,11 

98.11.45,1 

20 .  4,1 

-  84,7 

-10,2 

9.22.32,82 

98.12.55,0' 

6 

59,10 

o,o5 

5,10 

77.31.28,1 

20.  3,8 

-h  40,5 

-11,2 

10.  2.54,96 

77.31.54,0 

-      5;35       o;oi5(T 

3'',  3).        Correction  moy.  do  coll.  =  — 

n;3. 

20 

32,7 

10,0 

i.i5.37,9 

20.  6.5 

-  46,5 

-10,9 

1.21 

1. 14.32,7 

6 

53,38 

54,36 

74-36.42,4 

2j.36,o 

-f-  36,4 

1.40.49,04 

74.21.45,4 

6 

^,93 

3,89 

5,32 

69.41.17,9 

20.    I ,2 

-t-  3o,2 

-12,7 

1.48.58,56 

69.41.35,0 

6 

27,95 

28,92 

5,32 

67.    I.  6,8 
221.10.    2,5 
221.10.    2,5 

20.  0,7 
20.   2,4 
20.  2,4 

-H   26,9 

-12,5 

2.   1.23,59 

67 .    I . 20 , 6 

6 

3,75 

4,7a 

5,5i 

87 . 1 I .    1,5 

20.  7,4 

^-  57,4 

-10,7 

2.37.59,38 

87.11.39,3 

6 

59,37 

0,34 

5,3o 

86.18.  4,4 

20.  9,9 

-+-  55,6 

-10,1 

2 . 56 . 55 , 00 

86.18.37,6 

6 

33,66 

34,76 

5,46 

49.26.32,6 

20.   5,1 

-h    8,1 

-11,9 

3.    1.29,41 

49.26.23,6 

6 

40,43 

41, 38 

75.53.50,9 

20.  6,5 

-f-  38,4 

3.  6.36,o3 

75.54.10,5 

6 

3,41 

4,67 

4o.3o.35,3 

20.  6,1 

-     0,6 

-10,6 

3.16.59,32 

4o.3o. 16,5 

6 

40,81 

42, o3 

5,39 

42.32.42,2 

20.  4,3 

H-      1,3 

-10,4 

3.35.36,68 

42.32.27,0 

6 

27,42 

28,39 

5,42 

66.i2.3o,2 

20.  3,3 

-H   25,8 

-10,9 

3.41.23,03 

66. 12.  '|0,3 

A.4o  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 

Passage  Correct.    Asc.  droite         Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.      T.  C.  Lecture.        Microm.     Réfract.  de  coll.     apparente.       aupdlenord. 

Observateur  F.  Boquet. 

Cp  =  — 5%35  — o%oi5(T  — 3\3).        Correction  moy.  de  coll.  =  — ir,3. 

JInîn    î^ 

*  8  S  o,»  tp  n  ffhms  o,„ 

î  Persée 6    44,98    45,99      5,19      58. '25. 16,7  20.6,6    -1-17,2-10,9    3. 47. 40, 63      58.25. i4, 3 

Âldébaran 6      6,22      7,17      5,34      73.41.24,9  20.  3,i     -f-  35,3  -12,7    4«3o.  1,80      73.41.45,0 

Ç(2'— S) 6    4^,27    43,23  69.50.28,6-    20.  2,7    -h  3o,i  4.44-37,86      69.50.42,1 

La  Chèvre 6    10, i5     11, 34      5,23      44*  6.33,3    20.  3,4    -^    2,8-11,7    5.  9.  5,96      44-  6.20,7 

Juin  24. 

©(i"— I)  — o'",20.  6    4ï>90    42,87  66.34.49,2  14.  9,5     -h  26,4  6.12.37,48      66.5o.5i,o 

0(2»— S)-f-o'",94.  6     59,75      0,72  66.34.49,2  25.57,4    -4-  25,7  6.14.55,33      66.19.20,3 

Cp  =  — 5J79  — oJoi5(T  —  2*',9)       Correction  moy.  de  coll.  =  — 13*,6. 

Y  Baleine 2      4,01      4,98      5,74  2.38  87.12 

a  Baleine 6    59,95      0,92      5,85      86.17.58,6  ao.   i,3    -f-  55,5  -i3,o    2.57  86.19 

Algol 6     34, o3    35, i3      5,79      49-26.34,3  20.  4,5     -H     8,0  -ï4,i      3.   i  49-27 

9(2* — S) 6      1,57      2,52  75.41.50,2  20.18,0    -h  38, o  3.  9.56,73      75.41.55,6 

Nadir  à5*'55'" 221.10.  2,2  19.59,5 

Nadirà6*'o"* 221.10.  2,1  19.59,5 

Juin  25. 

0(i"— I)— o",2i.  6    5i,75     52,72  66.36.21,6  14.  7,4     -+-  26,5  6.17  66.52 

0(2*— S) -+-0", 92.  6      9,44     10, 4i  66.36.21,6  25.54,9    -»-  25,9  6.19  66.21 

QJp  =  '-  6;o5  — ©•oi5(T  — 4*',8)       Correction  moy.  de  coll.  =  ~  i4',3. 

Aldébaran 6      7,o5      8,00      6,09      73.41.26,8  20.  3,o    +  34,8  -14, 3    4'3o  73.42 

Ç  (2* — S) 4     i5,57     16,53  69.  6.11,4  20.  5,9    -f-  28,9  4-57.10,47      69.  6.19,4 

La  Chèvre 6    11, o3     12,22      6,00      44.  6.34,8  20.   1,9    h-    2,8 -14, 3     5.  9  44-  6 

Nadir  à  5'*25'°  .  . . .  221.10.  6,0  20.  2,7 

Nadir  à  5*'3o'"  .  .. .  221.10.  6,0  20.  2,7 

Juin  26. 

©(i*-^— I)— o'»,f9.  6      1,36      2,33  66.38.24,5  14.  9,1     -1-  26,3  6.20.56,24      66.54.23,6 

0(2"— S)-}-o",95.  6     19,10    20,07  66.38.24,5  25.58,3     H-  25,7  6.23. 13,98      66.22.5i,8 

Juin  27. 

Nadir  à  5*'25°» .  . . .  221.10.  6,9  20.  5,2 

Nadir  à  5** 3o™  .  . . .  221.10.  7,0  20.  5,2 

Juin  28. 

©(i""" — I)— o'",i7.  6    20,35    21,32  66.43.37,7  14.12,1     H-  26,8  6.29  67.  o 

©(2*— S)-+-o°,97.  6    38, o5    39,02  66.43.37,7  26.   1,2    -h  26,1  6.32  66.28 

Juillet  2. 

Nadir  à  6"* 3o™  . . . .  221. 10.  i3, 5  20.14,6 

C;,  =  —  9^98  —  o"oi8(T  —  4**,6)       Correction  moy.  de  coll.  =  —  8',3. 
Juillet  4. 

Ç(2»_S) 6    57, i3    58, o5  73.34.54,2  20.3,7    -H  36,o  3.45.48,09      73.35.17,4 

X  Taureau 4      8,90      9,81      9,89      77.47.15,7  19.56,4    -f-  42,1  -  8,6    3.54.59,84      77-47-5i,^ 

Aldébaran 6    11,22    12, i3    10, o3      73.41.19,6  20.  4,0    H-  36, i  -  8,3    4-3o.  2,i5      73.41.42, f> 

t  Cocher 6    27,68    28,68     10,01       56.59.38,8  20.  2,0    -h  16,0-7,9    4-5o.  18,70      56.59.43,7 

La  Chèvre.   6    i5,25     16,42    10,00      44-  6.3i,8  20.  4,6    -h    2,9-8,3    5.  9.  6,43      44*  6.21,4. 

Nadir  à  5* 3o" 221.10.  0,7  20.  3,2 

Nadir  à  5** 35" 221.10.  0,7  20.  3,4 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  A.41 

Passage  Correcf.     Asc.  droite         Dist.  app. 

Noms.                 N.  observé.  T.  C.             Lecture.  Microm.  Réfract.  de  coll.     apparente.       aupôienord. 

Observateur  F.  Boquet. 

CJ,  =  — 9^98  — o;oi8(T  — 4*',6).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  8^3. 

Juillet  5.  .    -  w 

3(i»''— 1) — o",îio.     6     19, 5o  20,47  67.14.34,0  14.12,5  -+-  27,9                6.58.10,45      67.30.37,2 

9(2*— S)-f-o'",95.     6    36,67  37,60  67.14.34,0  26.  4,9  -+-  27,3               7.  0.27,58      66.39.  ^/^ 

CO*— S)-+-i™,o8.     6    27,16  28,12  89.40.54,0  20.  5,0  -f-  63,4              II.  i5                 89.42 

Cp  =  — 11J40  — oJoi8(T  — 5**,  i)       Correction  moy.  de  coll.  =  —  7',  3. 

Juillet  7. 

9(2*— S) 6    3o,23  3i,i4  72.57.15,0  20.  2,9  -+-35,i                3.57.19,76      72.57.39,3 

Aldébaran 6     12, 63  i3,54  11^36      73.41.19,1  20.  3,4  -h  35,9  -  8^3    4.3o.  2,i5      73.41.43,4 

tCochcr. 6    29,18  3o,i8  11, 43      56.59.37,8  20.   i,3  -f-  16,0-7,4    4.5o. 18,78      56.59.44,3 

Rigel 6    46,72  47î70  m, 36      98.17.^7,2  20.  3,i  -+-87,0-7,1     5.  9.36,3o      98.19.  2,7 

yOrion 6    48,18  49, 10  11, 3i       83.43.47,2  20.  2,0  h-  5i,7  -  6,5    5.19.37,70      83.44.28,7 

cOrion 2     11,00  11,93  11, 54      91.14.58,4  20.  2,2  -h  67,7  -  7,0    5.3i.  o,52      91.15.34,9 

Nadir  à  5** 40" 221.10.  o,5  20.  4j3 

Nadir  à  5** 45" 22 1 .  9 . 59 , 4  20.  2 , 8 

Juillet  8. 

G{^*) 5    56,95  57,88                                                                                        7.12.46,44 

■ 

Cp  =--i2',38  — o',oi8(T  — 6",3).        Correction  mov.  de  colI.  =  — 8'',o. 

Juillet  9. 

lOr'iOïï 6    48,43  49,34  12, 3o      82.35.59,7  20.2,6  -+-49,5-9,2      >.5o                  82.37 

Nadir  à  6** o"" 221.10.  0,7  20.  3,o 

Nadir  à  6** 5" 221.10.  0,7  20.  3,o 

Sirius 6    48,62  49,67  12, 45     106. 32. 34, i  20.  2,5  -^121,9-  6,8     6.41                 106. 35 

JniUet  10. 

3(,'r_i^__o«^^o,     6    5i,6i  52,54  67.48.35,0  14.12,4  4-28,4                7.18.40,14       68.439,3 

0(.2e__S)-^o'»,92.     6      8,i5  9,08  67.48.35,0  26.3,7  -4-27,8                7.20.56,68      67.33.5,2 

C'=  — 12*98 --o;oi8(T  —  5^3).      Correction  mov.  de  coll.  =  —  8', 8. 
Juillet  11. 

^  {•!• — S) 6     24,10  20,02  ,                72.   8.46,2  20.  3,9  H-  33,9                4.13.12,06      7'2.  9.  6,9 

Aldébaran 6     14,28  15,19  12,90      73.41.20,5  20.3,7  -^36,0-9,9    4.3o.  2,23      73.41.43,1 

'.Cocher 6    3o,8o  3i,8o  12,94      56.59.38,1  20.0,4  -r-  16,0  -  8,7    4.5o.i8,83      56.59.44,1 

Rigcl 6    48,48  49,46  i3,o3      98-17.49,3  20.4,4  h-  87,0  -  8,6    5.9.36,48      98.19-1,9 

-;  Orion 6    49,82  5o,74  12,86      83.43.54,4  20.  8,6  -+-  51,7-7,6    5.19.37,76      83.44.27,9 

cOrion 6    58, o3  58,96  12,99      90.21.31,9  20.  4,1  -i-  65,0-9,1     5.26.45,98      90.22.22,8 

;OrioD 6    47, o3  47i97  '2,9^      91.58.48,8  20.6,1  -r-  68,7  -  9,3     5.35.34,98      9«'>9-4i,5 

iOnon 6    49,22  5o,i4  i3,o6      82.36.2,7  20.   5,5  -H  49,4  -  9,5     5.49-37, i5      82.36.37,1 

Nadirà6»»o" 221.10.2,7  20.4,6 

Nadir  à  6'' 5" 221.10.  2,8  20.  4,5 

Sirius 6    49, 3o  5o,35  i3,io     106.32.39,4  20.7,0  -i-121,5-7,5     6.40.37,35     106. 3i. 23, 8 

Juillet  12. 

0(r'— I)— o^ao.     6       i,o5  1,98  68.  4-46,0  14.  4,4  -h  28,7                7.26.48,96      68.20.57,7 

T^^i» — S)-f-o'»,94.     6     17,59  18, 52  68.  4.46,0  25.55,6  -t-28,1                7.29.  5,5o      67.49.23,6 


Cp  =  — 13;38  — o*oi8(T  — 5\4)        Correction  moy.  de  coll.  —  —  9*, 7. 

Ç(2*— S) 6    27,83    28,75 

Aldébaran 6     14,70     i5,6i     i3,3o 

•Cocher 6    3 1,37    32,37     i3,/|8 

Observations  de  Paris,  1897. 


71.57.  4,6  20.  3,5 
73.41.21,8  20.  4,2 
56.59.40,0     20.  0,6 


33,3 
35,6 
i5,8 


4.17-15,39  71. J7.24,2 

-10,5     4.3o.   2,25       73.41.42,7 
-10,1     4.50.19,00       56.59.44,6 

A.6 


A.42 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


I^ecture. 


Correct.     Asc.  droite 
Microm.     Réfract.  de  coll.     apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord, 


JuUlet  12. 

Kigel 6 

Y  Orion 6 

0  Orion (> 

Ç  Orion fi 

a  Orion 6 

Nadir  à  6''o" 

Nadir  à  G**  5™ 

Sirius 6 

Juillet  13. 

0(2•'-S)-ho^9l.     6 


Observateur  F.  Boquet. 

—  i3',38  — o',oi8(T— 5**,4).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 9',7. 


48, 8o 

49,7» 

i3*33 

0          H           H 
98.17.49,6 

i 
20. 

p 

2,4 

-h  86*,  0 

-10,1 

h   m   s 

5.  9.36,4o 

98.19.  2,4 

5o,35 

51,27 

r3,37 

83. 43.50, 4 

20. 

3,3 

-^  5i,i 

-  8,5 

5.19.37,89 

83.44-'^7î7 

58,35 

59,28 

13,28 

90.21 .32,0 

20. 

3,4 

-+-  64,3 

-  9,3 

5.26.45,90 

90 . 22 . 22 , 0 

47,35 

48,29 

i3,28 

91.58.48,1 

20. 

4,6 

-+-  68,1 

-  9,<> 

5.35.34,91 

91.59.40,8 

49,55 

50,47 

13,37 

82.36.  0,9 
221.10.  2,9 
221.10.  2,9 

20. 
20. 
20. 

2,0 

3,9 
3,9 

-H  49,0 

-10,8 

5.49.37,08 

82.36.37,4 

49, «3 

5o,88 

13,62 

106.32.38,5 

20. 

4,0 

+  120,2 

-  8,6 

6.40.37,48 

106.34. 23, S 

5,21 

fi, 14 

68.13.28,0 

14. 

3,6 

-4-  28,5 

7.30. 52 , 72 

68.29.39,0 

21,67 

22 ,  60 

68.13.28,0 

25. 

53,7 

-H  27,9 

7.33.  9,18 

67.58.  6,5 

Cp  =  — 14^26  — oJoi8(T  — 5'*,4)        Correction  moy.  de  coll.  =  — 10', 5. 


Juillet  14. 

9(2»— -S) 6  4i,i3  4î>,o5 

Aldébaran 6  i5,65  16, 56     14,19 

•.Cocher 6  32,43  33,43     14, 48 

Rif^el 6  49,67  5o,65     i4,i5 

Y  Orion 6  5 1 ,  27  52,19     1 4 ,  '^4* 

0  Orion 6  59,27  0,20     14,1^ 

Ç  Orion .   .  6  48,23  49,  »7     i4,ii 

a  Orion 6  5o,57  5 1,49     i4,34 

Nadir  à  6" o™ 

Nadir  à  6"  5'" 

Sirius 6  5o,68  5 1,73     i4,44 

Juillet  15. 

0(I"— I)  — 0'",22.  i\  12,  l3  l3,ofi 

0('-i'— S)-ho™,90.  fi  28,17  '^gtio 


71.34.47,4 

20. 

35,4 

-h 

32,5 

4.25.27,81 

71.34.33,5 

73.41 .21 ,2 

20. 

2,4 

-f- 

35,3 

-11,5 

4.3o.  2,32 

73.4i.4'>,^ 

56.59.40,9 

20. 

0,8 

-H 

i5,7 

-10,7 

4. 5o. 19,18 

56.59.44,4 

98. 17.51 ,2 

20. 

'^,4 

H- 

85,1 

-11,1 

5.  9.36,39 

98.19.  2,>. 

83.43.52,7 

20. 

4,3 

-H 

5o,6 

-  9,5 

5.1.9.37,93 

83.44 -'^-7,7 

90.21.32,1 

20. 

2,5 

-¥■ 

63,7 

-10,0 

5.26.45,94 

90.22.21 ,6 

91 .58.47,6 

20. 

3,2 

-h 

67,4 

-10,0 

5.35.34,91 

91.59.40,1 

82.36.  0,5 

20. 

0,4 

-+- 

48,5 

-1 1 ,6 

5.49.37,22 

82.36.37,2 

221.10.  2,5 

20. 

2,5 

221.10.  2,5 

20. 

2,4 

106.32.42,0 

20. 

5,7 

-♦-119)4 

-  9,9 

6.40.37,43 

106. 34. 24,  f> 

68.32.  0,8 

14. 

4,1 

-h 

28,8 

7.38.58,76 

68. 48. 11, A 

68.32.  0,8 

25. 

54,2 

-¥■ 

28,1 

7 . 4 I . 1 4 , 80 

68.16.38,1 

C;,  =  — 14^78  — o*oi8(T  — 5",6)        Correction  moy.*  de  coll.  =  — io',4. 


9(2" — S) 6  50,78  51,70 

•  Cocher 6  32,66  33,66  i4,68 

Rij^'cl 6  5o,42  5i,4o  14,88 

Y  Orion 5  61,73  52,65     i4,68 

0  Orion 3  59,91  0,84     14,78 

;  Orion 6  48,80  49,74     i4,66 

a  Orion 6  5i,o2  5i,94     i4,77 

Nadir  à6*'o'" 

Nadir  à  6"  5-" 

Sirius 6  5i,25  52, 3o     i5,oo 

Juillet  16. 

0('^-''-i^)-+-o"',9o.  6  3o,85  31,78 


71 .23. II  ,1  20.  4, fi 

56.59.42,9  20.   1,9 

98.17.51,5  20.  4,1 

83.43.53,1  20.  4,5 

90.21.33,8  20.  3,9 

91.58.48,7  20.  5,4 

82.36.  2,3  20.  2,8 

221.10.  3,0  20.  2,8 

221.10.  3,0  20.  2,8 

106.32.37,8  20.  3,1 

6fi.4i.5o,5  14.  3,1 

fi6.4i.5o,5  25.54,1 


32,5 
i5,8 

85,9 
5i ,  1 

64,4 
68,1 

49,0 


-11,8 
-10,7 

-  8,3 
-II, I 

-  9,9 
-»',7 


4.29.36,94 
4. 5o. 18,89 
5.  9.36,63 
5.19.37,87 
5.26.46,06 
5.35.34,96 
5.49.37, 16 


71 .23.28,  I 
56.59.45,1» 
98.19.    1,7 

83.44.''6,  ^ 
90.22.22,  y 

91.59.39,  ç> 

82.36.37,3 


120,5-9,6     6.40.37,50     106.34.  2!i  ,  f» 


-^  29,2 
28,6 


7.43.    1,04       68.58.    QL  ,  C> 
7.45.16,96       68.26.28,0 


Cy,  =  —  i5Jii  —  o'oi8(T--  5**, 2)        Correclion  moy.  de  coll.  =  —  ii',2. 


Aldébaran 6     16, 58     17,49    i5,o6      73.4i.'^4,9    '^0.  6,7 

9(2'" — S) 6      2,25      3,17  71.12.20,9    20.  4,0 


35,8  -11,6    4.3o 

32,4  4.33.48,07 


73.42 
71.12.3^7  ^i 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A. 43 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


Cf 


Lecture. 


Correct. 
Microm.     Réfract.  de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


C'  =  — i5',ii  - 


ObSKRVATBUR   F.   BOQUET. 

o',oi8(T  —  5'*,2).        Correction  moy.  de  coll.  = 


Il',2. 


JoiUet  16.  ,  , 

Rigel.... 6    5o,6o    5i,58 

aOrion 6    5i,5o     52,42 

Nadir  à  e'^o™ 

Nadir  à  6'*5™ 

JniUet  17. 
0(i"-I)--o'»,i8.     6    17,03     17,95 
0{^*— S)-r-o'",9o.     6    32,80    33,72 

Jullet  18. 

Nadir  à  7*'o" 

Nadir  à  7**  5" 

JmUet  21. 

3(1"— I)— o«»,i4.    6    20,76    21,68 
i(2'-S)-ho«»,9i.     6    35,94     36,86 

Nddir  à  9*»  45™ 

Nadir  à  9*'5o"» 

Nadir  à  7*»  5™ 

Nadir  à  7**  10" 

Juillet  22. 

0(l"— ])— 0",22.      6      20,46      21,38 

0('^'-S)-+-o'»,89.     6    35,27     36,19 


■ 
i5,o4 

i5,23 


o        „         n  t  p 

98.17.51,9  20.  5,2 

82.36.  2,7  20.  4,1 

22  r . 1 o .  2,6  20 .  2,4 

221.10.   2,7  20.  2,5 


it  it  h      m 

86,4  -10,7     5. 10 
49,2  -11,2     5.5o 


98.19 
82.37 


68 . 52 .  2,1 

14.  5,5  -4-  29,6 

7 •47'  '-^,79 

69 .  8 . 1 1 ,  'j 

68.52.  2,1 

25.55,2  -h  28,9 

7.49-»8,56 

68.36.38,6 

221 .10.    2,9      20.    2,3 
221.10.    2,9      20.    2,3 


69.36.17,8 

14.  8,8 

-H  3o,4 

8.3 

69.5-2 

69.36.17,8 

25.58,3 

H-  29,7 

8.5 

69.9.1 

221 .10.  2,5 

20.  2,7 

221.10.  2,5 

20.  2,7 

221. 10.  2,7 

20 .  4,1 

221. 10.  2,6 

20.  4,1 

69.48.13,7 

14.  8,1 

-h  3o,9 

8.7 

70.4 

69.48.13,7 

26 .  1,1 

H-  3o,2 

8.9 

69.33 

Jmllet  23.  '^ 

;  Taureau  ...*. 6  54,68  55,59 

?  Persée 6  54,98  56,19 

C('i'— S)— i°»,ii.  6  26,66  27,63 

Aldcbaran 6  19,88  20,79 

'.  Cocher 6  36 ,  5o  37 ,  5o 

9('2'— S) 6  i3,53  14,45 

Rigel 6  53,93  54,91 

7  Orion 6  55 ,28  56, 20 

0  Orioa 6  3,48  4,4i 

;  Orion 6  52,4^  53,36 

a  Orion 6  54,57  55,49 

.Vadir  à  6**o«> 

Nadir  à  6*'5°* 

Sinus 6  54,68  55,73 

Procvon 6  i3,37  14,29 

JniUet  24. 

G'i"— I)  — o°>,2i.  6  17,58  18, 5o 

o'^'— S) -4-0", 90.  C  32,37  33,29 


C' =  — i8;2o  — o;oi8(T  — 5^3)       Correctionmoy.  de  coll.  =  — 9",!. 


18, 23 

80.36.46,0 

20. 

2,4 

-h 

46,5 

-  9,7 

3.21.37,42 

80.37.19,7 

18,35 

42.32.40,9 

20. 

5  " 

-4- 

>,4 

-  8,1 

3.35.38,02 

42.3*2.26,8 

63.18.35,7 

25. 

18,0 

-+- 

25,0 

3.52.  9,46 

65.  3.47 J I 

18,16 

73.41.19,0 

20. 

2,5 

■4- 

35,9 

-10,7 

4.3o.  2,60 

73.41.42,5 

18,27 

56.52.42,2 

20. 

3,2 

-+- 

16,0 

-lOj'O 

4.50.19,31 

56.59^45,0 

70.  4.3o,o 

20. 

5,2 

H- 

3i  ,1 

5.  3.56,25 

70.  4.46,1 

18,20 

98.17.47,5 

20. 

3,5 

H- 

86,8 

-9,5 

5.  9.36,71 

98.19.  0,5 

18,04 

83.43.49,2 

20. 

3,9 

H- 

5i,6 

-  8,4 

5.19.38,00 

83.44.^7," 

18,16 

90.21 .29,3 

20. 

3,8 

-\- 

65, 0 

-  8,5 

5.26.46,21 

90. '22.  20, 2 

18,10 

91 .58.44,3 

20. 

4,6 

-+- 

68,8 

-  8,2 

5.35.35,15 

91  .59.38,^1 

18,14 

82.35.59,0 
22  r . 1 0 .  2,4 
221.10.  2,4 

20. 
20. 
20. 

2,5 

3,9 
3,9 

-+- 

49,5 

-10,0 

5.49-37,28 

82.36.36,1 

r8,3o 

106. 32. 38, 2 

20. 

8,5 

-1-121  ,5 

-  7,ï 

6.40.37,50 

106. 34. -20, 8 

18,27 

81.29.59,9 

20. 

2,9 

-H 

52,7 

-9,8 

7.33.56,0') 

84.30.39,7 

70.13.  2,0 

14. 

4,2 

-H 

3i,4 

8^15.  o,'25 

70  29 . 1 0 , 6 

70.13.  2,0 

25. 

57,5 

-h 

3o,7 

8. 17. !  5,0 j 

69.');. 40,0 

Cp  =  —  »9Îo2  —  o*oi8(T — 5'',  5)        Correctionmoy.  de  coll.  =  — 9",  7. 


Jaillet  25.  '' 

Ri^el 5    54,80  55,78     19,02 

i'.'^'—S) 5      5,85  6,77 

AOrion 2      4,29  5,22     18,92 


98.17.46,4  20 .  3,1 

-^  86,9  - 

-  9,3  5. 10 

98.10 

69.48.11,7  20.  8,8 

-+-  3o,7 

5.12.47,75 

69.  i8.  .;/{.2 

* 

5.27 

ijo.r>. 

A.44 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Passage 

N.  observé.      T. 


c,- 


Correct.    Asc.  droite 
Lecture.        Microm.     Réfract.  de  coll.     apparent**. 

Observateur  F.  Boquet. 
Cp  =  —  i9;o2  — o;oi8(T  —  5'',5)       Correction  moy.  de  coll.  =  —  9",7. 


JuiUet  25.  .            .           ,            o  t    „ 

a  Orioii 4     55,58    56, 5o     19,11       82.36.  0,9  20.  4,4     -4-  49»5  -10,0 

Nadiràô^'S"» 221.10.  3,i  20.  4,0 

Nadir  à  6**io«" 221.10.  3,i  20.  4>o 

JniUet  26. 

©(i**"— I) — o™,2i.  6     12,55     i3,47                   70.39.15,4  i4-  6,3     -h  3i  ,9 

Q(2*— S)-l-o*»,92.  3    27,05    27,97                   70.39.15,4  25.58,2    h-  3i,3 

Nadir  à  7*» 40™ 221.10.  3,4  20.  5,o 

Nadir  à  7" 45" 221.  9.58,9  20.  o, 5 

Juillet  27. 

G(i*'' — I)  — o'",25.  6      9,38     10, 3o                   70.52.47,6  14.   3,i     -i-32,i 

0(2") 4    23,40    24,32 

C;,  =  — 19;86  — o;oi8(T  — 5\6). 

9(2*— S) 6      4*62      5,54                   69.33.11,4  20.  2,1     -h  3o,5 

0  Orion 6      5,17      6,10    19,75 

Ç  Orion 4    54, 18    55, 12     19,77      91.58.45,2  20.  6,6    -h  69,1  -  7,9 

a  Orion 5     56,57    57,49    20, o5 

Nadir  à  6**  10"» 221.10.   1,2  20.  3,7 

Nadir  à  6** i5"* 221.10.   1,2  20.  3,7 

Juillet  28. 

0(i*'— I)-o«,i8.  6      5,55      6,47                   71.  6.40,5  14.  6,1     H-  32,8 

Qi^T — S)-h  0^,90.  6     19,27    20,19                   71.  6.40,5  25.55,0    H-  32,1 

Nadir  à  6'' 3 5'» 221.10.  0,6  20.  3,7 

Nadir  a  6** 40'" 221.  9.58,7  20.   1,7 


h      m     s 

5.5o 


8.22.54,4^* 
8.25.  8,95 


8.27 
8.29 


8.30.46,56 
8.33.  0,28 


Dist.  app. 
aupôlenord. 


o     , 
82.37 


70.55.28, I 
70.23.53,0 


«•9 


5.21.45,68 

69.34 

5.27 

90 .  22 

5.36 

92.0 

5.5o 

82.37 

71 .23 

70.51 


Août  2. 

0(i"— I)-o"',o8. 

0(2'— S)-f-r,24. 

Y  Grande  Ourse . . . 
Nadir  à  12'' 10". . . . 
Nadir  à  i2'»i5'".... 
6  Grande  Ourse  . . . 


8  36,63  37,54 
5  49»49  5o,4o 
4    47,56    48,94 


4     52,28     53,74 


Observateur  Mascart. 
Correction  moy.  de  coll.  =  —  8',o. 


72.21.20,3 

14.41,0 

-H  34,1 

8.5o 

y  2  .  07  *   ^  ,  0 

72.21 .20,3 

26.32,5 

H-  33,4 

8.52 

J  ^  •       3.2y_l' 

35.44.19,5 

20.  4,6 

-  5,3  - 

-  8,7  11.48 

35.44 

221.10.  0,9 

20.  2,6 

221.10.  3,7 

20.  5,4 

33.29.13,9    20.  3,5     —     7,5  -  7,3  12. 5o 


33.29 


r/p  =  —  22 J87  —  oJoi8(T  —  7**,  1  )       Correction  moy.  de  coll.  =  —  1 1^ 8. 

Août  3. 

Q(.2«— S) 6  12, i3  i3,o4 

Y  Gémeaux 5  y, 66  10, 56    22,92 

Sirius 6  59,65  0,69    a3,o4 

a*  Gémeaux 6  25, 4o  26,38    22,61 

Procyon 5  18,20  19,10    22,90 

Nadir  à  8"  25™ 

Nadir  à  8"  30*" 

Août  4. 

0(1*'-— I)— o"",!!.  6  20,90  21,80 

O^îi') 5  33, 4{  34,34 


68.54.30,9 

20. 

3,8 

-^  29,2 

5.53.5o, 19 

68.54.43,7' 

73.30.27,4 

20. 

8,5 

-4-  35,0 

-11,8 

6.31.47,70 

73.30.41,3 

106. 3a. 38,9 

20. 

7,6 

-+-»ï9,9 

-  9, a 

6.40.37,83 

106.34.18,3 

57.54.12,6 

21. 

8,0 

-h  16,6 

-12,5 

7.28.  3,5o 

57.53.  8,- 

84.30. i5, 2 

20. 

i5,5 

-4-  52,0 

-12,3 

7.33.56,22 

8(.3o,38,K 

221 . 10.  3,4 

20. 

1,2 

221.10.  3,5 

20. 

i,a 

72.53.  2,0     14.38,2    -1-34.3 


8.57.58,90      73.  8.43,  rat 
9.  0.11,43 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.' 


Â.45 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


G,- 


Correct.    Asc.  droite         Dist.  app. 
Lecture.        Microm.    Réfract.  de  coll.      apparente,     au  pôle  nord. 


Obsebvatbur  Mascart. 
Cp  =  —  2i'Sy  —  o>i8(T  —  7*»  i).       Correction  moy.  de  coll.  =  —  1 1  ^8. 

Ç(i"— I) 6    45i>3o    43,20  77. 58. 40, a  ao.  4,^*    -H  4^)8              10.14.20,27 

a  Grande  Ourse .. .  8    45, 18    46,90  27.4a.  5,i  19.69,4    —  t3,i  -i3^o  10.57 

s  Grande  Ourse. .. .  8    53, o5    54, 5i  33.29.16,3  20.   i,3    —    7,4  -11,7  12. 5o 

Polaire  PI  — I" 36..  20    62,2      12,8  358.46.49,8  20.i5,5    —  49,8                1.22 

([;(i*'— S)-4-i"69..  7     82,07     33, i5  106.35.29,5  25.17,3     -+-117,2              i3.36 

Août  5. 

0(1"— I)  —  o".o8.  6     12,02     12,92  73.  9.i5,9  14.35,4    H-  34,4                9.2 

0(2*) • 6    24,35    25,25                                                                                        9.4 

Nadir  à  i2*'o'". . .'. .  221.10.  4,8  20.  0,7 

Sadir  à  ia*'5" 221.10.  4,8  20.  0,7 

Cp  =  — 23Î77  —  05018(1  —  14", 2)       Correction  moy.  de  coll.  =  — 12',  5. 

Ç(S) 68.47.33,1  20.1,7    -+-29,1               6.3 

Août  6. 

PoJairePI -<- o'",75.  20    52,2       ia,8  358. 46. 41,2  20.  7,4     —  5o,4                1.22 

T,  Bouvier 6     12,07     ^2,98  23*83      71.  5.   1,4  20.  3,6    h-  3i, 8  -12,8  i3.5o 

2  Dragon 3    59,35      1,24  25.  8.28,8  20.  7,2    —  15,9-11, 3  14.  1.37,47 

Arclurus 6    22,88    23,79  23,70      70.16.47,5  20.  4*9    -t-  3o,8  -12,8  14. n 

/îBouvier 6    48,62    49,^9  23,79      69.10.37,5  20.  4,0    h-  18,0 -i3,o  14.27 

Nadirài4*'55" 221.10.  4,7  20.  2,8 

N'adir  à  i5**o" 221.10.  4,8  20.  2,9 

!)(2* — S) 5    44,47    46, 5 1  106.02.39,8  22.47,9    -1-121,6              15.29.21,73 

Août  il. 

Ç(2*— S). 6       1,73       2,64  68.38.33,1  20.   5,8     -f-  29,4                6.32 

Août  12. 

Ç(2*— S) 5     49,23     5b, 14  68.38.47,7  20.2,8     -i-  29,3                6.37 

Août  13. 

0(1*'— I)-f-o",o4.  6    39,68    40, 58  75.30.17,3  16.23,0    -4-  38,7                9.32 

o(>'— S)-hi",i9.  4     50,87     5i,77  75.30.17,3  28.20,5     -h  37,9                9.34 

Nadiràii**5o™ 221.10.  3,i  20.  5,2 

Nadir  à  ii**55'» 221.10.  3,i  ao.  5,2 

Ç(2*— S) 6    37,43    38,34  68.39.38,8  20.3,7    -4-29,2               6.41 

Observateur  E.  Viennet. 
Août  16. 

Pro^yon 6    a3,82    24,72  28,28      84.29.68,3  20.4,0    -h  62,9  -  8,6    7.34 

Août  17. 

Sd"— J)  — o-,8o.  5    39,93     40, 83  76.43.30,7  i4.i3,5     -h  40, 5                9.47 

S<2*— S)-f-o», II.  5     60,17    51,07  76.43.30,7  26.13,2     -H  39,7                9.49 

Ç(2') 3    56,75    67,66                                                                                     7.0 

Août  18. 

3(ier_j)_o",69.  5    23,75     24,65  77.   3.24,0  14.43,5     -+-4o,6                  9.51 

0I.2'— S)  — o'",o9.  3    34,16    35, o5  77.  3. 24,0  26.41,0    -h39,8                 9.53 


77,59.   3,8 

27.41 .40,0 

33.28.55,0 

1 .14.28,1 

106.22. 11,0 


73.26 


68.48 

1.14.29,9 
71.  5.16,6 
26.  7.62,6 
70.17.  0,1 
69. 10. 38,0 


106.61.40,5 


68.39 


68.39 

75.44 
76.13 


68.40 


84. 3i 


/  • 


o 


76.28 
68.47 

77. '9 
76.47 


\ 


A.  46 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé.      T. 


Cp- 


Correct.    Asc.  droite 
Lecture.        Microm.  •   Réfract.  decoll.     appatente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


57.53 
«4.3i 

61.44 
69.50.   0,0 


80.43.33, i 
80.11 .44 ,5 


Observateur  E.  Viennet. 

Cp  =  — 3itoi  — o;oi8(T  — 7^5). 

Août  22.                          .            .  h    n.    . 

s                  s  h      01      s  u        I 

9(2') 5     16,47     17,38  7.24.46,37      69.12 

a*  Gémeaux 5    34,34     35,32    3 1*09          ^  ^                                        7.28                 57.53 

Procyon 5    26,80    27,50    3o,93      84.^9.56,4  ^o.  3,6    ■+■  53,0-7,1     7.34                 84. 3i 

Pollux , 6 [.43. 27, 9  20.  9,0    -h  21,1  -  6,0    7.39  61.43 

Août  23. 

Nadir  à  i3''o'" 221.10.  0,9  20.  3,9 

Nadir  à  13** 5" 221.  9.58,0  20.  0,8 

Août  24. 

Procyon 6    27,75    28,65    32, 04      84.29.56,7  20.  2,9    -h  53, o  -  8,2    7.34                 84. 3i 

C'^  =  —  33^51  —  o;oi8(T  —  7^6).        Correction  moy.  de  coll.  =  --  9', 8. 

Août  27. 

a' Gémeaux  ..... .  6    36,83    37,85    33,49      57.53.  7,4  20.  2,8    H-  17,0-10,6     7.28 

Procyon 6    29,27     3o,25     33,57      84.29.59,4  20.  4,6     -h  53,3  -  9,7     7.34 

Pollux 6     35,77     36,78     33,48      61. 43. 25, 6  20.   3,6     -4-  21,2  -  9,1     7.39 

9(2*— I) 6    40,93     41,90                    69.49-44,4  20.4,8     -t-  3o,9                7-49-8,39 

Nadir 221.10.   1,7  20.  2,8 

Août  28. 

©(i'^'— I)— o™,74.  4     18,22     19,19                   80.26.58,3  13.57, 6    -+-  46,5              10.27.45,63 

0('A*— S)-}-o'»,3i.  5     27,75    28,72                   80.26.58,3  26.  2,8    -+-  45,6               10.29.55,16 

Août  29. 

Procyon 6    3o,  12    3 1,10    34,37  7.34                 84 -31 

Observateur  F.  Boquet. 
Septembre  1. 

Q{r') 6     53,48     54,46  10.43 

Q{•^^) 5       2,21       3,19  10.45 

9(-2*— I) 6       7,27       8,25                    70.4»  •   0,3  20.  0,9     -4-  3i,7                 8.14                   70.41 

Nadir  à  9*'55'" 221.10.  2,5  20.   3,2 

Nadir  à  lo^'o'". . .    .                                                 221.10.  2,6  20.  3,3 

Septembre  2. 

©(i*^^— I)  — o^.iG.  6     33,56     34,54                    8a.i5.i3,o  i3.57,8     -f-  49,1               10.46                  82.32 

©12''— S; -h  o"', 94.  6     4-^,17     43,15                    82.1 5.1 3,0  26.   3,5     -4-48,2               10.48                   82.   o 

r^  Bouvier 6    25,93    26,91     38, 10      71.  4-59,1  20.  2,0    -4-  32,0-11,2  i3.5o                  71.  5 

Nadir  à  io''o"' 221.10.  2,6  20.  4,0 

Nadir  à  10*' 5'" 221.10.  2,6  20.  4,0 

Septembre  3. 

Q(i"— I)— o'",i6.  6     11,21     12,24                    82.37.14,7  13.57,8     -^  49,9              10. 5o                  82.54 

©(■>/ — Sj-i-o",87.  6     19,75     20,78                   82.37.14,7  26.  5,0     -4-  49,0              10. 52                  82.22 

Nadir  à  lo'' i5™. . . .                                                  221.  9.58,9  20.   1,9 

Nadir  à  10'' 20" 221.  9.58,9  20.   1,8 

Septembre  4. 

©(i'^'^— I)  — o'",i7.  6     48,40     49,43                    82.59.23,5  i3.58,3     -h  5i,3               10. 53                  83. 16 

©(2*— S)^o"',87.  6     57,10     58,  i3                     82.59.23,5  26.   6,2     -h  5o,4               10. 55                   82.4» 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.4: 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Correct.    Asc.  droite 
Lecture.        Microm.     Réfract.  de  coll.     apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Septembre  6. 

Ç(2'-I) 

Nadir  à  lo'^iS" 

.Nadir  à  io'*2o'" 

Septembre  7. 
0fi"-I)-o",i9. 

0(2*- S) -4- G"',  85. 


6    23,17    ^4? 18 


6     37,06     38, 10 
6    45,39     46,43 


Observateur  F.  Boquet. 


7 1.45. '46, '9 

t   p 
20.  0,6 

-+-  33,6 

b   ni   s 

8.38 

0 
71.46 

221. fO.  0,2 

20.  2,3 

V2I.IO.  0,2 

20.  2,3 

84.  6.25,8 

i3.55,o 

4-  53,3 

II. 4 

84 .  23 

84.  6.25,8 

26.  4iO 

-+-  52,3 

1 1 .6 

83. 5i 

C^  =  _39;35  — o;oi8(T  — 9\5).        Correction  moy.  do  coll.  =  -7% 5. 

Septembre  9. 

-tHydre 6  69,70  0,73  39^24      83. 11. 33, 8  20.  3, o  -h  52, o  -  8^1     8.41.21,39 

Q(2«— I) 6  53,68  54,69                   72.30.52,5  20.0,2  -+-  35,1                8.52. i5, 35 

aHydre 6  11, 52  12,64  39,38      98.11.30,8  20.  3,5  -i-  88,4  -  7,6    9.22.33,29 

£  Lion 6  40,88  41,90  39,36      65.44.59,5  20.  3,6  -f-  26,3  -  6,9    9.40.  2,55 

Régulus 6  33,58  34, 60  39,40      77.31.24,7  20.  4,5  -+-42,2-7,3  10.  2.55,24 

Nadir  à  10^23" 221.10.  0,1  20.  4,2 

Nadir  à  io^3o™. . . .  221.  9.56,6  20.  0,6 

Septembre  10. 

0(i*^— I)— oVo-  fi  ^5,93  26,97                    85.14.2^,9  13.56, 6  -4-  55,9              ii.i4-47,59 

£(2'— S)-i-o",85.  6  34,14  35,18                    85.14.24,9  26.5,8  -+-54,9               11. 16. 55, 80 


83.12. i4,3 
72. 3ï . 19,2 
98.12.46,9 
65.45.13,7 
77.31 .53,5 


85.3i . 12,9 
8^.59.20,4 


('i^,  =  —  39J72  —  oJoi8(T  —  lo"*,©).        Correction  moy.  de  coll.  =  —7', 7. 


3  Écrevisse 6  36 ,70  37 ,72 

i  Hydre 6  0,18       1,21 

y(V— 1) 6  43, o5  44,06 

2  Hydre 6  11,77  12,89 

£  Lion 6  41,37  42>39 

Régulus 6  33,9')  34,97 

Nadir  à  io*'2<>"' 

Nadir  à  io**25'°. . .. 

Septembre  11. 

'•)(i'^— I)-o",2o.  6  1,93      2,97 

0(2* — S)-4-o°,9o.  5  10,02  11,06 

Polaire  PI  —  o", 72.  19  28,8  54,1 

Arclanis 4  38,49  39, 5o 

Septembre  12. 

Ç(2*— I) 6  20, o3  21, o4 

aHydre 6  12,48  i3,6o 

Nadir  à  io''25"' 

Nadir  à  10" 3o™ 

Septembre  13. 

'^(1*' — I) — o'',20.  5  i3,i2  14,17 

1<2' — S)-ho'",88.  5  21, a4  22,29 

Polaire  PI  —  S^ôo.  i5  3i  ,6  56,9 

2  Hydre 6  1,12      ^,i5 


39,56 

80.29.14,7 

20. 

3,4 

-h 

47,4  - 

7,4 

8.10  58, o3 

80.29.49,6 

39*69 

83.11.34,0 

20. 

2,6 

-H 

52,0  - 

«,7 

8 . 4 1 . 2 1 , 5  f 

83.12. 14,7 

72.46.58,4 

20. 

2,2 

■4- 

35,5 

8.57.  4,36 

72.47.23,2 

39,61 

98.11.31,8 

20. 

4,9 

-h 

88,5  - 

7, a 

9.22.33,18 

98. 12.46,3 

39,84 

65.44.58,3 

20. 

2,1 

-H 

26,3  - 

7,1 

9.40.  2,68 

65.45.13,8 

39,75 

77.31.22,8 
221.  9.56,6 
221.  9.56,6 

20. 
20. 
20. 

2,5 

0,2 
0,3 

-h 

42,2  - 

7,4 

10.  2.55,25 

77.31.53,3 

85.37.14,4 

i3. 

58,3 

-H 

56,6 

1 1 .  18.23,23 

85.54.  0,8 

85.37.14,4 

26. 

7,6 

H- 

55,6 

II. 20. 3i, 32 

85.22.  8,1 

358.46.42,4 

20. 

1,6 

— 

5i,9 

1 .22 

1.14.19,6 

39,88 

70. 16.42,1 

20. 

3,0 

-+- 

3i,7- 

8,3 

1 4  •  1 0 .  59 , 7 1 

70.17.  2,2 

73.20.34,7 

20. 

2,2 

-+- 

36,3 

9.7 

73.21 

40,28 

98 . 1 1 . 3 1 , 1 
221.  9.58,2 
221.  9.58,1 

20. 
20. 
20. 

3,6 
0,6 
0,6 

-h 

88,8  - 

8,2 

9.23 

98.13 

86.23.  5,4 

i3. 

54,3 

-4- 

58,4 

1 1 .26 

86.40 

86.23.  5,4 

26. 

5,7 

-h 

57,3 

11.28 

86.  8 

358.46.43,5 

20. 

0,1 

— 

52,3 

1 .  22 

1.14 

40,57 

83.11.34,8 

20. 

3,7 

H- 

52,2  - 

8,5 

8.41 

83.12 

A. 48 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


>• 


Lecture.        Microm. 


Correct.   Asc.  droite 
Réfract.  de  coll.    apparente. 


Dist.  app. 
au  pôlenord 


Observateur  F.  Boquet. 
Cp  =  —  40^56  —  oJoi8(T  —  g**,!).       Correction  moy.  de  coll.  =  —  8', 2. 

Septembre  13.  .           .                        o     ,     ,         i     p              .                 h    m    . 

Ç(2«— I) 6      7,88      8,89                   73.38.5,3  20.1,6    -4-36,8               9.11.28,33 

a  Hydre 6     12,75     13,87    40^54      98.11.31,0  20.  3,8    -4-88,8-7^9    9-^3 

Nadir  à  lo'^iS™, . . .  221,  9.58,8  20.   1,2 

Nadir  à  10" 20". .. .  221.  9.58,8  20.  1,2 

Septembre  14. 

9(2'— I) 6    55, i5    56, 16                   73.56.  4,7  ^o.  o,5    -+-  37,0               9.16 

Nadir  à  10** 40". .. .  221.  9.69,1  20.   1,1 

Nadir  à  io''5o" 221.  9.59,1  20.   1,1 

Septembre  i5. 

0(1''— I)— o",i6.  6    24,33     25,38                   87.  9.12,8  i3.52,8     -h  59,7              11. 33 

0(2*— SjH-o^jSg.  6     32,54    33,59                   87.  9.12,8  26.   3,9    -f-  58,6               11. 35 

Septembre  20. 

0(i"^--I)  — o",i9.  6    23, o3     24,09                   89.  5.28,4  i3.55,o     -+-  63,8              11. 5i 

0(2'--S)-f-o'",9i.  5    3i,2(     32,27                   89.5.28,4  26.9,6    -h  62,6              11.53 

Nadir  à  14" 5" 221.  9.58,1  20.   1,7 

Nadir  à  14*"  10" 221.9.58,2  20.   1,7 

Septembre  21. 

Nadir  à  ii'^o™ 221.  9.57,2  19.69,3 

Nadir  à  1 1*»  10" 221.  9.69,3  20.   1,4 

Septembre  23. 

0(1"^— S)-hi'",i9.  7     11,32     12,38                   90.15.36,0  26.9,7     H-  66,0               12.2 

0(2*) 7     19,75     20,81                                                                                       12.4 

Cp  =  —  45*62  —  o*oi8(T  —  lo^'jO).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 13',9. 
Septembre  24. 

î  Lion 5    47,26    48,9-7    45,44      65.45. 10, 3  20.  4,0    -1-26,2-11,9    9.40 

9(2*— I) 6     19,98     20,99                   77.io.i5,4  20.    1,5     -I-  4«,8              10.   3. 35,4" 

Y*  Lion 6      4,53      6,64    45,60      69.38.13,6  20.4,5    -4-  3i,o  -12,8  10.  i4 

Y*  Lion 4      4,70      5,71                   69.38.13,5  20.2,4     -+-  3i,o              10.14.20,18 

Nadir  à  io*'3j'" 221.10.  3,8  20.  0,6 

Nadir  à  10** 40" 221.10.  3,9  20.  0,7 

Cp  =  — 47J09  — o*oi8(T  — i4*',6).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 14^,7. 
Septembre  29. 

0(i"— I)  — o™,2i.  6    61,73     62,81                    92.36.  2,8  13.53, 9    -h  71,4               ii.'?.3.  6,76 

0(2*— S)-i-o'»,86.  6      0,29       1,37                    92.36.   2,8  26.12,0    -h  70,1               12.26.14, 3;» 

Polaire  PI -h  2'",77.  20    44,0        9,3                   358.^6.67,2  20.  2,0    —   11,4                f.22 

Nadir  à  i3»'45™ 221.10.  0,7  19.57,7 

Nadir  à  1 3'' 60™ 221.10.  3,6  20.  0,7 

Arclurus 6    45, 60    46,61     47,15      70.16.60,1  20.2,3    -+-  3i  ,3  -i4,3  14. 10.69,63 

p  Bouvier 6     11,00     12,04    47, o3      69.10.41,6  20.    1,2     -h  18,2  -14,9  14.27. 24,95 

s  Bouvier 6       1,70      2,71     47,07      75.49.60,4  20.17,1     -^  38,8  -i5, 3  14. 36. 16,62 

s*  Bouvier 6     17,00     18, o3    47, 12      62.29.30,6  20.0,4    -1-21,9-14,214.40.30,94 


.t 


73.38.3i,3 
98.13 


73.57 


87.26 
86. 5î 


89 .  22 
88 .  5o 


90.  1 


65.45 

77.20.40,  -> 
69.38 
69.38.27,0 


92. 

,53. 

»  7 

3 

92. 

20. 

6<>  , 

.3 

1 . 

,  §4. 

la  , 

,0 

70, 

.17. 

.   3 

->  "» 

69. 

.  10. 

.4-^ 

>o 

7j. 

■49 

.50 

O2. 

"  29 . 

30 

7    « 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.49 


Noms. 


Passage 
N.  observé.      T. 


c,- 


Correct.   Asc.  droite 
Lecture.        Microm.     Réfract.  de  coll.    apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateur  F.  Boquet. 


Octobre  1. 

Q(n 4 

0(O i 

;  Hercule 8 

Octobre  4. 

0(i«'— I)-o«,i6.  6      2,01      3,a4 

0(2^^— S)-i-o'»,9i.  6     11,04     ia,27 


7,10 
15,67 
12,95 


8%4 
16,81 
13,98 


48;o9 


O  ,  g  l  P 

94.32.18,8     i4'  ii4 
94.32.18,8     16.24,6 


78,2 
76,7 


h      m 
12. 3o 

12.32 

16.37 

12.41 

12.43 

o        I         n 

58.13 


94.49 
94.17 


Cp  =  — 49;78  — o;oi6(T  — 12'»,7).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  5^6. 

Octobre  5. 

Réguius 6  44î37  45, 5o  49,82      77.31.24,7  20.  4,7  -+-  43,7  -  5'8  10.  2.55,76 

Y*  Lion 6  8,78  9,86  49, 7»      69.38.  8,7  20.  6,4  -+-32,2-5,9  10.14.20,12 

f *  Lion 4  8,90  9,98  69.38.  8,7  20.  4,4  -h  32,2             10.14.20,24 

9('r — I) 6  25,73  26,89  81.47.29,7  20.21,9  -*-  5o,8              10.54.37,14 

2Gr.0urse-f-o'",7i.  27.42.18,9  20.   1,1  —  14,2  -  4,5  10.57 

0  Lion 6  28,85  29,92  49,77      68.54.3.7,6  20.  3,7  -h3i,2-5,7  11.  8.40,17 

5'(2*— I) 6  48,97  5o,i8  87.  5.22,8  20.  2,8  -4-  60,9             11.46.  0,42 

Xadir  à  i2*'5" 221.  9.56,8  20.  2,6 

\adir  à  i2*'io".. . .  221.  9.56,7  20.  2,4 

Octobre  6. 

©(i**^— I)  — o"',i7.  6  20,10  21,40  95.18.14,1  r3.53,o  -h  81,8              12.48.31,62 

0(2*  —  S)-i-o",90.  6  29,47  3o,77  95.18.14,1  26.16,2  -f-  80, 3              12.50.40,99 

s'Bouvier 6  19,75  20,79  49,93      62.29.25,8  20.  3,6  -+-  22,9-6,1   14.40.30,98 

^Bouvier 6  53,88  54,90  49,83      49'(2*i6,2  19.59,7  H-    8,3-5,5  14. 58.  5, 08 

5  Bouvier 6  11,08  12,10  49,65      56. 18.  3,o  20.  3,o  -4-  15,9-6,0  15.11,22,28 

Cp  =  — 50^18  — o;ol6(T  —  i3^I).       Correction  moy.  de  coU.  =  — 5^1. 

v' Lion 6  9,42  10, 5o  5o,32      69.38.  7,9  20.  6,6  -1-32,2-4,610.14.20,37 

y' Lion 4  9,5^  10,60  69.38.  7,9  20.  4,2  ^-  32,2              10.14.20,47 

2 Gr. Ourse— i",  14.  27.42.23,2  20.  5,7  —  14,2  -  4,1  10.57 

Q(2* — I) 6  1,65  2,81  82.13.10,8  20.   1,5  -h5i,7              10.59.12,66 

0  Lion 6  29,15  3o,22  5o,o6      68.54.37,7  20,  4.7  -h  3i,2  -  4,6  11.  8.40,07 

^  Lion 6  39, 5o  40,61  5o,2i       74.50.53,7  20.  4,5  H-  39,4  -  5,5  11. 43. 5o, 45 

Ç  (2* — I) 6  i3,97  15,19  87.16.31,3  20.   1,1  -4-61,3              11.49.25,03 

Nadir  à  1 2^*5'" 221.  9.56,5  20.   1,7 

Nadir  à  12**  10"....  221.  9.56,5  20.   1,7 

Octobre  7. 

0u-'— I)— o",i8.  6  59,93  1,24  95.41.  8,3  i3.48,7  -h  83,5              12.52.11,06 

Q{i*  —  S)-l-o'",87.  6  9,34  10,65  95. 4i.  8,3  26.12,8  -h  81,9              12.54.20,47 

fi  Bouvier 6  54, 18  55, 20  5o,i4      49.12.16,4  20.  o,5  -+-    8,3-4,8  14.58.  4,99 

c  Bouvier 6  11, 5o  12,62  5o,o8      56. 18.  2,1  20.   1,8  -+-  i5,9  -  6,3  i5.ii.22,3i 

2  ConroDDO 6  10, 43  11, 47  ^0,29      62.56.  9,1  20.  2,6  -h  23,5-5,6  i5.3o.2i,25 

Cp  =  — 5o;52  — o"oi6(T  — I3^5).        Correction  moy.  de  coll.  =  — f)^;. 

i  Gr.  Ourse 27.42.22,0  20.  3,6  —  14,2  -  3,8   10.57 

Ç(  >/ — I) 6  37,15  38,32  82.39.28,6  20.  2,0  +  52,4             II.  3.47,84 

oLion.. 6  29,43  3o,5o  5o,32      68.54.39,2  20.  5,8  -h3i,2. -4,8  11.  8.40,02 

Observations  de  Paris,  1897.  A.  7 


77.31. 56, 6 
69.38.28,5 
69.38.30,4 
81.47.51,8 
27 . 4 I . 57 , 5 
68.54.58,7 
87.  6.14,2 


95.35.33,8 
95.  3.26,1 
62.29.38,6 
49. 12.18,3 
56.18.   8,8 


69.38.27,9 
69.38.30,2 
27.41.58,0 
82.13.55,2 
68.54.58,3 
74. 5 1.22, 5 
87.17.25,1 


95.58.34,2 
95.26.25,5 
49. 12. 18,3 
56.18.  9,8 
62.56.24,1 


27.41.57,4 

82.40. 12,4 
68.54.58,1 


A.5o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé.     T. 


Cr- 


Correct.    Asc.  droite 
Lecture.        Microm.     Réfract.  de  coll.     apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateur  F.  Boquet. 
Cp  =  — 5o;52  — o;oi6(T  — iS^jS).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 5'7. 


Octobre  7.                     •  •  • 

3  Lion 6  39,92  41, o3    60,62 

^(2'-I) 6      4,95  6,17 

Nadir  à  12"  i5" 

Nadir  à  12'' 20"... . 
Octobre  8. 

Q(,er_I)__o»,I9.  6  39,95  41,27 

0(2*  — S)-i-o'",90.  6  49,60  5o,92 

Arcturus 6  48,97  5o,o5     60,62 

p  Bouvier 6  i4,48  f5,5i     5o,56 

e*  Bouvier 6  20, 33  21,37     5o,52 

P  Bouvier 6  54,52  55,54    5o,49 

Octobre  9. 

0(1*— I)  — o™,i8.  6  20,63  21,83 

0(2*— S)-{-o",9i.  6  30,28  3i,48 


74.5o.53  ,8 

87.32.   3,9 

221.  9.56,4 

221.   9.56,4 

96.  4.14,2 
96.  4.14,2 

70. 16.41.3 
59. 10.35,6 
69.29.23,7 

49.12. 18.4 


i     p 
20.   3,8 

20 .    1,2 

20.    1,4 

20.   1,4 

14.  3,1 
26.25,0 
20 .  1,5 
20.  2,8 
20.  1,5 
20.    1,6 


96.26.61,8     i3.5o,i 
96.26.51*,  8     26.12,9 


m 


39,4   -  6,0    II .43.60,54 
61,9  11.53.16,68 


84,6  12.55.60,76 

82,9  12.58.  0,41 

32,8  -  6,2  14. 10.69,62 
19,1  -  6,1   14.27.24,97 
2J,o  -  6,7  i4.4o.3o,83 
8,3  -  5,3  14. 58.  5,00 


84,7  Ï2.59 

83, o  i3.    I 


74.61.22,6 

87.32.57,4 


96.21.26,4 

95.49-i9,8 
70.17.  5,9 
59.10.45,1 
62.29.38,6 
49. 12.18,5 


96.44 


96.12 


Cp  =  — 53J09  — oJoi6(T  — 15'*,4).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 11 '6. 


Octobre  13. 

a  Gr.  Ourse 

9(2«~I) 6  4,i3      5,25 

P  Lion 6  42,42  43,49    52,98 

?(2«-I) 6  41,47  42,62 

Octobre  14. 

0(i*'— I)--o'",i7.  6  5o,85  62,07 

0(2«  — S}-t-o'",90.  6  1,44       2,66 

3  Bouvier 6  14,22  16,28    62,90 

a  Couronne 6  i3,23  14,28    53,17 

a  Serpent 6  6,72      6,83    53,19 

0  Ophiuchus 6  61,07  52,25    53, 17 

P  Hercule 6  41,17  42,23    53, o3 

Nadir  à  i6''4o'° .... 
Nadir  ài6M5".... 

X  Ophiuchus 6  41,72  42,81     53, 16 

Octobre  15. 

0(i*''— I)— 0-20.     6     34,61     35,86 
0(2»  — S)-4-o'",90.     6    45,23     46, 5o 

Nadir  à  i5'*o™ 

Nadir  à  16"  5" 


27.42.29,8 

20. 

4,7 

— 

i3,8 

-  9,2 

10.67 

27.41.68,8 

85.21 .53,4 

20. 

2,3 

H- 

55,8 

I i.3i . 12,22 

85.22.34,1 

74.61.  0,9 

20. 

3,4 

-4- 

38,2 

-11,4 

11.43.60,46 

74.61.23,2 

90.16.42,7 

20. 

2,4 

-+- 

65,9 

12.22.49,58 

90.17.33,2 

98.19-34,6 

i3. 

44,1 

-h 

88,8 

13.17.69,02 

98.37.  4,0 

98.19.34,6 

26. 

l3,2 

î 

87,0 

i3.20.   9,61 

98.  4.5o,i 

56.18.   8,1 

20. 

1,6 

-h 

i5,3 

-10,7 

i5. II .22,19 

66.18.  9,2 

62.56. 17,6 

20. 

2,8 

-h 

22,6 

-11,9 

i5.3o.2i ,19 

62.56.26,2 

83.14.33,8 

20. 

3,6 

. 

5i,o 

-12,0 

16.39.13,74 

83.16.   8,6 

93.24.59,2 

20. 

6,5 

1 

72,7 

-12,8 

16.  8.59,16 

93.26.62,7 

68.16.57,5 

20. 

2,3 

-f- 

28,8 

-12,6 

16.26.49, 12 

68.17.11,2 

221.10.  3,6 

20. 

2,^ 

• 

221.10.   3,7 

20. 

2,4 

80.27.23,7 

20. 

2,2 

46,1 

-12,5 

16.52.49,70 

80.27.54,4 

98.41.47,9 

i3. 

44,6 

_u 

89,4 

1 3 .  22 

98.59 

98.41.47,9 

26. 

9»5 

1 

87,6 

13.24 

98.27 

221.10.  6,9 

20. 

3,2 

221.10.  6,9 

20. 

3,2 

Octobre  16. 

0(1*'— 1)  — 0",20. 

0(2*-S)-ho»,9o. 

«  Couronne 

a  Serpent 

Nadir  à  15*^50" 

Nadir  à  i5'»55".... 


C;,  =  — 54',34  — o',oi6(T— I5^6). 


5  18,89  20,14 

6  29,55  3o,8o 

I  14,41  16,49     54,40 

4  6,77  7,90    54,27 


99.  3.56,0     i3.49,4     -+-  91,3 

I 3. 25. 25, 83 

99-21 

99.  3.56,o    26.16,0     -h  89,5 

13.27.36,49 

98.49 

i5.3o 

62.56 

. 

16.39 

83.15 

221.10.  4,8    20.  3,1 
221.10.  3,1     20.   1,5 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.5i 


Noms. 


Passage 
N.  observé.      T. 


Cr- 


Correct.  Asc.  droite         Dist.  app. 
Lecture.         Microm.     Réfract.  de  coll.    apparente.      au  pôle  oord. 


Observateur  F.  Boquet. 

C^=-55;i8  — o"oi6(T  — I6^5).        Correction  moy.  do  coll.  =  — 15'5. 

Octobre  17.  .  .  «                    .     n  k 

•  •  o/wtp  H  bms  O/tf 

9(i"— I) 6  i8,i8  19,35  87.13.39,1  20.  3,7  M-  59,6               11.49  87-14 

Nadir  à  la'^oS"....  221.10.  4>6  20.  2,4 

Nadir  à  13** o" 221.10.  4,6  20.  2,4 

Polaire  PI  — 2", 06..  20  5i,4  23,3  358.47-  7»^  ^o-  li^  —  ^2,2                1.22  1.14.  8,6 

Octobre  18. 

0(1"^— I)— o",20.  6  49»  <5  50,42  99'47-46,9  i3.5i,5  -f-  94,6              i3. 32. 55, 29  100.  5.10,9 

0(2'  — S)-i-o",9o.  6  0,22  1,49  99-47-46,9  26.19,3  -f-  92,6              i3.35.  6,36  99.32.58,2 

0  Ophiuchus 6  53, 00  54,21  55*i6      93.25.  0,2  20.  5,5  -\-  73,3  -i5'o  16.  8.59,04  93.25.51,2 

J  Hercule 6  43, i3  44, '^3  55, 08      68.17.  0,9  20.  3,4  -+-29,1  -i4,7  16.25.49,05  68.17.10,0 

;Hercule 6  19,67  20,78  55,19      58. 12.37,1  20.   i,3  4-  17,4-16,6  16.37.25,60  58.12.36,9 

xOphiuchus 6  43,75  4», 87  55,27      80.27.24,4  19.59,8  -f-  4^,5  -i5,8  16.52.49,68  80.27.54,1 

Octobre  19. 

xOphiuchus ro  43,91  45, o3  55,44  16. 53  80.28 

s  Ophiuchus 10  5,75  6,86  55,55  17.30  77.22 

Cp  =  — 55'8o  — o;oi6(T  — i6\i).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  14^5. 

ç(2*  —  I) 6  4,48  5,67  94.11.12,5  20.  3,2  -i-  76,7              12.58.  9,92  94.12.10,0 

Polaire  PI  — 1",62  .  20  49,0  ^',8  358.47-  9,5  20.  6,6  —  52,8                1.22  1.14.  5,2 

Octobre  20. 

0(1" — I)  —  o"',2o.  3  21,83  23,09  [oo.3i.  6,3  i3.58,o  h-  98,3              i3. 40.27,33  100.48.28,4 

1  Couronne 6  15,67  16,73  55,66      62.56.21,9  20.  4,1  -^  ^3,i  -14,0  1 5. 30.20,94  62.56.25,6 

a  Serpent 6  8,25  9,37  55,76      83. 14. 36, 2  20.  4,4  -+-  52, 1  -i4,i   15.39.  i3, 58  83. i5.  8,4 

Xadir  à  i5''55'"....  221.10.  6,2  20.   3,6 

Nadir  à  16*" 0° 221.10.  6,3  20.  3,6 

0  Ophiuchus 6  53,78  54,97  55, 93      93.24-58,5  20.  4,9  -+-  74,4  -i5,o  16.   8.69,17  93.25.52,3 

^Hercule 6  43,98  45, o5  55,92      68.17.  0,4  20.  3,5  -4-29,6-14,2  16.25.49,24  68.17.10,8 

{ Hercule 5  20,21  21,28  55,72      58. 12.37,3  20.  2,2  -f-  17,7-15,4   16.37.25,47  58.12.37,1 

Cp  =  —  55*99  —  oJoi6(T  —  lo**,!).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  ii'o. 

0  LioD 6  36,92  38,07  55,93       79.38.3i,8  20. 35, 3  -i-  46,7  -10,6    9.35,42,09  79.38.3o,8 

&  Lion 6  58,38  59,48  55,96       65.45. 10, 5  20.   3,5  -f-  26,9-12,0    9.40.  3,5o  65.45.21,9 

^  Lion 6  52,45  53,55  56, 10      63.3o.36,7  20.   2,7  -4-  24,2-11,6    9.46.57,56  63.3o.46,3 

CCi**" — I)— i^îOÔ.  6  3i,75  32,94  79.55.20,5  14.27,3  -i-  47,7                9.53.36,95  80.11.26,0 

Régulas 6  50,78  5i,92  55,87      77.31.30,7  20.  2,5  h-  43,3  -11, 4  10.  2.55,93  77.31.59,1 

Y*  Lion 3  i5,58  16,69  56, 16      69.38.16,7  20.  5,7  -+-  31,9-11,2  10.14.20,70  69.38.31,2 

a  Gr.  Ourse 10  19,86  21,34  27.42.33,0  20.   4,7  —  ï4,i  -9,9  10.57.25,33  27.42.  2,3 

0  Lion 4  35,26  36,37  55,92      68.54-44,5  20.  2,7  -f-  30,9-10,1    11.   8. 40, 36  68.55.  0,8 

Nadir  à  12" i5'" . . . .  221.10.  4,7  î*o.  4,4 

Nadir  à  12'' 20". .. .  221.10.  4,7  20.  4,5 

^(2* — centre)...  6  11,00  12,27  94-53.  0,8  20.  7,3  -t-  79,5              i3.  4-ï6,23  94.54-  0,9 

Polaire  PI  — i",oo.  20  44,5  19,7  358.47-  6,3  20.  6,6  —  53,3                i.22  1.14.  5,4 

Octobre  21. 

0(i" — I) — o",2o.  6  8,83  10,16  100.52.27,1  13.49, 7  -+-100,7              i3.44-i4,ii  loi.  9  53,3 

0(i*  —  S)-+-o",9i.  6  20,74  22,07  foo.52.27,1  26.28,8  -i-  98,6              13.46.26,02  100.37.39,2 


A. 52  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 

Passage  Correct.    Asc.  droite      Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.      T.  C.  Lecture.  Microm.  Réfract.   de  coll.      apparente,     au  pôle  nord. 

Observateur  F.  Boquet. 

Cp  =  --57>6  — o;oai(T  — i7\o). 

Octobre  22.  ,            ,                                                                                  h    n.    . 

C(^') ïo  37, 5o  38,77  •                                                      'ï-3^ 

Octobre  23.  o    ,     ^ 

xOphiuchus 10  45, 5o  46,64  57^09                                                                      16.52.49,58      80.28 

s  Hercule 6  18,20  19,28  57,06                                                                      16.56.22,22      58.55 

T)  Ophiuchus 10  26,52  27,91  57,03                                                                        17.  4'3o,85     io5.36 

a  Hercule 10  54,95  56, 06  67,06                                                                      17.  9.59,00      75. 3o 

Cp  =  — 57*92  — 0*021  (T  —  13**, 4).        Gorreclion  mov.  de  coll.  =  — 9*8. 

Octobre  24.  o     ,     ,  t     p              ,          » 

8  Lion 6  37,18  38,27  57,73      68°54'.43'8  20.3,0  -i-  3o',9  -  8'',4  n .  8.40,40  •    68.55.   1,1 

P  Lion 6  47,38  48,49  67,78      74.50.69,4  20.2,7  -4-39,0-9,311.43.60,60      74.61.26,0 

9(2*— I) 6  11,82  i3,o4  90.33.12,8  20.   1,0  -i-  68,0              12. 21.16,14      90.34.8,8 

Nadir  à  io'*35'"  . . . .  221.10.  3,7  20.  6,5 

Nadir  à  io''4o"  .. ..  221.10.  3,8  20.  5,6 

a  Ch.  de  chasse .  ..  6  11, 23  12, 33  68,02      5i.  7.54,9  20.  2,1  -+-  10,2-9,7  r2.5i.i4)42      5i.  7.62,6 

Polaire  PI  — 8'",o7.  12  45,8  21,8  358.47.  7»^  ^^'  4»3  —  63,i                1.22                   1.14.  3,3 

Ç(2*— centre) —  6  62,82  54, 11  97.41.63,6  20.  4,3  -+-  87,7             13.28.66,19      97.43.  6,9 

7)  Gr.  Ourse 10  26,00  27,67  40. 10. 63, 5  19.69,3  —     1,0-11,2  13.43.29,74      4o«ïo.4?',6 

Octobre  25. 

©{i"— I)  —  o™,2o.  6  26,71  27, o5  102.16.69,6  i3.4i,6  -hio5,9              13.69.29,12     102. 33. 60,2 

0(2*  — S)h-o'",93.  6  38,25  39,69  102.16.69,6  26.14,2  -i-io3,6              i4.   i.41î66     io^-   i-32,4 

a  Couronne 6  17,97  19,06  68,01       62.66.16,3  20.    1,6  -h  23, i  -10,0  16.30.21,09      62.66.27,4 

a  Serpent 6  10, 5o  11,66  68,07      83.i4.3o,8  20.    1,9  -f-  62,0  -10,4  16.39.13,69      83. i5. 10,0 

Cp  =  —  58;69  — oJo2i(T  — i6'',6).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  io','i. 

9(2* — I) 6  45,62  46,86  91.  2.  2,0  20.  4,0  -f-  69,2             12.26.48,33      91.  2.55,9 

Nadir  à  12" 40"*. .. .  221.10.  2,1  20.  3,4 

Nadir  à  i2''45". . ..  221.10.  2,0  20.  3,4 

a  Ch.  do  ciidsse  . . .  6  11,70  12,84  58,62      5i.  7.62,8  20.  o,5  -h  10,3-9,1   i2.5i.i4)3i       5i.  7.62,0 

Polaire  PI  — o",  63.  20  48,8  24,0  358.47.  5,2  20.  4,4  —  63, i                ï.22                   1.14.  3,o 

Ç(2* — centre)...  6  5,28      6,60  98.23.54,0  20.   1,8  -4-90,1              i3.36.  8,o5      98.26.11,0 

Tj  Gr.  Ourse 10  27,18  28,40  40.10.54,9  20.  2,2  —    1,0-9,4  13.43.29,86      40.10.40,8 

Octobre  26. 

0(i""— I)  —  o'",i9.  6  16,76  18, i3  102. 36. 3o, 6  i3.44,3  -+-107,6              i4-  3.19,67     102.54.20,1 

0(2"  —  S)-+-o'",9i.  6  29,62  3o,99  102. 36. 3o, 6  26.17,2  h-io5,i              14.  6.32,43     102.22.   1,8 

a  Couronne 6  18,47  19, 58  68,64      62.66.16,4  20.   1,2  -t-  28,2  -10, 3  16.30.20,99      62.66.27,6 

a  Serpent 6  10,97  12,16  68,67      83.i4*3i,6  20.  3,6  -+-62,2-9,6  16.39. i3, 56      83. i5.  8,9 

0  Ophiuchus 6  66,28  67,64  58,63      93.24.66,2  20.  5,8  -h  74,6  -10,7  16.  8.68,94       93.25.62,6 

P  Hercule 6  46,76  47,87  68,80      68.16.67,7  20.3,7  -+-  29,6  -10,4  16. 26. 49,^6      68.17.12,3 

Ç  Hercule 6  22,93  24,04  58,56      58. 12. 35, i  20.  3,2  -h  17,7-11,6  16.37.26,43      68.12.38,7 

C^  =  — 59J60  —  oJo2i(T  — 16**, 2).        Correction  mov.  de  colî.  =  — io^5. 
Octobre  27. 

9(''i°  — 1) 6  54,02  55,27  91.69.36,0  20.  2,4  -H  71,8              12.34.56,74      92,  0.33,5 

a  Ch.  do  chasse 6  12,67  i3,8i  69,46      61.  7.66,6  20.    1,7  -+-   10, 3  -10,0  12.61.14,28      61.  7.53,  i 

Nadir  à  i3** 5" 221.10.  4,2  aoi  6,7 

Nadir  à  i3''io™ 221.10.  4,2  20.  5,6 

PolairePI  — o™,o9.  20  53,4  28,6  368.47.  6,7  20.  6,0  —63,3               1.22                   1.14.  2,7- 

Tl  Gr.  Ourse 6  28,13  29,35  40.11.  0,7  20.  7,7  —     1,0-9,1  13.43.29,80      40. 10.40, S 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.53 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


<^P- 


Correct.    Asc.  droite        Dist.  app. 
Lecture.        Microm.    Réfract.   de  coll.     apparente,      au  pôle  nord. 


Observateur  F.  Boquet. 
Cp  =  —  59"6o  — o*02i(T—  i6'*,2).        Correction  moy.  de  colI.  =  —  io'5. 
Octobre  28.  .  .  ,     „  h    »    . 

t  8  Orv^P  0  DID8 

0(i''— I)  — o",  19.     6       1,18       2,56  io3.i6.58,i     i3.48,8  H-iii,o  14.11.  3, 00 

0('i* — S)-4-o",93.     6     14,^5     i5,63  io3.i6.58,i     26.20,0  -hio8,5  14.13.16,07 

^Hercule 6    47ï68    48,80    59*75      68. 16. 56, i     20.   1,9  -4-  29,6-10^3  16.25.49,20 

î  Hercule 6    23, 80    24,91     59,44      58. 12. 36, i     20.  3,3  -f-  17,7-12,0  16. 37. 25, 3o 

X  Ophiuchus 6    47»98    49>i4     59,65      80.27.21,8    20.   1,6  -hi^^i-ii^i   16. 52. 49, 53 

T^  Ophiuchus 6    29,08     3o,49    59,66     io5.34'i2,4    20.  4,1  +119,8-11,1   17.  4.30,87 

a»  Hercule 6    57,45    58,59    59,64      75.29.  5,i     20.  2,1  -+-  39,4  -10,1  17.  9.58,97 

a*  Hercule 4    57,67    58,71  75.29.  5,i     20.  o,5  4-  39,4  17.  9.59,09 


103.34.46,4 
io3.  2,29,7 
68.17.12,2 
58. 12.39,2 
80.27.55,4 
io5.35.56,4 
75.29.30,7 
75.29.32,2 


Cp  =  — 6o*i4  —  0*021  (T  —16'*, 2).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 10*0. 


Ç(2»— I) 6  28,25  29,51 

iCh.de  chasse 6  i3,20  i4,34    59,97 

Xadirà  i3*5» 

Nadir  à  iS**  10". . .. 

Polaire  PI  —  o",  07 .  20  54,1  29 , 3 

T.Gr.  Ourse 10  28,67  29,89 

Octobre  29. 

G(i*'— 1)  — o",i9.  6  54,33  55,71 

0(2*-S)-l-o«,9X.  6  7,60      8,98 

0  Ophiuchus 6  57,95  59,21     60,21 

^Hercule 6  48, o5  49,17    60,12 

^Hercule 6  24, 3o  25, 41     59,96 

%  Ophiuchus 6  48,52  49,68    60,18 

0  Hercule 6  48,68  49,79    60, 36 

z  Ophiuchus 6  10, 23  11, 38    60,19 

CCi*') 8  ii,iîi  12,77 


92.28.21 ,5 

5i.  7.57,1 

221.10.  6,3 

221.10.  6,3 

358.47.  4,7 
40.10. 56, o 

io3.36.48,i 
io3.36.48,i 
•93.24.52,1 
68.16.55,2 
58. 12.35,3 

80 .  27 .  22 , 4 
65.  2.  6,8 
77.21.22,5 


20 .  o , r 
20.  3,6 
20.   8,0 

20.  7,9 
20.  3,0 
20.  2,8 

13.44, I 
26.17,6 

20.  2,3 
20.  0,9 
20.  2,8 
20.  2,5 
20.  1,6 
20.     1,6 


72,8  12.39.29,44     92.29.22,7 

10,3  -  9,3  12.51.14,27       5i.  7.53,2 


53,2  1.22  i.i4'   2,2 

1,0  -  8,8  13.43.29,80       40.10.41,4 


112,2 


14.14.55,61 
109,7  i4«i7.  8,88 

74,3  -10,6  16.  8.59,07 

29.6  -10,2  16.25.49,03 

17.7  -11,4  16.37.25,26 
47,1  -10,5  16.52.49,53 
25,5  -  9,4  17.10.49,63 
42,1  -10,1   17.30.11,21 

17.48.12,60 


103.54.42,6 

103.22.23,6 

93.25.52,9 

68.17.12,8 

58.12.39,3 
80 . 27 . 55 , 5 
65.  2.19,5 
77.21.51,7 


Cp  =  —  6oJ69  — 0^021  (T  — 16^8).        Correction  moy.  de  coU.  =  — 9*9. 


ï  Ch.  de  Chasse  .. .  6  i3,75  14,89    60, 5o 

Nadir  à  iS^'o" 

Nadir  à  13**  10" 

Polaire  PI 20  54,0  29,2 

r,  Gr.  Ourse 10  29,26  3o,48 

Octobre  30. 

3«i"— I)— u",2i.  6  48,43  49,81 

Gl-i' — S)-*-o",92.  6  2,04  3,42 

A  Ophiuchus 6  49,07  5o,23    60,74 

î  Hercule 6  21,73  22,84    60,71 

T,  Ophiuchus 6  3o,i5  3i,56    60,74 

li  Hercule 6  58,49  ^9,63    60,69 

1*  Hercule 4  58,67  ^9,81 

T,  Serpent. 6  0,93  2,19    60,78 

Véga 6  27,83  28,96    60, 65 

Cil" I)-l-l'",22.  6  30,76  32, 40 


5i.   7.55,8 

20. 

1,9 

-t-  10,2 

221.10.  0,3 

20. 

2,0 

221.10.   0,3 

20. 

2,0 

358.47.   4,7 

20. 

3,2 

—  53,1 

40. 10.55,4 

20. 

1,6 

—     1,0 

I  o3 .  56 .  29 , 2 

i3. 

45,1 

-f-ii3,6 

io3. 56.29,2 

26. 

18,7 

-1-111,1 

80.27.21,6 

20. 

1,5 

-^  47,0 

58.55.13,1 

20. 

3,3 

-t-  18,4 

105.34. 12, I 

20. 

3,9 

-4-119,5 

75.29.10,9 

20. 

8,0 

-f-  39,3 

75.29.10,9 

20. 

5,5 

-i-  39,3 

92.54.30,4 

20. 

2,0 

-^  72,9 

5i.i8.3i,6 

20. 

1,8 

-4-    10,4 

1 1 5 . 34 . 44 , 3 

20. 

7,8 

H-203,9 

-9,1   12. 5i. 14,28       5i.   7.53,4 


I . 22  1.14.2,3 

9,0  13.43.29,85       40.10.42,0 


14.18.49,17 

14.21.  2,78 

10,3  16.52.49,54 

-  9,8  16. 56.22, i5 

10,7  17.  4.3o,86 

9,7  17-    9-58,93 

17.  9.59,11 

11,1    18.16.   1,47 

9,7  18.33.28,23 

18.54.31,67 


104.14.24,2 

103.42.  5,2 
80.27.55,5 
58.55. 17,5 

io5.35.56,6 
75.29.31,2 
75.29.33,6 
92.55.30, I 
5 1 . I 8 . 29 , 8 

115.37.49,4 


A. 54  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 

Passage                                                                                        Correct.   Asc.  droite  Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.      T.  C^.           Lecture.  Microm.  Réfract.  decoU.     apparente.  au  pôle  nord. 

Observateur  F.  Boqubt. 

Cp  =  —  62^08  —  oJo2i(T— -I5^9).        Correction  moy.  de  coll.  =  — g'ô. 

Novembre  1.  .««  «                   tn                                hmi» 

a  Ch.  de  chasse  . . .  6  i5,3o     r6,43  61,98      5i.  7.55,5  20.  o,5  -h  10,4  -9,3  12. 5i. 14,41  5i.  7.54,9 

9(2*— 1) 6  49,90    5i,i5  94.23.19,2  20.3,2  H-  79,3              i2.57.49î«3  94.24.24,5 

Polaire  PI -f-o", 23.  20  49,9      24,1  358.47.  9i^  2<>-  4,5  —  54,  i               1.22  1.14.0,0 

Nadir  à  13** 40™ 221.10.  0,2  20.  2,5 

Nadir  à  13** 45"*.  .• .  221.10.  0,2  20.  2,4 

Arclurus 6  o,45       i,55  62, o3      70.16,51,0  20.  3,2  -h  32,9-9,0  14. 10. 59, 5o  70.17.10,1 

NoYembre  2. 

Q(ier__i)__om  20.  6  34, 8o     36 , 1 8  io4.54.  9,4  i3.5o,5  -}-i2o,j              i4.3o.34,i3  io5.ia.  6, a 

©(2*— S)h-o™,95.  6  49, o5     5o,43  104.54.  9,4  26.28,7  -+-117,7              i4. 32. 48, 38  104.39.43,3 

P  Hercule 6  5o,o3     5i,i4  62,11       68. 16. 56,6  20.  3,i  -r-  3o,o  r-  9,0  16. 25.49, o5  68.17.12,7 

Ç  Hercule 6  26,40    27,00  62,08      58.12.35,6  20.  2,7  -h  18,0-11,0  16.37.25,41  58. 12.40,2 

X  Ophiuchus 6  5o,47    5i,6i  62,14      80.27.20,3  20.   1,2  -+-  47,9  -9,8  16  52.49, 5i  80.27.55,7 

e  Hercule 6  23,17    ^4,27  62,17      58.55.  9,5  19.59,6  -h  18,8-9,6  16.56.22,17  58.55. 18,2 

7]  Ophiuchus 6  3i,47    32,85  62, o5     io5.34.io,9  20.  6,0  -^121,7-9,6  17,  4.30,75  io5.35.55,9 

Cp  =  — 62"63  — o'o2i(T--i5\9).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 8^6. 

a  Ch.  de  chasse.. . .  6  15,96     17,09  62,63      5i.  7.56,8  20.  3,2  -h  10,4-7,6  12. 5i. 14, 52  5i.  7.54,5 

9(2" — I) 6  26,30    27,55  94.51.54,2  20.   1,9  -4-  80,5              i3.  2.24,98  94.53.  2,6 

Polaire  PI  —  o",2i.  20  46,6      20,8  358.47.  6,7  20.  3,5  —  54, o                1.22  1.14.  o,3 

Nadir  à  i3*'4o™  . . . .  221.  9.59,2  20.  2,1 

Nadir  à  i3'*45'". . . .  221.  9.59,2  20.  2,1 

Arclurus 6  0,92      2,o3  62, 5i       70.16.48,5  20.   1,0  -+-32,8-8,4  i4»iO'59,43  70.17.10,7 

Novembre  3. 

Q{i*^ — I)  — o",  18.  6  32,21     33,59  105.12.45,2  13.42,6  -f-i2!,9              14.34.30,99  to5.3o.52,o 

0(2' — S)-ho™,90.  6  46,67     48, o5  105.12.45,2  26.19,1  -+-119,0              14.36.45,45  ro4.58.29,8 

3  Hercule 6  50,70    5ï,8i  62,78      68. 16. 55, 2  20.   1,9  -h  3o,o  -  8,5  16.25.49,17  68.17.13,4 

Ç  Hercule 6  26,95    28, o5  62,64      58.12.32,9  20.   1,9  -h  17,9-8,8  16.37.25,40  58.12.39,2 

X  Ophiuchus 6  5i,oo     52, 14  62,67      80.27.19,5  20.   i,3  -\-  47,8-8,7  16.52.49,49  80.27.55,7 

£  Hercule 6  23,63     24,75  62,66      58.55. 10,1  20.   1,1  4-  18,7-8,3  16.56.22,10  58.55. 18,1 

7)  Ophiuchus 6  31,97     33,35  62,55     io5.34.  9,8  20.  5,2  -^-121,5-9,1    17.  4.3o,7o  io5.35.56,/| 

C'^  =  — 63J22  — oJo2i(T  — 15'»,2).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  8*8. 

a  Ch.  de  chasse  . . .  6  16, 52     17, 65  63,17      ^i-  7.55,8  20.   1,6  -4-  10,4-7,7  12. 5i. 14,48  5i.  7.54,7 

9(2*— I) 6  3,34      4>59  95.20.26,3  20.  4,4  -^   82,1               i3.  7.   1,4»  95.21.33,7 

Polaire  PI — o'",i8..  20  49,7      ^3,9  358.47-  6,6  20.  3,i  —  54,  i                 1.22  1.14.   o,5 

Nadir  à  13" 40" 221.  9.58,7  20.   1,7 

Nadir  à  13^45*" 221.  9.58,7  20.   1,7 

Arclurus 6  i,58      2,69  63, 16      70.16.48,8  20.   1,6  -+-33,0-7,914.10.59,49  70.17.10.3 

Novembre  4. 

©(i"" — I)  —  o'",2o.  6  3o,2o*    3i,58  io5.3i.i5,7  i3.46,4  -+-i23,i               14.38.28,37  105.49.19,6 

0(^* — 8)4-0", 93.  6  44,79    46,17  io5.3i.i5,7  26.23,0  4-121,2              14.40.42,96  io5.i6.58,!2 

Ç  Hercule 6  27,52     28,62  63, 21       58.12.33,3  20.  0,7  4-   18,1  -10,2  16.37.25,37  58.12.40,7 

X  Ophiuchus 6  51,67    52, 61  63,35      80.27.19,9  20.   1,2  4-  48,2-9,3  16. 52. 49, 55  80.27- 56,  a 

Novembre  10. 

X  Aigle 10  54,84     56,11  66,38                                                                      19.   1  95.  2 

u)  Aigle 10  6,35      7,5i  66,26                                                                       19.13  78.35 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  A. 5 5 

Passage  Correct.    Asc.  droite          Dist.  app. 

Noms.                N.  observé.      T.  C.  Lecture.  Microm.     Réfract.  de  coll.    apparente.        au  pôle  nord. 

Observateur  F.  Boquet. 

CJ,  =  — 66J74  —  0^021  (T  — 16'*,  7).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  12' 2. 

Novembre  10.  ,  ,  ^  .     _  h    m    .             « 

Polaire  PI +  0'",  12.  20  48,8  23,4  358.47.12,8  20.  4,4  —  53,7                1.22                   i.i3.58,4 

9(2«-I) 6  38, 3o  39,59  98.36.57,8  20.  3,0  -f-  91,9              13.39.32,91       98.38.13,2 

Arclurus 6  5,i3  6,22  66J60      70.16. 55, 3  20.  2,9  h-  32,7-11*3  14.10.59,53      70.17.12,0 

Xadir  à  i4''25" . . . .  221.10.  5,5  20.  5,o 

Nadir  à  14'' 3o" 221.10.  5,5  20.  5,o 

novembre  il. 

0(i*— 1)— o'",2i.     6  38,76  40,16  107.33.  6,0  13.43,2  -f-i34,8             i5.  6.33,45     107.51.22,8 

0(2*— S) +0". 94.     6  55,10  56, 5o  107.33.  6,0  26.22,9  -f-i3i,4              i5.  8.49,79     107.18.55,9 

r^  Ophiuchus 6  36, 08  37,45  66,67     io5.34.i2,6  20.  3,o  -4-120,8  -i 3, 4  i7«  4.3o,7o     io5.35.57,i 

a  Hercule 6  4,48  5,59  66,73      75.29.  7,0  20.  0,7  -1-  39,7  -11,7  17.  9.58,84      75.29.32,7 

a  Ophiuchus 6  16,78  17,90  66,81       75.21.27,9  20.  3,8  -h  42,6-11,9  17.30.11,14      77.21.53,1 

3  Ophiuchus 6  30,92  32, 08  66,90      85.22.45, 1  20.  5,4  4-  56,6-12,7  17.38.25,32      85.23.22,8 

Cp  =  —  67J23  —  o*o2i(T  — 17'', 5).        Correction  moy.  de  coll.  =  — )3'o. 
Novembre  12. 

0(1*'— I)— o"',22.     6  43,40  44,82  107.49.19,9  13.42,8  -i-i36,o              15.10.37,64     108.  7.36,3 

0(2*— S) -ho™,  98.    6  o,o3  1,45  io7.49-i9,9  26.20,8  -+-i32,6              15.12.54,27     107.35.12,1 

r,Ophiuchus 6  36,67  38, 06  67,29     io5. 34.14,0  20.  3,8  h-I2o,3 -i3,3  17.  4.3o,84     io5.35.56,3 

aOphiuchus 6  17,25  18, 4o  67,31       77.21.28,6  20.  2,9  -+-42,3-i3,i   17.30.11,17      77.21.53,6 

,30phiuchus 6  3i,i5  32,35  67,18      85.22.44,0  20.  3,2  -i-  56,2  -i3, 3  17.38.25,12      85.23.22,7 

V  Ophiuchus 6  29,80  3i,i2  67,14      99.44.22,1  20.  2,3  -i-  94,4  -12,4  17.53.23,88      99.45.40,3 

Xadirà  i8''io'" 221.10.  6,9  20.  5,i 

Nadir  à  18** 1 5™ 221.10.  7,0  20.  5,ï 

C'p  =  — 67J77  — o'o2i(T  — 15'',7).        Correction  moy.  de  coll.  =  — i3'3. 

aCh.dechasse 6  21,23  22,36  67,68      5i.  8.  3,o  20.   1,7  H-  10,2-12,1   12. 5i. 14, 65      5i.  7.57,4 

^Chevelure 6  12,57  «3,67  67,41      61. 36. 16,0  20.   1,9  -+-21,6-12,7  i3.  7.  5,95      61. 36. 21, 2 

Polaire  PI  — o",  19.  20  52,7  27,3  358.47.  i3, 8  'o.   5,5  —  52,6                1.22                    i.i3,58,5 

9(2*— I) 6  3,38  4,68  99.31.46,5  20.3,0  -t-  93,1               13.48.56,95      99.33.2,0 

Arcturus 6  6,27  7,37  67,72      70.16.58,0  20.  3, i  -h  32, o -12,4  14.10.59,63      70.17.12,6 

Nadir  à  i4''25" 221.10.  4,4  20.  2,8 

Nadir  à  i4'»3o"  . . . .  221.10.  4,4  20.  2,8 

NoTembre  13. 

0(i'^— D— o'»,2o.     6  49,01  5o,43  108.  5.16,6  i3.4o,5  h-i35,6              15.14.42,67     108. 23. 34, > 

0(2*— S)-Ho"',94.    6  5,94  7,36  108.  5. 16,6  26.21,9  -+-i32,2              i5. 16.59,60     107.51.  6,9 

r.Ophiuchus 6  37,25  38,63  67,86     io5.34.i4,4  20.1,1  -i-ii8,4  -i4,6  17.   4.3o,83     io5.35.57,3 

a'Hercule 6  5,58  6,70  67,85      75.29.12,1  20.3,2  -+-38,9-13,217.9.58,90      75.29.33,5 

a*Hercule 75.29.12,1  20.0,8  -^38,9  17.10  75.29.35,9 

lOphiuchus 6  17,82  18,95  67,87      77.21.29,4  20.2,0  -h  4i ,7  -i4,o  17.30. 11,14      77.21.54,4 

SOphiuchus 6  31,97  33, 14  67,97       85.22.43,6  20.1,2  H-  55,4  -i3, 9  17.38.25,33       85,23.23,1 

HoTembre  15. 

'♦^»gïe 10  57,50  58,76  9,07  19.   I  95.  2 

*^jgïe 10  9,18  !o,3i  9,12  19.13  78.35 

Cp=  — 10J69  — oîo2o(T  —  '7'',6).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 12^1. 
Noremtee  17. 

^^^*— 0 6  5i,65  52,98  101.44.43,5  20.3,1  -+-io3,5               14.12.42,36     ioi.46.io,G 

Nadir  à  i4>»4o'" 221.10.  4,1  20.  4,7 

Nadir  à  1 4"' 5o" 221,10.4,2  20.4,8 


A. 56 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Correct.    Asc.  droite 
Lecture.        Microm.     Héfract.  de  coll.     apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateur  F.  Boquet. 

Cp  =  — 10*69  —  oJo2o(T  — l7^6).        Correction  moy.  de  coll.  =  — la^i. 

Novembre  18.  s  .  o     ,     ^          i     p              ,                  h    m    s 

Q(i«r__j)_jjm  ;j^,     5  29,56  3i,oo  109.20!  7^0  i3.48,3  h-i46'6              i5. 35. 20, 35 

©(2«— S)-t-o",96.     6  47,67  49,11  109.20.   7,0  26.29,0  H-i42,7              15.37.38,46 

a  Hercule 6  8,42  9,56  io"72      75.29.12,3  20.   5,i  -4-39,7-11*5  17.  9.58,88 

a  Ophiuchus 6  20,57  21,72  10, 65      77.21.29,8  20.  3,8  -+-42,5-12,7  17.30. 11, o3 

p  Ophiuchus 6  34,75  35,94  10,79      85.22.44^9  20.   5,2  -1-  56,4  -11,8  17.38.25,25 

V  Ophiuchus 6  33,27  34,58  10,62      99.44-^2,9  20.  3,2  +94,7-12,3  17.53.23,88 

Cp  =  — 12J16  —  o;o2o(T  — 16'',2).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 9^0. 

Novembre  21. 

Polaire  PI -f- o", 59.  20  55,5  29,2  358.47.19,8  20.  8,3  —  54,7                1.22 

7)  Gr.  Ourse 10  41,2.8  4^)53  4o.ii.   4>7  20.  3,6  —     i  ,0  -  7,8  i3.43.3o,42 

r^  Bouvier 8  0,02  i,i4  12, o5      71.   5.11,7  ^o-   3,9  -+-  34,6-9,5  i3.49.49,o3 

Arclurus 6  10,75  11,87  12,06      70.16.57,4  20.  4,0  h-  33,5  -  9,8  14.10.59,75 

9(2*— I) 6  11,17  12,53  103.26. i4,i  20.   1,8  -i-ii3,6              14.32.  0,40 

£*  Bouvier 6  42,08  43, 20  12,14      62.29.40,2  20.  3,6  -h  23,4-  8,9  14.40.31,07 

Nadir  à  14** 55™ 221.10.  4,0  20.  5,6 

Nadir  à  i5''o'" 221.10.  4,0  20.  5,5 

Novembre  22. 

Q(ier__i)_om  ig      5  ,6  85  |8^3o  iio.i3.38,4  i3.49,2  -hi57,3               i5.52.  6,i5 

Q(2«  — S)-f-o"",96.     6  35,75  37,20  iio.i3.38,4  26.32,8  -hi53,o              i5.54.25,o5 

fjL  Hercule 6  38, 00  39,12  12,27      62.12.57,2  20.  2,2  -4-  22,8  -  9,6  17.42.26,93 

7;  Serpent 6  12, i3  i3,37  12, i3                                                                       18.16.   1,17 

P  Lyre 6  28,95  3o,o8  12,29      56.45. 11,2  20.  3,5  -+-  16, 5  -  8,4  18.46.17,87 


109.38.29,6 
109.  6.  2,2 
75.29.33,9 
77.21 . 5 j, I 
85.23.22,8 
99.45.41,4 


I . i3.53,2 
4o. io.5o,o 
71.  5.32,7 
70.17.16,7 
103.27.55,7 
62.29.50,1 


110.32. i4,o 

109.59.43,4 
62.13.   8,3 
92.55 
56.45.14,1 


C'p  =  —  12^81  —  oJo2o(T  —  I8^7 ).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  8^4. 
'    Novembre  23. 

0(i**^ — I)  — o",2i.  6  3o,8i  32,29  110.25.57,4  13.43,0  H-i58,7  i5. 56. 19,53     iio.44.4o,7 

0(2* — S)-f-o'",99.  6  49,85  5i,33  110.25.57,4  26.24,4  -m54,3  i5. 58. 38, 57     iio. 12. 12,^2 

Nadir  à  17** 55" 221.10.  2,9  20.   5, o 

Nadir  à  18** o" 221.10.  2,9  20.  5,i 

Véga 6  39,37  40,57  12,64       5i.i8.33,6  20.0,9  h-  10,7  -  8,7  18. 33                  Si.ig 

p  Lyre. 3  29,58  30,76  12,98      56. 45. 12,6  20.  5,3  -+-  16,7-8,0  18.46                  56.45 

Cp  =  — i4;oo  — oJo2o(T  —  l4^4).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  5'3. 

Novembre  25. 

Polaire  PI -4-0", 45.  20  0,2  32,5  358.47.17,9  20.  6,8  —  56, o                1.22                   i.i3.5i,4 

7)  Gr.  Ourso 6  43, i5  44,47  4o.ii.  4,2  20,  4,9  —     1,1  -4,5  i3.43.3o,48      4o.io.5i,8 

Tj  Bouvier 6  1,93  3,09  13,92      71.  5.  7,9  20.  3,9  -4-  35,3-  5,5  13.49.49,10      71.  5.33,4 

Arcturus 6  12,70  i3,86  13,98      70. 16. 53, 5  20.   3,8  -+-  34, i  -5,6  14.10.59,86      70. 17. 17, ti 

p  Bouvier 6  38, o3  39,20  13,92      59.10.46,6  20.   i,5  -h  19,9-5,5  14.27.25,20      59.10.58,5 

Ç  Bouvier 6  28,90  30,07  i4,i4      7'>-49-4o,o  20.  9,5  -4-  42,3-5,2  14.36.16,07      75. 5o.  6,5 

e*  Bouvier.: 6  43,97  45, i4  i4»02      62.29.39,4  20.  5,6  h-  23,9  -  5,4  i4»4o.3i,i3      62.29.51,5 

9(2'  — I). 6  48,38  49,78  io5.  2.35,4  20.  4,6  -t-124,2  i4.5i.35,77     io5.  4.27,c> 

Nadir  à  15**  i5" 221.10.  2,2  20.  7,3 

Nadir  à  !5'*2o" 221.10.  2,2  20.  7,2 

Novembre  26. 

0(ier__l)-_o°»,22.  6  i7,o3  i8,52  III.  0. 56, 5  13.3-, 2  -hi67,3  16.9.4,48     111.19.57^-2. 

0(2«—S)-t- 0^,96.  6  36,92  38, 4i  111.0.56,5  26.23,3  -m62,5  16.11.24,37     iio.47.^5,B 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


A.  57 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture. 


Correct.    Âsc.  droite        Dist.  app. 
Microm.    Béfract.   de  coll.    apparente.      au  pôle  nord. 


Observateur  F.  Boquet. 

Novembre  29.  ,  .  h    m    s 

00'') 6  55,17  56,68  ^    ^     ^          ,     p                               i6.2'2 

0(2'— S) +1",  07.  6  15,70  17,21  111.32.34,5  26.16,2  -+-158,9    .   16.24 

£;(i'') 6  36, 60  38, 04  21.26 

y  Capricorne 3  26,43  27,88  1*17                                                                      21.34 

Cp  =  — 2*23  —  oJo27(T  — 15*,2).        Correction  moy.  do  coll.  =  —8 "8. 
Novembre  30. 

i'BoimeT 6  32,17  33, 41  2,19      62.29.42,3     20.  3,o    -f-  22,7-8^3  14.40.31,19 

iBouvier 7  6,o5  7,37  2,14      49.12.38,9    20.  2,3     h-     8,2-7,8  14. 58.  5,i5 

cBouvier 6  23,48  24,74  2,17      56.18.17,7     19.59,9     -4-  15,7-8,8  i5.ii.22,5i 

9(2*— 1) 6  31,28  32,74  106.54.34,2     20.   3,0     -+-128,2              i5.i6.3o,5i 

ïCourofine 6  22,35  23,59  ^m34      62.56.27,0    20.  2,9    h-  23,2  -  9,3  i5.3o.2i,35 

iSerpent 6  i4î87  16, i3  2,3o      83. 14. 36, 9    20.   3,o    -+-  52,3-9,8  15.39.13,89 

Nadir  à  16^5"* 221.  9.56,1     19.57,6 

Nadirà  i6''io"* 221.  9.56,2     19.57,7 

Décembre  1. 

VU'0 3  34, i5  35,67  16. 30.33, 40 

2(2') 7  55,04  56,56  16.32.54,29 

C;,  =  — 7^46  — o;o27(T-2o^6). 
Décembre  9. 

5(1") 6  32,36  33,90  17.  5.26,54 

^(■2^) 5  54,11  56,65  17.  7.48,29 

2\igle 8  54,01  55,25  7,36                                                                           19.45.47,81 

3  Dauphin 8  59,78  0,99  7,31                                                                        20. 34. 53, 53 

5  Verseau 9  27,11  28,43  7, 3o                                                                        20.42.20,97 

^/' Cygne 6  24,98  26,23  7,69                                                                      21.  2.18,76 

î'i* Cygne 5  26,*54  27,79  7>64                                                                        21.  2.20,32 

Décembre  15. 

:(i*') 6  5,52  7,  o3  17.32 

jAig/e 8  58,48  59,74  11,86                                                                        19.46 

DècemJbTe  16. 

/,i*»_l)_o",a2.  6  32,06  33,57  ii3.i8.i8,3  i3.3o,4  -1-182,1      17.36 

:'?•— S^H-o^jge.  6  54,42  55,93  ii3.i8.i8,3  26.18,1  -M76,4      17.39 


O    ,    ft 

111.19 


107.  7 


62 . 29 . 52 , 4 
49. 12.34,6 
56 . I 8 . 24 , o 
106.56.29,6 
62.56.37,6 
83.15. 16,4 


81.24 
74-27 
95.24 
5i  .45 
51.45 


81.24 


113.38 
ii3.  5 


Cp  =  — r2'94  —  o"o27(T  —  i8'*,2).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 14"7- 


•'  <Jpbiuchus 6 

V.jtârès 6 


*.*?•—  centre) 

N*1irà  iG'' >o" 

N'i-lir  à  i(V'35'"  .... 

i  Hercule 

Bécemljre  17- 
.".i"-— I)  — o",  23. 
.i>--_S;^o",98. 

Ti*'— centre)  ... 


j[,o5     12,35 
19,77    21,35 


6    4i)Bo    43, 3i 


6  58,46  59,99 

6  21,09  22,62 

6  54,33  55,54 

6  26,00  27,55 


12,89 
12,82 


6     10,77     11,97     12,93 


i3,o4 


Observations  de  Paris,  1897. 


93.25.  1,8 

116.  9.  8,2 

I I I .3o.  0,8 

221.10.  5,2 

221. 10.     5,2 

75.29.19,5 


20.  4,3 

20.  6,3 

20.  ^,0 

20.  2,7 

20.  2,8 

20.  3,9 


113.20.34,2  i3.33,4 

113.20.34,2  26.23,2 

76.16.54,1  20.  2,4 

114.27.47,6  20.  4,9 


76,1 
4-216,7 
i63,6 


14,7  16.  8.59,46 

14,4  16.23.  8,46 

16.39.30,41 


93.25.57,8 
116. 12.22,4 
m .32.24,5 


40,2-14,2  17.  9.59,06      75.29.4*5,1 


184,0  17.40.47,06 

178,3  17.43.  9,69 

4i,3  -i5,3  19.  0.42,58 

192,9  19.  8. 14, 58 


1 13.39.46.3 
ii3.  7.  8,4 

76.17.17,0 

1 14.30.39.4 


A.8 


A. 58  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 

Passage  CorrecL.    Asc.  droite 

Noms.  N.  observé.      T.  C  .  Lecture.         Microm.      Réfract.  de  coll.      apparente. 

Observateur  F.  Boquet. 

Cp  =  —  1-2^94  —  o"o27(T —  i8'',2).        Correction  moy.  de  coll.  =  —  i4'7- 

Décombre  17.  i. 

5  Aigle 6  32,55,  33, 8o  i3,o3  87.4.37,8  20.2,3  -t-  60,4  -i5, 4  19.20.20,83 

pi  Cygne 6  47,18  48,38  12,82  62. i5.  9,2  20.  3,2  -1-22,6-14,8  19.26.35,41 

Y  Aigle 6  35,90  37,12  13,07  79-37-39,7  20.4,7  -h  4^1^  -i4,o  19.41 .24,14 

Nadir  à  16** 45™ 221.10.  5,2    20.  2,8 

Nadir  à  16** 55" 221.10.  5,i     20.  2,8 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


87.  5. 19, S 
62.15.12,9 
79.38.  5,0 


Décembre  18. 

©(l'^—I)  — o'»,23.  6  25, 3i 

0(2«-S)H-o",98.  6  47,97 

?  (i*'— centre)...  6  42,10 

8  Aigle 6  33,08 

P'  Cygne 6  47,97 

Y  Aigle 6  36,42 

a  Aigle 6  o,35 

OAigle 6  14,35 

Y  Cygne 6  45,28 

a  Dauphin 6  5,90 


C),=:—  i3J63  — oJo2o(T  — 19'',9).        Correction  itioy.  de  coll.  =  — i4'i. 


26,87 
49,53 
43,68 
34,38 
49,^5 

37,70 

1,63 

i5,68 

46,63 

7,17 


II 3. 22. 18,0  i3.38,5 

ii3.22.i8,o  26.26,8 

114. i3.  o,ï  20.  6,2 

i3,6o      87.  4-35,3  20.   1,5 

13,69      62.15.  6,6  20.  0,8 

i3,65      79.37.38,5  20.  3,6 

13,75      8i.23.3i,3  20.  3,7 

i3,5i       91.  6.35,7  20.  3,5 

i3,64       5o.  4'ïo,5  20.  2,3 
i3,55      74.2(5.27,3 


i85,4 
ï79,6 
191,2 

60.8  - 

-h    22,7   - 
-h    40,8    - 

-H  49,8  - 

69.9  - 


-^     9,2  - 


20.  3,5     -4-  38,6  - 


17.45.13,28 
17.47.35,94 
19.  i3.3o,o6 

4.4  19.20.20,76 

4.5  19.26.35,63 
4,T  19.41.24,07 
3,3  19.45.48,00 
3,9  20.  6.  2,o5 
4,5  20.18.32,99 
4,3  20.34.53,53 


il  3. 4 1.20, 7 

ii3.  8.30,4 

114. i5.5o,i 

87.  5.i9,r) 

62.15. I 3, 5 

79.38.  5.8 

8 1 .  24 .  •< ,  ^ 
91.  7.26,0 

5o.  4*  '^59 

74.26.  47  :<^ 


CJ,=  —  i5Jio  —  o*o2o(T  — i8'',o).        Correction  moy.  de  coll.  =  — 10", 9. 
Décembre  20. 

a  Serpent 6 


vtn 


:ra 


8  Ophiuchus 6 

Anlarès  .' 4 

Ç  Hercule 6 

9  (2*— centre).. .  6 
Nadir  à  17**  10 
Nadir  à  i7''i5 

Décembre  21. 

0(i"-l)-o™,24.  6 

0(2*-S)-f-o",98.  6 

0  Aigle 6 

?  (!"■— centre)...  6 

Y  Aigle 6 

a  Aigle 6 

OAigle 6 


27,98 
i3,io 

22, 10 

39,43 

11,57 


46,60 
9,o5 

34  ,77 
39,23 

37,97 
1,68 

16, o5 


25,27 
14,44 
23,70 

40,72 
1 3 , 1 2 


48,16 
10,61 
36,07 

40,79 
39,25 

2,96 

17,38 


i5,o3 

14,89 
15,07 
i5,o6 


15,28 

15,19 
15,07 

l5,21 


83.14.38,1  20.   1,8 

93.24.58,4  20.   5,8 

116.  8.58,0  20.  6,8 

58.i2.5o,9  20.  3,8 

112.15.17,0  20.  6,9 

221.10.   8,4  20.  7,6 

221.10.  8,5  20 .  7,8 


1 1 3 . 2  4 .  3o ,  8 
I I 3. 24.30, 8 
87.  4.33,8 
Il  3. 22. 32, 8 
79.37.38,2 
8 1 . 23 . 26 , 2 
91.  6.33,9 


13.45,8 
26.34,9 
20.  4,7 
20.   5,8 

29.  7,0 
20.  2,6 
20.  6,5 


54,8  -10,7  15.39.14,22 

78,3  -11,3  16.  8.59,38 

-f-223,1  -10,1   16.23.  8,63 

18,6  -12,5  16.37.25,65 

175,2  17.  o.58,o4 


190,1  17.58.33,06 

184,1  18.  0.55, 5i 
62,3  -10,9  19.20.20,94 

186,3  19.27.25,66 

47,9  -10,8  19.41.24,12 

5i, 0-10,1  19.45.47,82 

71 ,7  -10,4  20.  6.  2,24 


83.  i5.i9.'> 
93.23. 58.  <s 

1 16. 12.22,0 
58. i2.54,v 

112. 17. 53,  "5 


1 13.43.40,5 
1 1 J .  II  .    .i  ,  o 

87.  5.  i(),(î 
ii3.25.*>.i  .0 

79  38.   i\,'>. 

8 1 .  24  -    *A ,  7 

91.  7.-p0,r> 


CJ,  =  — i5'5i  —  o"o2o(T  —  18**,!).        Correction  moy. de  coll.  =  — 10',  2. 


8  Opliiuchus 6  i3,52 

p  Hercule 6  3,70 

Ç  Hercule 6  39,78 

e Hercule 6  36,43 


14,86 

4,9^> 
41,07 

07,72 


9  (2'— centre). .. 

6 

35,88     37,44 

Nadir  à  17**  20" 

Nadir  à  17^' 25™.... 

Décembre  22. 

0(t''"-I)-o-,24. 

6 

i3,73     15,29 

0(2"~S)-houi,98. 

6 

36,45     38, 01 

15,29 

i5,55 
15,39 
i5,46 


93.24.59,1 
68.17.  9,^ 
58.r2.5o,6 
58.55.27,5 

1 1 2 . 24 . 55 , 4 
221.10.  2,6 
221.10.  2,7 


113.24.  4,5 
1 13.24.  4,5 


20. 


20. 
20. 


/ , 


20.   3,7 
20.  4,6 

4,1 


/ , 


2 


20.  3,4 
20 .  3,5 

i3.35,7 
26.24,5 


79,1  -11,2  16.  8.59,39 
3i ,4  -10,1  16.25.49,48 
18,8  -I I ,4  16.37.25,59 

19,6   -10,3    16. 56.22,23 


.78,8 


17.   6.21,95 


f-191 ,5 
i85,5 


18.  2.59,78 

18.    5.22,5o 


93.125  .  5<) , r> 
68.  I7.ri5,r» 

58.  I  •*.  'j4  ,  > 
58.  55  .  3  I  ,ti 

112.  "?.7  .'.:iî>  .- 


II 3  .  ^  3  .  'iA\  , 
1 13  .  10.  4<>, 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Réfract.  de  coll. 


22. 


i5;5i 


Obsehvatëuh  F.  BoQUUT. 
!o(T—  I8^l).       Correction  n 


sAigle 6  35,07  3*'.37  i5,58      87.  4.33,8 

?0"-ceDire)..  6  3a,oo  33,55  n3.  4.io,9 

■jAigle 6  38,38  39, 6C  i5,6o      79.37.36,1 

Lligle 6  a,3o  3,58  15,69      81. a3. 23,1 

d.ligle 6  16, 3a  17,65  i5,48      91.  6.3i,5 

G;,  =  — i5;94  — o>2o(T— l8^l).        Coi 

oOphiuehua 6  14,02  i5,36  15,77      93.34-53,4 

^Hercule 6  4,07  5,33  15,90      68.17.  7,9 

;Herculc 6  40, a8  41,57  15,87      58.12.49,8 

■  Hercule 6  36,95  38,24  "5,96      58.55.25,3 

çii'-centre)...  6  1,18  2,74  iia.33.57,6 

Nailir  il  i7''îo'° 221.10.  2,5 

.Sadirà[7'ï5"....  231.10.  27 


.  5,6    -^  6a, 7  -10,3 

19.20.20,84 

87.  5.19,8 

.  4,3     +184,3 

19.31.18,01 

u3.  6.59,9 

.  6,7    +  4«,3  -  9,4 

19.41.24,12 

79.38.  5,7 

.  3,7     +  5i,4  -9,^ 

19  45.48,04 

81.24.  a, 6 

.  5,4     ■+■  -,i,\  -  9,6 

30.    6.    2,10 

91.  7-26,5 

jction  lïioy.  de  coll.  =— 

9',:- 

.  3,9    +  78,8  -  9,4 

16.  8.59,46 

93.25.58,5 

.  a, 3    -t-  3i,3  -  9,6 

16, 25. 49, 41 

68.17.25,8 

.  4,6     +  18,8  -10,3 

[6.37.25,66 

58.12.53,8 

.    1,5    -H  19,6-10,2 

16.56.32,33 

58.55.32,6 

■  7,9    +179,7 

17.11.46,82 

113.36.38,8 

3(."-l)-o-,2i.  6    40,98    42,54 

3li'-S)  +  o",97.  6      3,54      5,10 

;  Aigle 6    35,45    36,75 

Sir-cenlre)...  6    56,78    58,33 

-Mi 6    38,83    4o,ii 

i.li|;le 6      2,57      3,85 

5  Ji^le 

'■■  (^hiucbus 6 

1  Hercule 6 

l'Htreiile 

-.Hercule. 

-  cenlre) . 


113.33.22,9 

n3. 23. 22,9 

87-  4-33,7 
lia. 45. 18, i 
79-37-33,2 
81-23.25,3 


N*lir  à 


16,87  '8,2c 

=  _,g;34-o; 

14,45  i5,8a 

4,4a  5,72 

I    40,73  43,07 

37,48  38,8a 

27,08  28,66 


i3-3i,8  -ngi.i 

26.32.7  -i-i85,2 
20.  5,1  -t-  62,7 

19.59.8  -(-i8o,7 
20.  3,5  -H  48,2  ■ 
20.  3,1  -(-  5(,3  ■ 
20.  5,5  -(-  72,1  ■ 


18.  7.26,60 

18.  9-49.16 

10,5  19.20.30,79 

19.34.43,36 
9,4  19  4i.24i 

8,7  i9-iî-47, 


9,4  a 

=  — jo',3. 


rMo-. 


16, o5 
15,96 
16, q3      91.  6.3i,4 

20(1  —  16",  5)       Correction  moy.do  coll. 

16,21      93.24.53,9  20.3,0  +78,7-10,516.8.59,49 

16,27      68.17.  8,6  30.  2,4  -I-  3i,2  -  9,7  iC. 25. 49, 38 

16,35      58.13.48,3  20.  2,1  -H  18,7  -11,0  16.37.25,73 

16,53      58.55.25,2  10.  1,2  +  19,5-10,1    [6.56.5 

lia. 41. 19, 3  30.  7,3  -1-180,5 


.   3,4     ïo. 


8,o[      9,59 
3o,65     32,23 


,2.14,8     13.34, 4     -t-i9o,o 
ia.[4,8    26.23,2    -Hi84,i 


,17.12,31 


c;.=-i7;94-o 

6  38,77  40,11 
6    48,77     5o,35 

6  28,81  3o,39 
6  5i,6o  53, iB 
5    49.49    50,89 


02o(T-.9",8) 
'7,77 


58.55.25,1  20 

i3.  3.  8,9  20 

113.17.34,5  i5 

113.17.34,5  27 

17,96      5o.  4.  8,0  30 


Correction  moy.de  coll.  =  —  9' 
,i     +    '9.6 


a, 52  13,98 


6  5i,77  53, __ 
6  33,71  35,18 

8,o3  18,52 


[8,06   60.11.1 
iDo.45.r 


16.56.22,23 
17.33.32,45 

18. 35.13,48 

18.27.35,37 
20.18.32,94 


113.42.45,1 

87.  5.2oi7 

113.48.  8,5 
79-38.  6,3 

81.24.  a, 8 
91.  7.26,9 


93.35.59,1 
68.17-25,6 
58.13.54,3 
58. 55. 3a, 3 
1.2  45.  0,6 


1.3.41.35,9 
113.  8.59,0 


58.55.33,9 
113.  5.57,2 

113.35.19,3 
ii3.  3.43,3 
5o.  4-  5,4 


6,75 


2,1  -H  4,1 

0,7  +  20,8 

1,3  -)-ioï,4      21.55.17 

0,5  +  3o,7  -10,5  16.36 


.37-56,03   45-  4-54,: 
8.35, i3   Co-M.ai, 


A.6o 


GR\ND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  CONCLUES. 

ÉTOILES. 

Catalogue  pj^ovisoii^e,  —  Nous  donnons  le  Catalogue  provisoire  de  toutes 
les  étoiles  observées  dans  l'année  1897.  On  y  trouvera,  pour  chaque  étoile, 
toutes  les  positions  observées  ramenées  à  Téquinoxe  moyen  de  1897,0. 

Nous  ne  donnons  les  ascensions  droites  observées  des  circompolaires  que 
lorsque  le  nombre  de  ces  étoiles  ayant  servi  au  calcul  d'un  même  azimut  moyen 
de  la  mire  est  au  moins  égal  à  quatre.  Pour  les  distances  polaires  observées  des 
circompolaires,  on  s'est  conformé  à  la  règle  générale  adoptée  pour  les  autres 
fondamentales. 

SOLEIL.    —    LUNE.    —    PLANÈTES. 


On  trouvera  dans  le  Volume  des  Obsen^ations  de  1874  (p.  5i  et  suiv.)  letj 
détails  de  la  réduction  des  ascensions  droites  et  distances  polaires  du  centre 
conclues  des  observations. 


POSITIONS  MOYENNES 

POUR  1897,0 

DES  iÉTOILES   OBSERVÉES   EN    1897 

AU   GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


Dans  la  colonne  dates,  le  premier  nombre  indique  le  mois  et  le  s 
jour  du  mois. 

La  lettre  I,  placée  à  la  suite  do  la  date,  indique  que  l'observation  a 
3  inférieur. 


Dates,  Amcos.    Diii. 
M.-I.    droite»,     pol. 

il  3  Andromède. 

î-iC       «        41^4 
4-27      3;72     41, a 

Date»,   Asccns 
M.-J.    droites. 

Polaire 

5-ai 

5-25 

C-23 

8-  41      .. 

8-  61      » 

9-..(      . 

g-agi       » 
10-17!       » 
10-19Ï       a 
\o-iol       . 
10-54 I       » 
lo-a5[       » 
10-27 I       " 

.o-.gl      . 
Il-  i[      . 
Il-  al      « 
11-  31      - 
ii-iol      » 
11-12I      p 
U-21I      » 

ll-aSI        n 

Dist. 

pol. 

28-,7 

nA 
n,' 

28,2 

3o,4 
3o,3 

29,0 
3i,9 
3o,3 

3o,9 

30,2 

30,2 

3o,7 
3o,6 
3i,i 
3o,o 

3o,7 
3i,3 
3i,5 
32,4 
3o,i 
^9,5 

Dates,   AscPDS.    Dist. 
M.-J.    droites,     pol. 

i3  a.  Bélier. 
2-1-     C7'i' 
5-ai     2i;89     28:2 
6-23    21,87     29,4 

Dates,   Asc 
M.-J.    droi 

aSTt 

7-33    35: 

i8  a  Cassiopée. 

4-i6  39:48   3a;i 

5-a5        .        38,7 

86  7  Baleine. 
1-37"    87'ti' 
fr-îî    57:88     53:8 

39  SI 

3'' 3 
3-26 

6-22    35; 
6-23    35, 

92  «  Baleine. 

î'-SC"    86"  18' 
6-23    5î;57     5i:4 

37  f  CasBiopéc. 
0*50-    a9°5o' 
4-5G    19:21     27:8 
S-55        ■         a?, 4 

25  îi  T 

3N 
6-22    21; 
6-a3    21 

26  p  Pcrsée  (Algol). 

î-i-    49"  a6' 
3-'i6        fl         28:3 
G-a3    37:91     -^8,5 

43  p  Andromcdo. 

ii'S-    54°  55' 
1-16        .         3 1:4 
4-a6     57:76     3i,o 
S-î5        »         3i,5 

4Kt 
3'i 
3-26 

4-27     39: 

33  a  Pcraée. 

3''i6"'    4o''3o' 

3-2G    57:97     -"P 

6-22     57,83     19,8 

6-23     57,91      19,8 

6-22      39, 

6-23    39. 

Polaire. 

6  ^  Bélî 
T"48'° 
2-16 
6-a3     56; 80 

69"4.' 
43:7 
-ii,7 

i"ai-     i'i4' 
Ï-16        B        a8:7 
4-26        .        3o,i 
4-27        .        3o,3 

35  \  1 

3"  5 
7-  4     58; 

A.62 


ÉTOILES  FONDAMENTALES. 


Dates, 

Asccns. 

Dist. 

M.-J. 

droites. 

pol. 

8; 

a  Taureau 

(Aldôbaran). 

4'*3o" 

73*41' 

4-27 

» 

52^6 

4-28 

0^65 

52,7 

G-22 

o,48 

52,4 

(J-23 

0,54 

53,4 

7-4 

0,6-2 

52,0 

7^  7 

0,54 

53,0 

7-1 1 

o,5i 

53,1 

7-12 

o,5i 

52,8 

7-14 

0,52 

53,0 

7-23 

0,54 

53,6 

3 

t  Cocher. 

4»'  50"» 

56' 59' 

1-^7 

17*07 

49':4 

7-4 

17,08 

49,5 

7-  7 

17,08 

5o,o 

7-'ï 

17,02 

49,8 

7-12 

17,16 

5o,3 

7-14 

17,28 

5o,  i 

7-i5 

16,96 

5i,3 

7-23 

17, i3 

5o,8 

i3 

•  a  Coclier 

(La  Chèvre). 

5"  9'" 

44°6' 

4-28  4:66  25 > 
6-23  4,61  25,2 
7-  4       4,77     24,8 


19  p  Orion  (Rigel). 

5»"  9"  98°  19' 

7-  7    35; 19  14:9 

7-11     35,28  14,9 

7-12     35,18  i5,5 

7-14     35,12  i5,7 

7-IJ    35,34  i5,4 

7-23     35,23  i5,6 


24  Y  Orion. 

S^içT  83*»  44' 

4-27     36;36  37^7 

4-28     36,38  37,5 

7-  7    36,36  37,9 


Dates,    Ascens.  Dist. 

M.-J.    droites,  pol. 

24  Y  Orion. 

5"  19™  83*'44' 

7-11     36^33  37^5 

7-12    36,44  37,5 

7-14     36,43  37,7 

7-i5     36,35  36,6 

7-23     36,29  38, o 


34  ô  Orion. 

5'' 26'"  90°  22' 

7-1 I     44^69  33:2 

7-12     44» ^8  32,5 

7-14     4^,58  32,4 

7-i5     44,68  33,6 

7-23    44,64  32,3 


46  e  Orion. 

5"3o"    91"  16' 
7-  7     59^33       4^5 


5o  Ç  Orion. 

5»*  35"  9i"59' 

7-1 1  33J73  5i';5 

7-12  33,64  5o,9 

7-14  33,59  5o,5 

7-1 5  33,62  5o,5 

7-23  33,63  49» ï 


58  a  Orion. 

5"  49°  82°  36' 

5-22      35*70  » 

6-22    35,69  44 '8 

7-1 I     35,77  44,8 

7-12     35,68  45,2 

7-14     35,77  45,2 

7-i5     33,69  45,4 

7-23     35,63  45,0 


24  Y  Gémeaux. 

6*"  31""    73°  3o' 
5-22    4^:77     46^6 
8-  3     45,75     46,4 


Dates,    Ascens.    Dist. 
M.    J.    droites,     pol. 

9  a  Grand  Chien 

(Sirius). 

6" 40"  106" 34' 

5-22  36^58  29^1 

7- II  36,58  29,0 

7-12  36,70  29,2 

7-14  36,64  29,7 

7-i5  36,68  29,5 

7-23  36,55  28,3 

8-  3  36,66  27,7 

55  0  Gémeaux. 

7"i3'»    67049' 
5-22    58^29    4i;4 

3  p  Petit  Chien. 

7'^2i"    8i°3o' 
5-22    33^84     12^2 

66  a»  Gémeaux. 

7'' 28"    57»  53' 
5-22         »         io'J6 

66  a'  Gémeaux 
(Castor). 

7»"  28'°   57°  53' 
5-22       1J70       8^5 
8-  3       1,47       8,3 

10  a  Petit  Chien 
(Procyon). 

7»' 33™  84"  3o' 

5-22    54^66  4o';9 

7-23     54 ,  66  iiji. 

8-  3     54,65  40,9 

78  p  Gémeaux 
(Pollux). 

7»'39"    6iM3' 
5-22      0^76     3i;o 

17  p  Écrevisse. 

8"  10"*    80°  29' 
9-10    55^68     49^4 


Dates,    Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites,     pol. 

II  e  Hydre. 


8"4i'" 

83" 

12' 

9-  9 

^9^24 

12 

;4 

9-10 

19,33 

12 

,8 

3o 

a  Hyd 

re. 

9*»  22" 

980 

12' 

6-23  3i;57  44:9 
9-  9  31,57  44,4 
9-10    3i,44     43,8 

14  ^  Lion. 

g»»  35-    79"  38' 
10-20     39J12     20'J4 

17  £  Lion. 

9"  40°*  65»4â' 

9-  9      0^32  5';2 

9-10      0,44  5,2 

10-20      0,29  6,8 

24  II  Lion. 

9»»  46"    63"  3o' 
10-20    54J38     29!;9 

32  a  Lion  (Régulus). 

10^2""  77*3i' 

6-23     53^22  47';5 

9-  9    53,25  45,7 

9-10    53,24  45,6 

10-  5     53,29  46, I 

10-20    53,09  46,3 

4i  Y*  Lion. 

io»'i4'»  69*38' 
10-  5     17^58     i5;4 
10-  6     17,81      i4,6 
10-20     17,79     '5,3 

Y*  Lion. 

lo'^a™  69038' 

9-24  17:86  16^2 

10-  5  17,70  17,3 

10-  6  17,91  16,9 


POSITIONS  MOYENNES  CONCLUES. 


A.63 


Dates,    Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites,     pol. 

5o  a  Grande  Ourse. 


8-4        » 

lO-    5  9 

lo-  6  » 
10-  7  » 
io-i3         » 

I0-20  22! 58 


34,2 
34,3 
33,4 
32,9 
34,2 


68  0  Lion. 


10-  5 
10-  6 
10-  7 
10-20 
10-2  î 


II»*  8"» 

37:91 
37,80 

37,80 
37,75 


68-54' 

43;8 

43,2 

42,8 

42,8 

42,3 


94  P  Lion. 


10-  6 
10-  7 
io-i3 
10-24 


11^43'" 
48^38 

48,46 
48,28 
48,22 


74"5r 

Ko 

7,9 
7,4 

7,1 


77  E  Grande  Ourse. 

12" 49'»    33'»28' 
8-  3        »         53^9 


12  2  Chiens  de  chasse. 


10-24 

IO-25 

10-27 
10-28 
10-29 
II-  I 
11-2 
II-  3 

11-12 


I2''5l™ 

12^63 

12, 5l 

12,45 
12,42 

12, 41 
12,48 

12,58 

12,52 

«^,49 


5i°7' 

3i;2 

3o,9 

3o,8 

3o,6 

3o,5 

3i  ,0 

3o,3 

3o,2 

3o,o 


43  p  Chevelure. 


I  1-12 


i3''7"    6i''35' 
3:78     57:6 


Dates,    Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites,     pol. 

85  7]  Grande  Ourse. 


10-24 

10-25 

10-27 
10-28 


13'^  43"* 

28^77 
28,87 

28,81 

28,80 


4o*>  10' 

23!© 

20,9 
20,2 
20,4 


10-29  28,84 
11-21  28,99 
11-25    28,95 


20 


,/ 


20,4 

20,8 


8  T,  Bouvier. 


8-  6 
11-21 

11-25 


i3''49™ 

46:76 
46,75 


7l''D 

9:5 

9,7 
9,4 


II  a  Dragon. 

14M™    25'7' 
8-  6     35^97     54> 


16  a  Bouvier 
(Arclurus). 

14"  10™    70»  16' 

»  52!  8 
57;82 
57,80 
57,82 
57,71 
57, 6î 
57,69 
57,64 

57,71 
57,67 
57,7* 


8-  6 
9-11 

9-29 

0-  8 

1-  I 
I-  2 
I-  3 
ï-io 
1-12 
1-21 

1-25 


53 

52 

53 
5i 

52 

5i 
5i 
5i 
53 

52 


2 
I 
o 

9 
3 

6 

6 

6 

3 

8 


25  p  Bouvier. 


8-  6 

9-29 
10-  8 

1 1-25 


14'' 27"    59'' 10' 

3>,i 
33,3 
3  ),  1 


» 
23:39 

23,47 
23,37 


3o  ;  Bouvier. 

14*" 36™   7J"49' 
9-29     13^72     47';^ 
11-25     i3,88     46,5 


Dates,   Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites,     pol. 

36  e*  Bouvier. 
i4''4o"   62°29' 


9-29 
10-  6 

10-  8 

11-21 

11-25 

ii-3o 


29;3i 
29,40 
29,26 

29,29 
29,29 
29,25 


29'» 
3o,o 

îi9,5 

29,4 
29,6 

29,0 


42  p  Bouvier. 


10-  6 
10-  7 
10-  8 
ii-3o 


i4''58'° 

3:95 
3,87 
3,89 
3,86 


49"  12' 
ii';6 

11,4 
Il  ,3 
10,7 


49  8  Bouvier. 

i5''ii™  56*  18' 

10-  6  20J87  2^9 

10-  7  20,91  3,7 

10-14  20, 85  1,6 

ii-3o  20,98  2,5 

5  a  Couronne. 

15"  30"  62°  56' 
10-  7  19:63 

10-14  19,64 

10-20  19,43 

10-24  19,61 

10-26  19,51 

ii-3o  1.9,66 


i9:« 
18,9 
18,1 

£8,8 
18,8 

19, > 


24  a  Serpent. 

15'' 39"»   83'»  14' 

10-14  11:69 

1 0-20  1 ï , 56 

10-24  11,69 

10-26  11,57 

ii-3o  11,65 

1 2-20  11,57 


60:7 

59,9 
60,9 

59,7 
61,3 

60,1 


1  0  Ophiuchus. 

1 6"  8"" 
10-14  56:84 
10-18  56,76 
10-20  56,90 
10-26    56,70 


93°25' 

44ÎI8 

43,1 

44,1 

44,2 


Dates,   Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites.     poL 

I  û  Ophiuchus. 


m 


10-29 
12-16 
12-20 
12-21 
12-22 
12-23 


i6»*8 
56:84 
56,77 
56, 60 
56,59 

56,64 
56,65 


93«»25' 

44:2 

43,6 

44,0 

44,6 

43,3 

43,8 


21  a  Scorpion 
(An  tarés). 

16*23™  iie^i?; 

12-16       5^34     12^1 
12-20      5,4i      11,6 

27  p  Hercule. 


10-14 
10-18 
10-20 
10-26 
10-28 
10-29 
II-  2 
II-  3 
12-21 
12-22 

12-23 


i6*'25™ 

47:33 

47, 3i 
47,52 
47,60 
47,56 

47,39 
47,43 
47,55 

47,48 
47,40 

47,34 


68«>i7' 

9,6 

'^  8 

8,3 

8,9 
8,4 
8,8 
8,0 
8,5 
8,5 
8,5 
8,0 


40 
10-18 

10-20 
10-26 
10-28 
1  Or-29 
II-  2 
II-    3 

II-  4 

11-20 
12-21 
12-22 
12-23 


Ç  Hercule. 
16'' 37™   58"  12' 


24:22 
24,12 
24,16 

24,04 
24,02 

24,VbO 
24,20 

24,17 
24  ,  20 
24,12 

24,17 
24  ,  22 


37';7 
37,5 

38, o 

38,1 

38, o 

38, o 

36,8 

38, o 

38,2 

37,8 

37,2 

3;, 3 


27  X  Ophiuchus. 

16'' 52"   80° 27' 
10-14    47:51     53';o 
10-18    47,54     52,4 


A.  64 

Dales,    Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites,      pol. 

•A7  X  Ophiuchus. 

i6'*52"'  80*27' 

10-^3  47^49         » 

io-i8  47, 5o  52*7 

10-29  47,49  52,6 

io-3o  47î5i  52,5 

I I-  2  47}5o  52,3 

I f-  3  47»4^  52,2 

I I-  4  47,55  52,6 


58  s  Hercule. 

16»»  50"  58*55' 

10-2>  20*81               » 

io-3o  20, 83  i7!;8 

II-  2  20,88  17,9 

I I-  3  20,82  17,6 

12-21  20,78  18,0 

12-22  20,85  18,4 

12-23  20,99  17,7 

12-25  20,69  '^j5 

35  Yj  Ophiuchus. 

17»»  4"  io5*35' 

IO-23  28^13         » 

10-28  28,20  iç)"5 

io-3o  28,20  49,7 

II-  2  28,11  48,9 

11-  3  28,06  49,4 

11-11  28,08  5o,i 

11-12  28,23  49,^ 

ii-i3  28,22  5o,2 


ÉTOILES  FOiNDAMEx\ÏALES. 


64  al  Hercule. 

17'' 9™  75"  29' 
IO-23     56^98         » 

10-28     57,00  3o^7 

i<)-3o     56,97  3®i9 

I i-i 1     56,96  3o,6 

ii-i3     57,03  3 1,0 

II -18     57,02  3o,5 

12-16     57,00  3o,6 


64  a*  Hercule. 

10-28  57^12  32';2 
io-3o  57,1 5  33,3 
ii-i3         »         33,4 


Dates,  Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites,     pol. 

65  8  Hercule. 

17*' 10™   65°  2' 
10-29    48^02     2o';9 


55  a  Ophiuchus. 

i7''3o"  77°2i' 

1-3  9:14  53^6 

10-29  9,'îi  53,1 

II -II  9,1 5  52,7 

11-12  9,18  53,1 

ii-i3  9,16  53,7 

11-18  9,06  53,6 


t 

60  p  Ophiuchus. 

i7''38™  85°23' 

I-  3    22^83  23';5 

II -II     23,07  22,2 

11-12    22,88  22,0 

ii-i3     23,09  22,3 

11-18     23, o3  21,4 


86  (JL  Hercule. 

i7»'42"'  62°  i3' 
Il -22    25J57       8'J6 

64  V  Ophiuchus. 

17"  53'"  99'^  4  5' 
11-12    21^23     38';i 
11-18     21,25     38,9 

58  7)  Serpent. 

i8*'i5'"   92*55' 
io-3o     58 '82     3i';7 

II-«2       58,69  » 

3  a  Lyre  (V6ga). 

18" 33™   5i°i8' 
io-3o     26^92     43';6 

10  p  Lyre. 

18"  46"  56"  45' 
11-22     16^58     24';6 


Dates,    Ascens.    Dist. 
M.-J.    droites,     pol. 

17  î  Aigle. 

i9"o"    76"  17' 
12-17    40Î45     21^8 

3o  ô  Aigle. 

19»»  20"  87*5' 

12-17  18^29  25^8 

12-18  18,21  25,4 

12-21  18, 38  25,1 

I2î-22       18,28       25,1 
12-23       l8,22       25,9 

6  pi  Cygne. 

i9*'26"   62"  1 5' 
12-17     33^81      23';i 
12-18     34, o3     24,4 

5o  Y  Aigle. 

19'Mi"  79" 38' 

12-17    21J78  i4';5 

12-18     21,71  l5,2 

12-21     21,75  i5,i 

12-22     21,75  14,4 

12-23     21,77  14,9 


53  a  Aigle. 

19»' 45"  8i°24' 
12-  9    45^34         » 

12-18    45,54  12^2 

12-21     45,35  12,2 

12-22    45,57  12,0 

12-23    45,41  12,0 


65  0  Aigle. 

20"  5"  91^7' 

12-18     59^27  36';6 

12-21     59,46  36,3 

12-22     59,32  36,2 

12-23     59,44  36,5 


37  Y  Cygne. 

20*»  18"  5o"4' 
12-18  3i;8i  22';3 
12-27     3 1,82     22,6 


Dates,   Ascens.    Dist. 
*M.-J.    droites,     pol. 

9  CL  Dauphin. 

20"* 34"  74*27' 
12-  9    5iJo7         » 
12-18     5i,i3       3^8 


5o  a  Cygne. 

20'' 37"  45*5' 

I-  4     55;o5  i5';2 

I-  6     55,04  i5,9 

12-27     55,1 3  i5,o 


53  e  Cygne. 

20^42"   56^24' 
I-  6      2^53     55';8 


3  Verseau. 

20»*  4^'"  95*24' 
12-  9     '7Î9^         » 

61*  Cygne. 

2l''2"     5i*45' 


12-  9     16^68 


» 


61  î  Cygne. 
12-9     18*23        » 

64  Ç  Cygne. 

21" 8"  60** II' 

I-  4     33;i5  43^1 

I-  6     33,12  43,8 

12-27     33,11  43,4 

67  a  Cygne. 

2i^M3'"  5 1*2' 
I-  4  22*10  12^6 
1-6     22 , I 2     1 3 , 6 


8  E  Pégase. 


I- 


21'»  39"   80"  35' 
6      7:55     49:7 


ASCENSIONS  DROITES 

ET  DISTANCES  POLAIRES 

DES  CENTRES  DU  SOLEIL,  DE  LA  LUNE  ET  DES  PLANÈTES. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DU  SOLEIL. 

COMPARAISON  AV6G  LES  TABLES. 


Correct. 

Valeur 

Correct. 

Valeur 

Dates 

Temps 

Ascensions 

de  la 

de  la 

Distances 

delà 

de  la 

1897. 

moyens. 

droites. 

Conn.  des  T. 

comp. 

polaires. 

Conn.  des  T. 

comp. 

m     8 

h     m      8 

8 

0     /      » 

tt 

Janv.   4  •  • 

.     -+-  5.23,74 

19.   2.47,84 

— o,o3 

0,7 

112.40.  8,1 

—1,7 

1,0 

6. . 

.      H-  6.16,97 

19.11.34,33 

—0,14 

0,7 

112.26.   7,2 

-H2,2 

1,0 

9-. 

.      -h  7.33,31 

19.24.40,54 

-1-0,02 

0,3 

112.    1.40,9 

-HI,4 

0,7 

Avril  27 . . 

.     —  ft.3o,97 

2.20.22,55 

-ho,o5 

0,6 

75.59.37,4 

-1,6- 

1,0 

28.. 

.     —  2.40,08 

2.24.  9,97 

0,00 

0,6 

» 

)> 

» 

Mai      !.. 

.     —  3.  3,98 

2.35.35,64 

-f"0,o4 

0,5 

74.45.35,9 

—0,3 

0,8 

i5.. 

.    —  3.5o,42 

3.3o.  0,86 

—0,04 

0,3 

71.  0.17,8 

-^,3 

0,8 

22.. 

.     —  3.32,71 

3.57.54,55 

~o,i3 

0,9 

69.30.25,5 

— 0,5 

1,0 

Juin   i3.. 

.     —  0.  9 

» 

u 

» 

66.44.57,5 

-0,9 

0,7 

i4-  • 

.     -h  0.  3 

» 

)> 

)> 

66.42.  0,4 

0,1 

0,7 

21. . 

.     H-  1.33,02 

6.   1.17,85 

H-0,02 

0,5 

» 

» 

» 

23... 

.     -h  1.58,88 

6.  9.36,89 

—0,03 

0,8 

66.33.49,3 

—2,2 

',0 

24. . 

-h  2.11,81 

6.13.46,41 

-Ho,o3 

1,0 

66.35.  2,0 

-HO, 8 

1,0 

26. . . 

-^  2.37,33 

6.22.  5,11 

-4-0,10 

0,3 

66.38.34,0 

-1,0 

0,7 

JuiUel  5 . . 

.     -H  4.îîi,92 

6.59.19,02 

-HO, 04 

0,6 

67.14.45,9 

-1,8 

1,0 

8... 

-1-  4«5i,i5 

7. 11.38,00 

-HO, 07 

0,5 

» 

» 

M 

10. . 

.     +  5.  8,40 

7.19.48,41 

-0,07 

0,3 

67.48.48,4 

-1,0 

0,7 

12. . 

-h  5.24,o5 

j  *2/  *  -^ y  «2<3 

— 0,01 

0,9 

68 .  5 .  6,8 

— 0,3 

1,0 

i3.. 

.     -h  5.3i,i8 

7.32.    0,95 

-Ho,o3 

0,9 

68.13.49,1 

—0,7 

1,0 

j5.  . 

.     -h  5.43,85 

7.40.    6,78 

— o,o3 

0,9 

68.32.20,7 

1,0 

1,0 

16.. 

.     -4-  5.49,5o 

7.44.  9,00 

0,00 

0,8 

68.42.11,6 

-HI,0 

1,0 

17.. 

.     -1-  5.54,62 

7.48.10,68 

0,00 

0,5 

68.52.21,1 

-0,1 

0,8 

24.. 

.     -^  6.i5,64 

8.16.  7,64 

-f-o,i4 

1,0 

70 . 1 3 . 2 1 , 1 

-1,3 

1,0 

26. . 

.     -4-  6.16.56 

8.24.  1,69 

-HO,  12 

0,5 

70.39.36,3 

—  1,2 

0,7 

28.. 

.     -h  6.i5,i8 

8.31.53,42 

-HO, 14 

0,5 

» 

)> 

» 

Août     2.. 

.     -+-  6.    I 

» 

» 

1» 

72.21.10,5 

—0,8 

0,7 

4.. 

.     -4-  5.5i,ii 

8.59.  5,18 

-HO,  07 

0,6 

72.52.50,3 

-1,2 

1,0 

28.. 

H-  0.59,81 

10.28.50,40 

-HO, 10 

0,4 

80.27.33,2 

—2,7 

0,7 

1                     Sept.  10. . 

.     —  3.i3,4o 

11.  i5. 51,70 

-HO,  04 

0,6 

85. i5. 10,6 

-HO, 6 

1,0 

II... 

.     —  3.34,32 

11. 19.27,28 

-HO, 07 

0,8 

85.37.58,3 

1,7 

1,0 

29.. 

'     —  9-48,47 

I2.24<10,o4 

— o,i3 

0,7 

92.36.53,4 

—0,6 

1,0 

Cet.      6... 

— 11.57,75 

12.49.36,31 

— o,o5 

0,8 

95.19.22,8 

—0,5 

1,0 

7... 

— 12.14,40 

12.53. i5, 77 

-HO, 01 

0,8 

95.42.22,7 

-HO, 4" 

1,0 

8... 

.     — I2.3i,48 

12.56.55,59 

-Ho,o3 

0,8 

96 .  5 . 1 5 , 8 

-1,0 

1,0 

14. .. 

—14.   1,81 

13.19.  4,32 

-HO,  08 

0,8 

98.20.49,6 

-1,3 

1,0 

16.. , 

—  14.28,01 

i3. 26.31, 16 

—0,26 

0,3 

» 

» 

» 

18... 

.     -14.51,39 

13.34.  0,83 

—0,18 

0,6 

99.48.57,0 

-2», 7 

1,0 

i                                20.. 

.     — i5. 12,26 

13.41.33,02 

— o,i3 

0,4 

100.32.14,1 

-0,8 

1,0 

1                                           21.. 

.     —15.21,73 

13.45.20,07 

—0,14 

0,8 

100.53.38,6 

-0,1 

1,0 

1                              aS.. 

.      — l5.52,I2 

14.  0.35,39 

—0,07 

0,7 

102.17.33,5 

-HO, 4 

ï,o 

\ 

Observations  de  Paris,  1897. 

A.9 

A.66    ASC.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DU  SOLEIL. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DU  SOLEIL.  (Suite.) 


Correct. 

Valeur 

Correct. 

Valeur 

Dates 

Temps 

Ascensions 

de  la 

delà 

Distances 

delà 

de  la 

1897. 

moyens. 

droites. 

Conn,  des  T. 

comp. 

polaires. 

Conn.  des  T. 

comp. 

m      8 

h      m      s 

8 

0     /      9 

n 

Oct.    26. . . 

—  15.58, 46 

14.    4.26,00 

-0,09 

0,8 

102.38.  3,2 

-1,2 

1,0 

28... 

—  16.  8,00 

14.12.    9,54 

—0,02 

0,8 

io3.i8.3o,2 

—0,9 

1,0 

29... 

—  16.11,84 

14.16.    2,25 

—0,18 

0,8 

io3.38.25,2 

— 0,5 

1,0 

3o. .. 

—  16.14,67 

14.19.55,98 

— o,o« 

0,8 

103.58.  6,8 

— 0,5 

1,0 

Nov.     2... 

— 16.19,05 

i4.3i.4i ,26 

—  0,32 

0,8 

104.55.46,8 

•  -a, 7 

1,0 

3... 

—  16.18,64        1 

(4.35.38,22 

—0,10 

0,8 

105.14.32,9 

-1,8 

1,0 

4... 

— 16.17,75        1 

[4.39.35,67 

— 0,20 

0,6 

105.33.  0,8 

-4,1 

1,0 

II. . . 

—15.47,76        1 

i5.  7.41 ,62 

—0,26 

0,7 

107.35.   1,2 

-0,4 

1,0 

12.. . 

— 15.40,00        ] 

t5. 11.45,96 

—0,18 

0,6 

107.51. 16,0 

-1,3 

1,0 

i3. . . 

— i5.3i,4i         1 

i5.i5.5i , i4 

—0,12 

0,8 

108.  7.12,4 

—2,0 

1,0 

18... 

—14.36,07        1 

[5.36.29,4' 

—0,32 

0,6 

109.22.  7,6 

—0,6 

1,0 

22... 

—  13.36,26         1 

[5.53. i5, 60 

— o,i3 

0,8 

no.i5.5o,3 

H-1,1 

1,0 

23.  . . 

—13.39,41         1 

[5.57.29,05 

—0,22 

0,3 

110.28.18,1 

.-»,2 

0,7 

26. . . 

— 12.23,87         1 

[6.10.14,43 

— 0,08 

0,7 

III.  3.32,0 

4-0,2 

1,0 

Dec.      I . . . 

—  10.37,55 

[6.31.43,85 

—  o,i5 

o,a 

» 

0 

» 

9... 

—  7.16,98         « 

7.  6.37,42 

— o,38 

0,7 

» 

» 

» 

17... 

—  3.29,10        1 

L7. 41. 58, 38 

—0,24 

0,8 

113.23. 18,8 

I  ■ 

—1,7 

1,0 

18... 

—  2.59,50         I 

7.46.24,61 

— o,3o 

0,8 

ii3.25.  0,0 

-1,1 

1,0 

21. . . 

—  1.^9,75         1 

17.59.44,29 

— o,3i 

0,9 

Ii3.27.i3,3 

-+-0,2 

»,o 

22. . . 

—  0.59,55         j 

[8.  4.11,14 

—0,17 

0,9 

113.26.59,4 

—1,1 

1,0 

23... 

—  0.29,46        1 

[8.  8.37,88 

—0,1 5 

0,9 

113.26.19,0 

— 0,5 

1,0 

24.  •  • 

H-  0.  o,56        1 

[8.i3.  4,54 

-0,17 

0,6 

ii3.25.  8,9 

—1,2 

1,0 

27... 

■^   i.'-i9,97         ' 

[8.26.23,88 

— 0,25 

0,6 

ii3. 18.52,2 

—0,5 

»,o 

CORRECTIONS  MOYENNES  EN  ASCENSION  DROITE  ET  EN  DISTANCE  POLAIRE 

DES  TABLES  DU  SOLEIL. 


Limites 

des 

dates  des  observations. 


1897.  Janv.  4 

Avril  27 

Mai  i 

Mai  22 

Juin  1 3 

Juin  21 

Juillet  5 

Juillet  16 

Août  2 

Août  28 

• 

Sept.  10 

Sept.  29 

Oct.  6 

Oct.  16 

Nov.  2 

Nov.  18 

Dec.  i 

Dec.  17 


à 

Janv. 

9... 

à 

Avril 

28... 

à 

Mai 

i5... 

à 

Juin 

14... 

à 

Juin 

2&. .  . 

à 

Juillet 

i5... 

a 

Juillet  28.. . 

à 

Août 

4... 

à 

Sept. 

II.. . 

à 

Oct. 

14... 

à 

Oct. 

3o... 

à 

Nov. 

i3... 

à 

Nov. 

26... 

à 

Dec. 

9-.. 

a 

Dec. 

27... 

Ascensions  droites. 

Correction 

Valeur 

de  la 

de  la 

Conn,  des  T, 

comparaison.. 

1,0 

1,7 

-4-0,4 

1,2 

0,0 

0,8 

— 2,0 

0,9 

• 

» 

H-o,3 

2,6 

-hO,I 

4,1 

-hl,2 

3,5 

-f-1,1 

0,6 

» 

» 

-^0,9 

1,4 

— 2,0 

0.7 

-4-a,3 

3,9. 

—1,7 

6,0 

—2,9 

4,3 

-2,6 

2,4 

-3,9 

1,5 

-3,4 

5,5 

Distances 

polaires. 

Correction 

Valeur 

de  la 

delà 

Conn,  des  T. 

comparaison 

-+-0*5 

2,7 

-1,6 

1,0 

-1,3 

1,6 

—0,5 

1,0 

— 0,5 

1,4 

—0,8 

2,7 

1,0 

4,7 

—0,4 

3,5 

1,0 

ï,7 

2,7 

0,7 

— 0,6 

2,0 

—0,6 

1,0 

— 0,6 

4,0 

—0,8 

8,0 

—2,1 

6,0 

—0,0 

3,7 

» 

» 

—0,8 

7,0 

r 


ASC,  DR.  ET  DIST.  POL.  DES  CENTRES  DE  LA  LUNE  ET  DE  MERCURE.  A.67 

DEMI-DIAMÈTRE  DU  SOLEIL  RAPPORTÉ  A  LA  DISTANCE  1  DE  LA  TERRE. 


Observateur. 


Demi-diamètre 
horizontal. 


Nombre 
d'obs. 


Demi-diamètre 
vertical. 


Nombre 
d*obs. 


Hoquet . 
Mascart 
Viennet 


I     n 


i6.  2,27 
16.  1,25 
15.59,98 


9^ 
16 

3 


16.2,27 
16.1,97 
16.2,92 


83 

10 

3 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE. 

COMPARAISON  AVEC   L*ÉPHB1IBRIDB  DE  LA    «   CONNAISSANCE  DBS   TEMPS   ». 


Dates 
1897. 

Avril  27. 
Juin  23. 
JoiU.  a3. 
Août  4- 
Oct.  20. 

3o. 

Dec.  2 


/  •  • 


Temps 
moyens. 

b     m     • 
21.29.   6,1 

19.29.59,2 

19.43.   0,7 

4.4^*^1 }8 
19.53.33,1 
3.i5.'23,8 
4.17.36,0 
3.29.49,1 


Ascensions      Correct.       Distances       Correct, 
droites.      delaCcf.r.     polaires.     delaC^.r.       k. 


b      m      s 
23.54.32,02 

1.39.47,46 
3.5k  4)10 


1» 


9.52.33,43 
17.49.25,84 
18.55.42,98 

21.56.22,02 


■i,i5 

I  ,i3 
■1,28 
»> 

■1,34 

■1,84 
1,66 

1,28 


O  I 


74.  6.55,3 

64.56.43,8 
io5.44*^^}0 

79.20.16,5 

» 
114.24.34,6 

99.40.42,6 


10 


>/ 


0,8 

-  8,4 

-  9,8 

» 

7,9 
10,8 


—59,75 
—61, 58 
-65,36 


»> 


— 63,52 
-4-73,24 
-4-71,31 
64,82 


29 . 26 , 5 
21.45,5 

53.22,0 

35.47,7 
» 

57.  8,6 

5o.i7,8 


np. 


— 1>,9 
—  5,8 

-hi4,6 

-H  7i8 
16,2 


d. 


» 


14.48, i 

i4-48,o 
16.  6,0 

i5.3fi,4 
» 

i6.]4,<> 
i5.58,4 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  MERCURE 


COMPARAISON  AVEC  LES  TABLES. 


Dates 

Temps 

Ascensions 

Correction 

Distances 

Correction 

1897. 

moyens. 

droites. 

de  la  C.  d.  T. 

polaires. 

de  la  C.  d.  T 

b      m     8 

b     m     • 

% 

0      1     • 

H 

Janv.    4  

1.26.33,9 

20.24.11,60 

-4-0,01 

110.35.28,4 

-H2,6 

Avril  27 

1.17.15,6 

3.40.22,50 

—0,16 

67.39.43,0 

-+-i,o 

28 

1.17.35,4 

3.44.38,86 

— o,i5 

67.24.48,7 

4-2,1 

Mai       I 

1 .16.37,6 

3.55.3o,63 

—0,14 

66.54.33,4 

-1-0,0 

Juin     12 ... . 

.      22.26.53 

» 

» 

73.30.25,0 

—0,2 

14. .  • 

.      22.25.39 

» 

» 

72.57.59,5 

-3,2 

22 . . . 

.       22.3l.22,7 

4.38.45,56 

-0,16 

70 . I 3 .  5,2 

-0,7 

23  . . . 

22.33.17,9 

4.44.37,62 

—0,01 

69.50.41,2 

—  0,2 

25... 

.       22.37.56,6 

4.57.10,24 

-4-0,12 

69.  6.18,6 

-1,3 

Août     4  . . . 

1.20.53,9 

10. 14.20,46 

— 0,06 

77.58.56,8 

-HO, 3 

Oct.      5  . . . 

.    22.44.36,8 

11.46.  0,18 

-1-0,24 

87.  6.  3,7 

-hi,5 

6.... 

.     22.44.   4,9 

11.49.24,80 

0,00 

87.17.14,9 

H-I,4 

7.... 

22.43.59,0 

ii.53.i5,45 

-f-0,I2 

87.32.47,4 

4-1,4 

i3... 

22.49.52,7 

12.22.49,38 

—0,09 

90.17.24,4 

-4-0,5 

19 

23.   i.3i,8 

12.58.  9,74 

—0,16 

94.12.    1,8 

— 0 , 5 

20. . . 

23.  3.41,2 

i3.  4' i6,o6 

-0,29 

94.53.55, I 

H-o,5 

24.... 

23.12.33,5 

I 3. 28.56,02 

—0,06 

97.43.  0,3 

4-0,0 

25 

.     23-14-48,4 

i3.35.  7,88 

—0,08 

98.25.  5,4 

4-0,0 

ASC.  DR.  ET  DIST.  POL.  DES  CENTRES  DE  MERCURE  ET  DE  VÉNUS. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  MERCURE  (suitb). 

1  AVEC   LF-8  TABLES. 


es                    Temps 

Ascensions 

Correction 

DisUnces 

Correction 

7.                    moyen. 

<lroile!>. 

delà  C.d.T. 

polaires. 

deUC.rf.  r 

1.11.^3,0 

19.   s'.ii'.Si 

-  o'to 

ii4.3o'.3i°6 

-^  ".9 

1.23.51, 7 

19.13.30,29 

-   0,lî 

114.15.43,1 

+   1,1 

1.25.57,3 

19.27.35,91 

-  0,08 

1(3.25.12,4 

-i-   1,8 

1.25.53,1 

19.31.18,36 

-  0,33 

uî.  G.5i,2 

-h  a, 7 

i.25.ao,t| 

19.34.43,6a 

-«,24 

1.3.47-59,5 

+  1,6 
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Janv.    4 
Févr.  16, 


Mars  2g. 
.Mai     14 


Temps 

Ascensioni 
droites. 

Correct 
de  la  C.  et 

3*   a"   5*1 

3K,i9"".58,7J 

—  o|o 

3.  4.47,7 
3.  3.59.4 
2.i5..4,3 

0.53.13,97 
0.59.18,6; 

3.44.11,84 

—  0,0 

a. 19.34 

" 

» 

ao.56.io,; 

3--  3.17,1» 

ao. 55. 32,1 

3.  6.35,08 

20.54.56,3 

3.  9-55,79 

ao.5i.aa,7 

3.45.47,a5 

ao.5i.  4,8 

3.57.18,95 

ao. 51.10, S 

4.l3.ll,a8 

20.51.17,5 

4. 17. '4,6. 

30.51.36,8 

4.35.37,05 

20.51.49,3 

^i9-36,>9 

ao.53.  3,8 

4.33.47.3?- 

20.54.35,7 

5.  3.55,55 

20.55.34,0 

5. 12. 47 > 

20.56.38,6 

5.21.45,00 

ai.   1.  6,5 

5.53.49,55 

a.. 17.  5,5 

7.34.45,81 

21.31. 44,0 

7.49.   7. «5 

21.33.33,8 

8.52.14,86 

21.34.26,1 

8.57.   3,87 

21.37.  0,0 

9.11.37,85 

ai. 45. 43,6 

10.  3.35,ol 

2i.53.ar,9 

10.54.30,73 

ai. 54.  0,8 

.0.59.13,25 

ai. 54. 39, 3 

11.  3.47,13 

ai.58.a3,8 

11.31.11,82 

Distances 

Corre 

tion 

polaires. 

delaC 

d.  T 

io3°57'.58'o 

_ 

'3 

83.37.5>,8 

-(- 

.5 

81.39.59,5 

■      -f- 

.3 

67.43.13,4 

-1- 

-9 

76.54.57,6 

-1- 

'7 

78.23.12,5 

-!- 

|3 

77.52.40,2 

-1- 

,1 

77.43.41,2 

,0 

7--34.ra,6 

-1- 

,8 

76.  6.20,9 

-i- 

,2 

75.54.15,8 

-h 

,1 

75.42.   1,0 

,0 

73.35.23,6 

— 

-fi 

72.57.44,4 

-i- 

-a 

73-  9.ia,o 

— 

.5 

71.57.39,3 

+ 

,* 

71.34.38,4 

— 

.« 

71.23.33,1 

— 

.3 

71.12.42,5 

— 

.3 

70.  4-5o,9 

— 

.9 

72.47 

12,3 

73.38 

30,5 

77-30 

29,0 

81.47.41,3 

8a. i3 

44,7 

8a.  40 

a,o 

85.33 

23,6 
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Temps 


r.48,6 
:.5o,6 


1-48,8 
(.17,5 
).47,ï 


Ascensions 

Correction 

Distances 

Correction 

droites. 

de  U  C.  rf.  T. 

poUirc». 

.If  la  C,  d.  T. 

a'..,". 4"  75 

+  0 

o5 

9o!3î'.58"3 

—   "".o 

2. a5. 47,95 

—  0 

09 

91.  2.45,4 

—    1,1 

2.34-55,36 

0 

00 

ga.  0.23,1 

—   1,2 

2.39.29,06 

—  0 

34 

92-29- '2, » 

—   '.■' 

1. 57.48,75 

-  0 

20 

94. a4. 14,1 

0,0 

3.  2.î4,6o 

—  0 

25 

94-52.52,2 

-r-    0,6 

3.  7.   1,04 

—  0 

21 

95.21.23,2 

—    ".'■ 

3.39.32,54 

—  0 

21 

98.38.  2,8 

—    1,1 

3,48.56,58 

-  0 

a3 

99. 3a. Si, 6 

-+-    0,6 

4.12.41,99 

_  0 

27 

101.4G.  0,2 

-  0,5 

4.32.  o,o3 

—  0 

21 

103.27.45,4 

-1-  0,9 

4.51.35,40 

—  0 

09 

io5.  4.17,6 

-t-   1,6 

5.16.30, 14 

-  0 

07 

106.56.19,3 

~  a, a 

6.39.30,05 

—  0 

111.32.19,3 

-r-    0,7 

7.  0.57,68 

—  0 

i3 

■■2.17.48,1 

-f-    0,9 

7.  6.21,59 

—  0 

27 

lia. 37-30, 5 

0,1 

7.11-46,46 

—  0 

30 

112.36.33,6 

+    0,3 

7.17.11,95 

—  0 

22 

112.44-55,4 

-i-    0,3 

7.33.32,09 

—  0 

59 

ii3.  5.52,1 

+    1,0 
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■  5.3 


11, i5  ~o,4a 


Distances 


106.51. 47, 4 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN  SECRÉTAN-EICHENS 

1897. 


DÉTERMINATION 


DE   DISTANCES   POLAIRES  ABSOLUES 


ET 


RECHERCHE  DE  U  LATITUDE  DE  L'OBSERVATOIRE  DE  PARIS, 


PAR  MM.    OLTRAMARE   ET  LANCELIN, 


ASSISTÉS  DE  M.  J.  CIIATELU. 


Observations  de  Paris,  i8<)7.  13.  | 


OBSERVATIONS 


FAITES 


AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN  SECRÉTAN-EICHENS 


EN  1897. 


DÉTERMINATION 

DES  DISTANCES  POLAIRES  ABSOLUES 

D'ÉTOILES   FONDAMENTALES 

DU    CATALOGUE    DE    LA    a    CONNAISSANCE    DES    TEMPS    »  , 

ET 

RECHERCHE   DE  LA  LATITUDE   DE  L'OBSERVATOIRE  DE  PARIS, 

PAR  MM.  OLTRAMARE  ET  LANCELIN, 

ASSISTÉS  DE  M.  J.  CHATELU. 


Pendant  Tannée  1897,  une  réforme  considérable  a  été  introduite  dans  le  plan 
de  travail  destiné  à  fournir  avec  la  plus  haute  exactitude  possible  les  coor- 
données absolues  des  astres. 

iXotre  tache  spéciale  est  relative  à  la  détermination  précise  des  distances  po- 
laires absolues  des  étoiles  fondamentales  et  à  celle  de  la  latitude.  En  aban- 
donnant ainsi  la  méthode  suivie  dans  les  publications  antérieures,  qui  consistait 
à  rattacher  les  coordonnées  des  astres  au  Catalogue  donné  dans  la  Connaissance', 
df's  TcnipSy  on  a  dû  modifler  essentiellement  les  procédés  de  réduction  suivis 
jusqu'à  présent.  Dans  l'étude  que  nous  présentons  actuellement,  les  positions, 
conclues  à  l'aide  des  nombreuses  observations  effectuées  dans  le  courant  de 
Tannée,  sont  déduites  de  la  combinaison  des  passages  supérieurs  et  inférieurs 
des  circompolaires. 

Ayant  pris  la  responsabilité  directe  de  ces  recherches,  nous  nous  sommes 
rendu  compte  que,  pour  arriver  au  degré  de  précision  exigé  par  la  Science 
moderne,  il  était  indispensable  d'éliminer  certaines  causes  d'erreur,  tenant  soit 
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aux  défectuosités  des  installations,  soit  aux  procédés  mêmes  d'observation.  Il 
fallait  notamment  mettre  l'instrument  à  Tabri  de  réchauffement  résultant  du 
mode  d'éclairage  antérieurement  adopté. 

C'est  à  dater  du  mois  de  mars  que  les  réformes  nécessaires  ont  commencé  à 
être  effectuées. 

Grâce  aux  améliorations  réalisées,  grâce  à  l'appui  constant  que  M.  le  Direc- 
teur de  l'Observatoire  a  bien  voulu  nous  prêter  et  aux  conseils  suggérés  par  sa 
haute  expérience,  nous  nous  trouvons  actuellement  dans  des  conditions  excel- 
lentes pour  pouvoir  nous  livrer  à  des  études  de  haute  précision. 

Afin  de  pouvoir  disposer  de  tous  les  éléments  nécessaires,  les  recherches  en- 
treprises devront  embrasser  un  intervalle  de  quelques  années.  C'est  seulement 
dans  ces  conditions  qu'il  sera  possible  d'effectuer  de  nombreuses  séries  d'obser- 
vations correspondant  aux  diverses  saisons,  et  qu'on  parviendra  à  résoudre  les 
divers  problèmes  posés  et,  notamment,  le  problème  si  délicat  concernant  la  va- 
riabilité de  la  latitude. 

Nous  nous  proposons  de  publier  régulièrement  chaque  année  les  observations 
obtenues,  les  éléments  servant  à  leur  réduction  et  les  distances  polaires  absolues 
qui  en  résultent  rapportées  à  l'équinoxe  moyen  du  commencement  de  l'année. 
L'examen  approfondi  de  l'ensemble  des  données  recueillies  dans  un  laps  de 
temps  suffisant  permettra  d'arriver  à  des  conclusions  définitives  que  nous  ferons 
connaître  ultérieurement. 

Modifications  subies  par  V instrument. 

Au  mois  de  mars,  la  lumière  électrique  a  été  installée  dans  la  salle.  Cette  ré- 
forme, depuis  longtemps  réclamée,  est  d'une  importance  capitale.  Actuellement, 
les  tambours  du  micromètre  sont  éclairés  par  de  petites  lampes  entraînées  avec 
la  lunette;  leur  lecture  est  devenue  1res  aisée. 

L'appareil  d'éclairage  du  champ  a  été  remplacé  par  un  système  analogue  à 
celui  employé  pour  le  cercle  méridien  du  jardin.  Il  a  été  possible,  par  suite,  de 
faire  disparaître  l'ancien  miroir,  placé  sur  un  chariot  en  plein  centre  de  la  lu- 
nette. Dès  qu'il  s'agissait  de  faire  une  observation  de  coUimation  ou  de  flexion, 
il  était  nécessaire  de  le  dévisser  et  de  le  rejeter  sur  le  côté;  il  en  résultait  une 
perte  de  temps  considérable. 

Les  microscopes  servant  à  la  lecture  des  divisions  du  cercle  sont  maintenant 
éclairés  d'une  manière  plus  satisfaisante. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  une  amélioration  indispensable  a  été  réalisée  par  la 
suppression  du  bec  de  gaz  servant  au  calage,  et  son  remplacement  par  une  petite 
lampe  électrique.  Placé  trop  près  du  pilier  porte-microscopes,  la  chaleur  qu'il 
dégageait  provoquait  des  dilatations  et  contribuait  à  faire  varier  les  lectures. 
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D'une  manière  générale,  la  substitution  de  rélectricité  au  gaz  a  eu  pour  effet 
de  réduire  dans  des  proportions  sensibles  les  oscillations  des  images  ;  ce  dernier 
phénomène  étant  dû  en  partie  aux  échanges  d'air  entre  l'intérieur  et  l'extérieur 
de  la  salle  sous  l'effet  des  différences  de  température,  les  produits  de  la  combus- 
tion aggravaient  cet  inconvénient. 

Installation  d^un  nouvel  appareil  de  mise  au  foyer. 

Nous  avons  reconnu  qu'une  grande  cause  d'erreur,  tant  dans  l'observation  du 
nadir  que  dans  celle  des  étoiles,  était  due  à  une  mise  au  foyer  défectueuse. 

En  particulier  pour  le  nadir,  le  réticule  n'étant  pas  dans  le  plan  focal,  l'effet 
parallactique  produit  par  un  déplacement  assez  faible  de  l'oculaire  peut  atteindre 
deux  ou  trois  secondes.  Un  changement  dans  le  mode  d'éclairage  dû  à  un 
réglage  défectueux  du  prisme  produit  un  effet  analogue. 

L'ancien  dispositif  pour  la  mise  au  foyer  était  imparfait,  aucune  division  n'in- 
diquait la  position  du  micromètre  dans  les  divers  tâtonnements  nécessaires,  et 
avec  la  facilité  d'accommodation  de  l'œil,  une  seule  appréciation  de  la  plus  grande 
netteté  de  l'image  de  l'astre  observé  ne  pouvait  donner  que  de  bien  médiocres 
résultats. 

Dans  le  but  de  rendre  cette  opération  plus  exacte,  la  portion  de  l'instrument 
où  vient  s'engager  le  tube  porte-micromètre  a  été  munie  d'un  large  pas  de  vis  ; 
un  collier  portant  un  filetage  correspondant  et  manié  à  l'aidé  de  poignées  en 
cuivre  permet,  par  une  rotation  convenable,  de  faire  varier  la  position  du  réti- 
cule. Pendant  ce  mouvement,  le  micromètre  garde  sensiblement  la  même  orien- 
tation; un  réglage  très  approché  de  l'inclinaison  s'obtient,  du  reste,  comme  an- 
térieurement, sur  la  mire,  par  l'entremise  d'un  butoir,  pris  entre  deux  vis  calantes. 
Il  convient  de  desserrer  ces  dernières  avant  de  mettre  au  foyer. 

Le  collier  fileté  est  gradué  sur  son  pourtour,  un  index  fixé  sur  le  tube  de  la 
lunette  permet  de  relever  la  fraction  de  tour  auquel  correspond  la  position  du 
foyer.  L'observateur  peut,  par  suite,  répéter  l'opération  autant  de  fois  qu'il  le 
juge  convenable;  il  relève  chacune  des  lectures  correspondantes  du  collier  et 
amène  enfin  le  réticule  à  une  position  moyenne  facile  à  déterminer.  Ainsi  se 
trouve  écartée  l'infériorité  qui  existait  à  ce  point  de  vue-là  dans  cet  instrument, 
par  rapport  à  plusieurs  autres  lunettes  en  service  à  l'Observatoire,  lesquelles  se 
trouvaient,  en  effet,  munies  de  dispositions  analogues. 

^our  la  mise  au  foyer,  on  peut,  comme  on  le  sait,  utiliser  deux  procédés,  l'un 
physique  à  l'aide  du  nadir,  l'autre  par  les  étoiles. 

Le  premier  a  l'avantage  de  pouvoir  être  pratiqué  à  n'importe  quel  moment; 
mais,  en  l'examinant  de  près,  on  voit  qu'il  est  loin  de  fournir  la  même  exacti- 
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lude  que  le  procédé  astronomique  exécuté  avec  les  précautions  convenables.  Les 
expériences  effectuées  à  l'aide  des  deux  méthodes  nous  ont,  au  début,  accusé 
une  différence  assez  sensible  entre  les  résultats  des  deux  opérations.  Ces  discor- 
dances systématiques  tiennent  à  l'imperfection  du  système  optique  qui  inter- 
vient dans  l'observation  du  nadir.  Bien  que  ce  défaut  ait  été  atténué  dans  une 
}i;rande  proportion  par  des  modifications  apportées  dans  l'appareil  oculaire  et 
que  nous  relaterons  ultérieurement,  il  a  paru  préférable  de  s'en  tenir  aux  étoiles. 

Voici  le  dispositif  auquel  nous  nous  sommes  arrêtés  : 

Un  diaphrajçme  muni  de  deux  ouvertures  circulaires  aussi  distantes  que  pos- 
sible est  placé  sur  l'objectif;  l'image  de  l'astre  est  dédoublée  si  le  réticule  n'est 
pas  dans  le  plan  focal.  Pratiquement,  la  lunette  est  donc  dirigée  sur  une  circom- 
polaire;  une  série  de  mises  au  foyer  effectuée  et  le  micromètre  étant  amené  à  la 
position  moyenne  ainsi  obtenue,  la  coïncidence  des  images  est  vérifiée. 

Une  bonne  mise  au  point  sur  les  fils  du  réticule  étant  également  nécessaire, 
l'ancien  oculaire  à  tirage  a  été  remplacé  par  un  dispositif  à  vis. 

Pour  observer  les  étoiles,  objet  de  notre  travail,  une  grande  ouverture  était 
inutile,  et  les  rayons  marginaux  ne  paraissaient  pas  parfaits;  à  partir  du  9  juillet, 
la  lunette  a  été  munie  d'un  diaphragme  de  o™,o3  placé  devant  l'objectif.  Cette 
mesure,  en  effet,  a  amélioré  l'achromatisme  et  nous  a  fourni  une  meilleure  dé- 
finition des  images  dans  toute  l'étendue' du  champ. 

Modifications  subies  par  Vappareil  nadiral. 

Les  lectures  du  nadir  étant  destinées  à  nous  fournir  la  latitude  et  les  varia- 
tions de  collimation  de  la  lunette,  des  améliorations  très  notables  ont  été 
apportées  tant  aux  appareils  qu'à  la  manière  d'observer. 

Le  prisme  a  été  changé,  un  petit  collimateur,  placé  devant  la  source  lumi- 
neuse, concentre  les  rayons  et  fournit  un  éclairage  très  satisfaisant. 

De  plus  la  détermination  de  cet  élément  fondamental  présentait  des  diffi- 
cultés particulières  causées  par  le  manque  de  stabilité  du  plancher  et  par  la 
circulation  intense  qui  règne  autour  de  l'Observatoire. 

(]cs  conditions  fâcheuses  provoquent  dans  les  images  des  agitations  telles 
(|uo  sans  des  précautions  particulières  l'observation  du  nadir  nous  aurait  été 
complètement  impossible.  Pour  écarter  cet  obstacle,  on  a  été  amené,  depuis 
plusieurs  années,  à  employer  comme  surface  réfléchissante  une  très  mince 
couche  de  mercure.  Les  observateurs  disposaient  pour  cette  opération  d'un 
bain  mobile  sur  rails  (appareil  Périgaud),  reposant,  en  somme,  sur  le  plan- 
cher. 11  fallait  l'amener  chaque  fois  sous  la  lunette,  le  niveler  puis  le  remplir; 
de  plus,  l'épaisseur  de  la  couche  laissée  dans  la  cuvette  devait  être  très  faible. 
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Pour  rendre  les  opérations  plus  rapides  on  lui  a  adjoint^  depuis  le  mois  de 
juillet,  un  second  bain  installé  à  poste  fixe  sur  un  ancien  pilier  méridien  très 
stable.  Sa  position  le  met  à  l'abri  des  agitations  de  la  salle  et  la  couche  de  mer- 
cure peut  être  laissée  plus  épaisse.  Une-  ouverture  pratiquée  dans  le  plancher 
et  munie  d'une  trappe  permet  de  découvrir  le  bain  lorsqu'il  s'agit  de  procéder 
aux  observations.  L'ancien  appareil  Périgaud  a  été  conservé;  il  rend  les  plus 
grands  services  lorsqu'il  s'agit  d'observer  les  étoiles  réfléchies. 

Nous  nous  sommes,  bien  entendu,  préoccupés  des  efl'ets  possibles  de  la 
capillarité;  la  solution  de  la  question  a  été  fournie  par  M.  Hamy;  ce  dernier  a 
imaginé  un  appareil  dans  lequel  la  couche  de  mercure  peut  être  laissée  d'une 
épaisseur  quelconque.  On  en  trouvera  une  description  succincte  dans  le  Rap- 
port sur  Vétat  de  V Obseivatoire  (1897).  ^^^  ^^^^^  bains  ont  été  observés  suc- 
cessivement avec  des  épaisseurs  de  mercure  variables  et  les  résultats  obtenus 
ont  été  trouvés  identiques  dans  la  limite  des  erreurs  d'observation. 

Avec  ce  qui  a  été  dit  des  modifications  apportées  cette  année  à  l'instrument, 

la  description  figurant  dans  le  tome  XIX,  page  43,  et  les  indications  contenues 

dans  les  Volumes  de  1874,  pages  3,  4;  ^879,  page  2;  1881,  page  (2)  relatant  les 

'  changements  apportés  au  cercle  et  à  ses   accessoires,  on  pourra  se  rendre 

compte  de  l'état  actuel  de  la  lunette. 

Expériences  faites  pour  arriver  à  une  meilleure  détermination 

de  la  verticale. 

Les  améliorations  qui  viennent  d'être  relatées  ayant  mis  les  observateurs 
dans  une  position  toute  nouvelle,  des  recherches  ont  été  tentées  pour  déter- 
miner les  causes  de  variations  notables  relevées  dans  la  lecture  du  nadir  non 
seulement  d'un  jour  sur  l'autre,  mais  même  dans  un  intervalle  de  quelques 
heures.  Elles  pouvaient  tenir  à  des  causes  multiples  qu'il  s'agissait  de  préciser  et 
faire  disparaître  si  possible.  Tout  d'abord  nous  avons  reconnu  qu'on  ne  pouvait 
les  rapporter  à  des  erreurs  combinées  de  lecture  des  microscopes  et  des  pointés; 
dans  le  but  d'obtenir  cet  élément  chaque  observation  a  été  faite  en  double,  l'in- 
strument étant  légèrement  déplacé  après  une  première  détermination,  les  écarts 
relevés  sont  généralement  faibles.  Une  partie  des  divergences  pouvait  provenir 
d'un  défaut  de  serrage  de  l'objectif,  ce  dernier  a  été  fixé  à  nouveau  le  5  mai, 
mais  aucune  modification  n'en  est  résulté. 

Enfin,  les  tambours  des  microscopes  étant  à  frottement,  leur  déplacement 
possible  aurait  suffi  à  produire  les  variations  objet  de  cette  enquête;  par  des 
pointés  sur  des  points  fixes  des  peignes  il  a  été  reconnu  qu'il  n'y  avait  rien  à 
craindre  de  ce  chef. 


B.8  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897, 

Nous  donnons  ci-après  le  Tableau  des  résultats  obtenus. 


Nadir 

Température 

moyen. 

moyenne. 

58*0 

-HI2,7 

57,7 

-+-14.0 

59,5 

^-«9,9 

59,^ 

-4-20,7 

59> 

-h20,I 

59,0 

H-i5,7 

58,9 

-+-ii,7 

59,5 

H-  8,9 

58,8 

-+-  5,5 

60, «2. 

-^  3,9 

Moyenne 
des  pointés 
sur 
Mois.  les  peignes. 

Avril 20,8 

Mai 20 ,9 

Juin 20,6 

Juillet 20 , 7 

Août 20,8 

Septembre.  ...•.? 20, 7 

Octobre 20,9 

Novembre 21 ,0 

Décembre  (de    iài4) 20,9 

Décembre  (de  i5  à  3i) 23,4 

Les  tambours  n'ont  pas  bougé,  sauf  en  décembre,  époque  où  les  microscopes 
ont  été  réglés. 

Des  expériences  qui  viennent  d'être  relatées,  et  l'influence  d'une  mise  au  foyer 
défectueuse  ayant  été  éliminée  dans  la  mesure  du  possible,  l'on  peut  conclure 
qu'il  faut  chercher  une  autre  explication  des  variations  relevées..  Elles  sont  d'un 
ordre  bien  supérieur  et  doivent  être  rapportées  au  déplacement  propre  des  micro- 
scopes, ou,  ce  qui  revient  au  même,  à  des  dilatations  du  pilier  qui  les  supporte. 

La  suppression  du  bec  servant  au  calage,  rendue  possible  par  suite  de  l'in- 
stallation de  la  lumière  électrique,  a  déjà  eu  pour  effet  d'en  diminuer  très  nota- 
blement l'amplitude.  Celles  qui  subsistent  sont  fonction  très  complexe  de  la 
température,  les  lectures  du  nadir  varient  ordinairement  pendant  une  soirée, 
dans  le  même  sens  que  cette  dernière. 

Des  observations,  au  nombre  de  809,  ont  été  faites  depuis  le  mois  de  mars 
tous  les  jours  et  par  tous  les  temps  dans  l'après-midi  et  la  soirée;  il  en  ressort 
que,  l'équilibre  thermique  étant  établi,  les  divergences  sont  nulles  ou  de  très 
faible  amplitude.  C'est  ce  qui  arrive,  en  particulier,  l'après-midi  ou  lorsque,  par 
suite  de  temps  couvert,  les  trappes  sont  restées  fermées.  Par  contre,  dès  que 
la  variation  de  température  s'accentue,  nous  voyons  marcher  le  nadir. 

11  est  malheureusement  impossible  de  trouver  une  formule  pouvant  repré- 
senter dans  le  courant  d'une  semaine,  par  exemple,  les  lectures  de  la  verticale, 
la  température  étant  donnée.  Cette  difficulté  s'explique  aisément,  les  contrac- 
tions ou  dilatations  ne  s'opèrent  que  progressivement  et  il  y  a  un  retard  variable 
dans  leur  effet  suivant  les  différences  de  température  entre  l'extérieur  et  l'inté- 
rieur. De  plus',  un  thermomètre  placé  contre  le  pilier  ne  nous  renseigne  qu'im- 
parfaitement sur  ce  qui  se  passe  dans  les  couches  profondes  et  dans  les  diverses 
parties. 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES.  B.9 

Il  semblerait  que  la  seule  solution  dans  cet  ordre  d'idées  consisterait  à  adopter 
une  autre  monture,  analogue,  par  exemple,  à  celle  qui  vient  d'être  installée  pour 
le  cercle  du  Jardin. 

11  convient  de  faire  remarquer  que,  dans  les  lectures,  concernant  les  distances 
polaires  et  le  nadir,  nous  n'avons  pas  constaté  de  différence  sensible  dans  les 
équations  personnelles  entre  les  trois  observateurs,  ni  de  discordance  appréciable 
entre  les  résultats  obtenus,  en  se  plaçant  au  nord  ou  au  sud  de  la  lunette,  pour 
prendre  le  nadir. 

Etude  des  flexions. 

Dans  les  recherches  que  nous  poursuivons,  la  détermination  précise  des 
flexions  constitue  un  des  éléments  les  plus  essentiels.  La  ligne  de  visée  subit,  en 
effet,  des  désorientations  pendant  la  rotation  et  il  serait  de  la  plus  haute  impor- 
tance de  pouvoir  en  tenir  compte  et  d'en  débarrasser  les  observations. 

Malheureusement  plusieurs  causes  d'ordres  différents  peuvent  intervenir  et  | 

les  procédés  physiques  actuellemerit  usités,  dont  la  mise   en  exécution   est 
d'ailleurs  fort  délicate,  ne  nous  permettent  pas  d'en  déterminer  isolément  les   • 
effet. 

De  légers  déplacements  du  micromètre  et  de  l'objectif  sont  possibles,  malgré 
toutes  les  précautions  prises;  tout  ce  que  l'on  peut  faire,  sans  remédier  à  cette  ^ 

cause  d'erreur,  c'est  de  contrôler  de  temps  en  temps  la  fixité  relative  des  deux 
extrémités  de  la  ligne  de  visée. 

Nous  avons  commencé  par  éliminer  l'influence  d'une  courbure  possible  du  fil 
mobile  servant  aux  pointés;  il  a  suffi  pour  cela,  selon  le  procédé  indiqué  par 
M.  Périgaud,  de  placer  la  lunette  horizontalement  dans  deux  directions  diamé- 
tralement opposées  et  de  pointer  des  inégalités  du  fil  vertical  central;  les 
lectures  ont  été  identiques. 

Passant  ensuite  à  la  détermination  de  la  flexion  horizontale,  nous  nous 
somnies  trouvés  en  présence  de  multiples  causes  d'erreurs  accidentelles. 

Deux  télescopes  placés  au  nord  et  au  sud  de  l'instrument  et  dont  on  trouvera 
la  description  et  le  mode  d'emploi  dans  le  Volume  de  1887  (p.  G.i43  et  suivantes) 
sont  utilisés  dans  ce  but.  La  flexion  se  déduit  des  pointés  faits  alternativement 
sur  la  ligne  de  visée  qu'ils  déterminent  à  l'aide  de  la  formule 

N  — S  — 1800=2/, 

où  S  est  la  lecture  objectif  au  sud,  N  objectif  au  nord. 

Les  deux  principaux  inconvénients  de  ces  appareils  sont  les  suivants  : 
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i"  Déplacemenl  des  télescopes  pendant  les  observations  ;  il  est  toutefois  facile 
d'éliminer  l'effet  de  leur  déplacement  relatif  :  c'est  ce  qui  a  été  fait. 

2"  Impossibilité  presque  absolue  d'avoir  une  mise  au  foyer  concordante  pour 
les  trois  instruments;  des  erreurs  de  parallaxe  sont  par  suite  toujours  à  craindre 
si  les  axes  principaux  ne  sont  pas  dans  un  même  plan,  et  cette  condition  est 
difficile  à  réaliser  d'une  manière  parfaite. 

ÎNous  nous  sommes  toutefois  efforcés  d'en  tirer  te  meilleur  parti  possible. 
M,  Boquet,  astronome  chargé  du  service  de  jour,  a  bien  voulu  collaborer  avec 
nous  dans  cet  ordre  d'idées. 

A  partir  du  mois  d'octobre  deux  déterminations  ont  été  effectuées  chaque 
semaine,  l'une  fournie  par  l'observateur  de  jour,  l'autre  par  le  service  de  nuit. 

D'assez  grandes  divergences  ont  été  relevées  tout  d'abord,  elles  n'ont  pas 
lardé  à  diminuer  lorsque  les  observateurs  se  furent  familiarisés  avec  les  précau- 
tions à  prendre  et  eurent  multiplié  suffisamment  les  opérations  dont  l'ensemble 
constitue  une  seule  détermination  de  la  flexion. 

Afin  d'obtenir  des  notions  aussi  précises  que  possible  sur  cet  élément  impor- 
tant, cinquante-neuf  distances  zénithales  de  circompolaires  ont  été  observées 
directement  et  par  réflexion.  Nous  avons  pu  en  déduire  une  série  de  nouvelles 
déterminations  de  la  flexion  horizontale  à  l'aide  de  la  formule  connue 

3/sinj  =  /-f-  T—  a/n-  180°, 

où  /  représente  la  flexion  à  l'horizon,  z  la  distance  zénithale  de  l'astre,  /  la  lec- 
ture directe,  l' la  lecture  réfléchie  et  n  celle  du  nadir. 

Il  entre  malheureusement  dans  la  valeur  de/  tirée  de  cette  expression  le  quo- 
tient par  sin  ;  de  l'erreur  commise  dans  l'observation  du  nadir. 

J^es  résultats  obtenus  par  les  deux  méthodes  donnent  pour  la  flexion  des  va- 
leurs faibles;  ils  présentent  toutefois  entre  eux  des  divergences. 

Voici  les  valeurs  conclues  pour  la  flexion  horizontale  par  la  combinaison  des 
deux  procédés;  le  poids  2  a  été  attribue  aux  observations  physiques  et  1  aux 
données  astronomiques. 


télescopes. 


Mars  al  —  Août  19.. 
Août  20  —  Sept.  7.. 
Sept.    8  —  Dec.  3i.. 


La  flexion  pour  l'époque  intermédiaire  août  20  —  sept.  7  a  été  obtenue  par 
interpolation. 
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Observations  en  distance  polaire. 

La  position  du  pôle  devant,  comme  nous  Pavons  dit,  être  déduite  de  la  com- 
paraison des  passages  supérieurs  et  inférieurs,  nous  avons  fait  un  choix  de  toutes 
les  étoiles  pouvant  nous  fournir  successivement  ces  deux  éléments.  Ce  sont  : 

i*'  Les  circompolaires  données  par  la  Connaissance  des  Temps; 

2®  Celles  qui  figurent  en  tête  des  Éphémérides  publiées  chaque  année  par  le 
Bureau  des  Longitudes  (étoiles  de  culmination  lunaire); 

3**  Enfin  les  astres  culminant  entre  le  zénith  et  le  pôle  et  suffisamment  hauts 
lors  de  leur  passage  inférieur  pour  qu'il  n'y  ait  pas  des  erreurs  trop  fortes  à 
craindre  sur  la  réfraction. 

Il  nous  a  été  possible  de  relever  en  outre  les  positions  d'un  grand  nombre 
d'étoiles  fondamentales,  dont  il  était  utile  de  rechercher  les  distances  polaires 
absolues.  Pour  ces  dernières,  la  hauteur  méridienne  ne  devait  pas  être  infé- 
rieure à  environ  3o°. 

Dans  le  but  d'éliminer  les  erreurs  commises  dans  la  détermination  de  l'incli- 
naison, toutes  les  déterminations  ont  été  faites  autant  que  possible  symétrique- 
ment par  rapport  au  méridien. 

Enfin,  il  était  important,  pour  fixer  la  position  du  pôle  avec  précision, 
d'étendre  chaque  jour  les  observations  sur  un  grand  intervalle  de  temps;  les 
heures  de  travail  ont  été  réglées  en  conséquence. 

Les  pointés  en  distance  polaire  se  font  à  l'aide  de  la  vis  micro  métrique;  cette 
dernière  conduit  une  plaque  mobile  portant  trois  couples  parallèles  de  fils  hori- 
zontaux; nous  avons  toujours  utilisé  le  fil  inférieur  du  couple  moyen. 

Le  tambour  de  la  vis  micrométrique  étant  placé  par  vingt  tours  environ,  au 
moment  où  l'étoile  se  présente  dans  le  champ  de  la  lunette  l'observateur  agit  au 
moyen  d'une  longue  manette  sur  la  vis  de  rappel  de  la  pince  de  calage  et  amène 
l'astre  dans  le  voisinage  du  fil  mobile  ;  il  le  bissexte  ensuite  un  certain  nombre 
de  fois  pendant  que  l'assistant  effectue  les  lectures  des  microscopes  du  cercle. 

Le  nombre  des  pointés  est  généralement  de  six,  trois  avant,  trois  après  le  mé- 
ridien. Leur  moyenne  fournit  la  lecture  du  micromètre.  Pour  les  étoiles  ayant 
des  distances  polaires  inférieures  à  45*^»  les  heures  des  pointés  ont  été  notées  et 
il  en  a  été  tenu  compte  dans  les  réductions. 

Le  pas  de  la  vis  micrométrique  est  de  i' —  o",  iS,  le  tambour  porté  sur  la  tête 
de  vis  est  divisé  en  soixante  parties;  grâce  au  nouvel  éclairage  les  lectures  se 
font  sans  difficulté. 

L'inclinaison  du  fil  inférieur  du  couple  moyen  a  été  déterminée  à  l'aide  d'étoiles 
passant  entre  l'équateur  et  le  zénith;  le  Tableau  suivant  fournit  les  valeurs  em- 
ployées dans  les  recherches. 
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Dates. 

Mars  i3  —  Avril  lo. 
Avril  1 1  .—  Avril  28. 
Avril  29  —  Mai    23. 


Inclinaisons  du  CM  fil  i. 
i  conclu.  Dates. 


—  2,1 

—  0,9 

—  0,7 


Mai    24  —  Juin     3 -"  Iî4 


Juin  4  —  Juin  14. 
Juin  i5  —  Juin  25. 
Juin   25  —  Juin   28. 


-  1,5 

0,0 

H-  6,6 


Juin  29  —  Août    8 

Août   9  —  Août  23 

Août  24  —  Oct.     3 

Oct.    4  —  Oct.   14 

Oct.  i5  —  Oct.    i6(»)-. 

Oct.   16  —  Nov.  3t 

Dec.    I  —  Dec.  3i 


i  conclu. 


—  0,7 

—  0,1 

—  4,0 

—  ti,4 
0,0 

—  3,0 

—  *k  '^ 


Le  nombre  de  valeurs  distinctes  est  assez  élevé  cette  année;  cela  tient  aux 
nombreuses  mises  au  foyer  effectuées  ;  après  chacune  de  ces  déterminations  il 
est  nécessaire  de  déterminer  à  nouveau  la  valeur  de  Tinclinaison. 

L'étude  des  erreurs  de  division  du  cercle,  faite  entièrement  par  M.  Périgaud, 
a  été  commencée  le  8  décembre  1882  et  terminée  le  25  juillet  i883.  La  méthode 
suivie  est  celle  qui  a  été  exposée  dans  le  volume  des  Observations  de  1879  (p.  43 
et  suiv.)  au  sujet  de  la  détermination  des  erreurs  de  division  des  cercles  de 
l'instrument  méridien  du  jardin  ;  nous  y  renvoyons  le  lecteur  ainsi  qu'au  Mémoire 
publié  par  M.  Périgaud  dans  le  t.  XIX  des  Mémoires.  On  trouvera  au  volume 
des  Observations  de  i883,  p.  3i  et  suivantes,  les  Tableaux  des  corrections  à 
appliquer  aux  lectures  pour  tenir  compte  des  erreurs  de  division. 

Réduction  des  observations. 

L'ensemble  de  la  réduction  des  observations  comprend  les  pages  B.25  à  B.8 1 . 

Le  nom  de  l'observateur  est  marqué  en  tète  de  chaque  série;  quand  il  y  a 
deux  noms,  le  premier  se  rapporte  à  celui  par  qui  les  pointés  ont  été  faits,  le  se- 
cond désigne  celui  qui  a  lu  les  microscopes  et  réduit  les  observations. 

La  première  colonne  renferme  le  nom  de  l'astre.  Les  étoiles  désignées  par  B 
appartiennent  au  British  Association  Catalogue.  La  lettre  I  désigne  un  passage 
inférieur;  D  et  R  indiquent  que  les  observations  ont  été  faites  directement  ou 
par  réflexion . 

Enfin  les  chiffres  en  indice,  correspondant  à  un  renvoi  fait  au  bas  de  la  page, 
servent  à  indiquer  les  éléments  qui  ont  servi  à  la  réduction  au  méridien,  sui- 
vant le  procédé  indiqué  par  M.  Gaillot;  la  première  colonne  indique  le  nombre 
de  pointés,  la  seconde  l'angle  horaire  répondant  à  la  moyenne  des  pointés, 
la  troisième  l'intervalle  de  temps  I  séparant  les  pointés  extrêmes. 

On  trouve  dans  la  seconde  colonne  sous  le  titre  Lecture,  la  moyenne  des  lec- 
tures faites  aux  six  microscopes;  les  secondes  seules  sont  indiquées.  Pour  le 
nadir,  les  degrés  et  les  minutes  de  la  lecture  sont  toujours  22i°9'. 

Sous  le  titre  Micromètre^  on  inscrit  dans  la  troisième  colonne  la  lecture  du 


(*)  La  première  valeur  pour  octobre  16  s'applique  aux  observations  de  jour. 
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micromètre;  le  nombre  de  tours  est  indiqué  une  fois  pour  toutes  en  haut  de 
chaque  page. 

La  quatrième  colonne  contient  la  réfraction,  regardée  comme  positive  ou 
comme  négative,  selon  que  l'astre  passe  au  méridien,  au  sud  ou  au  nord  du  zé- 
nith. La  distance  zénithale  de  l'astre,  la  hauteur  du  baromètre  et  la  température 
extérieure  sont  les  trois  arguments  du  calcul  de  la  réfraction. 

On  trouvera  dans  le  Tableau  suivant  les  valeurs  des  pressions  barométriques 
et  les  températures  correspondantes  utilisées  pour  le  calcul. 

Pressions  barométriques  et  températures. 


T.  sid.  Prcs- 

de       sion    Tem- 
l'obs.    0*,7   pérat. 

Mars  i5. 

6^3  47t>  8°4 

»,î  477  7,6 

8.5  478  7,4 
9,4  4«i  7, a 

9.8  481  6,9 
10,5  483  6,8 
11,0    484      6,6 

Mars  18. 

8,4    588     11,0 

8.9  587     iû,4 

9.6  590     10,2 

11.0  591  9,4 
II,  i    590      9,3 

Mars  19. 

10,2  600  11,4 
ri,o  601  10,4 
11,4    6o3     10,4 

Mars  2 i . 

10,2  635  12,1 
10,7    636     11,7 

11.1  636     11,7 

Mars  22. 

9,3    577     14,4 

9,9    378     14, i 

10.2  5;8     14,2 

Mars  23. 

5,3  589  14,9 
5,9     M9    i5,i 


T.  sid.  Prcs- 

de       sion    Tem- 
Tobs.    0«,7   pérat. 


Mars  23. 


h 

6,7 

6,9 

9,^ 
10,0 

10,2 

11,0 

11,5 

11,6 

l3,2 

i3,5 


589 
589 
585 
582 
58i 
58o 
58o 

579 
576 

574 


5,2 

5,1 
3,6 

3,2 

3,3 
3,0 
3,0 

2,9 

2,7 
2,6 


Mars  24. 


6,5 
6,8 

9,4 
9,8 
10,5 
10,7 
11,2 
12,0 


604 
604 
610 
609 
6i3 

614 
614 
612 


4,0 
3,8 

3,4 

2,5 

2,1 
2,0 
1,6 


1,2 


Mars  25. 

10,5  627  12,5 
11,0  625  12,0 


Mars  26. 


6,1 
6,5 

9,8 
10,2 
11,0 
11,5 

J2,0 


55i 
55i 
55i 
5>o 

549 
55o 

55i 


16,2 

16,4 
14,3 
i3,6 
i3,o 

12,5 


T.  sid.  Pres- 

de   sion  -Tem- 
l'obs.  0-,7  pérat. 

Mars  28. 


o 


11,7  406  I 4 , 6 
12,2  4o5  14,2 
12,5  4o4  i3,8 


Mars  29. 


6,1 
6,5 

9,8 
10,2 
11,0 
11,8 
12,2 
i3,4 


480 

479 

479 
480 

478 
475 
475 
473 
469 


11,3 
11,0 
10,3 

9,9 
9,2 

8,7 
8,3 

8,3 

8,5 


Mars  3i. 

10,0  408  11,5 
10,7  4o4  11,4 
11,0    402    II, I 


6,8 
7,2 

9,9 
10,5 

11,1 


Avril  2. 

53o 
532 

534 
536 
533 

534 
Avril  5. 


9,4 
8,1 
8,1 

7,2 

7,1 
6,5 


9,9  559 
10,5  558 
10,9    554 


6,2 
5,5 
4,6 


T.  sid.  Pres- 

de       sion    Tem- 
l'obs.    0",7   pérat. 

Avril  6. 

b  o 

11,7  524  6,4 

12,2  525  6,2 

12,6  526  6,2 

i3,4  529  6,2 

Avril  8. 

11.1  595  8,1 
11,6  595  7,6 

12.2  597  7,3 
12,4  599  7,3 
i3,3  597 


/ , 


2 


Avril  ii. 


10,7 
11,1 

11,5 

12,0 

12,4 
i3,i 

i3,4 


587 
585 
58o 

579 
576 

577 
576 


8,1 
6,8 
6,2 
6,3 
5,8 

7,0 
5,6 


Avril  i3. 


10,2  538 
10,7  541 
11,5  542 
12,0  545 
548 


l3,2 


12,2 

12,4 
12,2 
12,1 
12,0 


Avril  i5. 
10,5    678      9,9 

II, I  679   9,r 

11,5    679      8,9 


T.  sid.  Pres- 

de       sion  Tem- 

l'obs.    0",7  pérat. 

Avril  i3. 

h  o 

12^2      679  8,4 

12,6    679  8,4 

1 3 , 2    680  8 , 1 

i3,4    680  8,1 

i3,5     680  8,1 


Avril  20. 


7,5 

521 

8,0 

523 

8,7 

524 

10,7 

534 

11,5 

534 

11,8 

536 

12,6 

536 

i3,4 

538 

I  I    *■ 

11,0 

10,9 

9,1 

9,1 

8,7 
8,6 

8,4 


Avril  23. 

8,2  5o8  i3,4 

9,0  5o7  12,9 

11,5  5o6  10,8 

11,9  5o6  10,4 

12,2  5o6  10,4 

i3,4  5o3  9,4 

i3,9  5o2  9,1 


Avril  •>4. 


7,7 
8,2 

9,2 
II, I 
11,5 
12,0 


491 

491 

491 
5oo 

499 
499 


12,-) 
12,2 
11,6 

9,8 
9,5 
9,2 


\ 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Pressions  barométriques  et  températurt 


sid.  Pres- 
se      sion    Tem- 
)bs,    0",7  péral. 


o     ^m       8,4 


8     GiG     i(),4 


«    598     !5,7 
3     5<j8     i5,7 


a    576 

4    577 


573 


.  sion    Tem- 
0-,7   péral. 


■3,8  591  11,2 

i4,a  590  'o,6 

Mai  4. 

0,1  fii4  i'^,G 

0,6  r>i4  i3,3 

8.7  6ît  12,9 
9,5  634  ''J.G 

9.8  634  '-^,4 
11,2  638  II,') 
II, G  638  11,3 
12.2  639  11,1 
i3,3  637  'o.' 
i3,9  637  9.8 
i5,u  634  9. G 


589 
591 

591 


r.  sid.  Pres- 

de       sioo    Tem- 
l'obs.    0-,7   pérat. 

Mai  9. 

12*8    635     io"5 
1^,4    C35     10,3 


!.(,■' 


635 


Mai  1 


i3,o  f.39  7,8 
i3,4  639  lA 
iî,9    639      7.2 


6IÏ9 
669 


T,  sid.  Près-  T.  sid.  Pies- 

de       sion    Tem-         de       aion    Tcm- 
l'obs.    0-,7   péral.      l'obs.    0-,7   péral. 


Mai  17. 

2  554  iS°3 

5  554  i5,6 

6  556  16,3 
1  558  16,9 
8  56o  18,0 
I  559  18,4 

Mai  t8. 
i3,4    56i     16,5 

Mai  19. 

9.7  558  20,4 

10,2  56o  20,7 

10,7  56i  20,7 

i3,o  502  18,0 

i3,4  56i  17,6 

i4f*>  563  16,8 

i4,6  563  16,3 

i5,3  36i  i5,6 


i3,4     539 

i3,8    537 


l3,i     5ii 
i3,5    5k 


9,4     486 
10,0    487 


i3,o    494 
13,4    494 


14, I    494 
"4,5    494 


i3,7    5o7 


14,1 

i3,7 


13,9 

5-1 1 

■  4,5 

5i9 

i5,-i 

5(7 

I5,8 

5,4 

iC,4 

5io 

3,2     468 

4,3 

3,4    468 

4,3 

3.9    S67 

4,2 

i3,6    575 
14,0    576 

14.7    576 


Mai  3o. 

12,8  5Go 

i3,4  563 

i3,9  562 

i4,5  561 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES, 


B.i5 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Pres- 

■  de      sion    Tem- 

l'obs.    0",7  pérat. 


h 

9,9 
10,5 

11,0 

11,1 
i3,i 

f3,4 
i3,6 


Mai  3i. 

567 
568 
568 
568 
557 
537 
556 

Juin  i. 


20,6 
20,8 
20,7 
20,8 
19,6 
i9,4 
«9,2 


9,8 

578 

10,5 

579 

11,1 

58o 

l3,2 

584 

i3,4 

584 

14,1 

586 

14,6 

586 

l5,2 

587 

16,1 

587 

9,4 

9,7 
9,4 
8,1 

7,7 
7,2 
6,6 
6,2 


Juin  2. 

I 4 , 5  600 

i5,o  600 

I > , 2  601 

i5,7  6oi 

16,1  599 

16,4  ^99 

Juin  3. 

10. 0  586 
10,9  584 

11.1  585 
i3,i  587 
i3,4  586 


ï6,9 
16,7 

16,6 

16,4 
16,3 

16,3 


14,2 

14,9 
i5,o 

'5,5 

i5,8 


586 
586 
586 
584 
585 


23,4 

23,0 

22,9 

21,6 
20,8 

20,9 
20,4 

20, 1 

19,8 

19,5 


Juin  5. 


'«,0  588  22,6 
^îî  591  22,^ 


T.  sid.  Pres- 

de   sion  Tem- 
Tobs.  0",7  pérat. 


h 
l3,2 

i3,8 
14,2 
i5,3 
i5,7 


Juin  5. 

596 
599 

599 
600 

600 


20,4 

ï9,9 
19,4 
18,2 

'7,7 


3,2 

3,4 
3,4 
4,1 

4,7 

5,2 

6,1 

6,9 
1,3 


Juin  10. 

65o 
65o 
65o 
653 
655 
657 
659 
660 
676 


'7,4 
17,4 
17,4 
17,0 
16,3 
16,0 
i5,5 

î4,7 
16,5 


Juin  ii. 


',' 
1,6 

1,8 

3,2 

4,1 
4,5 

5,2 

5,8 

6,4 

6,9 
«,4 


671 

671 
672 
672 
672 

674 
675 

674 
674 
674 
672 
673 


20,0 
20,0 
20,0 

'9,4 

'9,' 

18,7 
18,5 
18,0 

'7,7 
17,2 

16,5 

18,5 


Juin  12. 


0,7 

1,2 

1,6 

3,2 

3,5 

4,0 
4,  j 

5,2 

5,8 
6,4 
6,9 


652 
652 
65i 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 

647 
645 


23,3 
23,4 
23,5 
22, 1 
22,1 
21,7 
21,4 
21,2 
20,6 
20,0 
19,6 


T.sid.  Pres- 

de       sioQ    Tem- 
l'obs.    0",7  pérat. 


Juin  i3. 


b 

3,2 
3,4 
3,4 
4,1 
4,6 
5,0 
5,3 

5,9 

6,2 

7,2 


608 
608 
608 
608 
608 
608 
606 
606 
606 
604 


23,9 
24,1 
24,1 
23,5 

23,2 

23,0 

22,7 
22,3 
22,1 
21,4 


Juin  14. 


14,5 
i5,o 
16, 1 

16,9 
17,2 

',4 


633 
633 
633 
632 
632 
64 1 


17,7 
17,6 

17,1 
16,5 

16,2 
i5,4 


Juin  ij. 

i3,3  610 

i3,8  609 

14,2  608 

16,2  604 

16,9  6o3 


17,1 


601 


20,5 

'9,7 
'9,2 
18,5 

18,4 
18,3 


Juin  18. 
i3,4  5i2  16,1 


Juin  19. 
11,7  612 


16,2 
i5,6 
12,5  607  15,4 


12,2  610 


Juin  22. 


",7 
12,2 

12,6 

12,8 

i3,4 
i5,5 


64 1 
64o 
639 
639 
638 
637 


22,9 
22,9 

23,0 

22,7 
22,6 

21,4 


T.  sid.  Pres- 

de       sion    Tem- 
l'obs.    O",?  pérat. 


Juin  22. 


h 

i5,9 
16,6 

'6,9 
17,2 

'7,6 
18,1 


637 
634 
633 
632 
63 1 
629 


o 


21  ,3 

20,9 
20,7 

20,4 

2<f,3 
20,  I 


Juin  23. 


1,7 
2,0 

2,4 
2,9 

3,1 
3,4 
5,3 

5,8 

6,4 
6,6 

6,9 
-  3 

7,7 
8,1 


585 
584 
584 
584 
583 
583 
583 
583 
583 
583 
582 
58 1 
58o 
58o 


25,6 
25,7 
25,6 
25,4 

25,2 
25,2 
23,6 

23,4 

22,9 
22,6 
22 , 4 

21,9 
21,6 

21  ,2 


Juin  24. 

11.7  586  26,0 

11.8  586  26,0 

Juin  25. 


i5,7  584  25,8 

16,1  583  25,7 

16,9  583  25,4 

17,5  58i  23,7 

18,1  583  24,3 


Juin  26. 

16.6  565  22,0 
16,9  564  21,7 
17,3  564  21,8 

17.7  563  21,4 
18,1  562  21,2 


T.sid.  Prcs- 

de   sion  Tem- 

Tobs.  O™,?  pérat. 

Juillet  i. 

h 

17,2   578  21,0 

17,6   578  20,4 

'8,1  579  20,6 

Juillet  3. 

'7,5  604  17,9 

18,1  604  17,6 

18,6  604  17,4 

Juillet  4. 

17, a  63i  17, ri 

18,6  628  l5,2 

Juillet  5. 

17,5  590  19,4 

'7,6  590  19,4 


Ju 

ILLET 

8. 

16,1 

590 

'9,7 

'6,9 

590 

19,4 

'7,5 

590 

18,8 

18,1 

589 

18,3 

19,4 

592 

'7,9 

Juillet  9. 


16,4 
17,2 


6i3 
616 


'9,6 
'9,1 


Juillet  10. 


16,9  644 

17.3  644 
18,0  643 

19.4  644 


20,2 


'9,9 

18,8 

'7,9 


Juillet  ii. 

16,1  637  21,0 

16,9  637  20,1 

17,7  636  19.5 

18,1  636  19,1 

19,4  632  18,4 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


Pressions  barométriques  et  températures. 


r.sid.  Près. 

T.  sid.  Prea 

T.  *id.  Près- 

T.  sid.  Près. 

T.  sid.  Preg. 

de   sion  Tcm- 

de   ston 

Tem- 

dt  sioD  Tem- 

de   sion  Tem- 

de   sion  Tem- 

l'ftbs.  0-,7  péral. 

l'obï.  0-,î 

pérai. 

l'obs.  0-,7  pirat. 

l'oba.  0-,7  pérat. 

l-oba.  0-,7  péral 

Juillet  12. 

Juillet 

'9- 

Juillet  27. 

AOUT  4- 

Août  16. 

1**6  591  23 

0 

'7,9  '•09 

30% 

i3,4  572  19 

a 

ig^  578  34°,4 

20,4  606  i8*,i 

.ï,4   59.   23 

8 

19,4  5io 

19,7 

14,8  578  19 

5 

20,3  570  34,4 

21,0  6o5  .7,4 

14,2  592  2a 

2 

i5,3  58o  19 

i 

(«,4  59i  10 

0 

Juillet 

20. 

17,3  590  19 

1 

AODT  6. 

Août  17. 

i7,î  594  "9 

'7,9  591  18 

i«,i  593  18 

1 

i3,4  5oi 

23,0 

18.1  59Î  17 

7 

18,1  58a  22,8 

i5,3  582  21,2 

18,9  590  18 

14,8  502 

31,6 

1M.9  394  17 

4 

18,6  582  21,4 

16, G  5So  20,6 

19,4  5S8  17 

8 

19,1  594  17 

3 

19,4  584  31,3 

'9,4  377  '9,3 

Juillet 

22. 

■9,8  596  17 
30,4  596  17 

^ 

19,7  384  3o,B 

20,1  573  18,3 
21,0  569  18,0 

Juillet  i3. 

14,3  600 

AOUT  8. 

13,8  561  24,3 

'4,7  604 
14,9  60Î 

30 

9 

Juillet  3o. 

t8,3  53o  20,4 

Août  19. 

.4,3  5f>5  23,6 
If), 4  56>  33,0 
18,1  563  30,7 
18,9  563  19,4 
19,4  56i  19,3 

17, t  Riî 
17,3  616 
18,1  618 
18,9  620 
19,3  620 

19 
19 

'9 
'9 

18 

6 
4 

5 

17,9  632  20,6 
iS,3  63i  20,0 
19,8  638  18,9 
30,6  627  18,3 

19,5  532  18,4 

20.2  533  18,1^ 
30,8  534  17,7' 

31.3  534  17,4 

i5,3  569  19,8 
16,4  576  19,2 
18,8  584  16,8 
30,2  585  16,5 
21,0  585  >6,3 

, 

20,6  6a6  18,3 

Août  9. 

31,5  585  i5,9 

JlILLKT  l3. 

Juillet  33.  \ 

AOVT  2. 

■8,8  588  19,6 

AOUT  ai. 

r!,i  56i  3i 
14,2  S65  34 

4 

i3,4  635 
14,8  633 

21 

i3,4  590  33,3 

19,4  589  '9,o 
20,1  588  18,2 

18,9  53i  17,8 

16,9  576  22 

16,9  G36 

20 

14,;  590  -«3,9 

20,8  588  17,8 

19,3  530  17,6 

17,9  58o  31 

4 

17,3  636 

20 

t5,4  591  23,9 

21,3  588  17,5 

,9,4  587  ™ 
Juillet  i6- 

■8,3  636 
18,9  636 
19,4  637 
20,1  637 

"9 
19 
19 

18 

17.6  604  22,1 
t8.8  601  31,3 
19,4  6<.3  3o,4 

20.7  6o>  19,2 

AOUT  10. 

17,9  590  21.4 

Août  23. 

19,3  551  17,2 
19,5  55i  16,3 
20,7  33i  16,9 

i3,4  618  34,0 

18,6   590   31,0 

21,3  553  i5,7 

14,2  619  33,5 

Juillet 

a4- 

Août  3. 

19,4   590   30,7 

21,4  553  i5,7 

16,9  63o  21,6 

20,1  589  2".^ 

.8,1  634  20,4 
19,4  636  19,6 

■3,4  608 
i3,8  606 

34,8 

3Î,3 

i3,4  6i5  35,9 
'4,9  6:4  2>,i 

30,6  588  19,9 
31,3  ,588  19,6 

AOUT  27. 

14,5  6o3 

35,4 

i5,5  6(6  25,9 

30,7  58i   17,4 

Juillet  18. 

i5,o  602 
i8,B  S98 

25,5 

17,9  618  33,4 
18,8  618  33,3 

Août  i3. 

31.3  58i  17,1 

21.4  382  17,3 

19,1  595 

32,0 

19,4  618  22,8 

18,1  6o3  20,2 

17,6  572  21,9 
18,1  571  21,5 
19,4  567  20,7 

20,7  618  33,3 

18,3  601  19,7 

Août  38. 

JuiLLin' 

35. 

18,9  601  19,4 

Août  4. 

20,3  607  18,7 

19,2  390  18,4 

•3,4  599 

23,2 

'9,9  590  17,4 

Juillet  19. 

17,5  606 

21,3 

14,8  598  37,4 

Août  16. 

18,0  607 

20,6 

i5,8  587  17,3 

AOUT  29. 

(6,6  509  31,4 

19,8  611 

20,3 

18,0  585  ï5,2 

18,8  608  20,4 

.7,1  509  30 

5 

30,3  6m 

'9 

6 

18,9  58i  24,6 

19,4  607  18,3 

19,9  566  18,7 

ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES.  B.17 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.  sid.  Près- 
de       sioa    Tem- 
l'obs.   0",7    pérat. 


Août  3o. 


h 
19,4 

ï9,8 

il.O 


.130 
549 

548 
545 


19,3 
18,6 
18,2 
17,6 


Septembre  i. 

16, I     534  30,1 

16,4    529  20,3 

•J5o,6    5i5  19,1 

5i8  19,3 


•>.  1 , 3 


Septembre  2. 


16/, 
16,6 
17,2 
19,4 

19,9 
'.>.o,6 

22 , 3 


535 
535 
537 

544 
544 
544 
544 
543 


9,8 
9,6 

9,4 
8,3 

7,8 
7,6 
7,4 
7,1 


Septembre  4- 


16,1 

«6,9 
17,6 

18,1 

20,3 

21,0 

21,  j 

22 ,  î 


637 
636 
638 
638 
646 
645 

647 
647 


7,0 
6,2 

5,8 

5,2 

4,6 
3,3 
3,4 
5,1 


Septembre  7. 
'9,4    592     14,9 


Septembre  10. 


.16,9  6i3 

'7,5  614 

•  8,1  6i5 

ao,4  627 

'ai,4  627 


T.  sid.  Pres- 

de   sion  Tem- 
Tobs.  O",?  pérat. 

Septembre  ii. 


23,3 

17,7 
18, 1 

20,4 

21,0 

21,8 

22,5 

23,0 

23,3 


628 
645 

647 
654 
655 
652 
65i 
65i 
65o 


ïi,9 
16,2 

16,1 

14,2 

i3,6 

i3,3 

12,7 

12,6 

12,3 


Septembre  12. 


20,1  677 
20,6  677 
20,8  679 
.22 , 3  676 
23,3  675 
675 
674 


0,1 


1,2 


i5,3 
14,8 
14,1 
i3,4 
12,8 
12,7 

12,9 


Septembre  i3. 

17.5  676  16,4 
18,0  678  16,0 

18.6  680  16,0 
21,3  683  14,6 
22,2  682  i3,5 

23 . 0  682  I 3 , I 
23,6  680  12,8 

0,4  679  12,4 

1,4  679  i3,4 

Septembre  i5. 

17,2  628  i6,i 

18. 1  627  i5,6 
22,0  633  i4,4 

23.0  63o  i3,4 
23,6  63i  i3,6 

Septembre  18. 

18.1  476  i3,i 
18,3.  477  11,9 
ai, 7  488 


i5,8 

i5,4 
i5,o 

14,4 

l3,2 
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11,2 


T.  sid.  Près- 

de   sion  Tem- 
l'obs.  0»,7  pérat. 

Septembre  18. 


h 

22,3 
22,6 


489 
489 


10,8 
10,6 


Septembre  19. 


20,8  53o 
21,8  528 
23 , o  529 

528 


0,1 


529 


12,1 

9,3 
8,8 
8,4 
8,5 


Septembre  23. 

17.7  584  16,1 
18,1  585  i5,7 
19,0  588  14,6 
22,0  599  i5,7 

23 . 0  600  I 5 , 4 

Septembre  24. 

18.1  612  16,4 

18.8  616  16,6 

-Septembre  25. 


«7,7 
18,1 

18,8 

19,4 
22,2 
23,5 


645 
646 
646 
646 
645 
643 


17,6 

17,6 

17,4 

17,4 
17,2 

13,9 


Septembre  28. 


18,1 


604 
19,0  6o5 
22,3  610 
22,6  608 


18,8 
18,3 

17,9 
16,8 


Septembre  29. 

17,6  571  19,8 
18,1  570  19,4 
18,6  569  i8,9 


T.  sid.  Pres- 

de   sion  Tem- 
l'obs.  0»,7  pérat. 

Septembre  29. 


h 

22,3 

23,0 

23,5 

0,2 

0,6 

1,4 


555 
552 

549 
543 

540 

538 


17,2 
16,5 
16,3 
16,1 
16,1 
16,1 


Octobre  3. 


21,3 

645 

14,4 

22,4 

643 

12,2 

22,9 

644 

12,0 

0,0 

645 

11,8 

0,7 

643 

11,4 

Octobre  4- 


21,8 
22,5 

23,2 

23,9 
0,5 

0,7 
1,4 


653 
653 
652 
65o 
648 

647 
645 


12,2 
10,3 
10,1 

9,7 
9,6 

9,6 
y,  5 


Octobre  5. 


18,1 
18,6 

19,0 
19,4 

19,8 
22 , 2 

23,0 

23 , 8 

0,1 

0,7 

1,4 


640 
643 
643 

6î4 

615 
648 

647 

617 

647 

647 
648 


II  ,2 

10,9 
10,5 

10,2 

•10,0 

8,4 

7,9 
7,4 
7,4 
7,0 

6,9 


Octobre  6. 

18.1  654  9,5 
19,0  657  8,7 
19,8  658   8,3 

22.2  663   8,7 
I  22,9  659   6,3 


T.  sid.  Pres- 

de   sion  Tein- 
l'obs.  0%7  pérat. 


Octobre  6. 


23,5  657 

0,0  660 

o , 7  660 

1,4  664 


5,9 
5.7 
5,4 
5,8 


Octobre  7. 

18,3  661   9, 

19,0 

19,5 

19,9 
22,5 

23,0 

23,8 


0,2 


»/ 


662 

664 
665 
664 
662 
662 
662 
662 


8,9 
8,6 

8,6 

7,0 

7,» 
6,6 

6,4 


Octobre  8. 


18,1 
18.6 
19,3 
19,8 
22,5 
23,0 
23,6 


638 
638 
639 
64o 
634 
633 
63 1 


9,0 

8,9 
8,8 

8,2 

6,0 

5,8 

5,9 


Octobre  12. 


18,8  574 


II  ,3 


19,4  574  10,8 
19,9  575  10,4 

Octobre  16. 


19,8 
20,3 
22 , 6 
23,6 
0,2 

0,7 
0,9 
1,4 


591 
595 
6o5 
606 
609 
609 
610 
612 


i5,3 
i5,o 

l4,2 

i3,4 
i3,o 
12,4 

12,3 


12,2 


Octobre  17. 

22,1  619  i5,i 
22,6  618 

B.3 


14,5 


.  ' 
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Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sLd.  Près- 

de       lion 

Tem- 

l'oba.  0-,7 

pérât. 

OCTOMB 

i;- 

a3,3    619 

I4> 

0,1     618 

i4,o 

OCTOIRB 

18. 

19,4    638 

17,3 

19,9    638 

i;,3 

10, i    63? 

'7,1 

w,6    639 

16,8 

10,6    639 

16, i 

2ï,8    640 

'5,9 

i3,6    640 

i5,o 

23,9    639 

'4,9 

0,2    638 

14,8 

0,6    638 

14,6 

1,1    6Î8 

14,8 

Octobre 

'9- 

"9.2    64i 

16,3 

19,8    644 

'5,9 

■20,3    649 

16,1 

M, 7    65o 

16,0 

■i3,2    017 

i5,i 

■i3,6    658 

i5,4 

0,2    658 

'4,8 

0,9    658 

'4,3 

1,4    659 

'4,1 

Octobre 

20. 

I9>4    691 

'4,9 

'9,9    694 

i4,4 

ao,7    694 

i3,8 

33,2    696 

i3.4 

■i3,6    696 

i3,t 

Octobre 

19,3    677 

if,o 

19,5    678 

12,8 

■io,,     677 

i-È,3 

20,6     678 

12,0 

23,2      673 

10,8 

23,5    671 

[0,2 

0,2  671 

9,8 

T.sid.  Près- 

Dn   Tem- 
l'obs.  0",7    pérat. 


1,4    666 

1,0    664 


'9.7  617 
'9,9  617 
20,8    616 


19.3  591 
"9i9  590 
20,8  593 

23.4  5g5 

0,2  596 

0,9  595 

1,4  59) 

»,4  596 

Octobre  34- 

8  616    10, 


.9  6^6 
G3o 
634 


8    637 
4    638 


T.  sid.  Pres- 

de       sion    Tem- 
l'obs.    0-,7  pérat. 


1,5     661 
2,4     662 


8  659  i< 
o  639  'i 
2    659     'I 


8    64i 

'4 

3    641 

14 

0    639 

i3 

4    639 

VI 

2    637 

11 

8    635 

10 

-    631 

9 

6    629 

8 

T.  sid.  Pres- 

de       siOD    Tem- 
l'obs.    0-,7   pérat. 


629 
629 


Octobre  3i. 
23,5    653     11,8 


El, 3    614 
u,7    6i5 


614 
614 


20,3  592 

ai,o  592 

21,8  593 

o,«  5^3 

0,8  394 

1,4  Î95 

■x,o  593 

3,9  590 


T.  sid.  Près- 

de       lion    Tem- 
l'obs.    0-,7   pértl. 

NoveHBRB  5. 
0,1     649      4°,o 


NOVBNBRE   I 
0,4     6Î7 

1,1  635 

2,0  634 

2,7  63i 

3,3  63o 


593 
59. 


540 
539 


1.4  526 

2.5  525 


XOVEHBRB  30. 

21,2    737      9,8 
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Pressions  barométriques  et  températures. 


T.  sid.  Pres- 

T.  sid.  Près- 

T.  sid.  Prcs- 

T.  sid.  Pres- 

T.  sid.  Pres- 

de   sioo 

Tem- 

de  sien 

Tem- 

de  sien 

Tem- 

de  sien 

Tem- 

de  sioD  Tem- 

ï'obs.  0-,7 

pérât. 

l'obs.  0-,7 

pérât. 

l'obs.  0-,7 

pérât. 

Tobs.  0-,7 

pérât. 

l'obs.  0'»,7  pérat 

Novembre 

21. 

Novembre  26. 

DÉCEMBRE 

1 1. 

DÉCBMRRE 

18. 

DÉCEMBRE  22. 

h 

e 

h 

0 

h 

0 

h 

e 

h         0 

0,1  737 

9,8 

2,7  675 

0,0 

3,3  545 

6,4 

23,2  65o 

9,2 

1,4  704   1,3 

0,8  736 

9,« 

2,9  675 

0,0 

4,4  55o 

6,4 

23,5  649 

9,0 

3,3  705   1,3 

0,9  736 

9.0 

3,6  674 

0,3 

4,7  55o 

6,2 

0,2  649 

8,6 

4,1  707   1,0 

1,4  736 

8,8 

0,6  649 

8,6 

4,9  707   ',0 

2,4  736 

8,1 

DÉCEMBRE 

I. 

DÉCEMBRE 

i5. 

1,4  648 

8,4 

6,3  707   0,7 

3,2  738 

8,0 

3^9  738 

7,8 

1,4  487 
1,8  488 

5,3 
5,4 

23,2  58o 
23,5  58o 

9,1 
9,0 

DÉCEMRRE 

'9- 

DÉCEMBRE  23. 

Novembre 

22. 

2,9  490 
3,2  492 

4,8 

4,8 

1,4  586 
2,0  589 

8,5 
8,4 

1 . 2  622 

1.3  622 

6,0  • 
6,0 

23,6  692  2,8 
0,9  692   2,4 

21,5  717 

9,2 

4,1  493 

4,2 

2,9  590 

7,8 

2 , 2   622 

5,4 

1,4  692   2,4 

22,1  718 

8,8 

4,7  494 

3,3 

3,5  589 

7,5 

2,9  623 

4,9 

3,5  691   2,1 

22,8  716 

8,5 

4,1  590 

7,0 

4,1  692   1^5 

1,2  7i5 
2,0  712 

8,1 
7,4 

DÉCEMBRE  3. 

4,4  592 
5 , 2  590 

7,0 
6,7 

DÉCEMBRE 

20. 

4,9  690  1,2 
6,1  688   1,0 

2,4  712 
3,3  709 

7,0 
6,0 

22,2   585 
22,4  585 

3,2 

1,8 

DÉCEMBRE 

16. 

0,7  635 
1,4  636 

4,3 
3,8 

DÉCEMBRE  24. 

3,8  708 

6,0 

23,5  588 

1,4 

j 

1,4  588 

7  ^ 

0,7 

23 , 5  620 

10,4 

3,4  64o 

3,3 

23,5  658   2,2 

Novembre  25. 

2,0  589 
2,9  586 

7  / 
1,0 

0,8 

0,1   621 

1 , 4  620 

10,0 
9,6 

4,1  641 

4,7  641 

2,8 
2,6 

0,2  659  2,0 
0,8  658   1,8 

22,0  642 

5,0 

3,2  586, 

0,6 

1,8  620 

8,8- 

1,4  659   1,8 

23,0  645 

4,5 

3,9  584 

0,3 

3,3  619 

8,2 

DÉCEMBRE 

21. 

3,3  660   1,6 

1,4  660 

3,0 

4,7  586 

0,2 

4,1  621 

7,9 

4,1  659   1,2 

2,2  663 

2,0 

~  ,  /        >-  ^  w 

, 

4,9  624 

7,7 

23,5  678 

2,8 

4,9  658   0,6 

2^9  667 
3,5  667 

1,8 
1,3 

DÉCEMBRE 

10. 

6,3  624 

7,2 

0,2  680 
0,6  681 

2,0 

1,8 

5,6  656  0,4 
6,r  655   0,3 

4,1  672 

1,0 

1,4  390 

7,6 

DÉCEMBRE 

»7- 

1,4  684 

1,8 

4,2  672 

0,8 

2 , 5  392 

7,3 

m 

3,5  689 

ï,o 

DÉCEMRRE  27. 

2,6  393 

7,9 

23,2  65o 

9,8 

4,1  692 

0,6 

NOVEHBB  26. 

23,6  649 

9,6 

4,9  692 

0,4 

23,9  629   2,0 

DÉCEMBRE 

II. 

0,2  65o 

9,5 

6,1  693 

0,2 

0,5  626   2,0 

21,8  680 

1,4 

0,6  65o 

9,2 

1,0  624   1,8 

29.,  4   679 

1,2 

22,6   526 

7,0 

1,4  652 

9,0 

DÉCEMBRE 

22. 

1,4  622   1,6 

•*3,o  679 

1,0 

23,4  53o 

7,0 

3,7  655 

7,9 

3,6  620   1,6 

1,4  683 

1,2 

23,5  53o 

6,9 

4,8  654 

7,0 

23,5  703 

1,7 

4,4  619   1,8 

•J!,o  678 

0,1 

2,4  542 

6,6 

5,6  656 

7,0 

0,2  703 

i,4 

5,3  620   1,6 

•^,4  676 

0,1 

3,2  544 

6,4 

6,1  657 

7,2 

0,6  7o3 

1,4 

1  6,1  619   2,0 

JLa  cinquième  colonne,  Correct,  de  colL,  donne  les  valeurs  de  la  correction 
de  collimation  déduite  du  nadir  à  l'aide  de  la  formule 

c  =  370°—  (N-f-  9), 
où  IV  représente  la  valeur  conclue  de  la  lecture  du  nadir  après  les  corrections 
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dont  il  sera  parlé  plus  loin,  ç  la  latitude  provisoire  adoptée,  tirée  de  nos  obser- 
vations, soit 

48"5o.ii',5. 

Les  collimations  qui  se  rapportent  aux  observations  du  nadir  sont  celles  qui 
ont  été  obtenues  directement;  les  autres  ont  été  déduites  par  interpolation  en 
tenant  compte  des  variations  dans  une  même  journée. 

Enfin  la  sixième  et  dernière  colonne  donne  les  distances  apparentes  au  pôle 
nord  pour  le  jour  de  l'observation. 

Il  nous  reste  à  indiquer  les  corrections  successives  qu'il  a  fallu  apporter  à  la 
lecture  des  microscopes  pour  l'obtenir. 

La  première  est  relative  à  la  lecture  micrométrique  ;  elle  est  égale  à 

(i'— o'',i5)  (20^—  Micromètre). 

La  seconde  est  relative  aux  erreurs  de  division  dont  le  Tableau  est  donné  à  la 
page  3i  du  Volume  des  Observations  de  i883. 

La  troisième  correction  est  relative  aux  valeurs  des  tours  des  microscopes;  le 
Tableau  suivant  fournit  celte  donnée  pour  les  diverses  époques  : 

Tableau  des  tours  de  vis  des  microscopes  pour  1897. 


Tours 

Tours 

• 

Tours 

Tours 

Tours 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Mars   8... 

1  =  1—0,07 

Avril  20.. 

,  1  =  1— o,o4 

Mai    19... 

1  =  1—0,01 

Juin  23... 

,    i-=i — 0,07 

Juill.  3o... 

1  =  1  —  0,0"» 

12... 

I 0,06 

23... 

1-0,07 

20... 

i-t-0,02 

25 . . . 

i4-o,o3 

Août    2... 

1 — 0,01 

i5... 

I — o,o5 

24... 

1—0,04 

21 ... 

1—0,06 

26.. 

I— 0,06 

3... 

1 — o.o'» 

i«... 

1     0,04 

25.  ., 

1 — o,o3 

22 . . . 

1-0,04 

Juill.    I... 

14-0,00 

4... 

1  —  0,0  v>. 

19:.. 

n-0,07 

2y  .  . 

1— 0,08 

23... 

14-0,01 

3.. 

I4-0,o5 

6... 

14-0,01 

20 . . . 

1 — 0,0J 

28.. 

I     0,07 

25..  . 

I — o,o4 

4.. 

1 0,12 

7... 

1—      0;OI 

21... 

1—0,06 

•29... 

n-o,o3 

26... 

1—0,01 

8.. 

14-0,12 

8... 

I    0,07 

22... 

1-4-0,01 

Mai     I . . 

I— o,o3 

29... 

14-0,04 

9- 

1 — 0,02 

9... 

14-0,01 

23... 

1       0,04 

2.. 

i-l-o,o3 

3o . . . 

I — 0,08 

10.. 

1—9,08 

10... 

I — 0,01 

9.4... 

1—0,07 

3.. 

l-i-O.OO 

3i... 

1—0,04 

II .. 

1—0,01 

i3... 

i-i-o,<>3 

•à')... 

i-ho,o5 

4.. 

1— 0,06 

Juin     1... 

1—0,01 

12... 

14-0,10 

16.., 

I  -  -o,<>r> 

•>.6 . . . 

I-+-0,OI 

5.. 

l-+-0,02 

2... 

1—0,04 

13.. 

1—0,01 

17  .. 

1— t>,o/J 

78.. 

1—0,01 

6.. 

1-0,06 

3... 

14-0,00 

r5.. 

i — o,i3 

19... 

i--t>,o*"> 

29 . . 

I     0,09 

9  • 

I— o,o3 

5... 

1 — 0,02 

16.. 

1  — 0,06 

21... 

1 — o.o"» 

3i ... 

H-0,OI 

10.. 

1    -O.II 

lO... 

14-0,06 

18.. 

I 0,11 

25.. 

1 — 0..1»*; 

Avril  •!... 

I— o,o3 

Il .. 

I  -0,04 

1 1 ... 

1—0,02 

19.. 

i4-o,o3 

14-0, t>l 

5... 

1  —0,08 

1-2.. 

1 — 0,06 

12... 

!-i-0,0I 

20.. 

I  —0,02 

28... 

i-r-0,01 

6... 

1     0,04 

i3.. 

1  70,10 

i3... 

14-0,06 

22.. 

i--o,o3 

3o.. 

1  —  o,c>v. 

8... 

1—0,01 

14.. 

i-ho,o3 

14... 

i— o,o3 

23.. 

1-0,07 

Sept.  1.. 

1  —  o,ov. 

II.. 

1—0,02 

i5.. 

1— o,o3 

i5... 

î— 0,02 

24.. 

1—0,07 

2.. 

1 — 0,04 

i3.. 

1  -i-0,02 

17.. 

1 4-0,0J 

19... 

1  —  0,02 

25.. 

1—0,02 

4.. 

I        o,c>5 

5.. 

n-0,09 

18.. 

1-^-0,02 

2'i . . . 

I — 0,06 

St   j    •    • 

1—0,091 

10.. 

1      0,0*1 
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Tableau  des  tours  de  vis  des  microscopes  pour  1897. 


Toui*s 

Tours 

Tours 

Tours 

Tours 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Sept.  II... 

1  =  1— o,o4 

Oct.    4.-. 

I  =  1 0,07 

Ôct.  25... 

1=1-1-0,07 

Nov.  II... 

t      .      » 
1  —  1^,07 

Dec.  i5... 

i      /      » 
1  =  1—0,09 

1  •>.... 

I — 0,06 

5... 

1—0,16 

26.. 

I 0,06 

12... 

i-f-o,o4 

16... 

1—0,08 

lî... 

1—0,06 

7*  •  • 

1  —  0,07 

27.. 

1 4-o,o5 

i3... 

! — 0,01 

17... 

1—0,1 3 

i5... 

I — 0,08 

8... 

1—0,19 

28... 

I — 0,02 

20... 

i-t-o,oi 

18... 

1     0,07 

j8... 

1—0,01 

19.... 

1 — 0,01 

29.. 

1—0,06 

21 ... 

I — o,o5 

19... 

1—0,07 

19... 

1 — 0,11 

16... 

i~o,o6 

3o.. 

1—0,02 

22 . . . 

1—0,07 

20... 

1 — 0,21 

Tii... 

1—0,07 

17... 

0 — 0,01 

3i .. 

I — 0,02 

25... 

1—0,12 

21... 

1 — 0,1  f 

.>.4  •  •  • 

I — 0,10 

18... 

i-+-o,oi 

Nov.   2.. 

1-0,09 

26 , . . 

1—0,1 5 

22 . . . 

1 — 0,1 3 

•2J... 

1 — 0,00 

19... 

1—0,07 

3.. 

1—0,06 

Dec.    1 . . . 

1—0,17 

23... 

1—0,12 

28... 

1 — o,o5 

•21... 

I— o,o3 

4.. 

1—0,07 

3... 

1—0, o5 

24 .  • . 

1—0,18 

29... 

I  — o,o5 

22... 

n-o,r2 

5.. 

I-hO,OI 

10... 

1 — 0,12 

27 . . . 

1-0,19 

Ocl.    3... 

1 — o,o5 

24... 

14-0,06 

10. . 

1-0,11 

il... 

i — 0,12 

Les  observations  ont  été  réduites  avec  les  valeurs  moyennes  suivantes  : 


Mars  et  avril 1 

Mai 

Juin 


=  I 


—  o,o3 

—  0,02 

—  0,01 


Juillet 

Août 

Septembre 


1  =  1  —  o ,  o3 

—  0,02 

—  0,06 


A  partir  du  mois  d'octobre  inclus,  on  s'est  servi  des  valeurs  individuelles 
inscrites  dans  le  Tableau  précédent. 

La  quatrième  est  la  réduction  au  méridien;  on  Teffectue  pour  les  étoiles  où 
l'heure  des  pointés  a  été  notée  au  moyen  de  la  formule 


22S 
R  =  ±60'  -7-  sinrsms 

4 


//, 


D/« db 60*  ^^  sin»  1" sJnaD 


8 


cos 


■"-j)"! 


PS 
PI 


dans  laquelle  t  représente  le  nombre  de  minutes  qui  sépare  l'observation  du 
passage  au  méridien.  Il  a  été  possible  dans  la  pratique  de  négliger  le  second 
terme,  il  ne  devient  sensible  pour  la  polaire  par  exemple  que  dans  le  cas  où  /  est 
supérieur  à  3o°*. 

De  plus,  sous  peine  de  commettre  une  erreur  sensible,  certains  pointés  se  fai- 
sant assez  loin  du  méridien  et  R  variant  proportionnellement  au  carré  du  temps, 
il  était  indispensable  de  réduire  pointé  par  pointé. 

M.  Gaillot,  profitant  de  ce  que  les  pointés  sont  faits  dans  la  pratique  à  des  in- 
tervalles sensiblement  équidistants,  a  montré  qu'on  pouvait  arriver  à  un  résultat 
rigoureux  d'une  manière  très  simple.  Il  suffit  pour  cela  de  faire  cette  réduction 
pour  un  angle  horaire  tj^  répondant  à  la  moyenne  des  heures  observées,  puis 
pgur  un  angle  I  égal  à  l'intervalle  de  temps  compris  entre  les  deux  pointés 
extrêmes,  et  de  faire  la  somme  des  deux  résultats  après  avoir  multiplié  le  second 

par  un  facteur  /i  =  —  ^  ___   y  où  N  désigne  le  nombre  de  pointés  exécutés. 


On  a  ainsi 
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-L  ^ 

"  13  N- 


Les  éléments  nécessaires  au  calcul  figurent  comme  nous  l'avons  dit  au  bas  de 
chaque  page. 

Voici  la  Table  des  valeurs  de  n  qui  nous  a  été  transmise  par  M.  Gaillot  : 


oi<67 

8 

o,i39 

9 

0,125 

10 

o."7 

Il 

Pour  les  étoiles  dont  les  distances  polaires  dépassent  45",  les  pointés  se  fai- 
ant  toujours  sensiblement  aux  mêmes  points  du  champ,  le  calcul  a  été  fait  une 
Dis  pour  toutes,  et  les  réductions  sont  fournies  par  une  petite  Table  ayant  la 
istance  polaire  comme  argument. 


Réduction  au  méridien. 


■+■  0,07 
+  o,o4 


D.  P. 
95. 

io5 


La  cinquième  correction  relative  à  l'inclinaison  du  fil  servant  aux  observa- 
ons  s'effectue  an  moyen  de  la  formule 


1^ 


izgoo'tangiCi 


l  PS 
JPI' 


ans  laquelle  i  est  l'inclinaison  dont  les  valeurs  sont  fournies  page  B.  1 2,  /  ayant 
I  même  signification  que  pour  la  réduction  au  méridien,  et  devant  être  consi- 
éré  comme  positif  ou  négatif  suivant  que  l'observation  a  été  faite  après  ou 
vanl  le  passage  au  méridien. 
La  sixième  correction  de  la  flexion  de  la  lunette  a  pour  expression 


r  =  ±/sln^| 


Nord 
Sud  ' 


étant  la  flexion  à  l'horizon,  s  la  distance  zénithale  apparente  de  l'astre  oh- 
:rvé.  L'on  en  trouvera  page  B.  lo  les  valeurs  adoptées. 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES.  B.aS 

Pour  les  étoiles  par  réflexion,  il  a  de  plus  été  tenu  compte  de  la  légère  varia- 
tion de  hauteur  apparente  due  à  la  position  du  bain  de  mercure  par  rapport  à 
la  lunette.  Dans  le  voisinage  du  pôle,  la  correction  oscille  entre  -t-o",ii  et 
o'giS;  une  petite  Table  en  fournit  les  valeurs  avec  la  distance  polaire  comme 
urgument. 


359 +0,13  6 +  0,09 

Ces  diverses  corrections  une  fois  faites,  après  avoir  appliqué  aux  résultats  la 
correction  de  réfraction  colonne  4  et  celle  de  !a  collimation  colonne  5,  l'on  ob- 
tient la  distance  apparente  au  pôle  nord. 

Les  Tableaux  publiés  pages  81  et  suivantes  renferment  les  conclusions  pro- 
visoires du  travail,  savoir  les  distances  polaires  des  diverses  étoiles  données 
rapportées  à  l'équinoxe  moyen  du  commencement  de  l'année  (janvier  o).  Ces 
positions  moyennes  ont  été  obtenues  en  appliquant  aux  positions  apparentes 
données  par  les  observations  des  corrections  qu'on  a  déduites  des  Ephémérides 
de  la  Connaissance  des  Temps,  en  retranchant  de  la  position  moyenne  inscrite 
dans  ce  Recueil  la  position  apparente  calculée  pour  le  jour  de  l'observation. 
On  verra  si,  dans  la  discussion  finale,  l'on  doit  tenir  compte  des  modifications 
qui  pourraient  être  apportées  aux  mouvements  propres  employés  dans  le  calcul 
des  Ephémérides. 

Les  observations  faites  au  Grand  Instrument  Méridien  pendant  les  mois  de 
janvier  et  février  seront  jointes  à  celles  de  l'année  précédente  et  publiées  ulté- 
rieurement dans  le  Volume  relatif  à  1896. 


OBSERVATIONS 


DE 


DISTANCES  POLAIRES  DES  ÉTOILES  FONDAMENTALES 


FAITES  AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN 


EN    1897. 


:->^r 


:4 


■m 


'ri 


.Noms. 


Lect. 


Microm. 

30^ 


Correct.    Dist.  appar. 
Réfr.    decoll.      au  pôle  N. 


Mars  15.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


Xad.N.S^So™.  6o,6 

Nad.S.5''45'".  6o,6 

;i  Gémeaux...  37,6 

Y  Gémeaux ...  18,1 

^Écrevissc.  18,2 

T,  Écrevisse  . .  i5,o 

0  Hydre 38,; 

XadS-g^iS".  59,9 

2  Céphée  P  . .  99,9 

2  Hydre 38,5 

0  Lion 55,7 

i  Lion 55,3 

ix  Lion -21,7 

-Lion 14,9 

Régulus 25,1 

À  Gr.  Ourse  ' .  22 , 8 

À  Gr.  Ourse  ' .  » 

p  Lion 25,3 

37  Sextant.. .  34,6 

^Lion 16,2 

a  Gr.  Ourse  * .  3,3 

2  Gr. Ourse*.  » 

Nad.X.  ii»»3o™  60,3 

Nad.N.ii»'45~  58.2 

Mars  18. 

Kad.S.S^o'"..  65,1 


p 
^3,4 

+3,5 
+1,8 

+2,3 
+2,5 

+2, 1 
+3,0 
+2,1 
+6,3 

+3,2 

+2,8 

+  1,0 

+2,0 

+3,3 

+2,5 

-1,0 

+3,4 
+2,6 
+4,2 

^0,6 
-0,5 

h3,8 
+1,5 


■5,1 


+  28,5    - 
+  36,5 

-  47,4 
+  3o,8 

+  53,5 

-149,8 
+  89,2 

+  46,1 

+  26,6 

+  23,9 


+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 


49,^    - 
4-^,7 

5,5 

5,5 


47,0 

52,  î 

45,0 

-  i3,9 

-  i3,9 


0 
7,9 

7,^ 

7,9 

-7,9 

-7,9 

-7,9 

-7,9 
-8,5 

-8,3 

m 

-8,2 
-8,2 

-8,1 

-8,0 

8,0 

-7,9 
-7,9 
-7,9 
-7,8 
-7,8 
-7,7 
-7,6 
-7,6 

-7,1 
-7,4 


67.25.55,2 
73 . 3o . 4  3 , 8 
80.29.53,8 

69. 12.35.0 
83.56.20,4 

27.51.16,6 

98. Î2.55,2 

79.38.29,5 
65.45.11,8 
63.30.34,8 

81.27.51 .7 

77. 3 1.56.1 
46.34.22,0 

46.34.21 .8 
80.  9.59,8 
83 .  5 . I 5 , 5 
78. 54. 48, I 
27.41 .42,0 
27.41.41,7 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  appar. 

Lect.      20^        Réfr.    decolL      aup6leN. 


Mars  18.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


Tj  Écrevisse  . . 

8  Hydre 

i  Gr.  Ourse  ' . 
i  Gr.  Ourse*. 
X  Écrevisse... 
83  Écrevisse.. 
75o4  B— I». . 

0  Lion 

£  Lion 

[X  Lion 

u*  Hydre 

Régulus 

X  Gr. Ourse*. 
X  Gr.  Ourse  ^. 

p  Lion 

V  Hydre 

a  Gr.  Ourse®. 

0  Lion 

Nad.N.  u*'4o'" 
Nad.N.  M^'jo" 


17,2 
41,2 
22,6 

» 
43,3 

19,5 
43,0 
0,8 
1,2 
25,6 
38,7 

-29,4 
5-8,9 

» 

28,4 
46,7 

9,1 
40,2 

61,2 

64,3 


+2,1 

+3,6 
+2,0 

+2,5 

+8,0 

+7,5 

+4,9 
+5,0 

-1,4 
+2,5 

+4,9 
+4,4 
+1,8 
+2,4 
+3,6 

+4,9 

+3,2 

+3,6 
+1 ,6 

+4,9 


+ 
+ 
+ 


3o,9 

53,6 

0,4 

0,4 

+  45,0 

+  34,5 
—  5*^  •> 

+  46,2 

+  26,6 

+  23,9 

+106,4 

+  42,9 
+     5,5 

+     5,5 
+  47,2 

+121 ,5 

-  14,0 

+  3o,7 


0,7 
0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 

0,4 
0,4 
0,4 

0,4 
0,4 

0,4 

0,4 
0,3 
0,2 


69. 12.34, î 
83.56, 19,7 
41 .33. 10,9 
41.33.10,6 
78.55.  9,0 

71.51 .35.6 
3.23.3i,o 

79.38.3o,3 
65.45.12,0 
63.3o.35,8 
102.34.  8,6 
77.31.56,3 

46.34.21 .7 
46.34.21,7 
80.10.  0,3 

105.39.32,0 
27.41.42,0 
68.54.56,1 


Mars  19.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


-10 


,  / 


Nad.N.  9»"  30*". 

Nad.S.  9*^45'". 
X  Gr.  Ourse. . 
yi  Lion 


1,9 


+0,1 


62,2 
61,1 
3o,8    +1,9 

9,0 


-11,0 


3,1 


-11,6 

-11,7    46.34.22,1 
+  3i,5  -11,8    69.38.25,1 


5,5 


15  Mars. 

'  6  +0,61  2,18 
'  3  -1,39  0,77 
'    3  +0,56  0,77 

Observations  de  Paris,  1897. 


15  Mars. 

*  3  -i,5o  0,57 

*  3  +0,65  0,85 


18  Mars. 

*  3  -I ,33  0,70 

*  3  +1,01  0,85 

2  i4  +0,49  4,88 


4 
s 

6 


18  Mars. 

3  -0,72  0,68 
3  -M),  73  0,67 
3+1,17  1,07 

B.4 


B.26 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  appar. 

Lect.      ao^        Réfr.   decoll.       au  pôle  N. 


Mars  19.  -^  Obs.  Oltramarb  et  Lancelin. 

p  Lion 3o,9  +4,>  +  47,o  - 

37  Sextant .. .  4 1,1  +4,2  +  52,'a - 

/  Lion '21,3  +4,2  +  ^bjO  - 

a  Gr. Ourse*.  11,6  +3,9  -  i3,9 - 

<|;  Gr.  Ourse. .  5o,6  +2,5  +    3,9- 

0  Lion 4o,5  +2,1  +  3o,6  - 

{Gr.  Ourse..  33,2  -o,3  -♦-  17,5  - 

83  Lion 5,2  +2,9  +08,7- 

Nad.S.  ii*'4)'"  62,2  +0,2 


II  ,9  80. 10.  0,5 

12.0  83.  5.16,3 

12.1  78.54.48,7 

12.2  27.^1.40,8 

12.3  44-56.42,6 

12.4  68.54.55,9 

12.6  57.53.39,7 

12.7  86.25.47,2 
12,8 


Mars  21.  —  Obs.  Lancbijn  et  J.  Cimtelu. 

* 

Nad.S.  «'»5o'».     61,6    +1,4  -10,9 

Nad.N.9*'o"..     61, 5    +1,1  -ii,i 

X  Gr.  Ourse..     26,6    +1,3    +    5,5  -10, 5  46.34.19,7 

p  Lion 27,7    +3,0    +  47»ï  -'0,4  80.10.  0,0 

37  Sextant .. .     36,5    +2,5    +  52,2  -10, 3  83.  5.i5,2 

/Lion 17,2    +2,9    +45,0-10,2  78.54.47,8 

aGr. Ourse*.       3,2    -0,7    -  13,9-10,1  27.41.40,0 

a  Gr. Ourse*.        »      -0,7    -  13,9-10,1  27.41.40,5 

ij^  Gr.  Ourse. .     52,2    +2,5    +    3,9-10,0  44-56. 43, i 

0  Lion 38,4    +2,2    +30,6-9,9  68.54.56, 1 

Nad.S.  ii"45™    61,8    +2,6  -9,8 

Mars  22.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.N.9»'i5'". 
a  Cépliée  I  ' . . 

a  Hydre 

P  ciphée  P . . 

0  Lion 

6  Lion 

fx  Lion 

Tz  Lion 

0»  Hvdre 

Régulus 

;  Céphée  P  . . 
X  Gr.  Ourso  . 
Y*  Lion 


64,8  +  3,1 
3o,i  +  5,9 
43,3  +  1,1 
4,8  -10,1 
59,8  +  2,1 
58,3  -  0,6 
26,3  +1,5 

21 .8  +  4,5 

44.3  +  5,3 

32,2  +  5,1 

55.9  +  6,0 

29.4  +  1,2 
6,8  +  1,5 


-ï47,7 

+  87,9 
-io3,o 

+  45,4 
+  26,2 

+  23,5 
+  48,5 
+io4,5 
+  42,1 
-189,8 

+  5,4 
+  3i,i 


2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 
2,4 

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

2,4 

^,4 


27. '31 
98!  12 

19.53 
79.38 
65.45 
63. 3o 
81.27 

102.34 
77.31 
32.18 
46.34 
69.38 


.17,0 
.56,5 
.41,2 

.29,4 
.11,8 
.35,1 

.52,2 

•  9,9 
.55,5 

.33,0 

.20,6 

.23,5 


Mars  23.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Cuatelu. 


Nad.S.  5'»o"'.. 

Y  Orion 

0  Orion.' 


66,5  +  5,7  -11,6 

0,7  +  5,8    +  52,5  -11,6    83.44.35,0 
42,4  +  3,6    +  66,1  -11,6    90.22.32,1 


1897. 

Microm. 


Noms. 


Lect. 


20S 


Correct.    Dist.  appar. 
Réfr.    decoll.       au  pôle  N. 


Mars  23.  —  Obs.  Oltrauarb  et  J.  Chatelu. 


E  Orion 

Ç  Orion .... 
a  Orion .... 
6  Cocher . . . 
8P.0.-P 
7)  Gémeaux. 
(A  Gémeaux. 
Y  Gémeaux . 

Sirius 

0  Gémeaux . 
5iH.C.«... 
Nad.S.8»'5o'" 
a  Céphée  I  » 
7504  B  —  I* 
P  Céphée  I  « 

0  Lion 

e  Lion 

fiLion 

Tz  Lion 

u»  Hydre... 
Régulus.... 
;  Céphée  1 8 
X  Gr.  Ourse 

Y*  Lion 

p  Lion. .... 
a  Gr.  Ourse 
^  Gr.  Ourse 
ô  Lion 


82i3B  — P 
Y  Céphée  I  » 
Nad.N.  i2*'i! 
Pol.  I  — R»o 
Pol.  I  — D" 
PoL  I-R" 


m 


12*7 

+ 

3,1 

+ 

68*2 

r 

55,2 

+ 

1,4 

+ 

70,0 

—  1 1  , 

5,9 

+ 

0,9 

+ 

5o,4 

—  11, 

32,4 

+ 

2,8 

+ 

11,8 

-I I  , 

32,8 

+ 

4,a 

— 

56,2 

—  II, 

28,8 

+ 

2,5 

+ 

28,2 

—  11, 

42,6 

+ 

3,0 

+ 

28 , 2 

-1  1  , 

19,9 

+ 

0.7 

+ 

36,2 

—  1  I  , 

49,8 

+ 

4,6 

+  1 

124,0 

—  II, 

42,6 

+ 

0,9 

+ 

i5,o 

—  Il 

2,4 

+ 

3,2 

— 

45,2 

—  1 1  , 

63,3 

+ 

2,2 

—  II, 

3i,i 

+ 

6,9 

— 

i48,3 

—  1  1  , 

35,8 

— 

0,2 

— 

56,5 

— I  1  , 

16,7 

+ 

2,2 

- 

io3,4 

—  II, 

0,1 

+ 

3,1 

+ 

45,6 

—  II 

2,6 

+ 

4,8 

•¥ 

26,3 

—  11, 

25,7 

+ 

2,6 

+ 

23,6 

—  II, 

20,2 

+ 

4,3 

+ 

48,7 

—  1  I  , 

38,7 

+ 

1,5 

+104,9 

—  II 

28,6 

+ 

2,4 

+ 

42,3 

—  II 

53,1 

+ 

2,0 

— 

190,6 

-l  I  , 

28,6 

+ 

1.7 

+ 

5,5 

—  II, 

8,0 

+ 

3,1 

+ 

3l,2 

—  II, 

3o,o 

+ 

3,2 

+ 

46,5 

—  Il 

9,0 

+ 

3,4 

— 

i3,8 

—  II 

52,3 

+ 

2,4 

+ 

3,8 

-I I 

38,2 

+ 

0,4 

+ 

3o,3 

-I  1  , 

36,6 

+ 

3,7 

— 

56,3 

-I  f  , 

6,3 

+ 

5,8 

— 

79,2 

—  Il 

63,6 

+ 

3,3 

—  1 1 

2,8 

- 

1,4 

- 

52,5 

—  11 

56,1 

+ 

5,5 

- 

52,5 

—  II, 

5,0 

+ 

1,1 

— 

52,5 

—  Il 

6  91 .16.  5,1 

6  91.59.51,1 

6  82.36.43,0 

6  52.47.29,3 

6  3.23.40,3 

6  67. 27. 4», 6 

6  67.23.55,1 

6  73.30.43,1 

6  106.34.36,4 
6    55.54.44,3 

6  2.47.   1,9 

9 

8     27.51.16,9 

8  3.23.33,4 

7  19.53.41,3 
7  79.38.29,6 
7  65.45.11,5 
7  63. 30.34, 2 
6  81.27.51,9 
6  102.34.  9,6 
6  77.31.55,7 

32.i8.3i,8 
46.34.20,3 
69.38.24,2 
80.10.  0,5 
27.41 -39,6 
44-56.41 ,8 
68.54.56,1 
3.15.35,5 
12.56. 3o, 5 


1 . i4.i3,4 
1 . 14. i3,8 
1. 14.  i3,o 


Mars  24.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 

Nad.S.  5»'3o'".  62,5  +  2,3                 -10,8 

Y  Gémeaux...  20,4+1,5  +36,4  -10,8  73.30.43,8 

Sirius 48,3  +  4,2  +124,8  -10,8  106. 34. 36, 9 

0  Gémeaux...  43,1  +  2,2  +  i5,i  -10,8  55.54.44,5 

Nad.N.9'»o™..  63,8  +  4,0                 -10, 5 

a  Hydre 42,2  +  2,6  +  88,6 -10, 5  98.12.56,0 

0  Lion 58,7  +  2,2  +  45,8  -10, 5  79.38.30,4 


19  Mahs. 
6  -o,o3  0,83 

21  Mars. 

3  -1,17  I , 08 
3  +1, i3  I ,o5 


'  6  0,00  0,83 
'  6  -o,o3  o,83 
'    6    0,00  0,83 


23  Mars. 

'  i3  -0,01  2,00 
'  i3  0,00  2,00 
^    6    0,00  0,83 


23  Mars. 

*  i3    0,00  2,00 

*  6    0,00  0,83 

*  6-0,11  0,83 


23  xMars. 

''    6  -0,01  0,83 

•'  12  +o,o3  2,00 

•    6    0,00  0,83 


23  Mars. 


»• 


12-10,92  2, 1 2 
"  i3+  o,o3  3,00 
*^  i3+ii,o3  2,00 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.27 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.  Lect.      2o^        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 

Mars  24.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelv. 


£  Lioo 59,0 

uLion 25,5 

"Lion 19,4 

j»  Hydre 37,5 

Régolus '26,7 

XGr.  Ourse..  28,5 

3»iCarr.P.  35,6 

pLion 3o,o 

37  Sextant...  38,2 

•}Gr.  Ourse..  47,6 

oLion 38,4 

0  Coupe 52,4 

jLion 39,2 

?J-ion 58,1 

-Vierge 18, 5 

0  Vierge 23,3 

.Vad.S.i2*3o'".  66,2 


p 
+2,2 

+3,0 

+3,8 

+2,6 

+  1,1 

+2,3 

+6,3 

+4,9 
+2,7 

-1,3 
+1,6 

+',9 
-0,2 

■»^i,9 
+1,2 

+0,8 
+6,9 


+  26,4  - 
+  23,8  - 

+  49,0  - 
+io5,7  - 
+  4*^,6  - 
+  5,5  - 
-  59,0  - 
+  46,9  - 
+  52,0  - 
+  3,8  - 
+  3o,5  - 
+îi3,6  - 
+  66,9  - 
+  38,7  - 
+  5i,7  - 
+  48, o  - 


0,5 

0,4 
0,4 

0,4 

0,3 

0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 


65.45.11 ,8 
63. 3o. 35,1 
81 .27.53,1 

102.34.  9,3 
77.31. 56, 7. 
46.34.20,8 
4.24.41,4 
80.10.  0,3 
83.  5.16,6 
44«56.42,o 
68.54.56,4 

104.13.32,8 
90.15.35,0 
74.5i.23,9 
82.48.58,2 
8u . 4 I . 59 , I 


Mars  25.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancbun. 


\ad.N.  lo^'o". 

p  Lion 

3;  Sextant . . . 

/  Lion 

3  Gr.  Ourse  ' . 


63,3 
27,1 
36,8 
17,2 
8,1 


+4,0 

+2,8 

+2,5 

+3,0 
-^4,3 


+  46,9 
+  52,0 

+  44,9 
-  «3,9 


-10,0 
-10,0 


80.  9.59,8 
-10,0  83.  5.i5,6 
-10,0  78.54.47,8 
-10,0    27.41.39,0 


Mars  26.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


Sad.  S.  5*'45'". 

oP.O.  — P  .. 

T,  Gémeaux.. . 

.1  Gémeaux. . . 
\ad.N.  9"  15*". 

;x  Lion 

r.  Lion 

Régulus 

À  Gr.  Ourse. . 

7*  LioQ 

2  Lion 

X  Gr.  Ourse  *. 

/,  Lion 

•v  Gr.  Ourse.. 

?  Lion 

^ Coupe 


62,6 
34,3 

'28,9 
43,7 
66,2 

o-     i 

19,2 

3i,3 
28,8 

28 , 3 

9,5 
8,0 

5o,4 
40,7 
56,4 


+2,2 

+6,4 
+2,7 
+4,0 
+5,1 
+3,8 

+2,3 

-^4,5 
+1,8 
+2,2 
+1 ,0 
+4,2 
+5,2 
+0,5 

+2,9 
+3,0 


-  3>,7 
28,0 

27,9 


+  28,0 


+  23,4 

+  48,3 

+  4^,0 

+.  5,4 
+  3i,o 

+  46,3 
-  «3,7 
+  49,6 
+  3,8 
+  3o,i 
+112,1 


,1  3.23.39,9 

,1  67.27.41,9 

,1  67.25.55,3 

,8 

,8  63 

,8  81 

,8  77 

,8  46 

,8  69 

,8  80 

,8  27 

,8  82 

,8  44 

,8  68 

,8  io4 


.3o.34,4 
. 27 . 52 , 2 
.31.55,8 
.34.20, I 
.38.23,6 
.10.  0,4 
.41.39,0 
.  6.39,8 
.56.4i ,4 

.  i3.32,6 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      2o\        Réfr.    decolL     au  pôle  N. 


Mars  26.  —  Ob9.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


»  p 

83  Lion 7,2  +4,8 

8213  B  — P..  39,2  +6,1 

u  Lion 45,5  +4,5 

YCéphéel*..      8,9  +8,1 

p  Lion 0,5  +3,1 

Y  Gr.  Ourse*.  3o,4  +4,7 

ir  Vierge 24,7  +6,0 

0  Vierge 26,9  +3,5 


+  57,8  - 
-56,1  - 
+  66,1  - 

-  79,0  - 

+  38,2  - 

-  5,5  - 
+  5i ,0  - 
+  47,3  - 


,8 
,8 

,8 
,8 
,8 
,8 
,8 
,8 


86.25.47,2 
3.15.35,7 
90. I 5. 34, 2 
i2.56.3o,6 
74.51.22,9 

35.44.  7,8 
82.48.57,2 
80.41  57,6 


Mars  28.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatklu. 

Nad.  S.9»'3o*".  63,3  +1,7                 -12,3 

Nad.N.  ii*'o".  63,2  +2,0                -»i,9 

P  Lion 0,3  +1,5  +37,2-11,9    74.5i.23,2 

it  Vierge 22,6  +1,9  +49,7-11,9    82.48.57,8 

0  Vierge 29,7  +4,o  +46,1-11,9    80. 41. 58, 5 

4i65B» 53,7  +1,7  -46,0-11,9       1.43.53,5 

8  Corbeau —  6,5  +2,4  +118,1  -11,9  105.56.49,2 

/Vierge 8,7  +2,9  +77,2-11,9    95.16.10,0 

Mars  29.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  (Chatelu. 

Nad.  S.  5''3o™.  63,2  +4,9                --9,0 

»           .  63,2  +4,9                 -  9,0 

oP.  0.— I»..  32,9  +5,4  -  56,2  -  9,0      3.23.38,8 

Ti  Gémeaux...  28,0  +3,9  +28,2-9,0    67.27.42,1 

(JL  Gémeaux...  39,5  +2,3  +  28,2  -  9,0    67.25.55,3 

Y  Gémeaux...  19,4  +2,3  +  36,2  -  9,0    73.30.43,7 

Sirius 45,2  +3,2  +124,1  -9,0  106.34.35,9 

6  Gémeaux...  42,0  +3,i  +  i5,i  -9,0    55.54.44,2 

5i  H.C* 1,1  +3,1  -  45,3  -  9,0      2.47.  3,1 

3o5  Piazzi  Vl**.  9,7  +1,9  +20,1  -9,0    60.29.17,7 

Y  Gr.  (]lhien . .  i5,5  +3,9  +118,4  -  9,o  105.28.59,9 
8DragonI».,  37,2  +6,6  -115,2-9,0  22.3i.34,2 
X  P.  0.  —  I*..  38, o  +3,4  -51,9-9,0  I.  1.27,1 
Nad.N.9*'25"'.  60, 3  +2,3                 -  8,8 

»  .60,3+2,4  ~  8,7 

fx  Lion 23,8  +4,0  +23,6-8,7    63.3o.33,9 

iT  Lion 16,2  +3,0  +48,7-8,6    81.27.52,2 

u'Hydre 37,7  +4,2  +104,9-8,6  102.34.  8,6 

Régulus 27,7  +4,5  +42,3-8,5    77.31.55,7 

ÇCéphéel^..  52,7  +4,3  -190,8-8,5    32.i8.3i,5 

X  Gr.  Ourse.  27,3  +4,0  +    5,5-8,5    46.34.19,7 

p  Lion 27,5  +4,1  +46,6-8,5    80.10.0,1 


Mars  24. 
'  i8  -o,ia  •j,32 

Mars  25. 
'    6  -o,o3  o,83 


Mars  26. 

*  i3  -0,02  2,00 

*  6  -0,01  0,83 
'  i3    0,00  2,00 

*  6    0,00  0,83 


Mars  26. 
^    6    0,00  0,83 

Mars  28. 
*  14  +1,61  3,95 


Mars  29. 

*  i3    0,00  2,00 

*  i3  -0,09  2,00 
'  6    0,00  0,83 

*  i3    0,00  2,00 


Mars  29. 
*    6    0,00  0,83 


B.28 


GRAND  INSÏRUMEiNT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Microiîi. 


Noms. 


Lect. 


20^ 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Mars  29.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

ff                 P                       u                H  O        I        n 

37  Sextant...  36,6  +4,3  +31,7-8,4  83.  5. 14, 8 

/Lion 16,6  +3,7  +44,6-8,3  78.54.47,9 

a  G  r.  Ourse*.      4,4  +',8  -  1 3, 8  -  8,2  27.41.38,7 

4^  Gr.  Ourse..  47,7  +ï,5  +    3,8-8,2  44'56.4i,2 

0  LioD 35,7  +^,3  +  3o,3  -  8,2  68.54.55,7 

83  Lion 3,2  +4,6  +58,i-8,i  86.25.47,4 

8213  B— P..  33,5  +3,8  -56,4-8,1  3.i5.35,8 

0  Lion 40,6  +3,2  +66,5-8,1  90.15.34,6 

yCéphéel*..       2,9  +5,2  -  79,5  -  8,1  i2.56.3o,5 

Y  Gr.  Ourse  *.  24,7  +3,3  -    5,5  -  8,0  35.44-  7,^- 

TT  Vierge 17,0  +4,0  +  5 1, 3  -  8,0  82.48.55,6 

9  Vierge 23,6  +3,6  +  47,<>  -  7,9  80. 41. 58, 3 

pCassiop.no.  14, "2  +6,8  -181,3-7,9  3i.25.  2,7 

4i65B»> 5i,o  +4,4  -47,4-7,9  1.43.53, 4 

Nacl.S.i2»'45'".  64,1  +7,1  -7,7 

»  .  64,1  +7,»  -  7,7 

PoL  P* 47,7  +2,6  -52,6-7,7  i.i4-i6,o 

Mars  31.  —  Obs.  Oltramabe  et  Lancelin. 

Nad.S.9M5".  62,9  +6,3  -7,2 

Régulus 26,9  +4,3  +41,6-  7, ■>'  77.31. 5), 8 

ÇCéphéeP..  47,6  +5,3  -187,5-7,2  32. 18. 33, i 

XGr.  Ourse..  23,9  +3,9  +    5,4-7,2  46.34.19,6 

p  Lion 26,6  +3,8  +45,7-7,2  80.  9.59,9 

37  Sextant...  36,5  +3,6  +  5o,7  -  7,2  83.  5.i5,6 

/Lion i3,4  +0,9  +43,7-7,2  78,54.47,7 

aGr.  Ourse^.       1 ,5  +2,1  -  i3,')  -  7,2  27.41.37,8 

ÂYril  2.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 

0  Gémeaux...  37,3  +i,3  +  i5,2  -  6,5  55.54.43,9 

3o5  Piazzi  VI*'.      6,4  +i,i  +  îto,3  -  6,5  60.29.17,9 

0  Dragon  I'..  34,2  +3,9  -[17,0-6,5  22.31.34,7 

0  Dragon  P..         »  +2,0  -117,0-6,5  22.31. 35, o 

P  Petit  Chien.  32,5  +1,7  +  49,4  -  6,5  81. 3o.  12,6 

a  Gémeaux...  5i,3  +o,5  +  17,5  -  6,4  57.53.    1,1 

Nad.S.9"45'".  60,1  +4,3  -6,4 

»  .  60,0  +4,4  -  6,:î 

TcLion 10,7  +0,8  +  49,1  -  6,4  81.27.51,5 

u' Hydre 3i,2  +i,3  +106,0-6,4  102.34.  8,3 

ÇCéphéeP..  5o,6  +1,4  -193,0-6,3  32.i8.3i,i 

p  Lion 22,5  +2,2  +47,3-6,1  80.10.0,1 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.  Lect.       20^        Réfr,    decoll.     au  pôle  N. 

Avril  2.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Cii.\telu. 


P  Gr.  Ourse  *. 
^  Gr.  Ourse. . 

B  Lioui 

Na(I.N.ii*'5o'". 


ID,  1 
43,7 

3i,7 
59,5 

59,4 


+0,1 

+1,8 
+  1 ,5 
+4,8 

+4,8 


8^3 

3,9 
3o,8 


-  5,8     33.  4.  0,3 

-  5,6     44*56.39,6 

-  5,5     68.54.54,7 

-  5,4 

-  5,3 


+3,5 

-  a,o 

+3,5 

-  5,0 

+  1,8 

+  49,8 

-  5,0 

81.27.51 ,7 

+2,2 

+107,5 

-  4,9 

102.34.10,2 

+4,6 

+  5,6 

"4,9 

46.34.17,9 

+5,5 

+  47,7 

-  4,8 

80.  9.59,0 

+3,9 

-  8,4 

-4,7 

33.  3.58,5 

+4,6 

-  4,4 

+4,7 

-  4,3 

Avril  5. 

Nad.S.9Mo".  57,8 

»  ^7,8 

Tt  Lion 9,9 

u*  Hvdre 3 1,0 

X  Gr.  Ourse..  22,4 

p  Lion 23, o 

p  Gr.  Ourse  *.  16,0 

Nad.N.  i2»'o"».  58,3 

,>  58,3 


Avril  6.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.S.io*^!  )'".  58,5 

p  Lion 5o,6 

Y  Gr.  Ourse  *.  18, 3 

TU  Vierge 12,7 

0  Vierge 17,9 

P  Cassiopée  I*.  10,0 

4i65  B.3 48,0 

8  Corbeau.. . .  54,6 

/Vierge 55,5 

Y*  Vierge. ...  22,9 

Nad.N.  »3»'o'".  58,3 

»  55,2 

Pol.  P 12,4 


Avril  8.  —  Obs.  Lvncelin  et  J.  Chatelu. 


+4,0 

-  5,2 

+2,4 

+  39,0  - 

-  4,9 

74.51.21,5 

+2  , 1 

-  5,6  - 

-  4,6 

35.44-  5,3 

+2,6 

+  52,0  - 

-  4,6 

82.48.56,8 

+2,8 

+  48,3  - 

-  4,5 

80.41 .57,5 

+6,0 

-184,0  - 

-  4,5 

31.25.  5,4 

+4,3 

-  48,1  - 

-4,4 

1 .43.50,3 

+3,2 

+123,6  - 

-  4,3 

io5.56.49,t> 

+2,8 

+  80,7  - 

-  4,2 

95.16.  S,.i 

+2,3 

+  69,0  - 

-  4, '2 

90.53.24  ,'i 

+4,9 

-  1,1 

+  1,8 

-  4,0 

+2,1 

-  53,',  - 

-  4,1 

1 .  1 4 . 1 8  J  0 

Nad.N.  lo»»!  5™.  58,3 

»  56,8 

^  Gr.  Ourse..  39,6 

8  Lion 3i  ,2 

8  Coupe 47,^ 

83  Lion 56,7 


+4,2 

-0,6 

+  1,8 

+1,9 

+2 , 2 


+     3,9 
+  3o,9 

+ii4,9 
+  59,2 


4,9 
5,1 

5,4     44.56.38,5 

5.0  68.54.54,5 

5.1  104. 1 3. 34  ,0 
5,i     86.25.47,5 


Mars  29. 

*  6  -0,0.',  o,83 
'  i3    0,00  2,00 

•  6  -o,o3  o,83 
9  6    0,00  0,83 


Mars  29. 

'«  6  -0,07  0,83 
'•  i3  +0,01  2,00 
*^  i3  +0,01  2,00 


Mars  31. 

'    f)  -0,02  0,83 
'    6  -(),o3  0,83 


Avril  2. 

»  5-1,16  1,48 

-  5  +1,37  I ,32 

s  6  +0,28  1,63 

♦  6  +0,28  I ,58 


Avril  5. 
'    7  -0.37  2,^7 


AvRa  6, 

*  6    0,00  0,80 
'    6    0,00  o,83 

*  i3    0,00  2,00 

*  i3    0,00  2,00 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.29 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


ao^ 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Avril  8.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


S2I3B-P..  27,1 

YCéphéel'..  56, o 

^  Lion 5o,4 

r  Vierge 12, a 

0  Vierge 17,4 

.ii65B» 46,0 

0  Corbeau....  54,6 

Xad.S.i2''5o'".  57,7 

58,7 
N.I-R*...       6,9 

Poi.I-D5...  44,3 
PoI.]-R«..      8,1 

Avril  11. 

Xad.S.io''i5".  59,1 

»  59,1 

3;  Sextant...  32,3 

/LioD .  II  ,4 

pGr.  Ourse  *.  12,1 
^  Gr.  Ourse  -.        » 

iGr.  Ourse..  42,2 

oLion 3i,9 

of^ape 49,0 

83  Ijon 57,9 

8ii3B  — P..  3o,i 

rCéphéel*..  58,1 

3  Lion 53,7 

r  Vierge i4,4 

0  Vierge 19,7 

4i65B» 47,5 

0  Corbeau. . . .  56,6 

.\ad.S.i2*»45™.  57,8 

»  59,9 

^  Vierge 3o,2 

61  Vierge. ...  3 1,1 

Pol.I  « 43,3 


+2,0 
+2,5 
+  1,2 

+1,5 
+1,8 
+1,2 
+3,3 
+3,0 

*4:3 

+  1,6 
+2,1 
+3,1 


-  57,5 

-  81,0 
^  39,2 
+  52,3 

+  48,5 

-48,4 
+124,2 


-53,7 
-53,7 

-  53,7 


5,1  3.1 5. 38, 9 

5,1  12.56.33,4 

5.1  74.51.22,4 

5.2  82.48.57,1 
5,2  80.41.57,6 
5,2  1.43.50,4 
5,2  io5.56.49,2 

5,4 


+2,2 

+2,5 
+2,1 

+  1,7 
-0,2 

— rt    '^ 


+0 


ï  / 


+1 ,6 
+2,6 
+2,6 

+4,1 

+3,9 
H-4,4 
+a,4 
+3,0 
+2,7 
+3,3 
+1,4 
+3,9 
+3,9 

+  »,9 
+1 ,3 


52 ,6 

45,4 

8,4 

8,4 

3,9 
31, o 


-5,1 

-  5,2 

-5,a 

-  5,2 


7,6 
7,3 
7,4 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 


i.i4.i8,4 
i.i4.i7,6 

1.14.17,7 


83.  5.14,7 
78.54.46,5 
33.  3.56,6 
33.  3.56,4 
44.56.37,5 
68.54.53,3 


+ii5,4  -  7,2  104. i3. 33, 6 


+  59,4 

^  é  ï  / 
-    81,3 

+    39,3 

+  52,4 
+  48,6 
-  48,5 
+124,6 


+  80,2 
+i35,o 
-  53,9 


7,2  86.25.46,4 

7,2  3.15.39,9 

7,1  12.56.35,0 

7,1  74.51 .20,6 

7,1  82.48.56,5 

7,0  80.41.57,0 

7,0  1.43.48,5 

7,0  105.56.49,9 

77I 

6,7 

6î9  94.59.38,5 

6,9  107. 44 «36,3 

6,9  ï-i4.i9w 


AttU  13.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


Nad.S.io*'o" 


À  Gr.  Ourse 


Lion 


î-  Sexlanl  . 
vHvdre 


^7,9 
61,4 
25,4 
5,5 
38,5 
5o,8 


0,0 
+3,8 

+4,5 

+4,8 

+5,5 
+5,1 


5,4 
3i,i 

5i,4 
119 


-  8,5 

-  8,3 

-  8,4 

-  8,5 


)  - 


8,5 
8,> 


46.34.17,4 

69.38.22,9 

83 .  5 . I 5 , 2 

105.39.35,7 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.       20'.        Héfr.    decolL     au  pôle  N. 


ÂTiil  13.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Cii.\telu. 


a  Gr.  Ourse  '.  i  ,5 

^  Gr.  Ourse..  46,2 

8  Lion 37,2 

8  Coupe 56, o 

8213  B  — P..  33,8 

u  Lion 4^)3 

YCéphéel»..  56,2 

^  Lion 54,1 

i83oGroomb.  43,1 

7c  Vierge 18,8 

0  Vierge 21,6 

Nad.N.i2»'45™  59,3 

»  62,3 

PoLI— R*..  i3,o 

PoLI  — D5..  46,3 


p 

+3,7 
+2,8 

+4,0 

+3,1 

+8,2 

+  »,9 
+3,0 

+1,8 

+0,8 

+3,3 

+  1 ,5 

+1,0 

+4,1 

+1,8 

+3,6 


i3,7 

3,8 
3d,2 

112,3 

56,2 
66,1 

79,1 
38,3 

10,5 

5i  ,0 

47,4 


5^,4 


8,6    27.41.34,7 

8.6  44.56.38,1 

8.7  68.54,53,9 
8,7  104. 13.35, 4 
8,7      3.15.40,3 

90.15.34,7 
12.56.35,2 

74. 5l .21 ,0 

5 1.32. 4 3,  i 
82.48.56,9 
80.41.57,3 


8,7 

8,7 

8,7 
8,8 

8,8 

8,9 
8,9 
9,0 
8,9 
8,9 


1.14.19,8 
1.14.19,5 


Avril  15.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.S.io''i5'".  58,5 

»  59,1 

p  Lion 22,7 

37  Sextant  ...  32,4 

V  Hydre 4^,^ 

a  Gr.  Ourse  *.  0,7 

^  Gr.  Ourse. .  46,9 

0  Lion 3i,8 

0  Coupe 49,6 

83  Lion 59,3 

8213  B  — P..  3o,i 

u  Lion 38, 1 

YCéphéel»..  58,2 

p  Vierge 42,9 

Y  Gr.  Ourse  *.  23,9 

71  Vierge 14,8 

0  Vierge 18,8 

3  Cassiopée  I  i^.  14,9 

4i65  B  « 5i  ,0 

8  Corbeau. ...  55,7 

/  Vierge 58,6 

Y*  Vierge 26,  i 

PoLI  — R"..  fr5,4 

Pol.I  — D  8..  48,7 

PoLI  — R»..  i3,2 

Nad.S.  i3"5o'"  58,7 

»  60 , 2 


+0,9 

+1,9 
+1 ,3 

+1,4 
+1,8 

+3,4 

+4,8 
+0,2 

+2,5 


-  8 


+2 


,/ 


+3,7 

+2,5 

+2,8 

+2,5 

+5,8 
+2,1 
+  1 ,6 
+6 ,  i 
+4,8 
+  1 ,6 

+  1,9 
+2,7 

+5,4 

+5,9 

+4,9 

+  »,9 

+3,8 


+  47,7 
+  52,9 

+122,9 

-  i4,i 
+  3,9 
+  3i  ,1 
+  m5,7 
+  59,6 

-  57,9 
+  68,2 

-  81,5 
+  62,3 

-  5,6 
+  52,6 

+  48,9 
-186,2 

-  48,7 

+125,1 

+  81,7 
+  69,8 

-  54,1 

-  54,1 

-54,1 


8 
8 
8 

7 

7 

I" 

/ 

/ 

n 
/ 

/ 

1^ 
/ 

/ 

7 
7 

7 

/ 
J 

/ 

'/ 

/ 

_^ 
/ 

'/ 

-7 


3 

9 
I 

o 

o 

9 

9 

9 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


6 
5 
5 

4 
4 
4 


80.  9.59,6 

83.   5.I5.I 
105.39.34 
27.41.34 
4Î.56.37 
68.54.54 

ioi.i3.34 

86. 25. 47 

3.  i5.4o 

90. i 5. 34 
12.56.34 
87.39.33 
35 .44 .  3 
82.48.56 
80.41.57 
3i.25.  6 

1.43.49 
io5.56.5o 

95.16.  9 

90.53.24 

1 .  14  «''^ 

1.14.19 

1.14. 20 


5 
6 
o 
o 
3 
3 
8 

4 
9 

9 

8 

o 
o 
o 
6 

/ 

6 

T 
/ 

8 


Avril  8. 

'  10  -K>,o7  î,77 
'    8  +0,09  1,97 

*  10  -0,93  2.53 

*  ïo  -7,40  3,3o 

*  10  -0,6-3  ^,63 


Avril  8. 
•  10  +6,55  3,58 

Avril  11. 

'    3  -I ,01  0,90 
2    3  +0,93  0,88 


Avril  11. 

*  II  +0 , o4  3 , o3 

*  8    0,00  2,00 

*  10  -0,79  2/47 

*  10  -0,39  2,93 


Avril  13. 

'     6    0,00  0,83 
^  i3  +(),3o  o,83 

*  6  +o,<)3  0,83 

*  12  -7,98  2, 10 

*  i3  -0,02  2,00 


Avril  15. 

*  ^)  0,00  0,83 
'  i3  0,00  2,02 
'  6  -0,04  0,83 
^    6    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 


Avril  15. 

•  i3  0,00  2,00 
'  12  -9,o5  1,97 
'  i3    0,00  2,00 

*    I2    +8,93    «,<)(> 


B.io 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


ao*. 


Correct.    Dist.  app. 
Kéfr.    de  coll.     au  pôle  N. 


Avril  20.  —  Obs.  Oltramarb  et  Lancelin. 

Nad.  S.  7''i5'"  69,6  +2,4  -7,9 

»  60,0  +2,9           ,  -7,8  „     ,      , 

a«  Gémeaux..  55,3  +2,0  +  17,2  -7,8  57.53.   1,8 

Procyon 2,1  -t-3,4  +54,i  -7,8  84.80.44,0 

Pollux i5,9  +2,9  +21,6  -7,8  61.43.25,9 

GÉcrevisse..  46,8  +2,1  +21,8  -7,8  61.54.57,8 

T^  Écrevisse . .  12,5  +1,0  +  3o,6  -7,8  69.12.33,4 

0  Hydre 38, o  +2,1  +  53,i  -7,8  83. 56. 20, 3 

e  Hydre 87,5  +2,0  +  5i,8  -7,8  83.12.18,7 

Nad.S.  io"3o"'  59,4+2,1  -8,0 

»>  59,9  +3,0  -7,6 

/Lion i3,2  +2,1  +44,9  -7,8  78.54.46j9 

a  Gr.  Ourse*.  0,4  +4»6  -  18,9  -7,7  27.41.33,3 

^  Lion 59,1  +2,1  +  5o,3  -7,7  82.  6.38,9 

^  Gr.  Ourse..  4^,7  +i,7  +    3,8  -7,7  44.56.36,5 

S  Lion 33,1  +1,9  +  3o,5  -7,7  68.54.53,2 

0  Coupe 53,0  +4,1  +ii3,5  -7,6  104. i3. 33, 7 

83  Lion 0,8  +3,2  +58,4  -7î6  86.25.47,3 

82i3B  — I*..  28,0  +4,0  -56,8  -7,6  3.15.41, 3 

i)  Lion 39,8  +3,2  +66,8  -7,6  90.15.34,7 

YCéphéeP..  56,4  +3,8  -80,0  -7,6  12. 56.35,6 

P  Lion 53,2  +2,7  +88,7  -7,6  74.51.20,7 

Y  Gr.  Ourse  *.  19,5  +3,6  -    5,5  -7,6  35.44.  '^^^ 

ir  Vierge 17,1  +4,1  +  5i,6  -7,6  82.48.56,8 

0  Vierge 20,6  +3,-*  +47,9  "7»^  80. 41. 56, 4 

^Cassiopéei^.  7,6  +3,7  -182,6  -7,5  3i.a'>.  7,2 

4i65B« 47,9  +5,2  -47,8  -7,5  1.43.46,5 

0  Corbeau  .. .  i,3  +4,5  +122,6  -7,5  io5.56.5o,8 

/Vierge o,3  +2,9  +80,1  -7,4  95.16.9,0 

Y*  Vierge 27,1  +2,8  +68,5  -7,4  90.58.24,8 

Pol.  P 4'',3  +1,8  -58,1  -7,3  1.14.20,8 

Nad.  S.  i3"4o™  59, 1  +2,9  -6,9 

»  59,7  +3,1  -7,4 

Avril.  23. 

Nad.  S.  7»' 80"  58, o  +0,1  -8,6 

»  61,4  +3,8  -8,3 

P  Écre visse . .  18,8  +2,9  +46,6  -8,5  80.29.52,6 

r 

7)  Ec revisse . .  i3,5  +1,6  +  3o,3  -8,5  69.12.82,9 

0  Hydre 88,7  +1,8  +52,6  -8,5  83.56.20,o 

e  Hydre 4'*,i  +5,4  +  5i,3  -8,5  83.12,18,7 

a  Ecrevisse . .  i»,i  +4,8  +4^,2  -8,5  77.44.42,0 

8097  B 6,0  +f,o  +  10,0  -8,5  5i.  8.  5,9 

X  Ecrevisse . .  36,6  +2,5  +  44,i  -8,5  78.55.  8,4 

Nad.S.  ii^iS"  58,6  +0,7  -8,5 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      20^        Réfr.    decoll.     aup61eN. 


Avril  23.  —  Obs.  Oltrahare  et  Langelin. 

w  p                           »                  »                    o         f         «f 

u  Lion 40, 4  +2,5  +66,1  -8,5    90.13. 34, 4 

P  Vierge 46,2  +3,3  +60,4  -8,5    87.89.88,8 

Y  Gr.  Ourse*.  21,4  +5,3  -    5,5  -8,5    85.44.   i,5 

ic  Vierge 17,4  +3,o  +5i,ï  -8,5    82.48.56,3 

r^  Vierge 4,2  +8,2  +65,9  -8,5    90.  5.57,4 

0  Corbeau 4,6  +4,7  +121,4  -8,5  io5.56.5i,7 

/Vierge 3,5  +3,8  +79,8  -8,5    95.16.9,5 

Y*  Vierge....  29,6  +8,2  +67,8  -8,5    90.53.24,6 

YCassiopéel*.  82,1  +8,9  -i65,3  -8,5    29.50.26,6 

{jtCassiopéel».      6,5  +2,5  -288,6  -8,5    35.35.  3,8 

6  Vierge 82,9  +3,i  +78,6  -8,5    94.59.88,9 

P  Chevelure..      4,3  +8,7  +21,5  -8,5    61. 36. 12, 5 

61  Vierge 4^^,^  ^b^i  +182,1  -8,5  107.44.37,7 

Pol.I* 44,0  +5,7  -52,6  -8,5      1.14.13,6 

Ç  Vierge 33, o  +2,0  +66,0  -8,5    90.  4.^^7,5 

25Ch.dech.  .       4,6  +1,9  +  12,8  -8,5    53. 11.  6,1 

m  Vierge o,5  +i,3  +88,7  -8,5    98.11.18,4 

TjGr.  Ourse*.  46,8  +1,9  -     1,0  -8,5    40.10.84,6 

Tf)  Bouvier....      3,i  +1,1  +  88,2  -8,5    71.  5.26,2 

x  Vierge 55,5  +4,5  +61,4  -8,5    87.57.42,9 

Avril  24.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

Nad.N.7''2o'».  62,3  +5,2  -7,8 

»         ...  59,5  +2,9  -7,4 

Pollux i5,o  +2,3  +21,4  -ifi    61.43.25,6 

P  Ecrevisse . .  19,8  +4,1  +46,7  -7,6    80.29.58,5 

7)  Ecrevisse  . .  14, 4  +3,2  +80,4  -7,6    69. 12. 33, -a 

8  Hydre 4i»3  +5,2  +52,7  -7,6    88. 56. 20, 3 

e  Hydre 40,8  +4,2  +  5i,4  -7,6    88.12.19,0 

a  Ecrevisse . .  i3,o  +4,4  +4^,3  -7,6    77.44.4^»,^ 

8097  B 5,9  +1,7  +  10,0  -7,6    5i.  8.  6,1 

xÉcrevisse..  34,3  +1,1  +44»^  -7,6    78.55.   8,5 

a  Lynx 12,1  +0,7  +14, 3  -7,6    55. 10. 17, 5 

Nad.N,  io''45'"  60,0  +3,3  -7,5 

»  58,5  +2,0  -7»'^ 

4;Gr.  Ourse..     43, o  +2,4  +    3,8  -7,8    44.56.36,6 

8  Lion 35,3  +4,1  +  3o,3  -7,8    68.54.53,5 

8  Coupe 56,7  +5>3  +112,8  -7,4  104.18. 35, 8 

83  Lion a, 3  +4,4  +58,i  -7,4    86.25.47,5 

82i3B  — P..     28,9  +6,8  -56,4  -7,4      3.i5.4a,6 

u  Lion 40,6  +3,4  +66,4  -7,4    90.15. 35, o 

YCéphéelV.     58,8  +8,2  -79,4  -7,4     12.56.86,7 

P  Vierge 4*^,7  +'1»  +60,7  -7,4    87.89.83,9 

Y  Gr.  Ourse '.     17,2  +1,9  -    5,5  -7,4    35.44.    1,7 

x  Vierge 16,6  +2,9  +  5i,3  -7,4    82.48.56,9 


Avril  20. 
'    6    0,00  0,83 

•  10  +0,^4  i,5o 
^    6    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 


Avril  20. 

*  6    0,00  0,83 

*  i3    0,00  a, 00 


0,00  3,00 


Avril  23. 

'  6  0,00  o,83 

'  6  0,00  0,83 

'  6  0,00  o,83 

*  i3  0,00  2,00 


Avril  23. 
'    6    0,00  0,83 

Avril  24. 
'  i3  -o,o3  2,00 


Avril  21. 

'    6  -o,oi  o,83 
'    6  ^,02  o,S3 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


Noms. 

ATril24. 

0  Vierge 

^Cassiopéel^. 

4i65B» 

0  Corbeau.... 

/Vierge 

YCassiopéel*. 
fiCassiopéeP. 

0  Vierge 

6i  Vierge 

Pol.M 

J  Vierge 

m  Vierge .... 
Nad.  N.  14"  o" 
» 

Avril  25. 

.Vad.  S.  io''45™ 
À  Dragon  »... 
/  Dragon  *. . . 

j  Lion 

P  Lioa 

•;Gt.  Ourse  5. 
iGr.  Ourse  *. 

r  Vierge 

0  Vierge 

4i65B« 

c  Corbeau.. . . 
iCassiopéel*. 
^Cassiopéel'. 

0  Vierge 

^  Vierge 

rti  Vierge  - 

Pol.— I» 

;  Vierge 

m  Vierge  .... 
T,  Gr.  Ourse. . 
Nad. S.  i4'»ao"' 

Avril  27 

Xa(l.N.ii«'45" 

».  Vierge 

î  Corbeau .... 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      2ol^.        Réfr.    decoll.     au  p61e  N. 

—  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatblo. 


2d,3 

6,8 

46,8 

3,o 
29,7 

4,1 
29,0 

36, o 

39,6 
33,4 
2,2 
61,3 
58,6 


+2,1 
+5,0 
+5,1 
*4,6 

+3,9 
+  1,3 
+1,1 
+0,2 

+2,4 
+2,0 
+3,1 

+4,0 

•^4,3 

+  1,7 


»                        B  o 

+  47,6    -7,4  80. 

-181,4     -7,4  3i. 

-  47,5    -7,4  I. 

+121,9    -7,4  io5. 

-7,5  95. 

-7,5  29. 

-7,5  35. 

-7,5  94. 


+  79,6 
-166, î 

-239,8 

+  79,0 
+i32,7 

-  52,8 

+  66,3 

+  89,0 


■7,5  107. 

-7,5  I. 

■7,5  90. 

7,6  98. 

-7,7 
■7,6 


41.57,1 

25.  7,9 
43.46,0 
56.51, 8 
16.10,1 
50.26,3 
35.  5,1 
59.39,3 
44.37,7 
i4<23,6 
4.28,0 
11.18,5 


—  Obs.  Lancelin  et  J.  Cbatblu. 


60,0+3,3  ~7,4 

32,2  +2,0  -  22,0  -7,3 

»  +1,6  -  22,0  -7,3 

39.8  +2,6  +  65,9  -7,3 

54.1  +2,9  +  38,1  -7,2 

16.2  +2,5  -     5,5  .-7,2 
»  +2,4  -    5,5  -7,2 

16,5  +2,9  +  5o,9  -7,2 

22,2  +3,9  +  47,2  -7,2 

44,1  +3,7  -  47,0  -7,2 

4.2  +4,7  ■»'i2o,8  -7,2 
9,9  +9,4  -212,3  -7,1 

9  +9,6  -212,3  -7,1 

7.3  +4,2  +  57,0  -7,1 
35,1  +4,7  +  78,2  -7,1 

38.9  +3,1  +i3i,3  -7,0 
39,8  +2,5  -  52,3  -7,0 
33,8  +3,0  +  65,6  -7,0 

4,3  +5,9  +  88,2  -6,9 

45,8  +2,2  -     1,0  -6,9 

58,5  •♦■2,4  -6,8 


20.  6.  0,6 
20.  6.  0,3 
90.15.34,7 
74 . 5  i . 2 1 , 2 

3').44<  1,0 
35.44.  1,3 
82.48.56,6 
80.41.57,0 

1.43.45,4 
io5.56.52,o 

34.  1.40,5 
34.  1.41,2 
86.  2. 5 1,9 
94.59.40,4 
107.44.39,1 

I. l{.22,8 

90.  4. ''•S, 3 
98.11.18,6 
40. 10.35, I 


—  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

65,8  +6,0                -10,5 

61,7  +2,2                -10,3 

7,7  +3,6  +  64,9  -*o,4    90-  5.57,6 

7,3  +3,0  +119,4  -10,5  io5.56.52,2 


Microm. 


Noms 


Lect. 


20*. 


B.3i 

Correct.    Dist.  app. 
Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Avril  27.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


/  Vierge 

ce  Cassiopée  1 1 
Y  Cassiopée  I  ' 
Pol.  I  -  R  » . . 
Pol.  I  -  D  *  . . 
Pol.  I  — R».. 
Nad.N.i3''o'". 


8,3  +4,6  +  78,0  - 

6,7  +4,2  -209,9  - 

33,4  +5,0  -162,5  - 

i5,9  -0,7  -  5ï,7  - 

43,9  +4,4  -  5i,7  - 

19,1  +4,4  -  5i,6  - 

60,9  +0,8 

65,0 


+3,  I 


10,5 

95. 16.10,1 

10,5 

34*   1.38,8 

10,5 

29.50.25,6 

10,6 

1 , 1 4 . 23 , 7 

10,6 

1.14.23,6 

10,6 

1 .14.23,0 

10,8 

10,6 

Avril  28.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


Nad.N.8»'o'»..    61, 3 
»  63,  o 


+0,1 


-11,9 


1,9 


-II 


,/ 


0  Hydre 4ï,8  +1,6  +5*2,4-11,8 

s  Hydre 42,2  +2,6  •+  5i,i  -11,8 

t  Gr.  Ourse  . .     19,6  +i,5  +    0,4-11,8 

10,3  +2,3  +  10,0  -II ,8 

63,2  +2,1  -11,8 

65 , I  +4,0  -11,8 

24,9  +5,2  -    7,7  -11,7 

64,9  ■»'3,8  -11,8 


3097  B 

Nad.  N.  II  "30"» 


e  Gr.  Ourse . . 

Nad.  N.  13»"  50"" 

» 


83.56.19,8 
83. 12. 18,0 
41.33.  6,1 
5i .  8.  5,7 


33. 'a8.  59,7 


62,8 


+2,0 


-11,5 


Avril  29.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelix. 

Nad.S.  ii»'4)'"    63,5    +2,0 

64,9 

TQ  Vierge 7,8 

23  Chevelure.  i4,8 

e  Gr.  Ourse  *.  24,9 

Pol.  I— R«..  20,1 

Pol.  I  — R»..  20,1 

Pol.  I  — D*..  45,4 

Mai  i.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


+2,0 

-12,3 

+3,1 

-12,5 

+3,0 

+  65,3  -12,4 

90.   5.. 56, 6 

+3,3 

+  27,4  -12,4 

66.48.25,4 

+5,0 

-    7,7  -12,4 

33.28.59,1 

+2,6 

-    52,1    -12,4 

1 .14.24,0 

+  1,1 

-    52,1    -12,4 

1. 14 -24,1 

+5,0 

-    52, I    -12,4 

1 . 14.25,5 

Nad.  s.  7»"  50*". 

» 
7)  Écrevisse . . 

$  Hydre 

£  Hydre 

t  Gr.  Ourse . . 
X  Écrevisse. . . 
a  Céphée 1 1 . . 
a  Céphée  P  . . 


60.6  +1,5 

62.8  +3,9 

12,5  -0,8  +  3o,5 

38.9  +1,6  +  53,0 
38,3  +1 ,3  +  5i ,7 
18,0  +1,0  +    0,4 

37.7  +3,2  +  44,4 

3o,9  +9,2  -148,4 

»  +9,8  -i48,4 


9,9 
9,6 

9,7  69.12.33,3 

9,7  83.56.19,7 

9,7  83. 12. 18,2 

9,7  41. 53.  7,0 

9,7  78.'>3.  7,9 

9,7  27.51.18,2 

9,7  27.51.19,5 


Avril  24. 

*  6    0,00  o,83 
'  i3  -o,OE   a, 00 

•  6  -K>,o3  o,83 
6  +0,01   o,83 

'   »0   -KJjQ-J    i,5o 


Avril  25. 

*  3  -0,98  0,73 

*  3  +o,5i  0,73 

*  3  -0,9a  0,85 

*  3  +0,96  0,83 

*  10  -0,32  2,42 


Avril  25. 

•  3-0,85  0,90 
''    3  +1 ,06  0,85 

•  9  +0,01  1,33 


Avril  27. 

6      o,«o  0,83 

D      0,00  o,83 

la  -  9,08  I ,83 

i3  +  0,01  a, 00 

8  +10,63  i,'33 


Avril  29. 

I     6      0,00  0,83 

*  II  -10, i5  I ,87 
3    3  -  8,a8  0,33 

*  7  -  3, 5o  1,00 


Mai  1. 

'    3  -0,9a  1,00 
^3+1 ,21   1 ,o5 


B.3a 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


Microm.  'Correct.  '  Dist.  app. 

Noms.  Lect.      20*.        Réfr.    de  coll.     au  pôle  X. 


il.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


a  Hydre 

Nad.S.  g'^ij'" 


» 


P  Lion 

Y  Gr.  Qurse'. 

Y  Gr.  Ourse  *. 

Tz  Vierge 

0  Vierge  

z  Corbeau 

4i65B» 

8  Corbeau 

23  Chevelure . 
aCassiopéoI*. 
YCassiopéel". 
YCassiopéel*. 
Pol.I— R9... 
Pol.  I  — D»o.. 
Pol.  1-Ri'.. 
Nad.S.  13»»  4  5™ 


4i,o 
60,8 

58,9 
5i,8 
10,5 

» 
16,0 
•20, 1 
36,1 

4«,9 

58,5 

5,6 

6,4 

32,8 

» 

9.0,5 

41,8 


p 
+2 , 4 

+3,0 

+1,1 

+0,"2 
-4,0 

-4,4 


+1 


î  / 


•20 


î  / 


» 


y.  Vierge  . . . . 
X  Vierge... . 
p  Bouvier. . . 
Ç  Bouvier  . . . 
Ê*  Bouvier.. . 
a'  Balance. . . 
f  2  Balance. . . 
3  Bouvier . . . 
0  Bouvier . . . 
TT)  Couronne  . 
Ç*  Balance. . . 
7.  Couronne. . 


60,6 

36,4 
3o,9 

40,9 
35,8 

33,0 

18,8 

28,0 

'>'9,9 
14,1 
34,5 
48,3 
24,0 


+  1,0 
+  1 ,5 
+0,3 
-0,6 

+  1,6 

+3,4 
+3,6 

+3,6 
+4,6 

+2,5 

+4,6 
+4,3 
+  1 ,0 

-0,9 
+  1 ,5 

-0,2 

+  3,2 

+2,7 

+1,4 
-0,3 

+  1 ,6 


+  1 


,/ 


+0,8 


88,4  - 


+  38,4 

-  5,5 

-  5,5 
+  5i  ,3 
+  47,6 
+164,8 

-  47-5 
+122,0 

+  ^7,7 
-214,4 
-166,0 

-166,0 
+  52,8 

-  52,8 
+  52,8 


-  94,8  - 
+107,4  - 
+  18,9  - 
+  4o,i  - 
+  22,7  - 

+I20,8    - 

+  99,6  - 
+  8,2  - 
+  i5,7  - 

-^  t9,i  - 
+125,0  - 

+    23,2    - 


9 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

9 
8 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


7    98.12.57,3 


5 

0 

6 


7 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 
8 

o 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


74. 
35. 

35. 

82. 

80. 

112. 

I . 
io5. 
66. 
34 . 
29. 
29. 

I. 

I . 

I . 


99- 
102. 

59. 

62. 
io5. 
100. 

49- 
56. 

59. 

106. 

62. 


5 1 . 20 . 5 
43.59,9 
44.  0,8 
48.56,2 

41. 56. 6 

3.  9,7 
43.44,5 
56. 5i ,2 

48.25,2 

1.39,6 
50.27,4 
5o .  27 , 5 
14.25,5 
14 -24, 5 
14.23,7 


47.57,1 
54.  7,5 
10. 5i ,0 
5o.  4,6 
29 .46,1 
37.  6,5 
59.55,0 
12.27,2 
18.20,3 
20.42, I 
21.41,6 
56.36,9 


Mai  2.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.S.  io'^45"' 
» 

83  Lion 

8213  B— P 

u  Lion 

Y  Céphée I  * 
^  Lion 


64,4  +7,0 

61.8  +4,2 

I ,7  +3,2  +  57,8 

24.9  +'^,9  -  56,1 
39,6  +1,8  +66,0 
52, î  +2,3  -  79,0 
54,6  +3,9  +  38,2 


8,1 
8,3 

8,2 

8,2 

8,2 

8,2 

8,2 


86.25.47,0 
3.15.43,3 

90.16.34,4 
12.56.38,0 
74.61.19,8 


1897. 

Microm. 


Noms. 


Lect. 


20*. 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.    decoU.     au  pôle  N. 


i  2.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


fi  Vierge 49,0 

Y  Gr.  Ourse  3.  20,1 

TT  Vierge 17,2 

0  Vierge 20,2 

P  Cassiopée  I  *  2,1 

4i65B.  5 44,7 

0  Corbeau 1,0 

23  Chevelure.  7,6 

/Vierge 0,4 

a  Cassiopée  I«  6,7 

e  Gr.  Ourse' .  16,9 

[i  Cassiopée  I  •  8,3 

PoLI  — R»...  19,5 

Pol.I  — D*o..  40,3 

Pol.  I  — R»»..  21,2 


p 
+5,0 

+5,1 

+3,0 

+2,1 

+  1,5 

+3,9 

+  »,9 
+0,3 

+0,6 

+2,5 

+  1,0 

+4,7 
+5,1 

+3,3 

+6,2 


+  60,3  - 

-  5,5  - 
+  5i ,0  - 

+  47,4  - 
-180,5  - 

-  47,2  - 
+121,2  - 

+  27,6  - 
■*■  79,2  - 

-2l3,I    - 

-  7,8- 
-238,1  - 

-  62,4  - 

-  62,4  - 

-  52,4 


8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 


87. 
35. 
82. 
80. 
3i. 
I. 


8,2  io5. 
8,2    66. 


8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 


-  8,2 


95. 
34. 
33. 
35. 

vl. 

I. 
I. 


r  rr 

39.35,1 

44.  0,7 
48.56,3 
41.55,9 
25.  9,0 

43.44,6 
66.5i ,0 
48.25,6 

16.  9,7 

1.39,0 

28.69,2 

35.   3,5 

14.26,4 
14.24,5 
14.24,6 


Mai  3.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

Nad.N.ii'*i5™    59,6    +1,3  -9,0 

»  61,3    +3,5  -  8,6 

u  Lion 39,3    +1,9    +66,7-8,8  90.16.34,1 

ri  Bouvier....       1,2    +0,1    +  33,4  -  8,8  71.  6.26,2 

T  Vierge 63',o    +3,3    +61,7-8,8  87.67.41,6 

a  Dragon*...     33, i     +2,4    -  16,7-8,8  26.  8.  4,ô 

X  Vierge..,..     34, o    +2,7    ■»-  94,9  -  8,8  99.47.66,5 

Arcturus 47,8    +2,3    +  32,4  -  8,8  70.17.  8,4 

liai  4.  —  Qbs.  Oltramare. 


Nad.  23'»6o"'..     60,4    +4,9 


-  6,2 


P  Cassiopée  *. .  29,3  +2,8  -    9,9-6,2  31.26.  9,5 

«Cassiopée'..  58,6  +3,2  -    7,2-6,2  34.  1.41,0 

Obs.  Lancelin  et  4.  Ci^atelu. 

Nad.S.  8''2o™.  60,2  +3,4  -7,6 

»  68,3  +1,6  -  7,6 

e  Hydre 36,5  +1,9  +62,2-7,6  63. 12. 18,  4 

iGr.  Ourse..  ï3,9  +0,1  +    0,4-7,6  41. 33.  6,0 

3097  B 6,8  +2,7  +  10,2  -  7,6  5i.  8.  5, a 

a  Céphée I'..  23,6  +4,5  -149,6-7,6  27.61.19,9 

aCéphéel*..  »  +3,2  -149,6-7,6  27.61.19,1 

a  Hydre 39,2  +2,5  +89,1-7,6  98.12.67,1 


Mai  1. 

'    3  -0,97  0,77 

*  3  +0,89  0,75 

*  Il  -1,33  1,67 
®  6  +o,i6  1,87 
■     3  -0,99  0,80 


Mai  1. 

"  3  +i,i3  0,95 
•  10  -8,3a  3,03 
"»  10  -1,94  2,90 

''  10  *5,44  3,98 


Mai  2. 

*  t3  +  0,80  2,00 
^  6  -  0,06  o,83 
^    6      0,00  0,83 

*  6  -  o,o3  0,83 


Mai  2. 

•  6  -  o,o3  0,83 
'  6  0,00  0,83 
"    6  -  o,o5  0,83 

*  i4  -10,27  2,5o 


Mai  2. 
"  i5  +  8,a3  2,5o 

Mai  3. 
'     6  -0,02  0,83 


Mai  4. 

•  6  -0,02  0y83 

*  6  -o,o4  o,  83 
3  3  -0,88  0,8.5 

♦  3  +1,20  I,  1  3 


13 


o,to  1,83       '»  i3 


0,00  2,00 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.33 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar. 

Lect.     20^        Réfr.     de  coll.     au  pôle  ^. 


Mai  4.  —  Obs.  Lancelin  et  J. 

»  p 

^Ccphéo  I  *..     10,9  +  1,4 

^Céphéel®..  »    +1,5 

oLion 5'i,9  +1,7 

i  Lion 5o ,  7  -»-  o ,  3 

[lUm i5,3  -  0,4 

0  Coupe 52,9  +  3,2 

8213B  — n..  24,4  +  3,5 

vCéphéel»..  54,7  +  3,8 

V  Céphée  I  •  . .  »    +3,7 

Nad.S.  la"*©"".  60,2  +  3,0 

»  58,1 

40,7 

58,8 

5,2 


-io4,3 
-io4,3 

+  46,0 
+  26,5 
+  23,9 
+114,0 

-  57,1 

-  80,3 

-  80,3 


CllATELU. 

■7,6    19.53.44,3 

7,6     19.53.44,7 

7.6  79.38.28,3 

7.7  65.45.  8,2 
-7,7  63.3o.3i,i 
•7,8  104.13.34,9 
-7,8      3.15.^5,2 

12.56.39,0 
12.56.38,9 


1,0 


+ 
+  2 


ï,i 


-  48,0    - 


+12J,2 


0,3 


28,0      - 


4i65B»« 

c  Corbeau.. . . 

'i3  Chevelure.. 

aCassiop.  I".  11,7  +  6,0    -216,8 

«Cassiop.  P*.  »    +6,4    -216,8 

7  Cassiop.  I  *'.  36 , 5  +  6 , 8 

^Cassiop.  P*.  »    +6,9 

ji  Cassiop.  n*.  10,3  +  5,2 

u  Cassiop.  P*.  »    +5,3 

N.I  — R"..  23,7  +  6,8 

Pol.I  — D"..  43,2  +  6,7 

Pol.I— RI»,.  25,7  +11,5 

T,  Gr.  Oiîrse..  39,7  -  0,8 

T,  Bouvier. . . .  0,0  +1,1 

-  Vierge 5 1 ,  i 

1  Dragon"...  29,8 

1  Dragon'*..-  » 

/-Vierge 32,6 

Arcturus 48,3 

p  Bouvier.. . .  40, 5 

î  Bouvier ... .  32,8 

£- Bouvier... .  32,2 

3^  Balance  .. .  16, 5  +  4,0    +122,0 

;*  Balance.. ..  25,3  +  2,3    +100, 5 

/Bouvier 27,5  +  1,1     +    8,3 

.Nad.S-  i5*'3o'"  60, 4  +  2,9 

»  62 , 2 


-168,0 
-168,0 
-242,5 
-242,5 

-  53,4 

-  53,4 

-  53,4 

-  1,0 
+  33,7 
+  62,3 

-  16,9 
+  1,6    -  16,9 

+  95,8 

+  32,7 

+  »9,ï 
+  4o,5 

+  •^'2,9 


,7 


+  2 
+  »»7 


7,8 
7,8 

7,9 
7,8 
7,8       1.43.43,0 

7.8  io5.5G.5i ,1 

7.9  66.48.23,9 
7,9  34.  1.40,7 
7,9  34.  1.41,1 
7»9  29.50.28,5 
7,9  29 . 5o . 28 , 3 

35.35.  6,8 

35.35.  7,1 

I. 14.25,3 

1.14.25,9 

I . 14.25,2 

4o.io.3o,9 

71.  5.24,3 

87.57.41,7 


-7,9 

-7,9 

-7,9 

-7,9 

-7,9 

-7,9 

-7,9 
-8,0 

-8,0 

-8,0 


25.   8.   4,'^ 


+  3,4 
+  2,8 


0,9 
0,9 

2,5 


a,o 


25.   8.  3,6 

-8,0  99.47.56,2 

-8,0  70.17-  9,4 

-8,0  59.10.49,9 

-8,0  75.50.  3,5 

-8,1  62.29.43,6 

-8,1  105.37.  5,4 

-8,1   100.59.54,4 
-8,1     49.12.9.5,9 
-8,2 
-8,0 


Mai  5.  —  Ods.  Oltramare  et  Lancelin. 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar. 

Lect.     30^        Réfr.     de  coll.     au  pôle  N. 


9 


+  D,I 


61,6 

59,0      +2,1 


-^  6 


Mai  5.  —  Obs. 

pCassiopéeP  3,9 

aCassiopéeP  8,3 

Y  Cassiopée  I  *  3o ,  i 

(X  Cassiopée  P  9,8 

0  Vierge 33, i 

3  Chevelure..  1,4 

61  Vierge  ....  35,2 

Pol.  P 38,0 

Ç  Vierge 3o,5 

25Ch.  dech..  1,4 

/7i  Vierge 59,3 

T^  Gr.  Ourse  •.  44 ,6 

r^  Bouvier. ...  i  ,6 

T  Vierge 60,7 

aDcagon'...  33,2 

3c  Vierge 34,0 

Arcturus 47, o 

X  Vierge 29,4 

p  Bouvier. ...  40,8 

2^  Bouvier ... .  33,2 

Ê*  Bouvier 29,9 

al  Balance. .. .  36,8 

Ç*  Balance... .  27,7 

Nad.S.i5*'20"'.  60,3 

»           .  58,9 


Mai  6.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiatelu. 

Nad.N.  8*15™.  60,1 

»           .  58,8 

S  Hydre 35,9 

e  Hydre 35,7 

Nad.N.n*»?".  60,6 

»  58,8 

t:  Vierge ii,4 

o  Vierge i5,9 

p  Cassiopée  P.  5,9 

4i65B* 4i,8 

8  Corbeau 58,7 

/Vierge 59,2 

a  Cassiopée  P.  10,1 

Y  Cassiopée  I*.  32,7 

|jL  Cassiopée  I*.  7,9 


Oltr 

amabe  et  Lancelin. 

+3,0 

-i8i',i 

-7,4 

3^.25'.  8*5 

+3,8 

-2i5,5 

-7,4 

34.    1^39,3 

+2,8 

-166,9 

-7,4 

29.50.28,0 

+6,0 

-240,8 

-7,5 

33.35.   5,3 

+5,2 

+  79,3 

-7,5 

94.59.38,7 

+3,7 

+  ai, 7 

-7,5 

61. 36. 10, 9 

*i,9 

+i33,3 

107.44.38,0 

+2,3 

-  53,1 

-7,5 

1 .14.25,7 

+2,4 

+  66,6 

-7,5 

90.  4- '-^6, 2 

+1 ,5 

+  12,4 

-7,5 

53.11.  4,4 

+2,7 

+  89,4 

-7,5 

98.11.17,5 

+3,3 

-     1,0 

-7,5 

4o. ro.32,o 

+2,1 

+  33,5 

-7,5 

71.   5.25,0 

+2,7 

+  61,9 

-7,5 

87.57.41,4 

+3,6 

-  16,7 

-7,5 

25.   8.  4,8 

+4,0 

+  95,2 

-7,5 

99- Î7. 56,9 

+3,0 

+  32,5 

-7,5 

70.17.   8,3 

+2,2 

+107,9 

-7,5 

102.54.   6,6 

+  1,3 

+  19,0 

-7,5 

59.10.50, I 

+0,9 

+  40,3 

-7,6 

75.60.   4,1 

-0,6 

+  22,8 

-7,6 

62.29.44,8 

+4,7 

+121,1 

-7,6 

105.34*24,4 

+3,9 

+100,0 

-7,6 

100.59.55,2 

+3,4 

-7,6 

+2,0 

-7,6 

+3,7 
+2,6 

+2,4 

+2 , 2 

+5,0 

+3,4 
+0,4 

+0,7' 

+3,1 

+  1,9 
+3,3 

+2,9 
+3,1 

+3,6 
+2,9 


53,6 


52,5    -7 


-7,0 
-7,0 
-7,0 
o 


+    52  ,  I 

+  48,3 
-184,2 
-  48,2 
+123,7 
+  80,9 

-217,9 
-169,1 

-244,0 


-6,3 
-6,1 

-6,2 
-6,a 

-6,2 

-6,2 

6,2 

-6,f. 
-6 , 2 

-6,2 

-6 , 2 


83.56. 19.1 

83. 12. 18.2 


82.48.56,1 
80.41.55,9 
3 1.25.  8,4 
1.43.44,6 
i()5.56.5i  ,9 
95.16.  9,9 
34.  i.38,o 
29.50.27,3 
35.35.  6,0 


1 1 


Mai  4. 

3  -I  .33  0,85 
J  -^  I  ,5i  1 ,3o 
10  -«-i  ,^8  2.60 
J  -1  J)\  OjftS 
3  *f  .63  0,87 
■0,19  1,92 


10 


II 

13 
13 
l« 
15 
16 


Mai  4. 

3  -0,84  0,72 
3  +0,97  0,87 
3  -1 ,09  I ,01 
3  +1,10  0,91 
3  -0,81  0,78 
3  +0.97  0,80 


11 
1» 

13 


Mai  4. 

10  -3,:>2  -2,73 

10  +2,42  2,75 

10  +8,38  2,8î 

3  -1 ,33  1 ,oS 

3  + 1 , 1 3  o ,  f^S 


Mai  5. 

*  6  -o,o3  o,83 
-  6  -o,o3  o,83 
^  6  -0,07  0,83 

*  6  -0,07  0,83 

*  i3     0,00  2,00 

*  6  -0,0a  o,8:î 


Mai  5. 

'     6  -0,02  o, 83 

xMai  g. 

•  0  -0,07  0,83 

•  i3  -0,01  2,00 
^    ')  -<»,<)3  (),83 


Mai  g. 

*     6  -0,07  o,83 
'    G  -0,07  0,83 


Observations  de  Paris,  1 897 . 


B. 


.> 


B.34 

Noms. 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar. 

Lect.     20^.       Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


Mai  6.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


Pol.  I  —  R  « 
Pol.  I  —  D  7 
Pol.  I  —  R  » 
m  Vierge .  . 
7j  Gr.  Ourse 
Tf)  Bouvier. , 
T  Vierge . . . 
a  Dragon  ^^. 


X  Vierge 


Arcturus.. . 
X  Vierge. .. 
p  Bouvier. . 
Ç  Bouvier . . 
e*  Bouvier . 
ai  Balance . 
pP.O."... 
Nad.N.iS^îo"". 


42,8 

20,6 
5i,2 

4a, 8 

5i,  I 
3i,9 

3l,2 

45,1 
26,4 

39,7 
33,8 

32,0 

33,0 

"9,0 
60,3 

57,8 


Mai  9. 


0  Lion 

8  Coupe 

83  Lion 

\j  Lion 

p  Vierge  

o  Vierge 

4i65B» 

0  Corbeau.... 
23  Chevelure.. 

J  Vierge 

aCassiopéel*. 
YCassiopéeP. 

0  Vierge 

^  Chevelure . . 
61  Vierge. . . . 

Pol.  I  * 

Ç  Vierge 

25  Ch.  de  eh.. 
Tf)  Gr.  Ourse »# 
T,  Bouvier .... 

Arcturus 

Nad.N.i5*»o-. 


28 
53 

59 
38 

41 
18 

40 

59 
5 

56 

3i 
3i 
I 
36 
38 

32 

o 

42 
o 

43 

60 

58 


9 
3 

I 

4 

9 
o 

I 

o 

5 

8 

3 

o 

i 

2 

5 

1 

y 

9 

8 

4 

5 
o 
5 


p 
+3,4 

+7,6 
+5,0 
■fO,8 
+2,2 

+2,3 

+3,8 

+2,9 
+2 , 5 

+2,2 

+  1,3 

+  1,1 

+3,9 

+3,2 

+2, 1 

+5,8 
+4,8 

+2,3 


+0,4 

+3,7 
+3,3 

+2,7 
+2,0 

+  »,4 
+1,1 

+1,5 

+1,7 
+0,1 

+1 ,2 

+•2,7 
+3,6 

+3,6 
+4,0 

+4,1 
+2,2 

+2,4 

+2,0 

0,0 

+4,5 


-53,7 

-  53,7 
-53,7 
+  90,5 

-  >,o 
+  33,9 
+  62,6 

-  16,9 

+  96,2 
+  3«2,8 

+109,0 

+  19, ** 
+  40,7 
+  23,0 

+122,4 

-  28,4 


+  3o,6 

-6, 

+"3,9 

-6, 

*  58,7 

-6, 

*  67,1 

-6, 

+  61,3 

-6, 

+  48,1 

-6, 

-  47,9 

-6, 

+ia3,i 

-6, 

+  28,0 

-6, 

+  80,5 

-6, 

-îi6,7 

-6, 

-167,8 

-6, 

*79,8 

-6, 

+  21 ,8 

-6, 

+i34,o 

-6, 

-  53,4 

-6, 

+  67,0 

-6, 

+    12,5 

-6, 

-     ',0 

-6, 

+  33,7 

-6, 

+  32,6 

-6, 

-6, 

-6, 

-6' 3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,3 
-6,2 
-6,3 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


o 


1.14.26,7 
I . 14 •25,5 
1.14.27,4 

98.11 .16.5 

40. 10.32.6 
71.  5.2^,0 
87.57.42,6 
25.  8.  5,2 
99.47.57,8 
70.17.  8,6 

102.54.  6,9 
59. io.5o,5 
75.50.  3,4 
62 .29.44,6 

I o5 . 34 . 2  ï , 9 
i5. 25. 37,7 


68.54.52,0 

104. i3.36,2 

86.25.47,1 

90. I 5. 35, 3 

87.39.33,9 

80.41.57,0 

1.43.43,9 

io5.56.53,3 

66.48.24,4 

95.16.  9,8 
34.  1.39,8 
29.50.26,9 

94.59.40,4 

61 .36.11 .3 

107.44.39,6 

1 . 1 4 . 26 , 4 
90.  4-28,1 
53.11.  4,5 

40. 10.32.4 
71.  5.25,4 

70.17.  9,1 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


ao*. 


Correct.  Dist.  appar. 
Réfr.    decolL     au  pôle  N. 


Mai  10.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


Nad.S.  8»'45'".  59' 8  +2^9 

»  58,3  +1,8 

ce  Lynx 10,1^+0,1     +  14, 3 

a  Hydre 4o,3  +3,o    +88,0 

0  Lion .^3,1  +1,9    +45,5 

e  Lion 5i,4  +i)5    +26,2 

fjL  Lion 16,5  +0,8    +23,5 

Il  Lion 12,8  +2,3    +48,5 

Régulus 22,4  +2,1     +42,2 

Nad.S.i2*'i5'".  59,6  +2,4 

»  .  57,5  +0,7 


-7,6 

-7,4  55.10.16,3 

-7,5  98.12.56,7 

-7,5  79.38.27,9 

-7,6  65.45.  7,5 

-7,6  63.3o.3o,9 

-7,6  81.27.50,3 

-7,7  77-3i.53,0 

-7,9 
-'"  5 


Mai  il.  >-  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Xad.  S.8»'3o-. 


» 


CL  Écrevisse . . 

a  Lynx  

a  Ilvdre 

m 

0  Lion 

E  Lion 

pCassiupéeP. 

4i65B« 

8  Corbeau.. . . 
23  Chevelure. 

/Vierge 

a  Cassiopée  I'. 
Y  Cassiopée  I*. 
{ji  Cassiopée  R 
Pol.  I  — R«.. 
Pol.  I  -  R  7 . . 
Pol.  Î-D».. 
Pol.  I-R».. 

m  Vierge 

7i  Gr.  Ourse *<^. 
Tf)  Bouvier. . . . 

T  Vierge 

a  Dragon  "... 

X  Vierge 

Arcturus 

X  Vierge 

p  Bouvier 

C  Bouvier 


60,5 

+4,3 

56,2 

-0,1 

8,7 

+a,9 

+  42, 

8,4 

-0,4 

+  14, 

36,3 

+1,1 

+  89, 

5i,5 

+1,5 

+  46, 

49,3 

+0,7 

+  26, 

3,4 

+'-*,9 

-182, 

43,2 

+5,7 

-47, 

1,3 

+5,7 

+  122, 

6,9 

+4,1. 

+  27, 

2,5 

+6, 1 

+  80, 

6,6 

+3,4 

-216, 

32,7 

+4,7 

-167, 

6,8 

+4,1 

-241, 

18,7 

+7,4 

-  53, 

18,5 

+4>5 

-  53, 

39, a 

+4,8 

-  53, 

«9,4 

+3,1 

-53, 

59,9 

+3,9 

+  89, 

42,1 

+2,7 

-     ', 

1,1 

+3,6 

+  33, 

5o,6 

+3,2 

+  62, 

3i,i 

+3,7 

-  16, 

32,1 

+  3,2 

+  95, 

44,9 

+  1 ,6 

+    32, 

^9,6 

+3,4 

+  108, 

40, 1 

+2,3 

+  »9, 

34,5 

+j,o 

+  40, 

9 

4 

o 
o 
5 
6 
8 
8 

9 
3 

3 

9 
3 

3 

3 

3 

/ 
o 

6 
2 
8 
6 
6 
3 
o 
4 


-6,8 

-7,0 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,9 
-6,0 


77-44.40.7 
55.10. i5,7 

98. i2«56,« 

79.38.27,8 

65. 4^.  7,3 

3i .25.10,0 

1.43.41,9 

io5.56.5o,4 
66.48.22,8 

95.16.  8,8 

34.  1.40,9 
29.50.27,5 
35.35.  6,8 

1.14.28,4 
1 .14.27,» 

1 . 1 4 .  26 ,  *> 

1 .  1 4 .  26 , 6 

98.11.17,7 

4o.io.3o,7 

71.  5.23,8 

87  57.41  ,7 

25.  8.    3,1 

99.47.56,8 

70.17.  8,^. 
102.54.    ft,c> 

59.10.48,0 

75.50.      *A  ,  1 


Mai  0. 

•  12  -4,07  2,5o 
'  i3  0,00  2 ,00 
■  i5  +6,61  3,27 

•  6  -0,02  0,83 
^»    6  -0,02  0,83 


Mai  6. 
"     G    -0,01  0,83 


Mai  9. 

*  i3  -0,02  2,00 
^  G  -0,0.)  o,83 
^  6  -0,01  0,83 

*  i3  -0,01  2,00 

*  6    0,00  0,83 


Mai  11. 

'     fi  -0,08  0,83 

'    l3    -0,20    2,00 

^    6    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 


Mai  11. 

•  10  -i4,oi  I ,67 
''  10  -10,28  1,53 

•  i3      0,00  2,00 

•  7  +  6,00  1,67 
"    6      0,00  o,83 


Mai  11. 
"    6      0,00    o,«3 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.35 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.         Lect.      ao*.        Héfr.    decoll.     au  pâle  N. 

Mai  11.  —  Obs.  Oltramarb  et  Lancelin. 


s' Bouvier.... 
a' Balance.... 

fJP.O." 

p  Bouvier.... 
Nad.S.i5''3o'". 


33.0  +4,2 
36,5  +4,9 
16,5  +5,1 
9.7,7  +3, -2 

60.1  +4,0 
59,3  +3,0 


+  îi'i,8 
+  121 ,4 
-  18, 2 
+    8,3 


-6,9  6'2.29.43,8 

-6,9  105.34.24,9 

-6,9  1 5. '25. 35, 5 

-6,9  49- 12.25,3 
-(i,8 

-7,0 


Noms. 


Microm.*  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      20^       Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


d  13.  —  Obs.  Lanceijn  et  J.  Chatelu. 

Nad.  N.  la^o*.  58,  i  +3,o  -5,9 

»  56,1  +1,1  -5,7 

ftCassiopéel'.  12,2  +5,3  -244,9  -5,6    35.35.  4,9 

f/Cassiopéel*.        »  +6,0  -244,9  -5,6    35.35.  6,2 

^Chevelure. .  57.6  +3,5  +  22,0  -5,6    61. 36.  9,5 

6iVierge....  34,6  +3,9  +i35,6  -5,6  107.44.39,7 

Pol.  I* 36,3  +2,9  -  54,0  -5,6      1.14.27,0 

CVierge 3o,4  +4,6  +67,8  -5,6    90.4.27,0 

25Ch.dech..  59,3  +4,4  +12,6  -5,6    53. 11.   i,5 

«Vierge 0,4  +6,1  +91,0  -5,5    98.11.18,7 

i;Gr.  Ourse..  39,1  +1,9  -     1,0  -5,5    4o.io.3o,i 

ïjBouvier 58,9  +3,i  +  34,i  -5,5    71.  5.23,9 

■:  Vierge 5o,2  +3,5  +  63,o  -3,5    87.57.43,2 

«Vierge 3i,7  +4,2  +96,8  -5,4    99.4758,0 

À  Vierge 28,3  +3,4  +109,7  -5,4  102.54.  8,4 

p  Bouvier....  38,9  +^,5  •*■  '9,^  -5,4     59.10.49,6 

î Bouvier. —  3i,3  +2,8  +4ï,o  -5,4    75. 5o.  3,2 

5*Bouvier 29,1  +2,6  +  23,i  -5,3    62.29.43,4 

2ifia)ance...  32,8  +3,i  +i23,i  -5,3  105.34.26,4 

l' Balance ..  .  24,9  +4,t  +101,6    -5,3  100.59.56,2 

^Bouvier. —  23,8  +1,1  +    8,4  -5, a    49.12.25,3 

Nad.N.i5»'3o".  60,9  +6,5  -5,i 

»  57,9  +3,2  -5,3 

Mai  14.  —  Obs.  Oltramarb  el  Lanceliiy. 


Nad.S.  I2'*i5'". 

^  Corbeau.. . . 
23  Chevelure.. 

/  Vierge 

2(^ssiopéeI*. 
"rCassiopéel*. 
:i('-assiopéel». 


58,5 

58 ,0 

5,3 

0,1 

6,5 

3o,5 

5,1 


+a,9 
+3,6 

+2,2 


3,6 
4,9 


+123,7 
+  28,2 

+  80,9 

-îiï7,7 
+4,9  -168,6 
+3,3    -243,3 


-3,  j 


+J,0 


^Vierge 28,9    +2,8    +80, 


-5,5 

-5,6 

-5,5  io5.56.52,9 
66.48.23,2 
95.16.  9,5 
3(.  1.42,5 
29.50.29,6 
33.35.  7,8 
94.59.39,5 


-5,5 
-5,5 
-5,6 

-5,6 


Mai  14. 


.  Oltramarb  et  Lancelin. 

+3,1 

+   2l',9 

-5*6 

1 

6i*!36.  8'',8 

+3,0 

+i34,7 

-5,6 

107.44.39,7 

+3,6 

-  53,7 

-5,6 

I. 14.28,2 

+3,5 

+  67,3 

-5,6 

90.  4.27î7 

+1,3 

+    12,5 

-5,7 

53.11 .  2,3 

+4,5 

+  90  »4 

-5,7 

98.11.18,8 

+5, 1 

-    1,0 

-5,7 

4o.  10.-29,1 

+4,8 

+  33,9 

71.   5.23,6 

+2,5 

+  62,6 

-5,7 

«7.57.42,4 

+2,7 

-  16,9 

-5,7 

25.  8.   2,2 

+4,7 

+  96,3 

-5,7 

99.47.57,3 

+5,4 

+  32,8 

-5,7 

70.17.   7,f 

+2,3 

+109,1 

-5,7 

102.54.   7,2 

+0,7 

+  '9,2 

-5,8 

59.10.49,0 

+',9 

+  40,8 

-5,8 

75.50.  2,8 

+2 , 1 

+  23,0 

-5,8 

62.29.42,8 

+5,2 

+122,4 

-5,8 

105.34.24,9 

+5,8 

-  28,4 

-5,8 

15.25.33,9 

+3,0 

+     8,3 

-5,8 

49.12.23,9 

+3,5 

-47,i 

-5,8 

2.22.25,4 

+  «,9 

-6,3 

+4,8 

-5,6 

P  Chevelure..  56*, 6 

61  Vierge....  34,7 

Pol.  I* 35,5 

Ç  Vierge 3o,5 

25  Ch.  decb..  57,1 

m  Vierge....  59,6 

7j  Gr.  Ourse*.  4 ',7 

Tj  Bouvier*. ..  0,7 

"c  Vierge 49,0 

a  Dragon  • ...  28,2 

X  Vierge 32,3 

Arcturus 46,2 

X  Vierge 27,0 

p  Bouvier 37,3 

(  Bouvier. ...  3 1,6 

e«  Bouvier. .. .  28,6 

a^  Balance.. ..  34,7 

PP.0.7 14,7 

p  Bouvier 25, o 

5i4oB* 22,8 

Nad.S.i5»'4o".  57,5 

»  59,7 


Mai  15.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiatelu. 

Nad.  N.8M5"'.  57,8  +i,3  -7,2 

»  59,0+3,0  -6,7 

0  Lion 5i,6  +1,1  +46,0  -7.0  79.38.28,2 

£  Lion 5i,2  +2,6  +26,5  -7,0  65.45.  7,2 

|2  Lion 18,5  +4,7  +23,8  -7,0  63.30.29,9 

Tc  Lion i3,o  +3,8  +49,i  -7,0  81. 27. 50,2 

Bégulus 22,1  +3,7  +  4'^»7  -7,0  77.31.52,9 

XGr.  Ourse..  18,7  +3,o  +    5,5  -7,0  46.34.13,7 

y' Lion 58,1  +2,2  +3ï,4  -7,0  69.38.19,8 

Nad.N.i2''i5™.  59,8  +3,9  -6,6 

»         .  57,0  +0,3  -7,4 

23 Chevelure..  5,7  +2,9  +  28,0  -7,0  66.48.22,8 

/Vierge 2,7  +5,6  +  8o,3  -7,0  95.16.9,3 

aCassiopéel*.  5,9  +4,1  -216,1  -7,0  34.   1.42,1 

yCassiopée  I*.  29,8  +3,5  -167,3  -7,0  20.50.29,0 

liCassiopéeP.  4,9  +4,0  -241,5  -7,0  35.35.  8,3 

6  Vierge 3i,6  +4,0  +79,6  -7,0  94.59.39,2 

^Chevelure..  58,5  +3,4  +21,7  -7,0  61. 36.  8,8 

61  Vierge 37,4  +3,3  +i33,7  -7,0  107.44.39,7 


Mai  II. 
'    ^      0,00  o,83 


Mai  13. 

»  3  -0,88  0,88 
-  3+0,95  0,83 
'  10  +0,78  2,77 


Mai  li. 

'  6  -o,oi  0,83 
^  6  0,00  0,83 
^    6    0,00  0,83 


Mai  li. 

*  i3  -0,02  3, 00 

*  6  +0,02  o,83 
'  ®    6    0,00  o,83 


Mai  14. 

^     6    0,00  0,83 
*  i3     0,00  2,00 


Mai  15. 

*  6  0,00  0,83 
^  6  +0,01  o, 83 
^    6  +0,01  o,83 


B.36 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Mai  15. 


Microm»  Correct.    Dist.app. 

Lect.      30^        Réfr.    decoll.     aup61eN. 

-  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiatelu. 


Pol.  I* 36*5 

Ç  Vierge 32 , 5 

25  Ch.  de  cb..  o,5 

m  Vierge o,3 

ïî  Gr.  Ourse».  4i,8 

Tj  Bouvier. ...  69,7 

z  Vierge 52 , 4 

a  Dragon* . . .  3o,5 

X  Vierge 33,3 

Arcturus 4^,3 

X  Vierge 3i,o 

Ç  Bouvier 33,5 

e'  Bouvier ...  3o,5 

al  Balance  .. .  34,3 

{*  Balance  ...  27,3 

P  Bouvier.. . .  25,3 

5i4.oB7 22,3 

Nad.S.  i5''45"  58,9 

»  55,9 


p 

+4,2 

-  53,2 

+3,8 

+  66,8 

+4,0 

+  12,4 

+3,4 

■^   89,7 

+3,3 

-  1,0 

+2,6 

+  33,6 

■*-4,i 

+  62,1 

+4,0 

-  16,8 

+3,0 

+  95,5 

+3,9 

+  32,6 

+2,7 

+108,2 

+2,9 

+  4o,4 

+2,3 

+  22,9 

+1,2 

+121,5 

+3,8 

+100,3 

+2,2 

+  8,3 

-^3,9 

-  47,0 

+2,6 

-0,6 

o         f 


7,0  1.14.28,7 

7,0  90.  4.27,4 

7,0  53.11.   1,6 

7,0  98.11.18,6 

7,0  40.10.29,7 

7,0  71.    5.23,2 

7,0  87.57.42,4 

7,0  25.  8.  2,2 

7,0  99.47-58,0 

7,0  70.17.  7,2 

7.0  102. 54*    8,7 

7.0  75.50.  3,1 

7.1  62.29.43,1 
7,1  105.34.26,3 
7,1  100.59.55,8 
7,1  49.ï2.23,7 

7.1  2.22.23,7 

7,0 

7,2 


Mai  17.  ~  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.  N.  i3*'o'»  60, 5  +1,9 

»  62,6  +4,0 

61  Vierge....  43,9  +4,3 

Pol.  n 36,6  +4,5 

Ç  Vierge 35, o  +2,6 


25  Ch.  de  ch.. 


*,9 


■3,4 


+i3o,2 
-  5i,8 
+  65,0 
+  11,1 


9,3 

9,3 

9,3  107.44.39,4 

9,3       1.14.29,9 

9,3    90.  4.27,1 

9,3    53.11.  0,9 


i  17.  —  Obs.  Oltrauaré. 


Y  Céphée  * . . . 
Nad.  23»»5o'°.. 
P  Cassiopée  ' . 
a  Cassiopée  * . 

Y  Cassiopée  * . 
Pol.« 


22,3  +2,6 

58,2  -0,9 

3o,8  +0,4 

1,5  +3,0 

52,5  +1,3 


10,0 


1,6  - 


-  3o,4  -  9,8  12.56.39,2 

-9,8 

9,8  3i. 25. 10,1 

9,8  34.   1.40,6 

9,8  29.50.29,3 

9,8  1.14.28,9 


9,7 

7,1 
11,3 

47,0 


i  18.  —  Ofis.  Oltramare  et  J.  Chat^lu. 


-11,0 


Nad.  S.  i3'»o"'    64,3    +4,1 
)>  61,9    +1,5 

Pol.P 36,7    +3,2    -5i, 7-11,1       i.i4.3o,i 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


aoS 


Correct.    Dist.app. 
Réfr.    decoII.     aupôieN. 


Mai  19.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Ciiatelu. 


-11,2 


Nad.  S.  9'»3o"  62*6  +1' 

»  64,7+3 

e  Lion 58,7  +3 

{X  Lion 24 , 1  +4 

Régulus 28,7  +3 

X  Gr.  Ourse. .  22,3  +1 

Y*  Lion 6,2  +3 

p  Lion 29,3  +3 

/Lion 20,3  +4 

Nad.  S.  r2''3o'"  62,6  +0 

»  64,6  +3 

(X  Cassiopée  P.  4,3  +6 

fji  Cassiopée  I'.  »  +4 

P  Chevelure . .  3,4  +2 

61  Vierge.. ..  47,7  +3 

Pol.  P 39,1  +3 

C  Vierge 38,9  +3 

25  Ch.  de  ch..  3,8  +2 

Tf  Gr.  Ourse. .  45,1  +3 

T)  Bouvier 6,0  +2 

T  Vierge 58,4  +3 

a  Dragon*,.,  29,5  +1 

a  Dragon  »...  »  +1 

X  Vierge 41,7  +3 

Arcturus 5i,5  +3 

X  Vierge 40, 3  +4 

p  Bouvier 45,4  +3 

Ç  Bouvier....  39,0  +3 

e«  Bouvier....  35,7  +2 

a>  Balance  .. .  25,9  +3 

p  Bouvier....  29,4  +2 

5i4oB« 25,1  +3 

a  Persée  P  . .  10,8  +5 

Nad.  S.  i5''45'»  64,9  +4 

»  62,9  +2 


3 
4 
4 

o 
3 

9 
6 

5 

9 

8 

I 

o 
5 

9 

9 
5 

6 

1 

3 

9 
4 
5 
o 

7 
2 

4 
3 
1 
3 
1 
2 

7 
5 

7 
5 


+ 
+ 
+ 
+ 


25,5 

22,9 

41, 1 

5,3 

3o,3 

45,1 
43,2 


-233,2 
-233,2 
+    21,0 

+129,1 

-  5i,5 
+  64,6 
+  12,0 

-  1,0 
+  32,5 
+  60,1 

-  16,3 

-  16, 3' 
+  92,5 
+  3i,5  • 
+104,8  " 

+  18,4  • 
+  39,2 

+  22,1  • 

+118,0  - 

+     8,0 

-  45,6  ■ 
-364,8  ■ 


w 
2.1 


O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

5 

2 
1 
1 

O 

o 

9 

9 

8 

8 
8 

7 

7 

■^ 

7 
6 

6 

5 

4 
4 
3 

3 
2 
2 

9 
o 


65.45.  7, H 
63 .  3o .  3o ,  ■> 
77 . 3 I . 53 , i 
46. 34. i3, f 
69 . 38 . 20 , 4 
80.  9.57,5 


36.36.  8,0 
36.36.  7,5 
Cl. 36.  8,5 
107.44.39,8 
I .14*28,6 
90.  4.27,0 
53.11.  i , 6 
40. 10.28,3 

71.     v>.2j,i4 

87.57.4*, 4 

23.     8  .     O  ,  G 

25 .   8 .    1,2 
99.47.58,0 

70.17-  7.4 
102.54.  8,2 
59. 10.48, 1 
75.50.  a, 8 
62.29.43,  a 
Ï05.37.  8,t> 
49.i2.'?,3,'3 

2.22.'24  ,  I 

4o.3o.  l'A,  J 


i  20.  ~  Obs.  Oltramare  et  Laiscklin. 


Nad.  S.  i3''o™  60,3 

»  59,3 

Pol.  P 36,2 

C  Vierge 35,7 

I  25  Ch.  de  ch..  2,1 


+0,6 
-0,3 
+3,6 

+ii9 

+2,4 


-  DI,i 
+  64,7 
+    12,0 


-10,4 
-10,3 
-10,3 
^10.3 
-10,3 


1 .  i4 «  ^o  ,c» 

90.  4.-A7,-jt 


JD. Il . 


I   ,0 


Mai  15. 

*  i3  -o,o4  2,00 

*  6  +0,02  0,83 
^  6  -0,02.  0,83 
'  i3  -0,01  2,00 


Mai  17. 

'  i3  -  0,06  3,00 

^  6      0,00  0,83 

^  6      0,00  0,83 

*  C      0,00  0,83 

'  6      0,00  0,83 


Mai  17. 
•  i3  -i5,3i  2,00 

Mai  18. 
'  i3  -0,06  2,00 


Mai  19. 

*  3  -0,67  0,83 
^  3  +0,98  0,82 
^  10  +0,70  3,08 

*  3  -1,36  I ,i3 

*  3+1,18  1,07 


Mai  19. 

*    10  -I ,27    2,52 

"    6  +0,09  2,42 


Mai  20. 
'  i3    0,00  2, 00 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.37 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.         Lect.      2o\        Réfr.    de  coll.     au  pâle  N. 

Mai  20.  —  Obs.  Oltramarb  et  Lakcblin. 


T.Gr.Ourse».  43,8  +3,6  -     1,0  - 

T)  Bouvier. ...  4,3  +3 ,  i  +  3?.  ,6  - 

5ï4oB' 2a,4  +2,4  -  45,5  - 

TfP.O.* 46,1  +2,1  -  24,5  - 

«Couronne...  22,0  +1,2  ■»•  22,6  - 

3c  Balance —  50,7  +1,0  +i4o,3  - 

Nad. S. i5''55"  62,2  •♦■2,7 

»  6.4,2  +4,2 


0,3 

0,4 
0,5 
0,5 
0,5 


4o. 10.28,2 
71.  5.23,0 

2.22.23,4 

17.48.   8,1 
62.56.32,3 

0,5  109.20.58,5 

0,2 

o 


>/ 


Mai  21.  —  Obs.  Oltramarb  et  J.  Chatelu. 


MS-n'iS"    63,6 
»  64,5 

33,9 

1,9 
35,8 

38,5 


6  Vierge 

P  Chevelare. . 

Pol.  P 

iYierge 


+3,0 

^4>i 
-0,2 
+2,2 
+3,1 
^4,1 


+  76,6 
+  20,9 
-  5i,3 
4.  64,3 


1,3 

1,2 


94.59.38,5 

61.36.  8,4 

i.i4.3o,7 

90.  4-26,4 


i  22.  —  Obs.  Langelin  et  J.  Chatelu. 


Nad.  S.  g'io' 

1) 
6  Gt.  Ourse  * 

0  Lion 

£  Lion 

u  Lion 


Régulus 

À  Gr.  Ourse . . 

Y*  Lion 

p  Lion 

pGr.  Ourse». 
Xad.S.  i2»'3o» 

» 
jiCassiopéeP. 
[J  Chevelure. . 
61  Vierge.  - .  - 

Pol.  P 

;  Vierire 

iS  Ch.  de  ch.. 

m  Vierge 

T,Gr.  Ourse  ^. 
T  Bouvier. . . . 

•:  Vierge 

1  Dragon  * . . . 


63,1 
61,2 
21 ,3 
57,6 
56,0 
21,1 
27,2 
21 ,3 
4,0 
27,6 
12,4 
63,5 
61,3 
2,0 
0,5 

45,9 
36,2 

35,9 

ï,7 

7,4 

43,9 
4,8 

56,9 
3o,3 


+3,4 
+1,4 
+2,3 
+2 , 3 

+2,3 
+2,3 

+3,0 

+2,2 

+3,2 

+1,5 

+3,7 
+1,4 
+2,8 
+2,0 

■^4,7 

+2,9 
+3,0 

+9  " 

■^4,5 

+4,1 

+3,7 

+4,4 
+2,6 


-  3,2  - 
+  44,2  - 
+  2.5,5  - 

+  22,9  - 
+   41,0  - 

+  5,3  - 
+  3o,2  - 
+  45,1  - 

-  8,0 


-234,1  - 
+  21,1  - 
+129,6  - 

-  5i,6  - 
+  64,8  - 
+  12,1  - 
+  87,0  - 

-  1,0  - 
+  32,6  - 
+  60,3  - 

-  16,3  - 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

TO 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


37.51.  4,6 
79-38.27,7 
65.45.  7,7 
63.3o.3o,5 
77.31 .53,6 
46.34.13,3 
69.38.20,0 
80.  9.58,0 
33.  3. 5 1,5 


4 
5 

5 
5 

F' 

o 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

4     35.35.  6,3 

4    61.36.  8,3 

3  107.44.39,4 

3  1.14.29,5 

3  90.  4*26,4 

2  53. II.  0,5 

2  98.11.18,6 

I  40.10.28,1 

I  71.  5.23,1 

o     87.57.41,9 
o     25.   8.  0,9 


Noms. 


Micron).  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      20^        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Mai  22.  —  Obs.  Langelin  et  J.  Chatelu. 

ît  Vierge 39*8  +4,0  +  92*8  -  9^,9    99-47. '>7'9 

Arcturus 49,3  +3,3  +31,7-9,7    70.17-  7,3 

pBouvier....  43,7  +4,6  +  18,5-9,6    59.10.47,'^. 

Nad.  S.  i5»'25"  61,8  +2,7  -9,8 

»  59,5 


+0,9 


-  9,2 


Mai  23. 


Obs.  Oltramarb  et  Langelin. 


Nad.  S.  I  i**5o 

"    60, 

» 

63, 

4i65  fil.... 

.     40, 

$  Corbeau... 

.       6, 

23  Chevelure 

.       8, 

/  Vierge  — 

.       5, 

a  Cassiopée  P 

.     59, 

Y  Cassiopée  P 

.      25, 

fji  Cassiopée  V 

^    58, 

6  Vierge 

.     33, 

P  Chevelure. 

.     57, 

61  Vierge... 

.     43, 

Pol.  I» 

.     35, 

Ç  Vierge 

.     34, 

25  Ch.  de  ch. 

.       0, 

m  Vierge  . . . 

..     4, 

T)Gr.  Ourse* 

.    42, 

tj  Bouvier... 

.      I, 

T  Vierge..... 

.       52, 

a  Dragon  ' . . 

.     3o, 

X  Vierge 

.     35, 

Arcturus.. . . 

.     47, 

X  Vierge 

.     34, 

Ç  Bouvier... 

.       32, 

0  Bouvier  . . 

.     3i, 

a*  Balance . . 

.     41, 

pp.o.*.... 

.     14, 

^  Bouvier. .. 

■      4, 

5i4oB» 

.    21, 

Y  P.  0.  ï»  . . . 

.     43, 

a  Couronne  . 

.     18, 

a  Serpent. . . 

.     34, 

CF.  0.  ï»... 

.     i3, 

49  Balance . . 

.     i5, 

Nad.  S.  i6''25' 

"    59, 

» 

62, 

7 
5 

7 

7 
o 

8 

2 

9 

8 

8 
,6 
,6 
,8 

7 
I 

<o 
2 

9 
I 

I 

8 

,3 

8 

3 

,8 

5 

.0 

5 

1 

,0 

,8 

9 
,6 

o 

6 

5 


+3,0 
+5,8 
+4,5 

+4,5 

+3,4 
+5,1 
+1 ,5 

+3,7 
+3,6 

+3,1 

+1,0 

+4,9 
+4,6 

+4,1 

+2,7 

+3,4 
+4,2 
+3,5 
+2,0 
+4,6 

+2,4 
+4,1 
+3,3 

+0,9 
+3,1 

+4,7 
+5,8 

+2,8 

+3,3 

+2,1 

+  1 ,2 

+  1,9 
+3,3 

+6,5 

+2,4 

+5,3 


-  46,4  - 


+119 
+  2 

+ 


77 
-209 

-162 

-234 

+  77 
+  21 

+  i3o 

-  5i 
+  65 
+  12 

+  87 

-  I 
+  32 
+  60 

-  16 

+  93 

+  3i 
+  io5 
+  39 
+  22 
+  118 

-  V 
+  22 

-46 

-  9.4 
+  22 
+   5l 

-  32 
+  122 


2  - 

I  - 

9  - 

8  - 

5  - 

6  - 

3  - 
I  - 
o  - 
8  - 

0  - 

1  - 

4  - 
o  - 

8  - 

6  - 

4  - 

2  - 
8  - 
6  - 

3  - 
3  - 

6  - 

5  - 
o  - 

8  - 

9  - 

8  - 

2  - 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


4 
4 

3  1.43.40 

3  105.56. 53 

3  66.48.22 

3  95.16.  9 

3  34.   1.4' 

3  29.50.29 

3  35.35.  8 

3  94.59.38 

3  61.36.  8 

2  107.44*39 

2  1.14.29 

2  90.  4*26 

2  53.11.   I 

2  98.11.18 

2  40. 10. 28 

2  71.    5.22 

2  87.57.41 

2  25.  8.  o 

2  99.47.57 

2  70.17.  6 

2  102.54.  7 

I  75.50.   I 

I  62.29.42 

I  105.34.26 

I  i5.25.3i 

1  62 . 39 . I 5 

o  2.22.23 

o  17.48.  7 

o  62. 56. 3 I 

o  83.i5.i5 

o  11.53.29 

o  106.14.  2 
9 
9 


4 
2 

4 
6 

4 
6 

* 
4 

6 

4 
o 
6 
I 
6 

D 

3 
6 
i 

9 

8 

o 

2 
8 
3 
2 
2 
8 

9 

8 

o 


Mai  20. 

■  ti  0,00  o,83 
'  i-î  +<j,o2  2  ,00 
'    6    0,00  o,83 


Mai  21. 
*  i3  +0,01  a, 00 

Mai  22. 

'    6  -0,11  1,20 
'    6  -o , o5  I , 00 


Mai  22. 

^    6  +0,37  1 ,02 

*    10   +0,60    2fH2 

*    6  -o, la  I ,02 
«    T)  -o,i5  1,08 


Mai  23. 

'  i3     0,00  2,00 

-  6  -0,02  0,83 

*  G    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 

*  i3  -0,0a  3,00 


Mai  23. 

6  0,00  0,83 
6  -0,02  0,83 
6  0,00  0,83 
i3  -0,0a  2,00 
6    0,00  0,83 


Mai  23. 
"    6  -0,0a  o,83 


B.38 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


20^ 


Correct.    Dist.  a  pp. 
Kéfr.     decûll.     au  pôle  N. 


Mai  25.  —  Ofis.  Lxncelin  et  J.  Chatblu. 


Nad.S.fi*'4o«.  63 

»  6i 

0  Corbeau... •  4 

!23  Chevelure..  2 

s  Gr.  Ourse  ^.  12 

|jiCassiopéen.  o 

Pol.  I— R«..  Il 

Pol.  I  —  D  * . ,  3o 

Pol.  I  — R»..  21 

m  Vierge 2 

ï)  Gr.  Ourse  •.  39 

T,  Bouvier.. ..  59 

T  Vierge 52 

a  Dragon  '  .  . .  26 

X  Vierge 35 

Arcturus 44 

X  Vierge 32 

p  Bouvier ....  37 

Ç  Bouvier.. ..  3i 

£*  Bouvier. . . .  29 

a^  Balance.. ..  39 

^>  Balance... .  28 

p  Bouvier. ...  24 

5i4oB* 19 

Yi  Couronne. . .  29 

2^1  Balance... .  5o 

a  Couronne  . .  iK 

X  Balance 47 

a  Serpent. . . .  35 

CP.O.  » 12 

49  Balance...  i3 

0  Ophiuchus..  55 

Ti  Dragon  >o . .  44 

X  Ophiuchus..  5o 

Nad.  S.  i7»»o™.  62 

»  59 


n 
,1 

p 
+5,8 

* 

,1 

,5 

+3,4 
+3,4 

+  IÏ9' 

,9 

-0,1 

■*■  27, 

,0 

+2,5 

i9 

+5,2 

-235, 

,5 

+0,8 

-  5i, 

>4 

+0,4 

"  ^2, 

>9 

-0,2 

-    52, 

,6 

+3,0 

+  87, 

,0 

+2,3 

-     ï, 

,6 

+2,1 

+    32, 

+3,2 

+  60, 

,' 

+2,3 

- 16, 

,1 

+2,4 

+  93, 

+2,  1 

+  3i, 

,2 

+2,3 

+  io5, 

>  / 

+  1,7 

+  18, 

,3 

+0,8 

+  39, 

,0 

■»-",7 

+  22, 

,3 

+3,8 

+  118, 

,4 

+2,6 

+  98, 

,2 

+3,0 

+    8, 

,2 

+3,2 

-  46, 

,« 

+3,6 

+  18, 

7I 

+2, 1 

+  123, 

,6 

+2,5 

+    22, 

,2 

+3,8 

+  142, 

,ï 

+3,6 

+  5i , 

,0 

+3,6 

-    32, 

,0 

+4,8 

+ 1 22 , 

,9 

+2,6 

+  7î, 

,9 

+2,9 

-   i3. 

,0 

+3,4 

+  60, 

+5,7 

,7 

+3,1 

9  - 

3  - 

/ 

6  - 

9  - 

o  - 

o  - 

5  - 
o  - 

8  - 

6  - 

4  - 
3  - 

8  - 

8  - 

6  - 
^  - 
3  - 

7  - 

0  - 

1  - 
o  - 

8  - 

2  - 

9  - 
o  - 

8  - 

2  - 

7  ~ 

o  - 

2  - 

6  - 


8,0 
8,0 

7,9 
7,9 
7,9 


8,0 
.8,5 
8,1   io5.56.5i 
8,1     66.48.21 
33.28.53 
35.35.  8 
I . 14.29 
i.i4.3o 
1 . I 4 • 3o 
7,9    98.11.18 
7,9    40.10.27 

7,9      71.    5.22 

7,9  87.57.41 
7,9  25.  7.59 
7,9    99.47.57 

7,9  70.17.  5 
7,8  102.54.  7 
7,8  59.10.45 
7,8  75.50.  I 
7,8  62.29.40 
7,8  io5. 34-25 
7,7  100.59.55 
7,7  49-Ï2.2I 
7,7  2.22.21 
7,7  59.20.36 
7,7  106.21.42 
7,7  62.56.3o 
7,6  109.20.56 
7,6  83.15. 14 
7,6  11.53.28 
7,6  106. 14.  2 
5  93.25.58 
28. I 5. 20 
87.47.38 


7  5 

/   ,  -^ 

7,<i 
7,3 


Mai  26.  —  Obs.  Oltr.vmarb  et  Lancelin. 


Nad.  N.  i2''o". 

» 
at  Cassiopéo  I^ 
yCassiopéel*. 


7», 4  +14,7 
61 ,8  +  5,0 

56 , 3  +  1,5 

20 , 8  +  1,0 


208 , 3 
■161,5 


7,4 

7,6 
7,5 
7,5 


9 
o 

2 

<-» 

8 
8 
3 
I 
2 
o 
2 
o 
2 

n 
/ 

] 

9 
3 

9 
4 
I 

o 
6 

4 
5 

7 

9 
8 

3 

I 

/ 

6 


34.    1.41,9 
29 . 5o . 3o , 3 


Noms. 


Microm. 
Lect.      30^ 


Correct. 
Réfr.    de  coll. 


Dist.  a|ip. 
au  pôle  N. 


26. 


6  Vierge  

Pol.  I  -  R  > . . 
Pol.  I  —  D  * . . 
Pol.  I  — R».. 
25  Ch.  de  ch.. 

m  Vierge 

T,  Gr.  Ourse  •. 
T^  Bouvier. .,. 

T  Vierge 

X  Vierge 

Arcturus 

Nad.N.i5»'3o". 


Obs.  Oltramarb  et  Lancblin. 


A 


Mai  29. 

Nad.S.i2''4o". 


34,5 

24,9 
34,5 

25,3 

58,4 
2,8 

38,4 

^,7 
54,5 
37,3 
46,1 
59,8 
57,6 


59,7 


p 
+  3,6 

+  3,6 

+  4,9 
+  2,1 

+2,6 

+2,3 
+2,3 

+5,1 
+4,8 

+3,4 
+3,5 

+2,8 

+0,8 


» 


m  Vierge 

Tf)  Gr.  Ourse*. 

T^  Bouvier 

T  Vierge  

a  Dragon  *  . . . 
a*  Balance . . . 

p    MT »  v/.     .•...» 

P  Bouvier .... 
^  Bouvier .... 

5i4oB* 

Y  P.O.» 

a  Couronne. . . 
X  Balance .... 
a  Serpent .... 
î^  P  O  « 

49  Balance . . . 
1235  B  — P.. 
0  Ophiuchus.. 
Nad.S.i6''4o™. 


62 
5 

40 
I 

54 

•^9 
40 
10 
21 
I 
18 
43 
20 
5o 
38 
12 

14 

17 

57 

59 
62 


2 

o 

8 

3 
2 
I 

9 

5 
8 
5 
6 

4 
3 

8 

I 

2 

4 
I 
2 

9 


+  76,9 

-  5i,4 

-  5i,4 

-  5i,4 
+  12,0 
+  86,6 

-  1,0 
+  32,5 
+  60,0 

+  9^,2 
+  3i,4 


+2,3 

+4,7 
+4,3 
+5, 1 

+3,7 
+4,0 

+5,8 
+3,3 
+4,6 
+0,5 
+1,1 
+3,4 
+4,9 
+3,4 
+4,2 

+5,7 
+4,9 

+4,7 

+2,5 
+2,  I 

+4,1 


+  87,4 

-  ',0 

+  32,8 
+  60,5 

-  i6,4 
+118,2 

-  '^7,5 

+  8,1 

+  22,4 

-  45,8 

-  24,6 
+  22,8 
+i4i,2 
+  5i,5 

-  32,0 
+121,9 

-  58,8 
+  73,6 


j 
7 
/ 

^^ 
7 

/ 
/ 

7 
7 
7 


-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  B 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 

-  8 


i  30.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu 

3 
5 


Nad.  S.  12" o".  64,1  +4,5  -lo 

»  62,3  +2,4  -10 

eGr.  Ourse*.  12,7  +1,6  -    7,6-10 

Pol.  P 34,0  +3,8  -5i,o-io 


5    94.59.39,/ 
5       1.14.30,7 


5 
5 
5 

D 
5 

5 

6 
6 

J 

m 

.) 


I . i4.3o,2 

i.]4'3o,4 
53. Ti .  0,0 
98.11.18,5 
40.10.26,9 
71.  5.22,2 
87.57.41,3 

99-47-57,7 
70. 17»  J ,  / 


98.11 
40.10 
71.   5 

87.57 
25.   7 


4  io5.34 

4  i5.25 
49.12 
62 .  39 

2.22 

17.48 

62 .  56 

109.20 

83.15 

5  11.53 

5  106. I 4 

5  4.42 

6  93 . 25 
6 

7 


f 
4 

5 
5 
5 
5 

D 

5 


.18,7 

.25,6 
.21,8 

.41,4 
.58,0 
.26,^^ 
.29,2 
.  20 , 4 
.i3,5 
.  20 ,  '^ 

.  4,5 

.3o,6 

.58,4 

.  i4,<i. 
. 26, 5fc 

-    1,9 
.53,4 

.58,5 


4    33.28.Su,  ♦"> 
4      i.i4.^^,<> 


Mai  25. 

i\  -o,  la  I  ,i5 

6  -«,06  1,23 

10  -7,97  2,08 

10  +0,16  2,35 

10  +6,22  2,70 


Mai  25. 

•  6  -o, 16  1,07 
'  6  -o, T9  1,23 
■  10  ■*-o,o7  2,  i5 

•  6  -o,3i   1,3-2 
••  6  -0,1',  i,3o 


Mai  26. 

6    0,00  0,83 

6  +0,02  0,83 

I 3  -8 , 36  2,17 

i3    0,00  2,00 

i3  +4» 6a  2,17 


Mai  26. 

•  6    0,00  0,83 

Mai  29. 

*  6    0,00  0,83 
^    6    0,00  o,83 


Mai  29. 

*  6    0,00  0,83 

*  i3    0,00  2,00 

*  6    0,00  0,83 

*  6  -0,02  o,83 
"  i3    0,00  2,00 


Mai  30. 
'    6  -0,08  I,  23 
'  10  -0,09  a>4''^ 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.39 


Noms. 


Microm.  Correct.    Di^t.  app. 

Lcct.      20».        Héfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Mai  30.  —  Obs.  Lancei.in  et 

»  p 

ÇVierçe 37,2  +3,5 

îS  Ch.de  ch..  0,0  -♦■2,4 

m  Vierge 7,7  +3,8 

i)Gr. Ourse'.  43,4  +5,5 

Tj  Bouvier....  3,3  +3,i 

7  Vierge 57,2  +3,9 

iDragon*....  29,0  +4,1 

X Vierge 41,8  +4,0 

Arclurus 49^0  +3,i 

iVierpe 39,8  +3,8 

p  Bouvier....  4'^î9  +4jO 

5  Bouvier ....  36 , 7  +3,2 

s' Bouvier. .. .  32,3  +2,5 

l' Balance. ...  4^  7  8  +4,5 

P  P.  0.* 9,7  +2,2 

J»  Bouvier 5,2  +2,7 

5i4oB< 19,7  +3,8 

2  Couronne...  21,1  +2,1 

1  Serpent ....  37,5  +2,4 

\ad.S.i6''5o'".  62,9  +3,0 

»  61,4  +1,7 


J.  Chatelu. 


+  63 
+  II 
+  85 

-  I 

+   32 

+  59 

-  16 

+  9» 
+  3i 

+  io3 

+  18 

+  38 

+  21 

+  n6 

+    22 

-  45 
+  22 
+    5l 


9 

9 

8 

o 
2 

4 
I 

3 

T 
•> 
2 

/ 

8 
i 
o 
0 
o 
5 
o 


0,4 

0,4 
0,4 
0,4 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,4 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Ow 

0,3 


90.  4-^6 
53  10.58 
98.11.18 

4o. 10.25 
71.    5.21 

87.57.4» 
25.  7.57 

99-47->7 
70 . I 7 .   5 

102.54.  8 
59 . 1 o . 4  5 
75.50.  o 
62 . 29 . 4o 

io5. 34.^26 

1 5 . 25 . 29 
62.39.13 

2.22. 20 

62 . 56 . 30 
83.15. 14 


/ 
2 

9 
6 

4 

8 

9 
8 

3 

8 
3 

9 
3 

3 

I 

4 


Mai  31.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiateli. 


\ad.S.9''35™. 


::  Lion 


itégulus. 


À  Gr.  Ourse . . 

7'  Lon 

p  Lion 

a  Gr.  Ourse  '.. 
i  Gr.  Ourse . . 
\ad.S.i2»»5o". 


9  Vierge 

Pol.  I» 

!  Vierge 

xi  Ch.  de  ch. 
m  Viei^e 


61,9 
64,0 
18,2 

27»7 
23,8 

3,1 

20,9 

55,3 

41,7 
60,9 

65, 1 

40, 1 

34,0 

37,9 

2,3 

6,0 


+2,0 
+4,0 
+5,1 

+4,7 

+4,7 
+3,0 

-2,6 
+1,9 

+2,5 

+0,3 

+4,9 
+6,0 

+3,0 

+3,9 
+4,1 

+  1.7 


+  47,3 
+  4i,i 
+  >,3 
+  3o,3 

+  4'>,2 
-  i3,4 
+     3,7 


+  7<>,4 

-  'il,' 

+  64 , 1 

+  11,9 
+  86,1 


0,6 
0,8 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

1,4 

0,9 
1,2 

1,2 

i,2 
1,2 
1,2 


8 1 .  27 
77.31 
46.3  i 
69.38 
80.  9 

27.41 
44.56 


94 .  '>9 
1. 14 
90.  4 
ji.io 
98.11 


.48,5 

.52,2 

.  1 3 , 1 

.19,2 

.  56 , 6 
.28,5 
.31,6 


.38,2 
.  32 , 1 

.25,9 
.58,6 
.18,1 


Juin  1.  —  Obs.  Oltramabe  et  Lanceux. 


'^  Lion 

Hé^nUis 

>.  Gr.  Ourse. . 


21,6     +2,0     +23,1-11,4     63 . 3o  3o , 5 

24,5    +0,2    +  4 ',3  -11,4    77.31.53,0 

22,2     +1,7     +     5,3-11,4     46.34.13,8 


Micro  ni.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.            Lect.      ao^        Réfr.  decoll.     aup6leN. 

Juin  i.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 

p 


Y>  Lion 3 

p  Lion 28 

PGr.  Ourses  i5 

/  Lion 5 

<]/ Gr.  Ourse..  45 

0  Lion 36 

Nad.N.ii'»3o".  63 

»  63 
62 

64 
28 
35 


Nad.N.ia''4o" 

« 
Pol.  I  -  R  « . 
Pol.  I  — D». 


;  Vierge 35 

25  Ch.  de  ch..  59 

m  Vierge 7 

Tj  Gr.  Ourse*.  42 

7}  Bouvier. ...  4 

T  Vierge 56 

a  Dragon  * . . .  29 

X  Vierge 42 

Arclurus 49 

X  Vierge 4o 

2;  Bouvier ....  35 

a^  Balance. .. .  45 

pp.  0.« Il 

^  Bouvier 5 

5i4oB' 19 

Y  P.O.» 4'> 

a  Couronne...  22 
a  Serpent .... 

^    f    .     Vf  k  .    .    •     .     . 

49  Balance . . . 

1235  B  —  po.  j8 

8  Ophiuchus..  58 

Xad.N.i6»'4o'".  65 

»     .  61 


37 

i5 


,6 

+2, 

,2 

+3, 

,9 

+4, 

,0 

+4, 

,0 

+4, 

+4, 

,8 

+3, 

,21 

+2, 

,7 

+2, 

,3 

+4, 

,0 

+4, 

,3 

+3, 

,4 

+  1, 

,9 

+  1 , 

,6 

+4, 

,5 

+3, 

,» 

+3, 

,' 

+3, 

,0 

+3, 

,1 

+4, 

,3 

+4, 

,4 

+5, 

,2 

+1 , 

,7 

+5, 

,^ 

+3, 

.4 

+2, 

,5 

+  1 , 

,8 

+'), 

+4, 

,9 

+3, 

A 

+5, 

,5 

+3, 

,2 

+1 , 

,3 

+2, 

,5 

+5, 

,8 

+2, 

+  3o,4  - 
3  +  45,4  - 
2  -  8,0  - 

7  +  48,7  - 

8  +  3,7  - 

+  29,6  - 


I 
I 
6 
o 
o 
8 
3 

7 
4 
I 

9 
6 
o 
o 

9 
o 

5 

8 

2 

o 

4 

9 
2 

2 

2 

3 

6 

4 
o 

8 

o 


-  5i 

-  5i 
+  64 
+  12 
+  86 

-  1 
+  32 

+  60 

-  16 

+  92 
+  3i 
+  io5 
+  39 
+  117 

-  27 
+  22 

-  4î 

-  M 
+  22 

+  5i 

-  3i 
+  121 

-  58 

+  73 


0  - 
6  - 

8  - 

1  - 

9  - 

0  - 

6  - 

2  - 

3  - 
6  - 
6  - 

1  - 

3  - 

9  - 

4  - 
4  - 

/ 

6  - 

7  - 
4  - 

9  - 

8  - 

7  - 

3  - 


\ 


4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
3 

3 
o 
I 
I 
I 
I 
o 
o 
o 


69.38.19,7 
80.  9.57,5 

33.  3.5i ,4 
82.  6.36,9 
44  •^^>6. 32,0 

68.54.49,8 


1 .  1 4 . 3 1 , 5 

i .  1 4  •  3 1 , 5 

90.  4-26,3 

53.10.59, I 

98.11.18,3 

40. 10. 2), 9 

9  87.57.41,4 

9  2).  7.58.2 
9   99.47.58,1 

9  70.17.  5,2 
9  102.54.  8,2 
8  75.50.  1,0 

8  105.34.26,4 

8  I 5 . 25 . 29 , 2 

8  62.29.13,9 

7  2.22.20,7 

7  17.48.  4,3 

7  62 . 56 . 29 , 7 

6  83.15. 14,6 

6  11.53.26,3 

6  106. i4.  2,0 

5  4.42.53,1 

5  93 . 25 . 58 , 3 
3 
5 


Juin  2.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


Xad.S.  iBMo". 
» 

p  Bouvier. . . . 
;  Bouvier. . . . 
£*  Bouvier.. . . 
x>  Balance  .  . . 


59,4  +0,1 

62.6  +3,8 

39.7  +2,7  +  18,5 
3), 3  +2,5  +39,3 

30.8  +2,9  +  22,2 
26,0  +5,6  +118,2 


-10,0 

-  9,5 

-  9,7     59.10.44,8 

-  9,7     75.50.    1,4 

-  9,8     62.29.39,4 

-  9,8  105.37.   7,9 


Mai  30. 

'    «■K),ot  1,38 

*  «-0,18  i,i3 

*  6  -0,22   1,38 

*  10  *i,8'4  2,53 


Mai  31. 

'     6  +o,oa  0,83 

*    l3   +0,02    2,00 


Juin  1.  - 

•  ^)  -  0,02  0,83 
'     i  -11,17  o»77 

'    l3    -   0,0a    3,00 

*  6  -  0,02  0,83 


Juin  1. 

*  6  -0,01  0,83 

•  6  0,00  o, 83 
^  I 3  -0,02  a, 00 
'  6    0,00  0,83 


Juin  l. 

•    6  -o,o4  0,83 
*•  i3  -o,o3  2,00 


B.4o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 

Juin  2 

p  P.OJ... 
P  Bouvier. 
5i4o  B».. 
a  Couronne 
X  Balance . 
a  Serpent. 
ÇP.  0.»... 
49  Balance 
1235  B*  .. 
0  Ophiuchus 
ï)  Dragon  * . 
X  Ophiuchus 
Nad.S.i6»'45'" 
» 


Microm.  Correct.     Disl.  app. 

Lect.      20*.       Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 

—  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


il, 4  .  +4,8  -  27,4  -  9,8 

24,7  +3,1  +    8,0  -  9,8 

19.0  +2,9  -  45,7  -  9,8 

19.3  +2,0  +  22,7  -  9,8 
5i,3  +3,4  +i4i,o  -  9,9 
37,5  +4,2  +  5i,4  -  9,9 
11,7  +4,1  -  3i,9  -  9,9 
16,7  4.5,7  +ï^i,7  -  9,9 
16,5  +1,6  -  58,6  -  9,9 

58.1  +2,2  +  73,4  -  9,9 
45,9  +4,0  -  i3,i  -10,0 

49.1  +1,0  +  60,2  -10,0 

62.4  +3,1  -10,1 

60.2  +1,0  -  9,9 


15.25.28,6 
49.12.19,2 
2 . 22 . 20 , o 
62.56.29,6 
109.20.58,1 
83.i5.i4,o 
II .53.25,5 

106. i4«   1,7 

4.42.54,3 

93.25.58,2 

28.15.17,9 

87.47-37,3 


Uégulus 

X  Gr.  Ourse. . 

Y*  Lion 

p  Lion 

p  Gr.  Ourse  *. 
^  Gr.  Ourse.. 

0  Lion 

Nad.S.i2"4o™. 


Jxiin  3.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 

"  o 


» 


6  Vierge  

P  Chevelure . . 

PoL  P 

Ç  Vierge  

'.}.!}  Ch.  de  ch.. 

m  Vierge 

r^  Gr.  Ourse  '. 
r^  Bouvier. .. . 

/z  Vierge 

a  Dragon  * . . . 

X  Vierge 

Arcturus 

pp.  0.5 

p  Bouvier 

a  Couronne. . . 
a  Serpent. . . . 
r  P  0  6 
Nad.  S.  le^o"". 


26,4 

+3, 

21,8 

+  1, 

3,3 

+2, 

^7,9 

+3, 

i4,o 

^3, 

41,6 

+  1 , 

34,2 

+  1 , 

04,1 

+3, 

66,1 

+5, 

38,5 

+2, 

1,3 

+2, 

34,3 

+3, 

38,9 

+3, 

1,5 

+2, 

10, 1 

+4, 

43,8 

+4, 

7,0 

f 
+.), 

58,2 

+3, 

28,6 

+2, 

43,4 

+4, 

5i,i 

-^4, 

12,2 

+4, 

27,3 

+3, 

22 ,  i 

+2, 

40 , 3 

+3, 

i3,8 

+4, 

04 , 5 

+3, 

66,5 

+■>, 

9 
6 

2 

o 

8 

8 

o 

o 

8 

3 

2 

8 

6 

> 

8 

9 
6 

9 
3 

6 

o 

7 
I 

7 

7 
2 

o 


+  40,8  - 
+  5,3  - 
+  3o,i  - 

+  44,9  - 

-  7,9  - 
+  3,7  - 
+  29,2  - 


+76,1  - 
+  20,8  - 

-  5i ,0  - 
+  64,0  - 

+  11,9  - 
+  85,9  - 

-  1,0  - 

+  32,2  - 
+  59,5  - 
-    16,1    - 

+   91,4    - 

+  3i ,1  - 

-  27,0  - 

+  7,9  - 
+  22,4  - 
+  5o,7  - 

-  3 1 ,  :>  - 


,8 
,8 
,8 
,8 
,8 
,8 
,8 
,8 

,  / 

,8 

,8 

,8 

,8 

,9 

,9 

,9 

,9 

,9 

,9 

,9 

,9 

,9 

,9 
,0 

,0 
,0 
,9 


77,3i.5i,2 
46.34.12,8 
69.38.18,5 
80.  9-56,4 
33.  3.5o,4 
44-56.31 ,2 
68.54.49,0 


94.59.38 
61.36.  7 
1 .14.32 
90 .  4 • 26 
53. 10. 58 
98. II . 18 
40. 10. -25 

71.     5.21 

8?»  57.41 
25.   7.57 

99-47-57 
70.17.  4 
r3.25.28 
49.12.19 
62 . 56 . 29 

83.1 5.14 
1 1 .53.25 


9 
o 

5 

3 

6 

> 

4 
o 
3 
I 

8 

9 

r 
•) 

o 


9 
4 
4 


Noms. 


Microm.  Correct.     Dist.  app. 

Lect.      ao^        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Jain  5.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


Régulus 27,3 

Y*  Lion 2,3 

Nad.S.ioMo".  64,2 

»           .  62 , 2 

Nad.S.i2»'45".  62,9 

»  64,6 

61  Vierge....  5o,3 

PoL  n 33,6 

Ç  Vierge 38, o 

25  Ch.  de  ch..  2,8 

m  Vierge ....  10,6 

7j  Bouvier.. ..  7,4 

T  Vierge 0,7 

a  Dragon  *  .  ..  28,0 

X  Vierge 42,2 

Arcturus 5o,8 

X  Vierge 39,8 

Y  Pot.  Ourse'.  42,9 

a  Couronne...  22,6 

a  Serpent.. ..  38,8 

Nad.S.i6Mo'».  64,0 

»            .  63,3 


p  » 

+2,4  +  4o,9  - 

+0,4  +  3o,2  - 

+3,3 

+  1,5 

+1,2 

+2,8 

+5,0  +128,5  - 

+1,6  -   5l,2   - 

+2,7  +  64,3  - 

+3,4  +  12,0  - 

+4,8  +  86,3  - 

+5,6  +  32,4  - 

+6,0  +  59,8  - 

+2,6  -  16,2  - 

+3,1  +  92,0  - 

+3,8  +  3i ,4  - 

+2,6  +io4,2  - 

+2,1  -  24,4  - 

+2,0  +  22,6  - 

+2,1  +  5 I , i  - 
+2 , 1 
+1,1 


1,5 
1,5 
1,6 

1,4 
2,4 

2,5 

2,4 

2,4 
2,4 
2,4 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 

2,7 

2,6 
2,8 


»  If 

77. 3i. 53,1 
69.38.20,0 


107.44.40,4 
1.14-32, 5 

90.    4 '26,2 

53. 10. 58,7 
98.11 .18,5 
71.  5.21,3 

87.57.41,1 
25.   7.56,2 

99-47-57,8 
70.17.  5,0 

102.54.  7,9 
17.48.  2,9 
62.56.3o,o 
83. i5. i4,2 


Juin  10.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


PoL  I ,-  R  « . . 
PoL  I  —  D  » . . 
PoL  I  —  R  «  . . 

Nad.S.i3»'5o". 


28,8      +6,9      -    52,1    - 

32,6    +3,8     -  52, I  - 


X  Vierge . . . 
Arcturus... 
X  Vierge . . . 
p  Bouvier . . 
Ç  Bouvier . . 
s*  Bouvier.. 
7I  Balance., 
pp.  0.*.... 
P  Bouvier . . 
d/  Bouvier. . 
5i4o  B5  ... 
Y  P.  0.«.... 
a  Couronne. 
X  Balance . . 
a  Serpent. . 


28,2 
64,6 
58,3 
36,6 
4>,4 
34 , 3 
36,1 

32,1 

29,7 
41,4 

8,2 
20,2 

1,5 

17,4 
39,3 
17,5 
5o,9 
33,8 


+3,2      -    52,1    - 

+6,9 
+0,3 
+3,5 

+4,1 
+3,8 


I .  i4.3'2,0 
I .14.32,8 

1 .l4>32,2 


+2,1 


3,1 
4,5 

>,4 


+  93,5  - 

+  3i,9  - 
+106,0  - 
+  18,6  - 
+  39,6  - 
+  22,4  - 
+119,1  - 

+4,i    -  27,7  - 

+1,5  +     8,1  - 

+3,4  +  22,6  - 

+3,6  -  46,1  - 

+2,9  -  24,8  - 

+3,2      +   23,0   - 

+6,5     +i42,4  - 
+3,6     +  5i,9  - 


8,6 
8,6 
8,6 
8,5 

8.7 

8,6    99.47-57,' 
8,6     70.17.    3, H 
8,6  102.54.    7,3 
8,6     59.10.43,1 
8,5     75.49.59,'^. 
8,5     62.29.38,3 
8,5   105.34 -*J^- 5, :"> 
8,5     1 5. 25.  ■317, '2 
8,5     49.i'>-.i7,7 
62 . 39 . Il  ,5 

2 .  -A'JL .  1 8 ,  r> 

17.48.      '2,*?- 

62.56.  517,9 


8,5 
8,5 
8,5 
8,5 


8,5  109. !iO-  57,5 
8,5     83.i5.i->.,H 


Juin  2. 

'  ^)  -0,0a  o,83 

-  i3  -0,02  2,00 

'  ()  -o,o3  o,8.> 

*  i3  -o.Oj  2,00 

^  ()  -0,0a  0,83 


Juin  3. 

'     6  -(),()3  0,83 
-  i3  -0,^4  2, m) 

^      G   -0,O!>    o,S3 

*     6  -o,oi  o,H3 
^    i)    0,00  o,H3 


Juin  3. 
®    6  -(),o3  o,83 

Juin  5. 

'    10  +0, 10  3,*i3 
-     G  +0,03  1 ,4o 


Juin  5. 

^    ()    -0,08  1,08 

Juin  10. 

^  i5  -io,5o  3,67 
-  i3      0,00  2,00 


Juin   lO. 

^i5  +  5,4o   2.17 

♦  6      o,o<»    0,83 
^  i3      <>  ,00    •!  ,00 

*  6      o  ,  00    o ,  î^"^ 


ÉTOILES  FOiNDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.41 


Noms. 


Microm.  Correct.     Dist.  app. 

Lect.      20*.        Réfr.    decoll.     aupùleN. 


Juin  10.  —  Obs.  Oltraharb  et  Lancblix. 


;p.  0.' 

49  Balance . . . 

1-235  B-I».. 

oOpbiucbus.. 

r,  Dragon  • . . . 

XOphiuchus.. 

^  Hercule .... 

X  Opliiuchus. . 
:  P  0  10 

i  l  I  v/.      •  •  •  •  • 

Xa(I.S.i7''25'". 


w 
>  ,/ 

11,6 

16,9 

57,1 
43,3 

48,1 

42,9 
27,0 

33 , 1 

62,0 

58,8 


p 
+2,8 

+3,5 

+4,0 

+5,2 

+4    r 

+3,8 
+5,1 


-  32,2 
+I23,0 

-  ^9,3 
+  74,3 

-  l3,2 

+  60,9 
+  17,7 

+  47, --i 
+2,2    -  38,0 

+4,5 
+0,9 


o 


+2,2 


8,5  11.53.23,9 

8,5  106. i4*    1,4 

8,5  4  •4*^-'*  ^,6 

8,5  93.25.56,7 

8,5  28.15.16,1 

8,5  87.47.35,7 

8,5  58.12.46,2 

8,4  80.28.  2,2 

8,4  7.47.43,6 

8,2 
8,5 


Juin  10.  —  Obs.  Oltramare. 

Pol.»' 3o,6     +0,7     -  48,1  -  7,9 

Xad.  1*40"". . .     62 ,5+5,2  -8,0 

9    i''55"...     58,2    +1,1  -  7,8 


I. 14.33,0 


Juin  11.  —  Obs.  Oltramare  cl  J.  Cuateli*. 


Xad.X.  10*55'". 


0  Lion 


À  Dragon  ' . . 
j  Lion 


7  Cépbée  I  * . . 

f  Lion 

y  Gr.  Ourse  • . 

MI  — R*.. 

Pol.  I  -  D  «  . . 

Pol  I-.R«.. 

-Vad.X.i3^5o". 


0 


/.  Vierge . . . 
Arcturus. . . 
>  Vierge. . . 
s  Bouvier . . 
\  Bouvier. . 
i*  Bouvier  . . 
1*  Balance.. 

;*  Balance . . 

f  Bouvier. . 

•Ç*  Bouvier. . 


60 
63 
3i 
3o 
40 

* 

)i 
5i 
12 
27 
3o 
26 
60 
62 
38 

43 
35 
3) 
3i 

•J5  8 

4*^ 

•^9 

O 


3 

3 

8 

/ 
4 

4 

8 

2 

6 

6 

9 

9 
j 

9 
I 

6 

4 
6 
3 
1 

9 
o 

>^ 
/ 


+2 , 3 
+  5,8 

+3,4 
+3,1 

+3,4 

+4,5 

+2,6 

+*^,9 
+5,4 

■»-2,9 
+0,6 

+2,2 

+4,8 

+3,6 

+4,1 
+3,3 
+  1,4 

+1,9 

-»-"^,9 
+5,1 

+2,1 

+';>,8 


+2 , 1 


8,7 

8 


+  29,8 
-  21,9 
+  65,4 

-  78, '2 
+    37,8 

-  3,4 

-  '>i,9 

-  3i,9 

-  3i,9 


+  93,2 
+  3i,8 
+io5,6 
+  i8,6 

+  '^9,4 

+  22,3 
+118,5 

■»-  97,8 
+     8,1 

+    22,5 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

9 
8 

8 

8 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


j 
2 

5 

) 

5 

5 

) 

5 

9 

9 

9 
I 

8 

9 

9 
o 

o 

o 

o 

o 

I 

I 

>. 


68.54.^8,9 

20 .    5.55,8 

90. 1 5.32,8 

12. 56.40,0 

74.51.17,0 

35.43.55,1 

i . i4-32,6 

1 .14.33,6 

1.14.32,7 


99-47. '>7, 9 
70.17.  3,7 

102.54.  7,8 

59. 10.42,8 

75.49.58,9 

62.29.37,7 

105.34.26,2 

100. 59. 54,6 

49.12.17,3 

6* . 39 . 1  1 , 2 


Noms. 


Microm.  Correct.     Dist.  app. 

Lect.      10^.        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Juin  11.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiatelu. 


5i4oB7 

1 5 , 5 

p 
+3,0 

-  43' 9 

-  9,2 

»     1     tt 
2.22. 16,8 

Y  P.  0.» 

38,9 

+3,7 

-  '?4,7 

-  9,2 

17.48.  0,5 

a  Couronne... 

17,3 

+3,0 

+  22,8 

-  9,2 

62 . 56 .27,3 

X  Balance .... 

49,  « 

+3,3 

+ 1 4 1 , 6 

-  9,2 

109.20.57,4 

CL  Serpent 

34,2 

+2 , 8 

+  5 1 , 6 

-  9,2 

83. 1 5. 12,9 

ÇP.  0.» 

7,6 

+3,5 

-  31, 1 

-   9,2 

1 1 .53.22,5 

49  Balance  . . . 

i4,7 

+5,3 

+ 1 22 , 4 

-  9,'^ 

106.14.    1,3 

1235  B  —  po  . 

|5,5 

+  i,> 

-  59,0 

-  9,3 

4.42.57,0 

0  Ophiuchus.. 

56, 0 

+2,4 

+  7'î,9 

-9,3 

93  .'25. 57, 2 

T\  Dragon  ^^.. 

41,6 

+3,7 

-  1 3 , 1 

-  9,3 

28.15.14,7 

X  Ophiuchus. . 

47,7 

+  1,8 

+  60,6 

-  9,3 

87.47.36,2 

(  Hercule.. . . 

40,6 

+2,2 

+   17,6 

-9,3 

58. 12.45,9 

X  Ophiuchus. . 

28,4 

+3,2 

+  47, « 

-  9,4 

8o.:28.    1,3 

eP.O.ï» 

3-2,4 

+2,8 

-  37,8 

-9,4 

7.47.41,6 

Nad.N.i7'*'25». 

62 , 4 

+3,8 

-9,3 

» 

60, 1 

+  1,2 

-  9,6 

Juin  11.  —  Obs.  Lancelin. 


Pol.  »»... 
Nad.S.  i*»4o 
» 


m 


32,2      +2,9 

63, o    +4,8 
60,7 


+2,7 


-47,6-8,8       1. 1 i.32, i 
-  8,9 
-8,7 


Juin  12.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Ciiatelu. 


Nad.S.  lo^So". 
» 

V  Hydre 

P  Gr.  Ourse». 
^  Gr.  Ourse.. 

0  Lion 

8  Coupe 

X  Dragon  ' .  . . 

Y  Céphée  P . . 
PoL  I-U*... 
PoL  I-D«... 
Pol.  I  — U«... 
Nad.S.i3"5o™. 


» 
a  Dragon ' .  . . 


X  Vierge 

Arclurus 

X  Vierge 


63 

64 
yi 
I  i 

39 
33 

I 

32 

53 

29 
3i 

28 

63 

61 

2i 

39 
46 
38 


3 
3 
1 

8 

9 
1 

o 

5 

6 

1 

I 

8 

6 

6 

o 

9 
4 

9 


+3,5 

+4,1 

+2 , 9 

-^1,4 
+1,6 

+2 , 6 
+4,6 
+4,6 
+5,6 

+2,3 

+2 ,  o 
+  1 ,5 
+3,8 
+  1,8 

+  »,7 
+2,9 
+3,4 
+3.6 


n    — 


-J 


+  1  ir,,5 
-  '8,0 
+  3,7 
+  29,4 
+109,4  - 

-  21 ,5  - 

-  77,0  - 

-  5 1 , 2  - 

-  5i ,2  - 

-  5 1 , 2  - 


-  16,2  - 

+  91,9  - 
+  3i  ,3  - 

+  io.(  ,2  - 


o,j 

«,9 
0,7 
0,7 
",7 
0,7 
0,7 


,  / 


o 


J  / 


0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 


105.39.34 ,0 
33.  3.5o,7 
44.56.3o,7 
68.54.48, i 

104.13.34,1 

20.   5.54,5 

1 2 .56.40,3 

I . 14.32,6 

1. 14.33.5 

1 . 14.32.6 


2).     7..')),0 

99. 47-57, 5 

70.17.  3,1 

102.54.  8,1 


Juin  10. 

*i      o.iio  o,«3 

^  i3      o,o<i  2 ,00 

'   *i      0,00  <>,H3 

'   'j      o,o<>  o,83 

'   i^  -  1,36  4,of> 


Juin  11. 

'  6  0,00  o, 83 
'  6  0,00  0,83 
^    6  -  0,06  o,83 

*  li  -»o,73  2,17 

*  i3  +  0,02  2,00 


Juin  II. 

*  i3  +  4,^-5  ijoo 
'  i3  0,00  a, 00 
"G  -  0,01  o,83 

•  G      0,00  o,83 
'•  i3  +  0,01  2,00 


Obscn'ations  de  Paris,  1897. 


Juin  11. 

"     (5       0,00  o,S3 
'2    6  +  o,o3  0,83 

'•*  10  +  o, i4  2,20 


Juin  12. 

'  6-0,121,18 

^  6  -  o , I 3  1,12 

'^  6      0,00  1,35 

*  10  -  7,79  3/|5 

'•*  10  +  0,10  2,28 


Juin  VI, 

^  10  +  7,1 4  2, Go 
*'     G  -  0,07  1 ,22 


B.G 


B.42 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Microm. 


Noms. 


Lcct. 


20*. 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Juin  12.  —  Obs.  L.\ncelin  et  J.  Chatelu. 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


20^ 


Correct.    Dist.  app. 
Héfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Juin  13.  —  Obs.  Oltbamare  et  Lancklin. 


p  Bouvier 

39,9 

p 

■^4,4 

+  i8'',3  -1 

[0,5 

0     /     ff 
59.10.42,4 

oc  Serpent .... 

39*9 

p 
+5,5 

+  5o,3  -1 

0,9 

0     f      t 
83.15.12,9 

Ç  Bouvier .... 

36,4 

+5,2 

+  38,9  -' 

10,5 

75.49-58,7 

ÇP.  0.» 

10,1 

+4,7 

-  3i,3  -1 

0,9 

11.53.23,0 

e*  Bouvier.  .  . 

32,9 

+5,7 

-»-  22,0  -1 

to,5 

62.29.37,9 

I235B-I.R  ». 

36,1 

+2,1 

-  57,4  -1 

to,9 

4.4^.57,0 

al  Balance  . . . 

44,8 

+3,5 

+116,8  -1 

0,5 

105.34.26,6 

I235B— Ï.D>o. 

18,3 

+5,8 

-  57,5  -1 

0,9 

4.42.56,6 

P  P.O.* 

8,2 

+3,8 

-  27,1  -1 

[o,5 

i5. 25. 26,1 

1235B— I.R". 

41,3 

+5,1 

-  57,5-1 

10,9 

4.42.57,3 

P  Bouvier. . . . 

24,2 

*4,4 

+    8,0  -1 

[0,5 

49.12.16,7 

X  Ophiuchus . 

52,9 

+3,4 

+  59,0  -1 

0,9 

87.47.36,7 

5i4oB» 

17,7 

+4,6 

-  45,2  -1 

0,5 

2.22.16,7 

Ç  Hercule.... 

42,6 

+2,5 

+  17,1  -' 

0,9 

58.ia.45,5 

Tj  Couronne . . 

27.0 

+1,9 

+  18,5  -1 

0,5 

59.20.32,2 

X  Ophiuchus  . 

34,7 

+6,1 

+  45,7  -1 

fo,9 

80.28.  2,0 

(1  Balance  . . . 

56,3 

+3,2 

+Î2I,2    - 

10,5 

106.21 .42,7 

t  Hercule. . . . 

25,2 

+4,6 

+  17,9  -' 

10,8 

58.55.26,8 

a  Couronne  . . 

18,5 

+2,4 

+    22,5    -1 

10,5 

62.56.27,6 

r^  Ophiuchus  . 

21,4 

+5,8 

+!l6,2   -1 

[0,8 

io5.36.  0,0 

X  Balance 

53,5 

+3,3 

+139,7    -' 

[o,5 

109.20.58,5 

a  Hercule.... 

17,2 

+3,3 

+  38,2  -1 

10,8 

75.29.40,3 

a  Serpent 

37,9 

+4,7 

+  5o,9  -1 

[0,5 

83.1 5. 12,7 

Nad.N.i7»»3o™ 

61,7 

+1,6 

—  ; 

[o,8 

CP.  O.»o 

7,0 

+2,4 

-  3i,6  -1 

(0,5 

11.53.22,3 

» 

63,1 

+2,9 

— 

'o,9 

49  Balance. . . 

16,7 

•-3,4 

+120,7  -1 

10,5 

106.14.   2,3 

1235  B  — Pi. 

14,3 

+2,2 

-  58,2.-1 

10,5 

4.42.57,3 

Jnin  14. 

—  Obs 

.  Oltramark  et  J.  Chatelu. 

r^  Dragon  **. . 

39,9 

+  ï,o 

-  i3,o  -1 

0,5 

28. i5.i4,6 

p  Hercule 

',1 

+0,7 

+  29,0  -1 

0,5 

68.17.17,9 

Nad.S.i3h5". 

63,6 

+3,8 

- 

10,5 

Ç  Hercule 

41,6 

+  1,7 

+  17,4  -I 

0,5 

58. 12.46,1 

» 

61 ,0 

+0,9 

— 

'0,9 

p  Girafe  I".. 

28,6 

+  1,9 

-161,3  -I 

10,5 

29.42.26,1 

p  Bouvier 

36,4 

+0,4 

+   18,5  -] 

10, G 

59.  it>.43,o 

Nad.S.i7''35'" 

63,3 

+3,6 

— 

[0,4 

* 

• 

Z  Bouvier. . .. 

35,3 

+4,5 

+  39,4  -1 

0,6 

75.49.58,6 

» 

61,2 

+  1 ,2 

—  ; 

[0,7 

e*  Bouvier.  .  . 

3o,8 

+3,9 

+    22,2   -1 

[0,5 

62.29.37,7 

a^  Balance. . . . 

43,8 

+4,2 

+118,1    -] 

[o,5 

105.34  26,2 

pP.O.i 

10,3 

+4,8 

-    27,4    - 

10,4 

I 5. 25. 27,0 

Juin  13 

.  —  Obs.  Oltbamare  et 

Lan 

CELIN. 

P  Bouvier 

23,8 

+3,3 

+     8,1  -1 

[o,4 

49.12.17,5 

^  Bouvier 

3,4 

+3,2 

+    2i,4    - 

[0,4 

62.39. I I ,4 

Pol.  I-R».. 

29,2 

+3,3 

-  5o,6  -1 

1 ,0 

1.14.33,1 

5i4oB« 

18,8 

+3,9 

-  45,8  -1 

[0,4 

2.22. 18, 1 

Pol.  I      D».. 

3o,5 

+  1 ,0 

-  5o,6  -1 

[1 ,0 

1.14.32,9 

Y  P.O.» 

40,4 

+3,0 

-  24,6  - 

10,4 

17.48.  I  ,r, 

Pol.  I      \KK, 

3t,9 

^2,0 

-  5o,6  - 

[  1 ,0 

(  .  14.33,0 

a  Couronne  . . 

16,9 

+  1 ,2 

+    22,8   -] 

[0,4 

62.56,27,5 

Nad-N-iS^So" 

62,9 

+2,6 

— 

11,1 

X  Balance 

5o,5 

+3,4 

+141,1    -1 

[0,4 

109.20.67,0 

» 

66,6 

.+6,3 

— 

II  ,0 

a  Serpent 

36,2 

+3,7 

+  5i,5  -] 

[0,3 

83.i5.i!i,8 

X  Vierge 

44,0 

+6,1 

+  90,8  -1 

1 1 ,0 

99.47.56,9 

ÇP.  0.* 

II  ,2 

+5, 1 

-  32,0  - 

[0,3 

[1.53.2.1 ,0 

Arcturus .... 

46,4 

+2,9 

+  3i ,0  - 

II  ,0 

70.17.   2,7 

49  Balance . . . 

i3,5 

+2,9 

+121,9  - 

[0,3 

106. 14.    I  ,<» 

X  Vierge 

43,1 

+6,0 

+102,9  - 

11,0 

102.54.  8,1 

1235  B     I».. 

17,0 

+3,1 

-  58,7  - 

10,2 

4.42.55,7 

p  Bouvier. . . . 

39>6 

-.3,4 

+  18,1  - 

II  ,0 

59. 10.42,5 

8  Ophiuchus.. 

57,7 

+3,5 

+  73,6  - 

10,2 

93.25.56,6 

Ç  Bouvier 

33,7 

+1 ,5 

+  38,5  -1 

>o,9 

75.49.58,9 

T^  Dragon  «... 

41,8 

+2,6 

-  i3,i  - 

10,2 

28.15.  1  5  ,0 

e*  Bouvier.  .. 

29.7 

+1,8 

+    2Î,7   - 

10,9 

62.29.37,8 

X  Ophiuchus . 

5o,5 

+3,3 

+  60,4  - 

10,2 

87.47.36,5 

a»  Balance  . . . 

47,3 

+4,1 

+ii5,4  - 

'0,9 

105.34.26,5 

Ç  Hercule... . 

42,4 

+3,0 

+  17,5  - 

[0,2 

58.12.45  ,9 

pp.o.* 

9,3 

*4,î 

-  26,8  - 

10,9 

15.25.26,3 

X  Ophiuchus.. 

3o,8 

+3,7 

+  46,7  - 

10, 1 

80.28.      -2,2 

5i4oB      R». 

1,6 

+6,2 

-44,7  - 

'0,9 

2.22.16,5 

E  Hercule... . 

23,3 

+4,1 

+  18,3  - 

[O,  I 

58.55.a6,- 

5i4o  B  — D«. 

17,3 

+3,3 

-  44,7  -i 

10,9 

2 . 22 .17,7 

7)  Ophiuchus . 

16,0 

+4,8 

+118,8  - 

10, 1 

io5.35.58,9 

5iîoB  — R7. 

53,9 

+4,4 

-  44,7  - 

10,9 

2 . 22 . I 7 , 1 

a  Hercule 

iG,6 

+4,8 

+39,1  -1 

0,0 

75.29.39,13 

a  Couronne. . . 

»9,4 

+2,7 

+  22,3  - 

ïo,9 

62 . 56 . 27 , 6 

Nad.S.i7»'35'" 

63,2 

+3,9 

- 

10,0 

X  Balance 

56,5 

+3,7 

+i38,o  -1 

K>,9 

109.20.59,1 

» 

60,1 

+o,S 

— 

10,0 

Juin  12. 

JuI^ 

r  \2. 

Juin  13. 

Juin  13. 

Juin 

14. 

J 

fUlN  14 . 

»    6  -  0,08  I 

,18       "    6  +  < 

3,07  1 ,55 

>  I 

3  +  5,29  2,00 

*    6  -  0,02  0, 

83        ' 

6-0 

,02  0,83 

«    6 

-  0,01    <>,8.i 

•  10  +  o,o3  2 

,o3 

4 

6  -  0,01  0,83 

•    8-9,25  1, 

33        2 

i3  -  0 

,01  2,00 

'•    6  +  0,01  1 

,38 

Juin  13. 

*  I 

3    -   9,69    2,QO 

"  i3  -  0,02  2, 

00        ' 

6      0 

,00  0,83 

'•  xo  +  0,18  2 

,28 

'  i3  -10,87  2,0** 

«  I 

3      0,00  2,00 

>•  14  --8,74  2, 

17        * 

6-0 

,o3  0,83 

'^    6  -  0,17  1 

,o5 

2  i3      ( 

D,oo  2,00 

'  I 

3  +  5,61  2,00 

i3      0 

,00  2,00 

ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.43 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


20^ 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.     decoll.     aup6leN. 


Juin  14.  —  Obs.  Lancblin. 

Pol.' 33*7  +1%  -  47*9  -  9*8       ki4'.33'4 

MS.i''4o".  61,4  ^-2,3  -  9,8 

«  63,8  -♦■4,7  -  9,8 

Juin  !5.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatblu. 

Xad-S-iiS".  64,8  +5,3  -10,2 

»          .  63,6  +i,7,  -10,1 

P0I.I' 33,6  +4,6  -5i,3-io,i       1. 14. 33, "2 

Xad.S.i3''4o'.  63,4  +4,o  -10»^ 

»  61,4  +2,0  -10,1 

j;Bouvier....  59,5  +1,9  +  32,4  -10,1    71.  5.19,5 

:Vierge 54,6  +3,7  +59,9-10,1    87.57.39,8 

xVierge 39,0  +3,o  +92,1-10,1    99-47-57, i 

Arclurus 44, a  -^1,8  +3i,4-io,i    70.17.3,0 

ÀVierge 36,7  +2,3  +io4,3  -10,1  102.54.  7,8 

(jJ Couronne. .  54,8  -i,5  +  14,9 -10, ^    55.53.  0,0 

ÀOphiuchus..  56,5  +8,7  .+  59,8  -10, 5    87.47.36,2 

JHercde....  4o,i  +0,7  +17,3-10,5    58.12.45,4 

/.Ophiuchus..  29,3  +2,1  +  46,3  -10, 5    80.28.   i,5 

T.Ophiuchas.  i5,5  +3,o  +117,5  -10, 5  io5. 35. 58, 5 

Xa(I.S.i7'*3o".  62,7  +2,8  -10,6 

»  60,7  +1,0  -10,4 

Juin  18. 

Xad.S.ii'^o'».  62,1  +5,3  -  7,5 

»  60,1+3,3  -  7,6 

Pol.P 3o,o  +3,7  -  5i,4  -  7î3       1.14.33,2 

\ad. S. 1 3" 30".  62,7  +6,0  -  7,4 

»  59,8  +3,3  -  7,2 

Juin  19.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 

\ad.S.ïi''3o'".  60,6  +5,1  -6,2 

»  58,6  +2,8  -  6,5 

3JLJon 47,9  +2,0  +  38,o  -  6,4    74«5i.i6,6 

-GrOuree».  11, 5  +3,9  -    5,4-6,4    35.43.55, i 

rVierge i3,2  +3,5  +  5o,8  -  6,4    82.48.53,3 

'j  Vierge 17,6  +4,3  +47,1-6,4    80.41.52,7 

t;  Vierge 39,7  +2,9  +65,5-6,4    90.  5.54,8 

^'Corbeau....  3,5  +5,2  +120,7-6,4  io5.56.5i,5 

i3  Chevelare .       1,2  +1,0  +27,5-6,4    66.48.20,2 

Nad.S.i5*»4o'».  60,7  +5,1  -6,4 

»  56,9  ■*•')'  ~  6,5 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lcct.      30».       Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 


Juin  22.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


Nad.  II** 25" 


P  Lion 

Y  Gr.  Ourse 
it  Vierge . . . 
0  Vierge . . . 
7)  Vierge... 

5  Corbeau.. 
23  Chevelure 
Y*  Vierge  . . 

8  Vierge . . . 

6  Vierge . . . 
p  Chevelure 
Pol.  I  «... . 
Nad.  iS'^o'". 


» 


a  Couronne. 
X  Balance  . . 
a  Serpent . . 

CP.O» 

49  Balance . 
P*  Scorpion 
1235  B-I* 
8  Ophiuchus 
7)  Dragon  • . 
X  Ophiuchus 
ï  Hercule . . 
x  Ophiuchus 

8p.  0.« 

Ç  Dragon  "^ . 
Tt  Hercule. . 
w  Hercule. . 
a  Ophiuchus 
P  Ophiuchus 
fx  Hercule. . 
V  Ophiuchus 
8  P.  0.8... . 
Nad.  18**  20" 
» 

Juin  23. 

Nad.  ii^îo"*. 
» 


63 
62 
53 
ï5 

'7 
20 

4 
6 

5 

29 

7 

37 
56 

3o 

60 

64 
18 
53 

34 

6 

17 

32 

12 

^/ 

38 

47 
38 

29 
3o 

4 
35 

3 
3i 

47 
4 

25 

i5 
62 

59 


6 

8 

9 
o 

o 

7 

7 
8 

I 

2 

2 

1 

o 

6 

5 

3 

I 

o 

4 
I 

o 
5 
I 

4 
3 

7 
6 

4 
2 

5 
o 
6 
5 
I 
6 

7 
5 

8 

8 


+4 
+3 

+4 

+4 
+3 

+3 

.+3 

+2 

+1 

+2 
+4 

■^4 
+1 

+2 

+1 

+5 

■^4 
+3 

+2 

+4 

+3 

+2 
+3 
+2 
+2 
+0 
+1 
+2 

+4 

+2 

+3 

+4 
+2 
+2 
+2 

+2 
+3 

+4 
+0 


'-  8 


9 

4 
2 

9 

4 

3 
I 
5 
3 

o 

7 
8 

7 
2 

8 
4 
9 

7 
8 

9 
2 

2 

I 

6 

9 
6 

9 
o 

8 

I 

9 
o 

8 

4 

8 
6 
I 


+  37,3 

-  5,3 

+  49,7 
+  46,1 

+  64,1 
+1 ï8,o 
+  26,8 
+  65,8 
+  55,7 
+  76,3 
+  20,8 

-  5i,i 


+  22,4 
+139,1 
+  5o,7 

-  3i,5 
+120,2 
+140,5 

-  57,9 
+  72,5 

-  «2,9 
+  59,5 
+  17,3 
+  46,0 

-  37,1 

-  1772 

■*■  11,9 
+  i6,4 

+  41,2 

+  54,8 
+  21,7 

+  92  >« 

-  43,7 


63 , 6    +2,9 
66,1     +5,4 


9,6 
9,6 
9>6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,9 
9,^ 
9,6 

9,6 
9,6 

9,6 
9,6 
9,6 
9.6 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,4 
9,6 


-11,4 
-11,5 


74. 5i. 16,4 
35.43.55,1 
82.48.52,4 
80.41.52,5 
90.  5.54,8 
io5.56.52,o 
66.48.19,7 
90 . 53 . 22 , o 
86.  2.48,2 
94.59.38,0 
61. 36.  4,4 
1. 14.33,6 


62 . 56 . 25 

109.20,57 

83. i5. i  1 

II. 53. 20 

1 06 . 1 4 .  2 

109.31 .40 

4.42.59 

93.25.57 

28 . 1 5 . 12 
87.47.35 
58.12.43 
80.28.    I 

7-47.38 
24.  9.34 
53.  4.34 
57.24.  4 
77.22.  o 
85.23.28 

62 . 1 3 . 1 3 

99-45.44 
3.23.18 


9 
o 

5 

4 
3 

2 
3 

8 

9 
6 

J 
'}. 

O 

6 
o 
6 

\ 
6 

« 


Juin  14. 
"  i3  +  o,o«  4»oo 

Juin  15. 
*  10  -0,86  a,i3 


Juin  18. 

*  5  -0,20  1,82 

Juin  19. 

*  6  -0,0a  0,83 


Juin  22. 

*  6    0,00  0,83 

'    l3      0,00   2,00 

'    6  +0,01  0,83 

*  i3    0,00  2,00 


Juin  Ô2. 

•  6    0,00  0,83 

•  6    0,00  0,83 
'    6    0,00  0,83 

•  i3    0,00  2,00 


B.44 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Micro  m. 


Noms. 


Lccl. 


20*. 


Correct.   Disl.  app. 
Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Juin  23.  —  Obs.  OltramXbe  et  Mascart. 


P  Lion 

Y  Gr.  Ourse  ' . 

r  Vierge 

0  Vierge  

r,  Vierge 

0  Corbeau 

!î3  Chevelure . 

Y*  Vierge  

aCh.de  Chasse 

0  Vierge 

p  Chevelure . . 

Pol.  I  « 

Nad.  N.  i5^&". 


» 


Y  P.O...... 

CE  Couronne. 
X  Balance . . 
a  Serpent.. 

;p.  0.  *... 

I235B  — I.R5. 
I235B  — LD«. 
I23jB  — 1.R7. 

[J  Hercule. . 
^  Hercule. . 
X  0  phi  u  chu  s 
s  Hercule  . . 
r,  Ophiuchus 
Ç  Dragon  • . 
t:  Hercule . . 
«•  Hercule., 
a  Ophiuchus 
P  Ophiuchus 
jjt  Hercule . . 

V  Ophiuchus 
0  P.  0.9... . 
Nad.N.iS'^ao'" 


» 


5/, 
i5 
i8 
'11 

11 

7 
Si 

36 

39 
59 

28 

66 
6i 
36 
i6 

58 

3; 

5 

4-> 
i3 

48 

I 

4o 

3o 

20 

20 

6 

3j 

3 

34 

49 
6 

28 

16 

65 

Cri 


,'i 

+2, 

,9 

+3, 

,5 

+3, 

,0 

+2, 

,3 

+3, 

,3 

+3, 

,' 

+  1 , 

,8 

+2, 

,6 

+0, 

,» 

*4, 

,6 

+3, 

,6 

+  1 , 

,3 

+5, 

,4 

+0, 

1" 

+2, 

.9 

+  1 , 

,4 

■-4, 

,' 

+2, 

,.6 

+3, 

,3 

+0, 

?  / 

■^4, 

,4 

+3, 

7» 

+0, 

,9 

+  1, 

,4 

+  1 , 

,« 

+2, 

,0 

■»-3, 

r^- 

+3, 

,1 

+1 , 

,3 

+3, 

,ï 

+2, 

,« 

+3, 

+2, 

,6 

+3, 

,3 

+3, 

,3 

+5, 

,4 

+  1 , 

p 

2 

5 
o 
o 

4 
3 

6 

o 

7 
o 

2 

8 
6 

9 
6 

I 

3 

9 
I 

8 

o 

6 

9 
8 

9 
o 

3 

o 

4 
2 
8 
I 

1 

o 
o 
5 


+  36,8 

-  5,2 

+  48,8 

-H    45,3 

+  63, 0 
+1 16,0 
+  26,4 
+  64,8 

■*■  9,7 
+  75,1 

+  20,5 

-  5o,2 


-  23 
+    22 

+  5o 

-  3i 

-  ">; 

-  5; 

-  5; 
+  28 
+  17 
■^  45 

+  17 
+  11  5 

-  ï7 
+  1 1 

+  16 
+  4» 

*  54 

+  21 

^  9' 

-  43 


9 
I 

I 

o 

I 

I 

I 

1 

4 
o 

5 

8 

5 

o 

8 

2 

8 

2 

5 

o 

2 


4 
4 

4 
4 
4 
4 

4 

/ 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


/4' 

35. 
82. 
80. 
90. 
io5. 
66. 
90. 
5i. 

94. 
61. 

I . 


5i. 16,6 
43.53,0 

48.52,2 

41.52,6 

5.54,5 

56.52,5 

48.19,4 

53.22,1 

^9-37w 
36  4/» 
14.35,5 


»7- 
62. 

109. 

83. 

M  . 
4. 
4. 
4. 

68. 
58. 
80. 
58. 

lO). 
24* 

53. 
3     57. 

1  85. 

2  62 . 

^     99. 
2       3. 


47. ''>7 
56.25 

20. 58 

i5.ir 

53. 19 

ii.59 

42.59 

42.59 

17.16 

12.44 
28.    I 

55.24 
35.59 

9.34 
4 .  33 

24.  4 
21.59 
23.28 
i3.i3 

4>.44 
23.18 


9 
9 
9 
9 

j 
2 

\ 

4 
3 
1 
3 
3 

9 
I 

8 

3 

6 

5 
5 
2 


Juin  24.  —  Ods.  Oltramare  et  L\ncklin. 


Kad.S.ii*'3o"'.    67,2    +4,3 
»  65,4+2,3 


-i3,6 
-i3,8 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


20^ 


Correct.    Disl.  app. 
Réfr.    decoll.     aupùleN. 


Juin  24.  --  Obs.  Oltramare  cl  Lancelin. 

P  Lion 56,6    +2,7    +  36,6 -i3,7    74.51.13,9 

Y  Gr.  Ourse  ^     16,4    +ï,9    -    5,2  -i3, 7    35.43.54,9 

Juin  25.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.N.T5»»25-. 

68, 

» 

66, 

a  Serpent 

4o, 

ÇP.O.* 

7, 

I235B  — !«.. 

13, 

0  Ophiuchus.. 

4, 

Tj  Dragon  ' . . . 

42, 

X  Ophiuchus  . 

56, 

Ç  Hercule 

43, 

X  Ophiuchus.. 

32, 

e  Hercule  .... 

21, 

7)  Ophiuchus  . 

22, 

Ç  Dragon  *  . . . 

10, 

-71  Hercule.. .. 

38, 

w  Hercule — 

5, 

%  Ophiuchus.. 

36, 

p  Ophiuchus.. 

5i, 

fjt  Hercule... . 

9, 

8  P.O.  5 

18, 

Nad.N.i8''3o'". 

64, 

» 

(•>, 

i  +4,6 

4  +2,7 

2  +3,3  +  49î6  - 

9  +3,0  -  3o,8  - 

9  +2,2  -  56,6  - 

2  +3,8  +  70,9  - 

5  +3,9  -  12,6  - 
o  +4,0  +  58,1  - 

2  +2,1  +  16,9  - 

5  +1,9  +  45,0  - 

8  +1,1  +  17,6  - 
4  +1,5  +ii4,5  - 

6  +5,5  -  16,9  - 
6  +2,8  +11,7- 
4  +2,8  +  i6,i  - 

3  +2,0  +  40,5  - 
2  +ï ,5  +  53,8  - 

9  +2,6  +21,3- 

o  +3,0  -  4'-*?^  - 

2+1,0 

4+3,1 


4,2 
4,5 
4,3 
4,3 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4, 

4, 

4, 

4, 

4, 

4, 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,1 


83.15 
11.53 

4. 42 
93.25 
28.15 
87.47 
58.12 
80.28 
58.55 
io5.36 

24.  9 
53.   4 

57.24 

77.21 

85.23 

62 . 1 3 

3 .  23 


.11.3 

« 

.19,'» 
.59,8 

.36,0 

.  1 1 ,0 

.35,0 

.43,0 

.  0,0 

.23,  i 

.  0,3 

.33,4 
.33,1 
.  3,6 
.  59 . 5 
.28, 5 
.  1 3 , 7 
.  1 7 ,  (» 


Juin  26.  —  Obs.  Lancelin  et  Mascart. 
Nad.S.i5''23"'.    69,9 


» 


;  Hercule . . 
X  Ophiuchus 
e  Hercule . . 
7)  Ophiuchus 
a  Hercule . . 
»i'  Hercule, . 
P  Dragon  * . 
p  Ophiuchus 
fx  Hercule.. 
V  Ophiuchus 
p^  Ophiuchus. 

oP.  0.» 

Nad. S.  18"  lo*". 
» 


67,1 

39,4 
3o,8 

I7V2 
23,7 

19,1 
7,1 

49.1 

56.6  +7,4 

10.7  +4,6 


+6,3 

+3,4 
-1,6 
+0,3 
-3,5 

+4,4 
+4,1 
+4,2 

+7,4 


3o,9 
^9,4 
18,6 
66,0 

64,->. 


+2  , 4 

+3,1 
+3,5 

+0,8 


+  17,0  - 
+  43,5  - 
+  i;,8  - 
+  ir3,4  - 
+  38, o  - 
+  16,2  - 

-  3,4  - 
+  54,1  - 
+  21,4  - 
+  90,8  - 
+  58,2  - 

-  43,1  - 


4,2 

4,4 

4,2 
4,2 


58 . 1 2 
80.28 
58.55 


4,1    io5.35, 
75.29 


4,1 
4,0 


24 


4,0 
4,0 
4,0 


J7. 37 ' 
83.23, 

62 . 1 3 

3,9    99-45 
3,9    87 . 28 
3,9       3.23 
3,8 
4,1 


4>,o 

o ,  5 

2*i,5 

59,  r» 
4,1 

39 .  r» 
1 7  ^  ■> 


Juin  23. 

'  6  0,00  o,83 

^  i3  0,00  2,00 

'  6  0,00  0,83 

*  6  0,00  0,83 


Juin  23. 

*  iQ  -6,3^4  1,83 

•  i3  -0,01  2,00 
'  i3  +6,23  2,17 
■  6    Oyoo  o,83 


Juin  23. 
^  i3    0,00  2,00 


Juin  24. 

*  6  -0,02  0,83 

Juin  25. 

*  6  +0,02  0,83 


Juin  25. 

-  i3    0,00  2,00 
^    6  -0,02  o, 83 

*  6  -0,01  o,83 

*  i3    0,00  2,00 


Juin  2fi. 
*     6  +1  ,iG    1  ,  WT* 
'  10  -",17   ^7-^7 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.45 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Noms.  Lect.      20^        Réfr.    de  coll.    au  pôle  N. 

'  Juillet  i.  —  Obs.  Lancelin  et  Mascart. 


Nad.  S.  iSMo" 
> 

a  Hercule 

w  Hercule . . . 
1  Ophinchus. . 
P  Ophiuchus. . 
yOphiuchus.. 

V  g*  \/«    •  t  »  •  •  • 

Nad.  S.  i8''4o 


m 


63,9 
6f,8 

58,3 
3i,7 

47,î 

^7,7 
12,2 

67,3 

63,8 


p 
+3,5 

+  1,3 

+2,0 

+1 ,2 

+2,2 

+a,9 
+3,8 


-  38,1 

16,3 

'  40,9 

H     54,4 
h     91,3 

+2,2      —   4-^7  ^ 

+7,2 

+3,8 


0 
-II, I 

-11,2 

-il  ,2 

-ii,f 

-11,1 

-11,0 

-Il  ,0 

-«0,9 
-10,8 

-io,8 


75.29.36,8 

57.24.  1,4 
77.21 .58,2 
85.23.26,9 
99.45.43,4 
3.23.1 5, 2 


Juillet  3.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


.\ad.S.i6''35'" 


2  Ophiuchus 
p  Ophiuchus 
fi  Hercule. . 
V  Ophiuchus 
oP.O.i.... 
Véga 

Xad.S.  iSMo 
Xad.S.  19*"  20 


m 


>9>9 
61,4 
6r,4 
61,5 
29,0 
44,6 

2,3 

23,9 
11,3 

45,4 
63,5 
61 ,1 
61 , 1 
60,1 


+  1,6 

+2,9 
.+3,0 

+3,0 
+2.2 


-  9,0 

-  9»2 


-  9,2 

-  9,3 
+  41,4  -  9,2 

9,2 

9,« 
9,« 

+1,9    -  43,9  -  9,» 

9,» 
9,2 
8,8 


+3,2 

+3,4 


+1,9 
+5 ,0 

+3,0 

+3,0 

+  1 ,3 


+  55,1 

+  21 ,8 
+  92,5 


+  10,2 


77.21.57,8 
85.23.26,6 
62.i3.li ,0 
99.45.43,2 
3. 23.1 5, 7 
5i . 18.44,2 


8,8 
9,5 


Juillet  4.  —  Lancelin  et  Mascart. 


m 


Xad.S.  ï6^io 


1  Hercule . 

w  Hercule 

2 Ophiuchus. . 
i  Ophiuchus. . 
".  Ophiuchus . . 

'^H.O.t 

l  Serpent 

Véga 

Nad.S.  i8''55" 


43,0  -14,0 
63 , o  +  6,1 
83,7  +26,4 
3o,5  +24,4 
56,7  +  2,3 


_  1^  — 
-  8,1 


75.29.36,2 
57.24.  2,3 


+  38,9  -  7,8 

+  16,6  -  7,8 
28,2+3,0  +^1,8-7,9  77.21.57,9 
43,6+3,8  +53,6-7,9  85.23.26,6 
22,0  +  3,9  +  93,4  -  7,9  99.45.42,9 
10,9  +  2,4  -  41,4  -  7,c,  3.23.15, 6 
33,3+3,5  +72,6-7,9  92.55.33,3 
46,8  +  4,1  +  10,3  -  7,9  5i. 18. 44,6 
62,6  +  5,2 
84,2  +27,1 
io3,o  +46,0 


-8,2 

-  7,9 

-  7.8 

Juillet  4. 

•    8    0,00  2, 

o3 

Juillet  8. 

•  i3  -0,01  a 

,00 

Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Noms.  Lect.      aoS       Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 

Juillet  5.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


Nad.S.  iG"»©™, 
» 

» 
a  Ophiuchus. 
^Ophiuchus. 


61.3 


65,7 

59.9 

59,9 
60,9 

29,3 
43,5 


+  4,1 
+7,6 

+2,1 

+2,1 

+3,1 

+3,4 
+2,2 


+  41,2 
+  54,7 


7,9 
8,3 

8,5 

8,5 

8,6 

8,3 

8,3 


/  / 


o  f  ET 

.21   .5 


/    ,  / 


85.23.26,8 


Juillet  8.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.S. 15" 5o"  62,8 

»  60,2 

1235B— ï»..  8,4 

0  Ophiuchus..  56,1 

7)  Dragon  '. . .  32,6 

). Ophiuchus . .  47,0 

1^  Hercule. ...  32,8 

X  Ophiuchus..  22,7 

Ê  P.  0.  ' 25,1 

7)  Ophiuchus. .  i5,9 

Ç  Dragon  *  .. .  58,9 

i:  Hercule 27,5 

w  Hercule  ...  5^,5 

a  Ophiuchus..  26,1 

p  Ophiuchus  .  42,6 

[jL  Hercule.. . .  k),5 

V  Ophiuchus..  22,7 
/?!  Ophiuchus.  5 1,4 

aP.O.« 10,4 

7)  Serpent 35,2 

Véga 43,5 

PLyre 17,5 

5ï  H.  C.  • 4o,5 

Y  Lyre.. .....  58,7 

X  Aigle 5,4 

(0  Aigle 5f  ,5 

0  Aigle 36,  i 

AI.    \j  »      .....  J  f  / 

Nad.S.  i9''4o"'  63,4 

»  62 ,  i 


+5,3 

— 

8,2 

+2,9 

- 

8,1 

+3,2 

— 

57,9 

— 

8,1 

4.43.    1,5 

+4,0 

+ 

72,5 

— 

8,1 

93.25.55,5 

+2,5 

— 

12,9 

— 

8,1 

28.15.   8,2 

+3,4 

+ 

59,4 

— 

8,1 

87.47.33,9 

+0,8 

+ 

17,2 

— 

8,1 

58.12.40,2 

+  1,0 

+ 

46,0 

— 

8,0 

80.27.58,3 

+  1,3 

— 

37,0 

— 

8,0 

7.47.35,0 

+4,4 

+ 

ti6,9 

— 

8,0 

105.35.59,4 

+3,0 

- 

17,2 

— 

8,0 

24.  9-29,9 

+1,1 

+ 

11,9 

- 

8,0 

53.   4.3o,o 

+  1 ,2 

+ 

16,4 

— 

8,0 

57.24.  0,8 

+  1,3 

+ 

41,2 

— 

8,0 

77.21.56,9 

+2,8 

+ 

54,8 

— 

8,0 

85.23.25,5 

+2,5 

+ 

21,7 

— 

8,0 

62.13.  9,8 

+3,3 

+ 

92,1 

— 

8,0 

99.45.42,7 

+4 , 2 

+ 

59,0 

— 

8,0 

87 .28.37,1 

+4,6 

— 

i3,7 

— 

8,0 

3.23. i3,5 

+3,9 

+ 

71,5 

— 

8,0 

92.55.33,7 

+2,3 

+ 

10, 1 

— 

•8,0 

5i . 18. {2,8 

+«,9 

+ 

!J,8 

— 

7,9 

56.45.23,6 

+  1,6 

— 

54,» 

— 

7,9 

2.47.24,2 

+  ',9 

+ 

1 6 ,  1 

— 

7,9 

57.27.    {,3 

+2,6 

+ 

77,2 

— 

7,9 

95.   2.10,9 

+3,0 

+ 

43,2 

— 

7,9 

78.35.22,8 

+2,8 

-h 

58,3 

— 

7,9 

87.    5.22,8 

+  {,2 

— 

•  7,7 

_— 

7,9 

I.    1.   6,9 

+6,2 

8,0 

+  i,9 

7,9 

Juillet  1. 
»    7  -o,oï  1,7'^ 

Juillet  3. 
'  i3    0,00  2,00 


Juillet  8. 

^    6  -0,02  0,83 
■*    G  +o,o-.«  0,83 

*  tj    0,00  0,83 

*  i3    0,00  a, 00 


Juillet  8. 
®  i3    0,00  2,00 

'    i6    +0,01    2,00 


i 


B.46 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


20^ 


Correct.   Dist.  app. 
Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 


Juillet  9.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.S.  i6'»2o« 
» 

^  Hercule 

Ç  Hercule .... 
X  Ophiuchus . . 
c  p  O  1 
7)  Ophiuchus.. 
Ç  Dragon  ' . . . 
ir  Hercule 


59,7  +i,o 

6i,6  +3,0 

56.6  +2,5 

34.7  +^,> 
24,7  +2,2 
24,5  +2,5 
i5,4  +3,4 
59,2 
29,» 


+  28,9  - 
+  17,3  - 
+  46,1  - 
-  37,2  - 
+117,3  - 
+2,1  -  17,3  - 
+2,9    +  11,9  - 


9,4 

9,3 

9,3  68.17.12,7 

9,3  58.12.39,9 

9,3  80.27.57,9 

9,3  7.47-34,7 

9,3  105.35.59,1 

9,3  24.  9.29,7 

9,3  53.  4-28,5 


Juillet  10.  —  0b8.  Oltramare  et  Mascart. 


Nad.S.  4'* 3o". 

X  Ophiuchus.. 
£  P  O  » 

rj  Ophiuchus.. 
Ç  Dragon  '  . . . 

iî  Hercule 

w  Hercule — 
a  Ophiuchus. . 
^  Ophiuchus. . 
Il  Hercule. . . . 

V  Ophiuchus.. 
p^  Ophiuchus. 

0  P.  0.» 

r^  Serpent. . . . 

Véga 

3  Lyre 

jiH.C  — I*. 

Y  Lyre 

Ç  Aigle 

(0  Aigle 

0  Aigle 

X  P.O.» 

Nad.S.  i9'»3o" 


63,2 
60,3 
26,0 
24,8 
17,3 
1,8 

32,0 

56,8 
3o,  r 

45,9 
0,6 

24,9 
5i,8 

10,9 

36,7 
43,3 
20,  i 

1,0 
54,5 
«,3 
39,3 
10,2 
62,1 
63,2 


+3,0 
+0,0 

+  »,9 
+2,4 
+4,3 

+4,4 

+3,9 

+  »,9 
+3,3 

+3,6 

+1,7 

+2,7 
+2,1 

+2,8 

+3,9 
+0,5 

+1,6 

+4,0 

+2,2 

+2,5 

+4,7 
+4,1 

+4,7 
+  »,9 

+3,2 


+  46,2 

-  37,2 
+ïi7,4 

-  »7,3 

+  «1,9 
+  16,5 

+  4», 4 

+  55, 1 
+  21,8 
+  92,6 
+  59,3 

-  44,0 

+  71,9 
+  10,2 

+  i5,9 

-  54,8 
+  16,6 
+  40,0 
+  43,5 
+  58,7 

-  48,0 


1,0 
1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

0,9 
0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 
0,8 


80.27.57,8 

7.47.33,4 

io5.35.58,4 

24-  9.28,4 

53.  4.28,6 
57.23.59,5 

77.21 .56.1 
85.23.25,3 
62.13.  8,9 
99.45.43,1 
87.28.37,1 

3.23.12,6 
92.55.32,7 
5i. 18.41 ,7 
56.45.22,6 

2.47.26.2 
57.27.  3,6 

76. 17.20.2 
78.35.21,2 

87.    5.22,3 

I.   I.  5,6 


JaiUet  11.  —  Obs.  Mascart  et  Lancelin. 


-10,8 


Nad.S.  i5''4o'"    64,3  +  4,2 
»  io3,8  +44,1 

V»  Scorpion.. .     49,5  +  7,8    +138,3-10,7109.11.48,4 


-10,6 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.      30^        Refr.    decoll.     au  p6te  N. 


Juillet  il.  —  Obs.  Mascart  et  Lancbun. 


8  Ophiuehus. .  4,3 

7)  Dragon  * .. .  34,8 

A  Ophiuchus..  49,7 

C  Hercule. ...  36,7 

X  Ophiuchus..  25,9 

e  Hercule. ...  14,0 

7]  Ophiuchus..  16,8 

C  Dragon  *  . . .  2,3 

(v  Hercule 55,2 

P  Dragon'...  37,7 

p  Ophiuchus..  43,5 

fji  Hercule.. . .  58,4 

V  Ophiuchus..  27,2 

p^  Ophiuchus.  52,9 

8  P.O.* 12,6 

73  Serpent. ...  37,0 

Véga 44,0 

p  Lyre 20,5 

5iH.  C— I».  43,0 

5iH.  C  — 1«.  » 

X  Aigle 7,8 

(0  Aigle 53,1 

b  Aigle 1,2 

X  P.  0.7 10,8 

X  P.  0.8 » 

Nad.S.  i9'*4o"  63,9 

»  66,8 


Juillet  12.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


+10,2 

+ 

72,6  -1 

10,7 

93.25.55,0 

+  3,6 

— 

12,9  -1 

0,7 

28.15.  6,8 

+  4,5 

+ 

59,1  -1 

10,7 

87.47.32,6 

+  3,8 

+ 

17,3  -1 

[0,7 

58.12.38,6 

+  2,4 

+ 

46,1  -1 

[0,7 

80.27.57,5 

+  1,9 

+ 

18,1  -] 

10,6 

58.55. ï8, 8 

+  3,1 

+117,3  -1 

to,6 

105.35.59,4 

+  4,5 

— 

17,3- 

10,6 

24.  9-29,2 

-  0,3 

+ 

16,5  -1 

[0,6 

57.24.  0,5 

+  3,3 

— 

3,5  -J 

(0,6 

37.37.19,7 

+  1,9 

+ 

55,0  -1 

[o,6 

85.23.25,0 

+  0,7 

+ 

21,8  -1 

10,6 

62.13.  7,8 

+  5,5 

+ 

92,4  -1 

[0,6 

99.45.42,7 

+  3,4 

+ 

59,2  -1 

[o,6 

87.28.37,0 

+  4,5 

— 

43,9  -1 

[o,6 

3.23. i3,Q 

+  3,6 

+ 

7i,7  "1 

0,6 

92.55.33,3 

+    2,3 

+ 

10,1  -1 

[0,6 

51.18.40,7 

+  2,8 

+ 

i5,8  -1 

0,5 

56.45.22. 1 

+  2,6 

— 

54,6-] 

10,5 

a. 47  25,7 

+  2,7 

— 

54,6  -1 

0,5 

2.47.26,0 

+  3,1 

-♦- 

77,5  - 

ro,5 

95.    2.10,5 

+  3,3 

+ 

43,4  -] 

[o,5 

78.35.21,6 

+  3;2 

+ 

42,9  -J 

[0,5 

78.16.29,!» 

+  5,7 

— 

47,8- 

10,5 

1.   I.  6,3 

+  5,7 

- 

47,8  -1 

ro,5 

I.    I.   5,8 

+  4,1 

- 

10,6 

+  7,0 

— 

10,5 

Nad.S.  12'»  3o™ 


» 


Y*  Vierge 

B  Gr.  Ourse  *. 
p  Chevelure.. 

Pol.P 

Ç  Vierge 

23  Ch.  de  ch. . 
Tj  Gr.  Ourse  3. 
T)  Bouvier. . , . 

X  Vierge 

a  Dragon  *  . . . 


X  Vierge 


63.6  +3,1 

61.7  +  1,9 
29,2  +  2,8 
12,0  +  2,3 
56, o  +  1,5 
3i,5  +  2,1 
35,2  +  3,2 
53,7  +  0,2 
35,9  +  2,3 

59.2  +  2,5 
54,7  +  3,3 

22.3  +   2,6 

42,6  +  5,6 


+  65,4 

-  7,5 

+   20,7 

-  5o,7 
+  63,6 
+  11,8 

-  1,0 

+    32,0 

+  59,2 

-  16,0 

+  91,0 


1,2 
0,6 

0,9 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 


90.53. 
33.28. 
61. 36. 

i.i4- 
90.  4. 
53.10. 
40.10. 
71.  5. 
87.57. 

2D  .       y  » 

99-47- 


19, « 
5o,6 

3,3 

33,  f 

23,  G 

54,1 
ai  ,0 
17,3 

38,7 
Sa,  a 

56^3 


Juillet  9. 

^    6  +0,01  0,83 
'    6  -0,01  0,83 


Juillet  10. 

'  6  +0,02  0,83 
'  6  -0,01  0,83 
^  i3  +0,01  2,00 

*  i3  -0,01  2,00 

*  i3    0,00  2,00 


1 
1 

3 
4 
& 


Juillet  11. 

6  +0,17  1,25 

6    0,00  i,3o 

6  +0,01  1,22 

C  -0,25  1 ,47 

3  -i,o4  1,00 


Juillet  11. 

•  3  +1,94  1,00 
^  3-3,490,82 
»    6  +0,79  1,45 


Juillet  12. 

*  6  o ,  00  o ,  B  3 
'  i3  0,02  2,00 
^    6  -0,01  o,S3 

*  6  +0,01  0,  83 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 

Micro  m.  Correcl.    Dist,  a  pp. 

et.     ao'.       Réfr.    decoll.    aupéIcN. 


3i,7 

36, 


Arcturus..,. 
Nad.S.  ifi»M' 

p  Hercule... 
liBertule... 

■  P.O.* 

1;  Optijuchas. . 
1  Hercule.... 
«■  Hercule..., 
I  Ophiuchus. . 
^Ophiiichtis.. 
[1  Hercule. . 
t  OphiucbuB 

ip.o*... 

1  Serpenl. . 
Hm 

jiH.c— r 

;  Aigle 

"1  Aigle.... 

'■  Aigle 

À  P.O.' .,_ 

.Vad. S.  i9''4o'-    63,1 
«  63,3 


it  12.  —  Osa.  Oltbjihahe  et  Lanceu:^. 

4î'9    +3^3    *  3i'o  -fo'9    70"  17'- 
60,6    +0,3  -11,0 

6a, 6 
S7.4 


1,4 


H, 7 


8,9    +4,6 

57  ia 

a?, 7 
4î,2 


9,3     '^,5 


116,9  - 

38,4  - 
i6,i  - 

4l,a- 


80.17.^ 
7.47-3 
loi. 35. 5 
75.-29.3 
i7.a3.5 
77.2T-.5 
85.23,3 
62.13. 

3.23.1 


41,6 
5g, 6 
5a, 6 


y  58,3  - 
-47,7  - 


Juillet  13.  —  Ods.  Lancelin  et  Mas< 

X  Ophiuchua  .  4g'4  ■'2,3  *  5s',7  - 

i;  Hercule 37,1  -*■.!, 9  +  17,1  - 

41  Ophiuchus .  29,0  +3,8  +45,5- 

eP.  0.' 24,2  *i,9  -  36,5  - 

1^  Ophiuchus  .  18,5  +2,8  +ii5,7 - 

a  Hercule 11,1  +2,3  +  38,o - 

f  Hercule —  57,9  +2,8  +  16,2- 

t  Ophiuchua.  35,7  '",3  +  4o,8  - 

^Ophiuchua  .  45,8  +a,i  +  54,2  - 

(i  Hercule —  1,7  +2,4  *ai,5- 

;  P.  0' 10, 2  +3,7  -  43,2  - 

i  Serpent 40,8  +5,6  +  70,7  - 

féga 47,7  +4,9  +  10,0  - 

Ob9,  Uscelin. 

?Lyro 23,6  +5,9  +  i5,6  - 

I  H.C.-n.  46,0  +6,ï  -  54,0  - 

XP.  0.» 9.7  *5,4  -  47, a  - 

I.  S.  aoi^o"  65,o  +4,8 

65,9  +5,9 


Juillet  15.  —  Obs.  OLTnmAnE  et  Ma 


Nad.S.  i2*3o- 


Juillet  13.  —  Obs.  Lancelin  et  Hascart. 


XaJ.  S.  1 


64,6 


;  Gr.  Ourse  ' 

achevelurc.  56, 1 

;  Vierge 3i,4 

•j  Ch.de  ch. .  55,6 

iGr.  Ourse*.  37,0 

',  Bouvier. . . .  0,6 

-Vierge 56,6 

1  Dragon*  . . .  -^4,2 

'Vierge 40,9 

Arcturus 44,1 

Nad.S.  i6''io"  63,6 

65,7 

ï;  Dragon  *.. .  33,5 


i5,9  - 
90,2  - 
3o,8  - 


61.36.  3,1 
9"-  4-''3,7 
53.10.53,8 


87.57.38,3 
25.  7.5.,7 
99.47-5'>,i 


1,4    28.15.  6,8 


62,4 


iChevelure..  57,1 

Pol.  I' 32,6 

ï  Vierge 36,7 

TlGr.Ourso».  36,6 

r,  Douvicr o,» 

T  Vierge 56, 1 

a  Dragon».. .  ^4." 

X  Vierge 43, o 

Arcturus 46,7 

X  Vierge.'....  41,2 

Nad.S.  i6"3o-  65,8 


X  Ophiuchua . 

iP.O.» 

T,  Ophiuchus 
j;  Dragon  »  . . 
it  Hercule.  - . 


27,9 
26,6 
ao,4 


■>  +o,o5  1 
a  +1,73  1 


B.46 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


I,  Correct.   Dist.  app. 

R«r.    decoll.     au  pôle  N. 


Juillet  9.  —  Obs.  Oltrahare  et  Lancblim. 


Sad.S.  iS'ao-    59,7 


i  Hercule 

;  Hercule .... 
cOphiuchas.. 

iP.O.' 

i\  Ophiuchus. . 
;  Dragon  • . . . 
n  Hercule 


56,6 
34,7 

î4,7 
24,5 


-9,4 

*  a8,9  -  9,3 
+  17,3  -  9.3 

*  46,1  -  9,3    80, 
-37,2  -9,3 
*n7,3-9,3   io5. 
-  17,3  -  9,3    aj 


ii.39,9 
27-57,9 

47-34,7 
35.59,1 
9-ï9i7 
4.a8,5 


Juillet  10.  —  Obs.  Oltramahk  et  Mascart. 


•Jad.S.  4''3o'". 

(  Ophiuchua. . 

'.  P.O.' 

1  Ophiuchus.. 
;  DragOD  '  . . , 

n  Hercule 

*  Hercule — 
1  Ophiuchus. . 
^Ophiuchus.. 
Cl  Hercule.... 
I  Ophiuchus.. 
a'  Ophiuchus. 


45,9    -^3,6    *  5i,i 


5i,8 


r,  Serpeul, 
Véga.... 
Hyre-- 
îiH.C- 
X  Lyre... 
;  Aigl« . . 
a  Aigle... 
5  Aigle  . . 

I^P.  0.» 10, a 

Sad.S.  i9''3o"    62,1 
»  63, a 


36,7    +3,9 
43,3    *o,5 


54,5 
54,3 
39,3 


►  59,3 
-   (4,0 


►  15,9 
-  54 ,8  ■ 
'  16,6 
>■  4o,o 
K  43,5 
.58,7 
-48,0 


Juillet  11.  —  Obs.  Mascart  el 

sad.S.  i5''4o-    04,3  I-  4,a 
»  io3,8  +44,1 

•Scorpion...     49,5  +  7,8    ■n38,3- 


80.27.57,8 
7-47-33,4 
105.35. 58, 4 
24-  9 ■28,4 
53.  4.a8,6 
.57.^3.59,5 
77-«i.56,i 
85.23.c.j,3 
6'2.i3.  8,9 
99.45.43,1 
87.28.37,1 
3.23. [1, G 
92.55.32,7 
5i.i8.4[,7 
56.45.22,6 
2.47.26,2 
57.37.  3,6 
76.17.20,3 


Micron).  Correct. 

Lee  t.      10'.       Refr.    decoll. 


JniUet  11.  -  Obs.  Mascart  et  Un 

EUN. 

S  Ophiuehus.. 

4^3  *to% 

+  72'6  -io',7 

93.25'.55'(. 

11  Dragon  i . . . 

34,8  +  3,6 

-  is,9  ->o,7 

28.15.  6,8 

A  Ophiuchus. . 

49,7  '  4.5 

*  59,1  -io.7 

87.47-32,6 

ïHeroBle.... 

36,7  *  3,8 

*  17,3  -10,7 

58.12.38,6 

X  Ophiuchus,: 

25,9  *  2,4 

*46,.  -10,7 

80. 27-37. S 

E  Hercule 

•  4,0+  1,9 

*  18,1  -10,6 

58.55.18,8 

Tj  Ophiuchus.. 

■6,8  +  3,1 

*n7.3-io,6 

io5.3^..59,4 

C  Dragon»... 

2,3  +  4,5 

-  17,3  -10,6 

24.  9.29.* 

«■Hercule.... 

55,2  -  0,3 

+  16,5  -10,6 

57.24.  0,5 

P  Dragon  »... 

37,7  +  3,3 

-    3,5  -10,6 

37.37.19,7 

^Ophiuchus.. 

43,5  +  1,9 

+  55,0  -10,6 

85.23.25,0 

(/  Hercule — 

58,4  ^  0,7 

+  21,8  -10,6 

62.13.  7,8 

V  Ophiuchus,. 

27.2  .  5,5 

+  92,4  -10 ,0 

99-45. 4'i. 7 

/>>  Ophiuchus. 

52,9  *  3,4 

+  59,2  -10,6 

87.28.J7," 

ep.o.* 

12,6  +  4,5 

-  43,9  -.0,6 

3.23. i3,Q 

r,  Serpent.... 

37,0  +  3,6 

*  71,7  -'0,6 

92.55.33,3 

Véga 

44,0  >2,3 

+  10,1  -10,6 

51.18.40,7 

?Lyre 

20,5  +  2,8 

+  |5,8  -10,5 

56.45.22,1 

5iH.  C  — I». 

43,0  +  2,6 

-  54,6  -10,5 

2.47  25,7 

5iH.  C-l'. 

"     +  2,7 

-  54,6-10,5 

2.47.26.0 

>Aigle 

7,8  *  3,1 

*  77.5  -10,5 

95.  3.10,5 

«Aigle 

53,1   +  3,3 

+  43,4  -10,5 

78.35.21,6 

fiAigle 

i,a  +  3;2 

+  42,9  -"0.5 

78. 16. 29, ■» 

XP.  0.' 

10,8  +  5,7 

-  47,8  -.0,5 

1.    1.  6,3 

X  P.  0.» 

•    *  5,7 

-  47,8  -10,5 

1.    1.   5,8 

Nad.S.  igMo- 

63,9  +  4,1 

-10,6 

>> 

66,8  +  7,0 

-10,5 

Joillet  12.  —  Obs.  Oltraharb  et  Lancelin. 

Nad.S,  la'So"    63,6  +  3,i 


y'  Vierge  ....  29,2  -■ 

cGr.  Ourse  >.  12,0  + 

P  Chevelure.  56, o  + 

PoI.I» 3î,5  » 

î  Vierge 35,2  + 

25Ch.dech..  53,?  ■> 

T,  Gr.Ourac'.  35,9  ■* 

T)  Bouvier....  59,2  + 

T  Vierge 54,7  4 

oc  Dragon*...  22,3  ■• 

X  Vierge 42,6  + 


90 

53 

'9 

8 

33 

28 

5o 

G 

61 

36 
14 

3 
33 

3 

90 

4 

23 

G 

,9   87.57.38,7 


3  -3,49  0.8a 
6  +0,79  T,.iJ 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.47 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.  Lect.      ao*.        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 

Juillet  12.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Arcturus 

44*9 

p 
+3,3 

+ 

3i,o  -1 

fo'9 

0       ,       n 
70.17.    0,9 

Nad.S.  lô^îo" 

60,6 

+0,3 

— ' 

[1 ,0 

1) 

6a, 6 

+2,2 

—  ; 

11,2 

p  Hercule  — 

57,4 

+  1,6 

+ 

28,8  - 

ti,i 

68.ti7.i2,4 

î  Hercule 

35,7 

+  1,4 

+ 

17,2  -1 

11,1 

58.12.39,7 

xOphiucbus.. 

26,3 

+2,2 

+ 

46,0  - 

[i,o 

80.27.57,7 

sP  0  s 

216,9 

+4,7 

— 

37,«.- 

[  [  ,0 

7.47.33,4 

Tf  Ophiuchus. . 

18,9 

+4,6 

+116,9  -1 

[1 ,0 

105.35.59,0 

a  Hercule 

11,5 

+3,3 

+ 

38,4  -1 

'o,9 

75.29.34,7 

w  Hercule — 

57,3 

+2,0 

+ 

i6,4  -1 

fo,9 

57.23.59,9 

ï  Ophiuchus. . 

27,7 

+  1,1 

+ 

41,2  -] 

'o,9 

77.2r.55,7 

^Ophiuchus.. 

4^,2 

+2,0 

+ 

54,8-1 

0,8 

85.23.25,3 

(X  Hercule 

0,3 

+2,1 

-♦- 

21,7  - 

10,8 

62.13.  8,1 

V  Ophiuchus.. 

25,6 

+^,9 

+ 

92,0  -1 

10,7 

99.45.43,2 

6  P.  0.« 

9,3 

-^2,5 

— 

43,7  -1 

10,7 

3 . 23 . 1 1 , 8 

T,  Serpent. ... 

34,5 

+0,7 

+ 

71,5  -1 

10,7 

92.55.33,4 

îLyre 

19,1 

+  1,0 

+ 

i5,8  -j 

10,6 

50.45.22,3 

5iH.C.  — P. 

4r,6 

+2,1 

— 

54,4  -1 

0,6 

2.47.26,3 

r^rro 

59,6 

+  î,5 

+ 

16,5  -1 

10,6 

57.27.  2,9 

ÎAigle 

5a, 6 

+  1,2 

+ 

39,7  -1 

10,6 

76-»7.i9,4 

»  Aigle 

5i,6 

+  >,7 

+ 

43,2  -1 

ro,5 

78.35.21,6 

0  Aigle 

38  ,B 

+3,3 

+ 

58,3  -] 

[0,5 

87.   '5.22,3 

À  P.O.» 

8,9 

-^4,6 

— 

47,7  -1 

10,5 

1 .    1 .   5,1 

Xad.  S.  19^40'» 

65,  c 

+5,3 

— ' 

to,6 

» 

63,3 

+3,7 

— 

ro,3 

Joillet  13.  —  Obs.  Lancelin  et  Mascart. 


Xad. S.  i2'»3o™  62,2 

»  64,6 

sGr.  Ourse  *  .  12,3 

3  Chevelure  56,  i 

î  Vierge 34,4 

>J  Ch.  de  ch. .  55,6 

r,  Gr.  Ourse  *.  37,0 

7.  Bouvier 0,6 

"Vierge 56,6 

I  Dragon'  . ..  24,2 

^Vierge 40,9 

Arcturus 44,1 

Nad.S.  lô*»!©"»  63,6 

»  65,7 

ï;  Dragon*...  33,5 


■^1,7 
+4,0 

+2,8 

+1,2 

+1,6 

+2, 1 

+3,1 

+3,4 
+4,8 

+4,9 
+3,0 

+2,1 

+5,0 
+  1,9 


-  7,4 
+  20,5 
+  63,1 
+  11,8 

-  ï,o 
+  3i,8 
+  58,7 

-  '5,9 
+  90,2 

+  3o,8 


-  12,7  - 


1,2 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,5 
1,3 
1,4 


33.28.50,3 
61. 36.  3,1 
90.  4.23,7 
53.10.53,8 
40. 10.21 ,0 
71.  5.17,4 
87.57.38,3 
25.  7.5i,7 
99.47.56,1 
70.17.  0,8 


28.15.  6,8 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      2o^        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Juillet  13.  —  Obs.  Lancelin  et  Mascart. 


X  Ophiuchus 
Ç  Hercule. . . 
^  Ophiuchus 

eP,  0.8 

7)  Ophiuchus 
a  Hercule . . . 
w  Hercule., . 
a  Ophiuchus 
P  Ophiuchus 
\L  Hercule. . . 

8  P.  0« 

Ti  Serpent. .. 


Véga 


49,4 
37,2 

29,0 
24,2 

18,5 

II, I 

57,9 
35,7 

45,8 

ï,7 
10,2 

40,8 
47,7 


p 

+2,3 

+3,8 

+1,9 
+2,8 

+2,3 

+2,8 
+8,3 
+2, 1 

+2,4 

+3,7 
+5,6 

+4,9 


+  58,7 

+  17,1 

+  45,5 

-  36,5 
+iî5,7 
+  38,0 
+  16,2 
+  40,8 
+  54,2 
+  21 ,5 

-  43,2 

+  70,7 
+  10,0 


,4  87. 

,3  58. 

,3  80. 

,3  io5. 

3  -5 

,3  57. 

,2  77- 

,2  85. 

,2  62 . 

,2  3. 

,2  92. 

,1  5i . 


47.33,4 
12.39,3 

^7-57,9 
47.33,7 

35.59, I 

29.34,5 

23.59,1 

21.55,9 

23.25,8 

i3.   8,8 

23.11,5 

55.33,5 

18.41,2 


Obs.  Laxcelix. 


?  Lyre 

5iH.C.— P. 
X  P.  0.« 

Nad.  S.  îo^'o" 


» 


23,6 
46,0 

9,7 
65, o 

65,9 


+4,9 
+6,3 

+5,4 
+4,8 

+5,9 


+  i5,6 

-  54,0 

-  47,2 


-11,1 
-II  ,0 
-II  ,0 

-îo,9 
-10,8 


56.45.22,2 

2.47.26,4 
I .    I .  5,0 


Juillet  15.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


Nad.  S.  i2'»3o»  61,7 

»  62 , 4 

B  Chevelure..  57,1 

Pol.  I» 32,6 

Ç  Vierge 36,7 

T)Gr.  Ourse*.  36,6 

r^  Bouvier o,«> 

X  Vierge 56,  i 

a  Dragon*. ..  24,0 

X  Vierge 43, o 

Arcturus 46,7 

X  Vierge.* 41,2 

Nad.S.  i6»'3o'»  65,8 

»  62,7 

X  Ophiuchus .  27,9 

£  P.O.* 26,6 

r^  Ophiuchus  .  20,4 

Ç  Dragon*  ...  59,4 

7c  Hercule. ...  3o,5 


+0,3 
+  1,1 
+  1 ,3 

+2,9 

+2,9 

+2,2 

+2,3 

-^3,4 

+3,5 

+4,1 

+3,8 

+3,2 

+4,3 
+  1,1 

+1,8 
+4,0 

+4,2 

+  1,9 

+  1  ,2 


+    20,:) 

-  5o,i 
+  (i2,9 

-  1,0 
+  3i,6 

+  58,5 

-  i5,8 

+  89,9 
+  3o,7 
+101,9 


+  45,5 

-  36,6 
+ii5,6 

-  «7,0 
+  11,8 


2,1 
2,0 

2,0 

2,0 

2;0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 


61.36.  3,3 
1 .  14.33,2 
90.  4-23,7 
4o. 10.20,7 
71.  5.16,9 
87.57.38,2 
25.  7.52,1 

99.47.56,0 

70. 17.  0,8 
102.54*  7,0 


80.27.57,7 

7.47.32,8 

105.35.58,5 

24.  9.27,5 

53.  4.28,0 


JniLLET   12. 

'    6    0,00  o,83 

*  i3  -0,01   2,00 

i3  -o,o3  2,00 

0,00  2,00 


•  i3 


Juillet  13. 

*  6  -0,09  i,i3 
^  6  -o,i4  ifOS 
'  6  -o,i5  I ,oa 

*  6  -0,07  i,i5 


Juillet  13. 

*  6-0,121,10 
®  10  +o,o5  a, 00 
^  10  +1,72  1 ,85 

*  10  +0,17  2,42 


Juillet  15. 

'  i3    0,00  2,00 

^  6  -0,01  0,83 

^  6  -0,01  0,83 

*  6  -0,01  0,83 


Juillet  15. 
*    6  -0,01  0,83 


B.48 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.     Dist.  app. 

Lect.      20^        Réfr.     decoil.     au  pôle  N. 


Jnillet  15.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


w  Hercule  ...  56,9 

aOphiuchus..  29,8 

p  Ophiuchus  .  47  îO 

[X  Hercule....  3,2 

V  Ophiuchus.  »  9.9,5 
p^  Ophiuchus.  56,4 

0  P.O.* 10,6 

Véga 43,2 

p  Lyre 22,1 

5iH.C.  — I".  42,2 

Y  Lyre 2,0 

Ç  Aigle 56,6 

10  Aigle 55, 1 

o  Aigle 4 1 , 1 

X  P.O.* 9,2 

Nad.  S.  ig^Sj""  65,4 

»  63,1 


+1,0 
+1,5 

+2,8 
+3,4 
+4,8 
-^4,8 

+3,2 

0,0 

+2,6 
+2,4 
+2,2 
+3,0 

+3,7 

+4,1 
+3,8 

+3,9 
+2,0 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


jQiUet  16. 

Nad.  S.  i2»'3o'» 
» 

Pol.  1* 

Ç  Vierge  

25  Ch.de  ch.. 
T,  Gr.  Ourse  *. 
7)  Bouvier. . . . 

r:  Vierge 

a  Dragon  ^ . . . 

X  Vierge  

Arcturus 

Nad.  S.  i6»»3o" 

X  Ophiuchus. . 
t  Hercule .... 
r^  Ophiuchus  . 
Ç  Dragon  *  . . . 
TT  Hercule.. . . 

IV  Hercule. . . . 
a  Ophiuchus.. 
3  Ophiuchus  . 
[i  Hercule.. .. 

V  Ophiuchus.. 
p^  Ophiuchus. 


67,0 

64,7 
35,2 

37,5 
58,7 

37,9 

',4 

65,9 

21 ,6 

42,9 

47»9 
65,8 

64,9 
29,3 

17,0 

0,9 
3o,2 

56,6 
3o,o 
46,6 
1,2 
27,3 
54 ,  i 


+5,0 
+2,6 

+3,7 
+3,1 
+2,6 

+2,3 

+3,0 

+3,2 

+0,1 
+3,8 
+4,6 
+4,0 
+3,0 

+3,7 
+2,4 
+3,3 
+3,0 
+  1,1 
+0,8 
+1,6 
+2,6 

+»,9 
+4,0 

+'^»9 


16,2 
40,8 
54,2 

21,5 

91,0 
+  58,3 

-  43,2 
+  10,0 
+  i5,6 

-  53,9 
+  16,4 

+  39,4 
+  42,8 
+  57,8 

-  47,2 


2,2 


2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 

T 
I 
I 
I 

O 
O 
O 
2 

9 


—    'în    '^    — 


JO 


7/ 


+  63,6  - 
+  11,8  - 

-  1,0  - 

+    32, o   - 

+  59,1  - 

-  16,0  - 

+  90,9  - 

+  3i,o  - 


+  45,9 
+  18,0 

+116,6 

-  17,2 

+  11,9 
+  16,4 

+  41,2 
+  54,7 


21 


,/ 


+  91,9 
+  58,9 


2i7 

2,7 

2,7 
2,7 
2,7 

2,7 
2,7 

2,7 

2,7 

2,7 
2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,4 

2,i 
2,3 

2,3 


57.23.59,0 

77.21 .55,7 
85.23.25,3 
62.13.  8,3 
99.45.42,8 
87.28.36,7 

3.23. 11,4 
5i . 18.40,6 
56.45.22,1 

2.47.26,9 
57.27.  3,1 
76.17.19,8 
78.35.21, I 
87.   5.21,9 

I .    1.   5,1 


I. 14.32,8 
90.  4.24,3 
53.10.54,8 
40. 10.21 ,1 
71.  5.17,3 
87.57.38,1 
25.  7.52,2 
99.47.56,6 
70.17.  0,9 


80 . 27 . 57 , 4 

58.55. 19,3 

io5.35.58,9 

24-  9-27,4 
53.  4-28,2 

-^7  •  2j  .  30  , 7 
77.21.55,9 

85.23.25,3 
62.13.  7,8 
99.45.42,2 
87.28.36,6 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


30^ 


Correct.     Dist.  app. 
Réfr.     decolI.     au  pôle  N. 


Jaillet  16.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


aP.O.« io'',8 

r,  Serpent. ...  36,4 

Véga 43,4 

P  Lyre 21, 3 

5i  H.C.  — 16.  42,5 

Y  Lyre 1,0 

>^  Aigle 9,2 

O)  Aigle 53,3 

8  Aigle 38,3 

XP.0.7 7,8 

Nad.  S.  i9»'3o'"  65, i 

»  63 ,  o 


Juillet  18.  —  Obs.  Lancëlin  et  Mascart. 


p 
+3,1 

— 

43',  7 

— 

12,3 

3 . 23 . 1 1 , 1 

+1,4 

+ 

71,4 

- 

12,2 

92.55.33,0 

+0,5 

+ 

10,1 

— 

12,2 

5i . 18.40,3 

+1,9 

+ 

i5,8 

- 

12,1 

56.45.22,1 

+2,6 

- 

54,4 

- 

12,1 

2.47-28,4 

+1,9 

+ 

16,5 

— 

[2,1 

57.9.7.   3,2 

+2,5 

+ 

77,2 

— 

12,1 

95.  2.10,6 

+2,2 

+ 

43,2 

— 

12,0 

78.33.21,3 

+1,8 

+ 

58,3 

- 

12,0 

87.  5.22,0 

+2,0 

— 

47,7 

— 

12, 0 

1 .   1.  5,0 

+4,0 

- 

11,8 

+1,5 

— 

12,2 

■ 

Nad.  S.  le^'o™ 


» 


p  Ophiuchus 
fx  Hercule. . 
V  Ophiuchus 
8  P.O...... 

T)  Serpent . . 

Véga 

P  Lyre 

5iH.C.~P 

X  Aigle 

w  Aigle 

8  Aigle 

X  P.O...... 

Nad.  S.  1 9*^50 


62,8 
62,8 
45,5 

0,9 
27,3 

8,6 

37,7 

44,8 

20,9 
42,6 

n,7 
56,7 
38,5 

7,5 

64,7 
63,0 


+2,0 

+  »,9 

+2,7 

+2,4 

+2,9 

+2,6 

+2,7 


+2 


,/ 


+3,3 

+4,4 
+5,0 


+'j 


t{     n 


,/ 


+2,3 

+3,8 
+3,3 
+  1,6 


+  54 , 1 
+  21,4 

+  90,9 

-  43,1. 

+  70,6 
+   10,0 

+  i5,6 

+  76,2 

+  42,7 
+  57,6 

-  47,0 


,'> 
,6 

,  / 

»  / 

,8 

,9 

,9 

,9 
2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,1 
2,1 


85.23 
62 . 1 3 

99-45 

3.23 

92.55 

5i.i8 

56.45 

2.47 

95.  2 

78.35 

87.  5 

1.   I 


.24,3 

•  7^4 

.10,4 
.  32 , 5 

•39,7 
.  20 , 2 

.28,3 

•  9,7 
.20,7 

.21 ,0 

.   3, G 


Juillet  19.  —  Obs.  Mascart  et  Lancelin. 


Nad.  S.  i6»'3o"  64,0  +3,o 

»  65,8  +5,5 

J  Hercule 36,2  +3,8    +  16,9 

X  Ophiuchus  .  27,8  +3,5    +  45,2 

sP.  0.^ 25, o  +3,7    -36,4 

r^  Ophiuchus..  20,2  +4,8    +ii5,i 

Ç  Dragon*  ...  3,5 

iT  Hercule 35,4 


+7,4    -  17,0 
f8,8    +  Il 


,  / 


1,6 
1,1 


1,3  58. 12.37, -i 

1,2  80. 27. 56,  c^ 

1,2  /  *  ■i  /  *  '^^  y  ^\ 

1 ,2  io5.35.  J8  ^  :i 

1,2  24.  9.^7  ^ifc 

1,2  53.  4-''i^  ,<| 


Juillet  15. 

^  i3  0,00  2,00 
'  i3  0,00  3,00 
'  i3    0,00  2,00 


Juillet  16. 

•    *  i3    0,00  2,00    • 
'    6  -0,02  0,83 
'    6  -0,02  0,83 
*    6  -0,02  0,83 


Juillet  16. 

'  i3  -0,01  2,00 
®  i3  -0,01  2,00 
■'  i3    0,00  2,00 


Juillet  18. 

'  10  +0,31  2,43 
^  10  +0,11  2 , 1 5 

^    lO   -K),  II    2,33 


Juillet  19. 
'    2    0,00  o,.3ri 
-    6    o,(o  1 ,33 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  a  pp. 

Lect.      !io^       Kéfr.     decoll.     aupùleN. 


Jmllet  19.  — 

Obs.  Mascart  et  Lancelin. 

* 

p 

»          » 

0     t     f 

IV  Hercule  . . . 

54,6 

-o,i 

+    l6,2    -II ,1 

57.23.58,9 

â  Dragon  * . . . 

36,9 

+4,3 

-    3,4  -II, I 

37.37.17,5 

^  Ophiuchus. . 

47,5 

+5, 1 

+  54,0  -II, I 

85.23.24,2 

|ji  Hercule. . . . 

1,7 

+4,4 

+  aï, 4  -II, I 

62.13.  6,8 

Y  Dragon  *  . . . 

i5,5 

+8,o 

-    2,6  -11,1 

38.29.53,1 

;  Aigle 

57,4 

+7,o 

+  39,1  -11,0 

76.17.17,4 

0  Dragon  ^  . . . 

42,8 

+5,6 

-  18,7  -10,9 

22. 3i.  7,2 

A  Aigle 

1,6 

+4,5 

+  42,0  -10,9 

78.16.27,0 

À  P.  0.^ 

8,o 

+5,4 

-  46,9  -10,9 

I.    I.   3,8 

Nad.S.  ig'^So" 

68,2 

+8,2 

10,7 

j» 

65,1 

+4,9 

-ïo,9 

Juillet  20.  —  Obs.  La.ncelin  et  Mascart. 


N'ad.  iS^o"... 
» 

Pol.l» 

;  Vierge 

m  Vierge 

)|  Gr.  Ourse  *. 
T,  Bouvier. . .  ; 

'.  Vierge 

X  Vierge 

Àrcturus 

p  Bouvier. . . . 
(Bouvier.. .. 
l' Balance  . . . 
Xad.S.  i6'*5o- 


68,1 

65,7 
3i,5 

34,5 

6,3 

37,1 
58,6 

54,4 
42,1 

46,0 

33,2 

3o,6 

a7î4 
64,8 

63,4 


+8,6 

+5,9 
+2,2 

+3,2 

+2,9 
+4,1 

+2,1 

+3,8 
+4,3 

+4,7 

+0,8 

+2,1 

+3,4 
+5,0 

+3,5 


-  5o,2 
+  63, o 
+  84,6 

-  1,0 

+  3i,7 
+  58,6 

+  90,' 
+  3o,7 

+  "7,9 
+  38,1 

+  "4,7 


0,3 
0,6 
0,4 

0,4 

0,4 

0,4 
0,4 

0,4 

0,4 

0,4 
0,5 
0,5 


I. 
90. 

98. 
40. 

71. 

87. 

99. 
70. 

59. 

75. 


0,5  io5. 

0,4 

0,6 


1 4 .  32 , 1 
4.22,8 
II. 16,5 
10.20,9 
5.16,3 
57.38,0 
47.57,2 
17.  0,8 
10. 38,9 
49.55,2 

37-  7,ï 


Juillet  22.  —  Obs.  Mascart  et  J.  Chatblu. 


Xad.S.i3'*4o" 


» 


Arcturus 

(Bouvier.... 
s* Bouvier.. . . 
«'Balance.... 
3P  0  » 

Nad.S.i6''45- 

«Dragon*.  .. 
''  Hercule. . . . 
*  Hercule , . . 


65.1  +  5,9 

69.0  +10,2 

43.2  +  3,9 
3o,7  +  3,9 

23,2   +    2,0 

26,9  +  5,4 

2,5  +  4,5 

63,4  +  4,4 

66.1  +  6,9 
2,5  +  9,3 

i3,8  +  7,7 

53.3  +1,8 


+   3l,2 

+  38,7 
+  21,9 
+116,5 
-  27,0 


-  17,2 
+  25,0 

+  16,4 


-  9,9 

-  9,5 

-  9,7 


70.17. 


o," 


9,7  75.49.54,9 

9,7  62.29.32,5 

9.7  105.37.  7,3 

9,7  I>.25.20,6 

9,7 

9,9 

9.8  24.  9.25,5 

9,8  65.  2.20,3 

9,8  57.23.57,2 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


ao^ 


B.49 

Correct.   Dist.  app. 
Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Juillet  22.  —  Oes.  Mascart  et 

V  Ophiuchus..  26,4    +6,3  +  92,1  - 

j^i  Ophiuchus.  53,4    +6,4  +  59,0  - 

8  P.  0.* 12,8    +9,2  -43,7- 

T)  Serpent.. . .  36,2    +4,7  +71,5- 

Véga 42,0    +3,1  +  10,1  - 

P  Lyre 17,8    +3,5  +  i5,8  - 

5iH.  C.*....  43,9    +8,2  -  54,4  - 

t[  Aigle 5 1,5    +3,5  +  39,8  - 

0  Dragon*...  39,1     +4,2  -  19,1  - 

8  Aigle 37,1     +5,2  +  58,4  - 

Nad.S.  19'' 40™  65,4+6,8 

»  61,4+2,5 


Jaillet  23.  —  Ob&.  Lancelin  et  Mascart. 


J.  Chatelu. 

» 

0          /         W 

9,7 

99.45.41,7 

9,7 

87.28.35,3 

9,7 

3.23.  9,6 

9,7 

92.55.32,1 

9,7 

5i. 18.38,8 

9,6 

56.45.19,') 

976 

•2.47.29,4 

9,6 

76.17.17,1 

9,6 

22. 3i.  5,7 

9,5 

87.  5.19.9 

9,3 

9,6 

Nad.S.  12"»  55» 
» 

Pol.I» 

25  Ch.  de  ch. 
t)  Bouvier. . 
X  Vierge... 
Arcturus. . . 
p  Bouvier. . 
(;  Bouvier. . 
e«  Bouvier. 
a*  Balance. . 


60,6 
62,6 
3i,o 
52,7 
55,6 
34,5 
38,6 

a9,5 
26,0 

22,4 
23,0 


+2,3 

+4,5 
+2,0 
+1,3 
+2,0 

+0,9 
-0,3 

-0,3 

0,0 

+1,6 

+2,5 


9, 


5l,2 

12,0 

32,3 

9ï,7 
3i,3 

18,3 

38,8 

21,9 

116,7 


o 

8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 


i4*32,o 

10.54,2 

>  5.16,6 

47.55,5 

,17.  0,6 

10.38,3 

49.55,0 

29.33,0 

-  8,9  105.37.  7,3 


1 
53. 

71 

99 

70 
59. 

y  3  .  I 
62. 


Obs.  Mascart  et  Lancelin. 


Nad.S. i6''4o'»  60,8 

»  63,6 

e  Hercule 8,5 

T)  Ophiuchus. .  18,2 

Ç  Dragon*.  . .  2,3 

0  Hercule 9,8 

ti*  Hercule 53,8 

P  Dragon  »...  3o,6 

a  Ophiuchus..  23,8 

P  Ophiuchus..  45,9 

fji  Hercule 0,9 

V  Ophiuchus..  26,1 

T)  Serpent 37,4 

Véga 39,9 

5iH.C.  — I*.  43,1 


+1,4 
+4,6 
-0,4 

+7,ï 

+8,9 
+3,6 

+2,5 

+1,4 
+0,5 

+6,8 
+6,2 
+6,2 

+6,4 
+  1,8 

+8,4 


+  18,0 
+117,2 

-  17,3 

+    25,0 

+  16,4 

-  3,5 
+  41,3 

+  54,9 
+  21,8 

+  92,2 
+  7i|6 
+  10,1 

-  54,5 


-10,1 
-9,8 
-9,8 

-  9,8 

-  9,7 

-  9,7 

-  9,6 

-  9,6 

-  9,5 
-9,4 
-9,3 

-  9,2 

-  9,2 

-  9,ï 

-  9,0 


58.55. 16,3 
105.35.57,5 
24.  9.25,6 
65.  2.20,5 
57.23.57,>. 
37.37.15,5 
77.21 .54,0 
85.23.23,6 
62.13.  6,4 
99.45.42,1 
92.55.32,3 
5i. 18.38,5 
2.47.29,6 


Juillet  19.  Juillet  20. 

*  6  -0,02  1,25  '  10  -0,02  1,98 

*  6  +0,0^  i,i5  *    6  -o,o3  1,27 
^    6  -0,12  1,35 

*  6  -«,32  1,08 

Observations  de  Paris,  1897. 


Juillet  22. 

«  6  -  o,i4  I," 

2  6  -  o,i3  1,25 

*  10  +  o,i5  1,90 

*  10  +  1,76  1,97 


Juillet  22. 
6  -  0,11  1,17 


Juillet  23. 

*  10  -  0,01  1,93 
'  6  -  0,07  1,08 
'    6  -  0,09  1,08 

*  6  -  0,12  i,i5 


B.7 


B.5o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm. 
Lee  t.      ao^ 


Correct.    Dist.  app. 
Kéfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


JaiUet  23.  ~  Obs.  Mascart  et  Lancelin. 


Y  Lyre 5;' 5 

î  Aigle 53,7 

t:  Sagittaire. .  49)9 

M  Aigle •)!  ,4 

0  Aigle ^36,7 

XP.O.» '    6,7 

X  Aigle 9»^ 

7  Aigle 39,6 

a  Aigle 33,9 

[i  Aigle 18,8 

'232oB  — !«..  33,3 

0  Aigle 38, o 

Na(i.S.Jto'*2o'"  64,0 

»  6 1 ,  î 


p 
+  1,6 

+6,9 
+2,8 

+5,3 

+4,8 

+7,6 

+6,4 

+6, 1 
+6,6 
+0,7 
+6,6 
+i^,o 
+6,8 

+'A,8 


+  1 6 ,  '>  - 
+  39,8  - 
+i54,i  - 
+  43,3  - 
+  58,4  - 

-  47,7  - 
+  84,0  - 

+  43,0  - 

+  47)9  - 
+  'j'À,'^  - 

-  5i,4  - 
+  67,4  - 


9,0 

8,9 

8,9 
8,8 

8,8 

8,8 

8,7 

8,7 
8,6 

8,6 

8,6 

8,5 

8,0 

9,1 


57. -26. 59, 4 
76.17.16,7 
111.11.11,3 
78.35. 19,6 
87.  5.20,6 

1 .  1 .  1 ,6 
97.15.17,5 
79.38.  8,3 
8 1.24-  5,5 
83.5o.54,8 

I.   3.3^,3 

9»-  7-27»7 


Juillet  24.  —  Obs.  Mascart  et 

Xad.S.iS»»©".  65,1  +  5,6 

»  63,8+3,8 

Pol.  n 35,8  +  5,4  -  5o,5  - 

;  Vierge 39,0  +  7,9  +63,3- 

TjGr.  Oarse*.  33,5  +  0,2  -     1,0- 

ïî  Bouvier. .. .  0,8  +  4,8  +3i,8- 

Arctarus 43,i  +  4,7  -^  3o,7  - 

p  Bouvier....  36,7  +  5,o  +  17,9  - 

Ç  Bouvier. .. .  34,3  +  5,6  +  38,i  - 

z*  Bouvier.  .  .  26,6  +  3,6  +  2i,5  - 

x^Balance 29,7  +  5,1  +114,7- 

pP.O.» 4,3  +  5,1  -  26,6  - 

^Bouvier....  ii,4-»-4,o  +    7)8- 

Nad.S.16^45"  68,2  +  7,9 

»  63,5  +  3,1 

?  Lyre 18,2  +  2,9  +  i5,6 - 

C  Aigle 53,4  +  3,2  +39,2- 

ic  Sagittaire  . .  6,8  +i5,3  +i5i,8  - 

Nacl.S.i9''3o-  64,5  +  4,4 

»  67,6  +  7,6 


J.   ClIATËLU. 


0,2 

0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,4 

0,4 
0,4 

0,4 
0,4 

0,4 

1,0 

0)9 

0)9 
0,8 

0,8 
0,7 


i . 14. 3i ,3 
90.  4.22,9 

40. 10.21.2 
71.5. 17,0 
70.16.59,9 

59. 10. 38. 3 
75.49.55,5 
62.29.33,3 

105.37.  7»8 

l5.25.2I ,4 

49. r2.11 ,1 


56.45. 19,0 

76.17.17,4 

iri .  Il  .11,5 


Juillet  25.  —  Obs.  J.  Ciiatëlu, 


Pol.P 36,5    +5,0 

Pol.l» »        +4,5 

Nad.S.  i3''4o'"    64,8    +4,3 


50,7 
5o,7 


62,1 


+  i,:i 


-11,3 
-11,3 
-Il  ,2 
-11,3 


T. i4-3i ,5 
1.14.31,6 


xNoms. 


Microm. 
Lect.      20^ 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.    de  coll.    au  pâle  N. 


Juillet  25.  —  Obs.  L.\ngelin  et  J.  Ciiatelu. 

Nad.S.  i7''o'".  61,8    +1,3  -11, a 

»  61,8    +1,0  -11,5 

p  Dragon'-...  3o,o    -o,5  -    3,5  -11, a    37.37.15,5 

pOphiuchus..  42,4    +1,5  +54,5  -11,1     85. 23. 23, i 

vOphiuchus..  26,8    +4,5  +91,5-11,0    99.45.4^-,^ 

/?*Ophiuchus.  53,9    +4,9  +  58, 7  -10,9    87.28.35,7 

\ad.S.  i9'*25'"  62,9    +2,9  -10,6 

)  60,1-0,1  -'0,9 

P  Aigle 12,2    -1,4  +5i,8-io,8    83.5o.53,6 

OAigle 35,9    ■*"3«3  +66,9-10,8    91.  7.27,6 

a'Capricorne.  57,1     +3,9  +103,9-10,8  102.49*25,4 

yCygne 20,8    +3,8  +    8,8-10,8    5o.  4.14,5 

Juillet  27. 

Pol.  P 33,2     +>.,9  -  5i,2  -  9,0       1. 14.30, H 

Nad.S.  iS'^So'"  64,2    +6,0  -  8,9 

»  60,5     +2,1  -  9»  ï 

a* Balance 23, o    +2,6  +116,7  "  9»^  105.37.  7,1 

p  P.  0.* 59,7    +2,2  +27,1-9,0     i5.25.ao,7 

P  Balance.  ...  7,7    +2,5  +  89,0  -  9,0    99.  0.24,4 

Nad.S.i6*55™.  61,0    +2,5  -  9,3 

»  60,9    +2,3  -  9,2 

«Hercule....  6,4    +2,7  +38,4-9,3    75.29.31,7 

(u  Hercule 52,9    +2,6  +16,4-9,2    57. 23. 56, <i 

PDragon>...  3i,3    +3,i  -     3,5-9,2    37.37.15,0 

pOphiuchus..  43,1     +4,8  +  54,9  -  9,2    85.23.^23,1 

(xHercule. . ..  58,  i     +4,7  +21,7-9,1     62.i3«   5,> 

Y  Dragon  *.. .  4,8    +i,4  -    2,6-9,1     38.29. 5o,<j 
^^Ophiuchus.  47,5    +1,6  +  59,1  -  9,1     87. 28. 34, H 

0  P.O.* 3,9    +2, i"*  -  43,9  -  9,1      3.23-   8, ■>. 

Tj  Serpent. .. .  32,3    +2,1  +71,7-9,0    92.55.31,7 

Véga 37,9    +2,0  +  10,1  -9,0    5i.i8.36,r> 

P  Lyre 14, 3    +2,3  +15,8-8,9    56.45.17,9 

5iH.C.  — P.  37,4    +3,7  -54,6-8,9      2.47.3o,<> 

C  Aigle 48,6    +1,8  +39,9-8,9    76.17.16,7 

w  Aigle 47,4    +2,5  +43,4-8,9    78.35.18,4 

XP.O.' 1,4    +2,5  -47,8-8,9      I.   I.    1,1 

X  Aigle 5,1     +3,1  +84,1-8,9    97.i5-i6,*. 

Y  Aigle 34,3     +1,5  +4^,1-8,9    79.38.    y[', 

«Aigle 29,3    +3,5  +48,0-8,8    81.24.    3,9 

P  Aigle i3,o    +2,3  +52,3-8,8    83.5o.'33,i 

6  Aigle 32, o    +2,3  +67,4-8,7    91.  7.'27/{ 

«'Capricorne.  53,4    +3,8  +104,7  -  8,7  102.49. '^4  ,k 


Juillet  23. 

'•G  -  0,18  1,00 
•    6  +  2.a3  1.33 


Juillet  24. 

'  10  -  0,06  I ,97 
^  6  -  0,06  1,3a 
•■*    6  -  o ,  1 2  1 ,  1 3 


Juillet  25. 

'  30  -  i,3o  3,8a 
'  19  +  3,91  3,77 
'    6  •»-  0,33  i,8a 


Juillet  27. 

'  6  -0,45  i,i3 

=  6  -0,08  1,18 

'  6  +0,09  I ,43 

*  6  -o,o5  i,a5 


Juillet  27. 

*  10  +o,o3  a  ,o<» 
«  10  -0,07  I  ,8H 
'  10  +0,09    :x  ,if> 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRE 


Joillet  27.  —  Obs,  LANCEU^  et  J.  Chateli'. 


^'Ciprieome.  3a, 3  -^5,4  -ri5,4  - 

rCypie 19,4  +5,4  +    8,9  - 

fC»pricorne..  3,6  -3,i  -n3'j,0  - 

Nid.S.ïo'jo-".  61,8  ■'3,9 


^9,7 


-  Obs.  Lancelin  et  Mascabt. 


Xad,S.i7'io- 

59, 1 

+o,i 

60,7 

*-i,i 

-  Ophiuehus. 

î3,4 

+3,5 

pi  Ophiuehus 

5i,o 

+4,1 

iP-0.'.,.. 

3,0 

*-x,i 

,  Serpenl. . . 

3^,9 

+1,6 

Véga 

4o,3 

*i,Ù 

S'Ljre 

i4,8 

*i,« 

■,iH.C.-I> 

35, a 

*a,3 

îAigle 

49,7 

+a,a 

i  Dragon'.. 

34.9 

*î,8 

iP.O.'.... 

i-î.i 

^Aigle 

5,4 

+1,4 

r*ieie 

35,9 

+2,4 

=  Aigle 

3o,o 

+■»,<! 

Migle 

"3,7 

+2,1 

^Aigld 

33.0 

4-a,3 

i>  Capricorne 

9>5 

*J,3 

'?'  Capricorne 

3i,7 

+3,î 

r  Cygne .... 

17,6 

>3,i 

i  Ijp  ri  corne. 

7,0 

*b,'i 

I  Dauphin... 

2i,: 

*2,6 

-Cygne.... 

18,4 

--6,3 

Sad.S.M'-DO" 

63,9 

fil  ,5 

*5,2 

•  i»,9  - 
-«,7- 

.  ;i,4  ■ 


9.3 

9,3 

9,3 

9,4 

-  9.Î 

-9,4 

-9,4 


99. 4:',. i 
87.38.3 


92.55.3 
51.18.3 


-9,4 
-9,4 
-  9,5 


97. 'S 
79.38 


-.'7,4 
1.40,6 


•  37,!. 
>     3,9 


5o.  4. 
loS.  9 
74.  î6 


Août  a.  —  Ofla.  J.  Chatelu 

et  Sa 

Pol.P 35, a     -4,2     -  5o,6 

-10,0 

Pol.I> .      *.l,i     -  5o,6 

10,0 

Nad.S.iB^So-.    61,5    -2,1 

-10,1 

61, a    +5,0 

-  9.9 

•- Boof ier  . . . .     3a, 5     +a,6    *  18,0 

;Bouvier....     î8,a    *i,7     ..  38,3 

-[0.0 

?P.0.> a,o    *4,i     -  a6,7 

-10,0 

1.14.30, 5 

1.14.30,6 


59.10.37,0 

75.49.53,9 


i  Dragon  ' . . . 

a  Couronne . 
Xad.S.i7''a5' 

^  Opliiucbus. 
V  Ophiiicluis. 
p'  Ophiuehus 

3P.0.' 

ï]  Serpent. . . 

Véga 

P  Lyre 

5i  H.C.-I1 
Uigle 

xp.o...... 

ï  Aigle 

^Aigle 

P  Aigle 

r.  Sagittaire.. 

6  Aigle 

a'  Caprice  m» 
P'  Capricorni 
p  Capricorne, 
a  Dauphin.. . 
3  Verseau... 
Xad.  S.ai^o' 


Août  3 
M.  I  ' . . 


pp.o.» 

P  Bouvier 

S  Bouvier. . .. 
Y'  P.  0.»  ... . 
a  Couronne... 

a  Serpent 

Nad.S.i^'So-. 

V  OpIliuchuB.. 
/>'  Ophiuehus. 
3  P.O.» 


a. - 

-  Obs.  J 

C11AI 

a 

3    +1,8 

+  .5 

4a 
64 

3     +5,0 
7    +3,6 
G    +4,3 

::; 

4,0- 

+3,3 

-43 

37,0 

+4,7 

+  70 

37,5 

+«,7 

+  10 

ia,5 

-0,1 

+  i5 

36,9 

-  53 

5i,3 

+  39 

1,5 

"  47 

37,9 

+4,2 

+  44 

31,7 

+  47 

|G,3 

+4,0 

+  5i 

4,5 

+234 

34,  a 

+2,7 

+  66 

se,., 

+  io3 

34,0 

+3,7 

+  114 

7,3 

+  i3i 

3o,9 

+3,0 

+  37 

3,3  +a,4  +  i5 

32,0  +7.,9  -  a3 

i3,o  +3, a  +  aa 

34,0  +4,0  +  49 

64,8  +3,1 

62,5  +0,5 

a8,o  +4,6  +  90 

5a, 6  +3,6  +  58 

4,9  +3,4  -  43 


Août  3. 
.7-0,85  4,1 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN. 


Mlcrom 

Correct 

Diit.  app. 

Microm 

Correct 

DIsl.  «pp. 

Noms. 

Lecl. 

30'. 

R*tr.     d 

ecoll 

aupOleN. 

Noms. 

Lect.      ao'. 

Réfr.     decoll. 

aapOkN. 

Août  3.  ~ 

Oas.  J. 

ClIATELU 

et  Saïd. 

Août  *.  ~  Oas.  J. 

ClIATELU  et  Saîd. 

Serpent 

39,0 

+4*8 

+  70' 5  - 

a' 5 

92°55'.3i*,o 

ÏAigle 

55' 4    -4",! 

-  38^8  -i5^ 

76°..7'.'4'» 

Sg» 

39.0 

*i,i 

+  10,0  - 

a, 5 

5. .18.34,9 

iP.O.-Ri. 

Il 

8    -a, 4 

-  46,5  -r5,o 

r.  0.59,2 

Lyre 

17,3 

'■i.9 

+  i5,S  - 

a, 5 

5G.45.i6,4 

XP.O.  — D'. 

4 

4    -5,0 

-  46,5  -i5,o 

1.  0.57,0 

H.C.-I'. 

36,8 

*3,6 

-  53,6  - 

1,5 

a. 47-33, 8 

XP.O.-R». 

13 

3    -0,3 

-  46,5  -i5,o 

1.  0.59,5 

Aigle 

S3,o 

-3,2 

+  39,»  - 

'■*i5 

76..7..5,4 

SAigle 

40 

8    -4,7 

-  65,5  -14,9 

91-  7-25,6 

Aigle 

5i,i 

^1,6 

-  42,6  - 

a, 5 

78.35.17,8 

ï  Cygne  

Jo 

6    +3,0 

+    8,6-14,8 

50.  4.10.9 

Aigle 

0.9 

*Ui 

-  4i,a  - 

a  ,6 

78.i6.a5,o 

Sad.  S.  ai-o". 

68 

6    +4,8 

-'4,5 

P.O.'  ...   . 

3,9 

>6,o 

-  47.0  - 

a, 6 

1.  0.57,4 

.• 

64 

8    -0,7 

-14,8 

Aigle 

*4,6 

+  8a, 7  - 

a, 6 

97«i-'5,7 

Aigle 

40!  3 

*!,' 

+  44,3- 

2,6 

79.38.  6,6 

Aont  S 

—  Obs.  Lancblin  et  J.  CHATBtr. 

Aigle 

33,4 

*4,i 

-  47,"  - 

*,6 

8. .34.  ^,9 

Aigle 

18, a 

*î.9 

-5., 4  - 

2,6 

83.49.5a,a 

Nad.S.i7''4o-. 

63,o    -1,3 

-13,4 

Sagittaire.. 

4,7 

-►.i,8 

+a33,i  - 

a, 6 

ii7-59-39,a 

, 

65,6    +4,0 

Aigle 

37,6 

*i,o 

+  66,3  - 

2,6 

91.  7.26,3 

SP.O.' 

6,0    +î,9 

-  43,0  -ia,'4 

3.33.  6,1 

Capricorne. 

1,0 

-5,5 

+io3,i  - 

a, 6 

103.49-25,' 

Véga 

4a, 0    +4,9 

51.18.34,3 

Capricorne. 

3ï,6 

+2,8 

+  m3,5  - 

a, 6 

io5.  6.13,8 

P  Lyre 

i5,i     +1,6 

-  15,6  -13,4 

56.45.15,8 

Cygne 

<9,o 

-n,B 

-    8,7- 

a, 6 

5o.  4-1', 8 

YLyre 

55,6    +1,7 

+    16,3  -13,4 

57.36.S6,K 

[Capricorne. . 

ii.D 

*5,a 

+i3o,5  - 

a, 6 

108.  9-  3,4 

t  Aigle 

5i,3    +3,0 

-    39,3   -13,4 

76.17.15,1 

Dauphin.... 

3i,9 

+3,5 

-  36,7  - 

2,6 

74.3S.5i,5 

S  DraRon  »... 

34,7    -1,9 

-  18,8  -ia,4 

23.3l.    1,1 

Capricorne.. 

14,5 

+3,8 

-197,5- 

a, 6 

.5. 38. .4,7 

XP.O.' 

a, G    +4,1 

-  47,0  -ta, 4 

1.  o.58,t 

Veraesu. . . . 

45,7 

-i,8 

-  89,8  - 

a,e 

99.^'-5r,a 

T  Aigle 

40,3    -4,9 

-  44,4  -13,4 

79.38.  6,0 

id-S-aii-o-. 

13,9 
66,1 

-'i.î 

a, 6 

2,6 

Nad.S.ao"ïo". 

66,7    -5,0 
64,7    -3.i 

Août  4. 

Août  8.  —  Obs.  Lt\cEU.-<  et  Sai 

n. 

id.  S.  i4''o-. 

67,8 

+3,5 

- 

4,9 

X 

6J,o 

+0,8 

- 

4,8 

Nad.S.i7''55". 

6i,8    +i,o 

-10,6 

Balance... 

33,4 

+5, a 

+Ii3,8  - 

4,9 

05.37.  6,1 

, 

03,0    +3,5 

-10, a 

P.O.' 

3,9 

+a,o 

-  a6,4  - 

4,9 

i5.-i5.,9,8 

r,  Serpent 

33,6    -M 

-  7û,4  -10,3 

9a.35.3o,i 

Bouvier 

18,1 

-0,4 

-    7.7  - 

4,9 

49.1a.  9,8 

Véga 

36,5    +1,6 

+  10,0  -10,3 

5i. ■8.34,1 

Bouvier.... 

7.4 

+î,3 

+  14,8  - 

4.9 

56.18.  3,1 

pLvre 

ia,8    +1,8 

-  i5,6  -10,3 

56.45.15,4 

P.O.* 

33,6 

*',7 

-  a3,6  + 

4,9 

i7.47-5a,5 

5i  H.C.  '.... 

33, t     +a,3 

-  53,7  -10,2 

1.47-33,9 

Couronne. . . 

M, 8 

+t,4 

-  '',9  - 

4,9 

6a. 56. 19,8 

1  Aigle 

5,7    -2,9 

-  76,3  -.0,3 

93.  2.  7,« 

Serpent 

39,' 

*4,7 

-  49,3  - 

4,9 

83.(5.  8,0 

<o  Aigle 

47,8    +-i,5 

+  4a,8  -10,1 

78.35.17,.. 

P.O.» 

58,7 

+0,5 

-  3o,G  - 

4,9 

11.53.13,0 

XP.O.' 

58,5     +3,3 

-  47,a  -10,0 

..  0.57,. 

id.S.i7''3o-. 

C5,9 

+r,u 

- 

i,4 

X  Aigle 

6,4     -1,5 

-  83, i  -(o,o 

97.i5.i5,o 

68,0 

-3,5 

- 

5, a 

TAigIc 

3a  ,9    -1,5 

-44,5  -10,0 

79-38.  4,rt 

Dragon  '  . , . 

8,9 

-3,9 

-    a, 6  - 

5, a 

38.39-47,1 

a  Aigle 

38,7     *2,9 

-  47.4.-  9,9 

81. 3i.  a,-.*. 

Ophiucliufl. 

Si,. 

-a,i 

-  57,6  - 

5,1 

87.28.33,3 

PAigle 

•4,0     +3,5 

*  51,6  -  9,9 

83.5o.5i  ,i 

P.O.» 

6,0 

-"2,9 

-  4a, 7  - 

5, a 

3.ï3.  4,9 

e  Aigle  

33,3    -3,0 

-  66,6  -  9,9 

9>.  7-3:'..i 

Serpent 

4t,i 

-4,7 

-  69,8  - 

5, a 

93.55.30,2 

«>  Capricorne. 

8,8    +1,6 

-io3,7  -  9,8 

.03.51. 39, -i 

'g- 

38,8 

-0,9 

-    9,9  - 

5,1 

51.18.33,9 

•rCygne 

14,8    +3,5 

-    8,8-9,8 

5o.  4.  9,î> 

Lyre 

.9,5 

+3,4 

-  i5,4  - 

5,1 

56.45.15,5 

p  Capricorne. . 

5,0    -3,5 

-i3i,i  -  9,8 

108.  9.   1,— 

H.C.-I'. 

39,  i 

^4,1 

-  53,1  - 

5,1 

a. 47.34,1 

a  Dauphin.... 

37,1     +a,6 

-  36,8  -  9,7 

74.36.5o,T 

.^OUT  3. 

AOUT  4. 

tOUT   4. 

AOUT  4. 

AOUT  6.                    Août  8. 

'  î5  *o,jo  5 

8 

6  -0 

06  .,nî 

'  1 

+0,34  5,iî 

■   17  -n,88  5, 

85          •    .0  -0,091, .8 

-0,o5  1,0,. 

■  ïo  -0,06  4 

13 

6  -0 

.3  1,35 

•i 

+0,49  5,47 

3  ,,ii          '  10 

-0,06  i.j-; 

'  .5  .0,,,  .S 

■>3 

6  +1 

04  >M 

'  i« 

-8, 13  3,65 

'  10  -0, 

5  1,18 

ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.53 


i 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Noms.  Lect.      loK       Réfr.    decoll.    au  pôle  N. 

Août  8.  —  Ob8.  Langelin  et  Saïd. 


eCygne 

38,5 

+  1,1 

+  i5,3 

-  9,7 

56.24.4^,1 

jjL  Verseau 

39,1 

+2,2 

+  90,3 

-  9,7 

99.21.56,6 

6i<  Cygne.... 

10,8 

+  1,6 

+  10,5 

-9,6 

51.45.  9,7 

s  Cygne 

2», 9 

+  1,5 

+  «9,4 

-  9,6 

60.11.29,1 

75o4B» 

8,6 

+  1,5 

-43,6 

-  9,6 

3.23.13, 3 

Nad.S.2iMo". 

62,9 

+4,1 

-9,5 

» 

60,6 

+1,8 

-9,5 

Août  0.  —  Obs.  Langelin  et  J.  Chatelu. 


Nad.S.i8So 


h.^m 


?Lyre 

DiH.C  — P 
\  Aigle .... 

w  Aigle 

If  Aigle 


A  A   •  vf  •        •   •   •    •    • 

X  Aigle 

0  Cygne 

MÎgle 

OAigle 

3'  Capricorne. 

^>  Capricorne. 

T Cygne 

p  Capricorne. . 

1  Dauphin 

i  Cygne 

{I  Verseau  . . . 

61*  Cygne 

;  Cygne 

75o4  B  »  

Nad.S.2i''3o". 


Août  10. 

Nad.S.  i7*4o"'. 

» 

vOpbiuchas.. 
p^  Ophiuchns. 
oP  0  < 

T,  Serpent 

Véga 

?  Lyre 

SiH.C  — P. 


60 
61 
12 

32 

4 
46 

54 

57 
5 

7 
II 

33 

54 
3i 

i3 

2 

25 

37 
38 

10 

21 

8 

61 

59 


6 

9 
8 

7 
2 

I 

7 
3 

3 

5 

I 

o 

9 
6 

2 

I 

4 

8 

5 
2 

8 

2 

^» 

7 


+  1,3 
+3,0 
+2,8 

+2,9 

+2,7 

+2,1 

+2,7 
+2,7 
+3,0 
-2,2 
+  1,4 

-3,7 
■^4,8 

+4,0 

+2,5 

+  f,8 
+2,0 
+2,0 

+3,2 

+2,1 
+  ',9 

+2,5 

+3,5 
+  1,3 


+  i5,7 

-  54,1 

■*■  76,9 
+  43,0 

+  4^,6 

-47,5 
+  83,6 

■*■    3,9 

+   52,0 

+  67,1 

+104,2 
+ii4,8 
+    8,9 

+l32,0 

+  37,1 

+  i5,4 

+  90,9 
+  10.6 

+  19,5 

-  43,9 


10,0 

9,6 

9,7 
9,6 

9,6 
9,6 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,4 
9,4 
9,4 
9,3 
9,3 

9,î» 
9,'^ 
9,a 
9,ï 
9,' 
9,0 
9,0 
8,9 
9,' 


56.45.1 5,1 

2.47.34,7 

95.  2.  7,6 

78.35.16,4 

78.16.24,0 

1.  o.56,6 

97.i5.i5,4 

45.  7.  3,6 

83.5o.5i,4 

91-  7-25,9 

102.49*24,0 

io5.  6.12,1 

5o .  4 •  9 } 8 

108.  9.  2,0 

74 . 26 . 5o , 4 

56. 21.41, 1 

99.21.56,2 

51.45.  9,2 

60. 11.29,3 

3.23.12,2 


60,3    +1,4 

62,2    +3,1 
23,7    +3,0 

+4,2 

+5,1 
■^2,9 

+  1,9 

+  1,8 

+2,4 


5o,5 
3,1 

34,4 
35,6 

12,0 

3i,5 


+  9ï,> 
+  58,4 

-  43,3 
+  70,8 
+  10,0 
+  i5,6 

-  53,9 


9,6 

9,8 

9»7  99-45.41,3 

9,7  87.28.33,9 

9,7  3.23.  4,4 

9,7  92.55.31,4 

9,7  5i. 18.33,5 

9,7  56.45. i5, 2 
9,7  .    2.47-35,3 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.      3o^       Réfr.    decolL     au  pôle  N. 


Août  10.  —  Obs.  Langelin  et  J.  Chatelu. 

Ç  Aigle 48*  4  +2,5  +  39*4  -  9*7  76. 17'.  i4'7 

8  Dragon'...  3o,3  +2,0  -  18,9-9,7  22.30.59,3 

SAigle 33,2  +1,9  +57,7-9,7  87.5.18,4 

X  P.  0.* 56,1  +2,2  -  47,2  -  9,7  1 .  o.56,o 

TQ  Aigle 6,4  +2,9  +83,1-9,7  97.15.15,9 

Y  Aigle 34,8  +2,8  +44,5.-9,7  79-38.5,5 

«Aigle......  28,4  +2,7  +47,4-9,7  81.24.2,4 

P  Aigle i3,2  +2,5  +5i,6-9,7  83.5o.5i,7 

e  Aigle 33,8  +3,4  +66,6-9,7  91.7.26,3 

a*  Capricorne.  10, 3  +2,7  +103,7-9,7  102.51.40,7 

P<  Capricorne.    34,6  +4,9  +114,0-9,7  io5.  6.i3,o 

Y  Cygne i3,o  +2,0  +    8,8-9^7  5o.  4-  9,6 

p  Capricorne..  6,2  +3,4  +i3i,i  -9,7  108.  9.  3,o 

«Cygne 10,2  +1,8  +    3,9-9,7  .45.  5.  2,1 

sCygne 38,7  +1,:  +15,3-9,7  56.24.41,7 

fi  Verseau...  40,1  +2,6  +90,2-9,7  99.21.57,1 

6i*Cygne-...  23,8  +2,5  +  10,5-9,7  5i.45.2i,7 

ÇCygne 22,2  +1,9  +  i9>4  -  9,7  60.11.28,9 

(rCygne 2,0  +2,5  +    9,8-9,7  5i.  1.59,0 

7504  B» 8,0  +1,9  -43,5-9,7  3.23.12,2 

Nad.S.2i»'4o'".  63,8  +4,8  -  9,7 

»  62,0  +3,0  -  9,7 

Août  13. 

Nad.S.i4''3o'».  63,6+5,2  -  9,1 

»  61,5  +3,0  -  9,2 

8P.0.« 59,3  +2,1  -43,5-9,0  3.23.4,1 

T)  Serpent. .. .  32,6  +3,o  +71,3-9,0  92.55.30,7 

Nad.S.i8^3o'".  61,4  +3,i  -  9,0 

»  59,5  +1,2  -  9,1 

5î  H.C.  —  I*.  29,3  +0,7  -54,2-9,0  2.47.35,5 

a^  Capricorne.  55,5  +4,9  +104,3-9,1  102.49.25,0 

Nad.S.20*'4o'".  62,1  +3,6  -  9,^ 

n  60,3+2,0  "  9,0 

Août  16.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 

Nad.S.18^20".  59,0  0,0  -  9,7 

»  60,7  +1,8  -  9,6 

P  Lyre 9,5  +0,7  +15,7-9,6  56.45. 13,9 

5iH.C.  — n.  33,3  +4,8  -54,2-9,5  2.47.36,3 

C  Aigle 48,2  +4,3  +39,6-9,5  76.17.13,0 

ic  Sagittaire  . .  53,  i  +4,f  +i53,4  -  9,4  111.11.12,0 

ôDragon**..  32,3  +4,9  -19,1-9,4  22.3o.58,5 

6  Aigle 54,6  +4,5  +42,7-9,4  78.16.22,3 


Août  8. 
'  10  •K>,o6  2,10 


Août  9. 

*  10  -o,o5  1,9a 
'  10  +0,10  2,10 
^  10  -t^fiS  3,38 


Août  10. 

'  10  +0,09  3,18 
'  10  +0,07  a,i3 
^    6  -0,11  I ,10 


Août  10. 

*  10  -0,09  1,80 

*  10  -0,08  I ,90 


Août  13. 
*  10  -0,16  I ,7a 

'    10   4^0,20   3,30 


Août  16. 

*    33   +0,01    5,30 

'     6  +0,09  l,4> 


B.54 


GRAND  INSTRUMENT  MERIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.       aoS       Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


Août  16.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Ghatelu. 


X  P.  0.» 58, o 

X  Aigle 4)5 

Y  Aigle 33,1 

a  Aigle 28,2 

p  Aigle 11,6 

7.320B— 1*..  a3,6 

e  Aigle 32,3 

a*  Capricorne.  56,6 

p«  Capricorne.  32 ,  i 

Y  Cygne i3,9 

p  Capricorne. .  6 ,  i 

2  Dauphin .26,2 

s  Cygne 40î5 

jx  Verseau  ...  38,5 

61*  Cygne 11, 3 

î  Cygne 19,7 

^  Cygne 1,2 

7504  B» 8,5 

p  Verseau.. ..  i,5 

Y  Capricorne .  27,8 
Nacl.S.2i*'5o".  59,9 

»  62,5 


p 
+5,5 

+4,2 

+3,7 
+4,6 

+4,0 

+4,6 

+7,2 

+4,9 

+5,4 
+4,4 
+4,5 
+6,2 
+3,5 

+4,7 
+2,2 

+4,1 

+4,7 

+2,9 
+4,0 

+1 ,5 
+%9 


-  47,7 
+  83,9 
+  45,0 

+  47,9 

+    52,2 

-  5i,3 

+  67, a 
+104,5 
+ii5,i 

+  8,9 
+i32,3 

+  37,2 
+  i5,5 

+  91,2 
+  10,6 

+  19,6 

+    9,9 

-  44,1 
+  80,6 

+126,8 


9»4 


9,4 
9,4 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 


-  9,î» 


I.  0.54,5 
97.i5.i3,8 
79-38.  3,7 
81.24.  2,2 
83.5o.5i,8 
I.  3.41,9 
91.  7.24,5 
9,3  102.49*23,8 
9,2  io5.  6.12,1 
9,2  5o.  4.  7,8 
108.  9.  3,7 
74.26.48,9 
56.24.39,7 
99.21.56,2 
51.45.  7,8 
60.11.27,0 
5i.  0.57,4 

3.23.10,4 
96.   I.  9,0 

8,9  107.  7.20,8 

9,ï 

8,7 


9-1 


-  9.Ï 

-  9,1 

-  9 


I 


9,0 
9,0 
9,0 
9,0 


Août  17. 

Nad.S.i4'*55".  61 

»  61 

Y  P.  0.  * 3o 

a  Couronne.. .  10 

a  Serpent ....  3 1 
''PO*  ^ 

0  Ophiuchus..  55 

T,  Dragon  • . . .  27 

;  Hercule 29 

Nad.S.i8'»4o".  61 

»  63 

xp.  0.* 54 

A  Aigle 6 

Y  Aigle 33 

a  Aigle 27 

3  Aigle VI 

ô  Aigle 32 

X*  Capricorne.      9 

Y  Cygne 14 


5 
I 
3 
3 
5 
2 
6 

4 
5 

4 
3 

3 

7 
1 

2 

2 

/ 
4 

9 
4 


+  2, 1 

+  î»9 

+  1,9 
+  2,1 

+.  3,i 

+  10,  I 

+  2,9 

+  1,4 
+  1 ,0 

+  2,1 
+  4,0 

+    2,3 

+  3,5 

+  2,2 

+   2,5 

+  2,4 
+  2,9 

+    3,2 

+5,1 


-10,1 
-  9i9 


-  24,1  - 
+  22,3 
+  5o,4 

-  3i,3 

+  72,1 

-  12,8 


10,0 


-10,0 
-10,0 
-10,0 
-10,0 
-10,0 


+  17,2  -10,0 


-  47,4 
+  83,4 

+  44,7 
+  47,6 

+  5i,9 

+  ^,9 
+104,1 
+     8,8 


10,0 

9,9 
10,0 

10,0 

10,0 

9,9 
9»9 
9,9 
9,9 
9,9 


17.47-53,4 
62.56. 19,9 
83. i5.  7,6 
11.53. i3,6 
93.25.53,8 
28 . 1 S •  2,5 
58.12.34,9 


I.  0.53,5 
97.i5.i5,7 
79.38.  4,3 
8 I . 24 .  1,3 
83.5o.5o,9 
91.  7-25,4 
102. 5i .40,0 
5o.   4»   7,8 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.      30^       Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


Août  17.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatblv. 


a  Dauphin 

Ê  Cygne 

[x  Verseau 

61»  Cygne — 
Nad.S.2i'»3o". 


+1 ,3 


» 


24,5 

37,2  +1,9 

39,9  +2,9 

9,2  +2,4 

61.5  +2,3 

63.6  +4,4 


+  37,0 

+  i5,4 
+  90,6 
+  to,5 


-9,9  74.26.49,3 

-  9,9  56.24.39,8 

-  9,9  99-2'-56,8 

-  9,9  51.45.  7,0 
-10,0 

-  9,9 


Août  19.  —  Obs.  Lancelin  et  Saïd. 

Nad.S.  i5"o».  59,8+1,8  -8,7 

»  61,6  +3,5  -8,8 

YP.O.^ 29,3  +2,0  -24,2  -8,8  17.47.53,5 

a  Couronne...  8,7  +1,6  +22,4  -8,8  62.56.20,1 

a  Serpent....  29,3  +3,o  +  5o,6  -8,8  83. 1 5.  7,3 

8  Ophiuchus..  53,4  +2,5  +  72,4  -8,8  93.25.53,') 

Tj  Dragon*...  26,5  +1,8  -  12,9  -8,8  28.15.  2,2 

(Hercule 28,8  +1,9  +  17,3  -8,8  58.12.34,6 

5iH.C.— LR».  3o,8  +3,8  -  54,6  -8,3  2.47.36,6 

5iH.C.— LD*.  29,2  +0,8  -  54,6  -8,3  2.47.36,2 

5iH.C.— I.R*.  22,7  +3,8  -  54,6  -8,3  2.47.37,1 

Nad.S.i9*'25'".  58,9  +1,2  -8,4 

»  60,6  +3,1  -8,3 

X  Aigle 2,6  +2,5  +84,1  -8,3  97.15.14,9 

a  Aigle 25,5  +3,2  +48,0  -8,3  81.24.  0,9 

P  Aigle 10,3  +3,4  +52,3  -8,3  83.5o.5i,o 

6  Aigle 3o,6  +3,6  +67,5  -8,4  91.  7.25,0 

a>  Capricorne.  5o,8  +3,i  +104,8  -8,4  102.49.23,3 

Y  Cygne 8,7  +i,3  +    8,9  -8,4  5o.  4.   7,4 

32PeLRenard.  34,8  +1,8  +  22,0  -8,5  62.19.45,7 

61*  Cygne....  19,8  +2,4  +  10,6  -8,5  5i. 45. 19,1 

x  Cygne 23,5  +3,3  +  ii,3  -8,5  52.23.21,7 

7504  B  • 4,6  +2,4  -44,1  -8,5  3.23.   9,0 

pCéphée 48,8  +1,8  -22,2  -8,5  19.53. i5, 3 

Nad.S.2i*'55™.  60,7  +3,o  -8,4 

»  58,9  +ï»*  -8,5 

Aoât  21.  —  Obs.  Oltramahe  et  J.  Chatblu. 


Nad.S.i8'«3o». 


Y  Lyre 

Ç  Aigle . . . 
8  Dragon  > 


60,8 
58,3 

49,0 

45,7 
28,5 


+2,9 
+0,7 

40,I 
+2,5 

+4,3 


+  16,4 
+  39,5 

-  I9i0 


-8,6 
-8,3 
-8,5 
-8,5 
-8,5 


57.26.  55,  8 
76.17.  i3,  1 
22.3o.â6,  I 


Août  16. 

^  i3  +0,86  6,17 

*  17  +0,95  4»8o 

*  20  +o,ia  5,a8 


Août  17. 

•  6  -0,10  1,17 

^  6  +o,3i  i,i3 

'  6  -0,06  1,27 

^  10  -0,01  2,OÔ 


Août  19. 

»    6  -0,19  0,98 

*  6  -0,09  1,20 
'  10  -2,98  2,o3 

*  10  +2,93  2,a5 


Août  19. 

^    10   +9,94   2,23 

•  10  +0, 16  2,38 


Août  21- 
'    6  +0,01  o,H!> 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.55 


Microm.  Correct.    Dist.  a  pp. 

Noms.         Lect.      2o^       Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 

Août  25.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


Nad-S-ig^So".  58,6 

»  6i,4 

(0  Aigle 45,3 

0  Aigle 3i,i 

ÀP.O.i 53,5 

X  Aigle 2,4 

{Verseau 55,5 

ji  Verseau —  38,  o 

3iPet. Renard.  3|,4 

6i' Cygne....  17,7 

|J|S  Cygne....  17,7 

;Cygne 16,9 

T  Cygne 55,4 

7504  B  * 1,3 

3  Verseau 1,1 

Xad.S.^Mo".  62,6 

a  60,  I 


P 
+    1,8 

+   4,2 

+  5,3 
+  4,5 
*  4,6 
+  3,3 

+   3,2 

+  4, a 
+  2,7 
+  i5,3 
+  2,9 
+  2,4 
+  2,0 

+   3,2 

+  5,3 
+  5  " 
+  3,1 


+  43,1 
+  58,2 

-  47,6 
+  83,9 

*  78,2 
+  90,8 

+  21,9 
+  îo,6 
10,6 
19,5 
+    9,9 

-  43,9 
+  80,4 


+ 
+ 


--»  5 

-7,9 

-7,7 
■7,7 
7,7 
-7,7 
■7,7 
■7,7 
■7,7 

.n    ™ 
/  ,  / 

■7,7 
•7,7 
■7,7 
■7,7 
■7,7 
-7,6 
7,8 


78.35. i{, 3 

87.  5. 16, a 

i .  0.52,7 

97.15.14,2 

95.24.  1,7 
99.21.55,9 
62. 19.45, I 

51.45.  4,9 
51.45.17,3 

60. 11.25,2 

5i.    1.54,9 

3.23.   6,9 

96.    I.'  8,3 


Août  27.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ghatrlu. 


\ad.S.2o'3o".  65,1  +5,9 

)>  62 , 3  +3 , 1 

£  Cygne 35,4  -»'2,8    +  i5,4 

u  Verseau  ...  38,6  +2,6    +  91 ,0 

3  i  Pet.  Renard.  35,8  +2,8    +21,9 

61*  Cygoe 7,7  +3,2    +  10,6 

j Cygne 56,7  -^'^,0    ■*•    9,8 

7504  B« 3,3  +3,0    -  43,9 

^Verseau....  2,3  +3,2    +80,2 

N'ad.S.2i»'55"'.  63,4  +4,i 

M  62,5+3,2 


Août  28.  —  Obs.  Oltramare  et  SaÏd. 


-10,0 

-  9,9 

-10,0 

56.24.37,0 

-10,0 

99.21.56,0 

-10,0 

62.19.44,1 

-10,0 

51.45.  4,6 

-10,0 

5i.   1.53,8 

-10,0 

3.23.   5,9 

-10,0 

96.    I.  8,1 

-10,0 

-10,0 

Xad.S.i8»'5o".  62,1  +2,6 

»  60,6  +0,9 

w  Aigle 44,8  +2,6 

^  Aigle 32,2  +2,9 

ÀP.O.» 54,1  +3,3 

X  Aigle 6,0  +3,7 

7  Aigle 34,4  -^4,9 

1  Aigle 3o,2  +7,0 

3  Aigle 12,6  +4,3 


+  43,2 

+  58,3 

-47,6 
+  83,9 

-^  44,9 
^  47,9 

+   52,2 


0,2 


0,3 

0,3 
0,3 
0,3 


78.35.14,1 
87.  5.16,4 
I.  o.5i,9 
0,3  97.15.14,8 
0,3  79.38.  2,7 
0,3  81.23.59,6 
0,3    83. 50.49, 2 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.      2oS       Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 


Août  28.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


i32oB  — I  «.. 

Nad.S.2i'»25'». 


» 


18,4  +1,8 
61,2  +1,6 
63,7    -^4,0 


-  5i,4 


-10,3 
-10,2 
-10,4 


I.  3.45,9 


Août  29.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 


Nad.S.i9'*2o'". 
» 

2320  B— I  '.. 

Nad.S.2i*»35". 


62.6  +2,4 
65,2  +5,0 
20,9  +4,4 
63, o  +3,3 

59.7  -0,2 


-  5i,o 


-10,9 

-10,9 
-10,8 

-10,4 
-10,6 


I.  3.46,0 


Août  30.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


Nad.  S.  ig'^o".  62,1 

»  64,1 

XP.  0.« 55,1 

Y  Aigle 34,5 

a  Aigle 27 , 1 

P  Aigle 12,0 

6i>  Cygne —  7,3 

î  Cygne 1 8 , 5 

<r  Cygne 58,7 

^Verseau —  4,6 

s  Pégase 59,6 

16  Pégase 4,1 

6  Verseau ....  12,3 

Nad.S.22*'3o™.  65,3 

»  63 , 1 


+  1,2 

+3,2 

+4,6 
+3,4 
+2,4 
+2, 1 
+2,2 
+1,4 
+3,3 
+3,3 
+3,8 
+3,3 
+3,1 
+4,8 
+2, 1 


-11,6 


-1 1 


î/ 


-  47,2  - 
+  44,5  - 

-^  47,4  - 
+  5i,7  - 

+  10,5  - 

+  «9,4  - 
9,8- 

79.7  - 

46.2  - 

24.3  - 

86.8  - 


+ 
+ 


«1,7 

'1,7 

«1,7 

",7 
11,6 

11,6 

11,6 

11,6 

11,5 

Il  ,5 

11,5 

11,3 


I .  o . 5o ,  7 
79.38.  2,5 
81.23.59,3 
83.5o.48,9 
51.45.  3,6 
60.11 .23,8 
5i.  1.52,9 
96.   I.  8,2 

« 

80.35.29,2 
64.33.12,6 
98.17.23,3 


-I I 


,/ 


Septembre  1.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 


Nad.S.i5'»35".  59,7 

»  63,0 

8  Ophiuchus..  56,9 

Antarès 20,4 

Nad.S.i9»'3o".  61,9 

»  63,7 

p*  Capricorne.  37,1 

a  Cygne 11 ,  i 

<T  Cygne 56,2 

75o4  B  « 1,9 

Nad:S.2i'»55™.  59,2 

0  62 , 1 


-0,1 
+3,1 

-^4,7 
-^5,4 

+3,8 
+5,7    + 

+6,4     + 
+2,0     + 
+3,1     - 
-1,0 
+2,1 


■  71,8 
2o4,i 


ii3,4 

3,8 

9,7 
43,2 


0,5 

0,7 

0,6    93.25.52,3 

0,6  116-12.27,1 

0,7 
0,6 

0,6  io5.   6. i3, I 

0,6     45.  4.57,4 

0,7       5l.     1.32,4 

0,7       3.23.  4,3 

0,9 
0,2 


Août  25. 

'  i3    0,01   a, 00 
*  i3    0,00  2 y 00 


Août  27. 

'       10         Oy30      1,53 


Août  28. 

*  i3  -0,95  3,00 
'  i3  -0,10  3,17 


Août  29. 
•  35  +0,9'»  6,88 


Août  30. 
*  i3  +0,06  2,00 


Septembre  1. 
'  18  -0,19  3,38 


B.56 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


ao*. 


Correct.   Dist.  app. 
Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 


Septembre  2.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ghatelv. 


Nad.S.iS^'So". 

i> 
y\  Dragon  > . . . 
X  Ophiuchus. . 
2^  Hercule .... 
X  Ophiuchus. . 
e  Hercule .... 
a  Hercule .... 
Nad.S.i9*»io-. 

» 

A   mT »   vr<     ..... 

f  Aigle 

a  Aigle 

Migle 

aSao  B  » 

6  Aigle 

2i  Capricorne. 
P<  Capricorne. 
t  Cygne  . . . 
a  Dauphin., 
a  Cygne  . . . 
3  Verseau . . 
fji  Verseau  . 
6ii  Cygne.. 
Ç  Cygne.... 
<r  Cygne — 
75o4  B  * . . . 
P  Céphée  • . 

Y  Capricorne. 
e  Pégase . . . 
i6  Pégase.. 
(X  Verseau . . 
C  Céphée*.. 
6  Verseau . . 

Y  Verseau . . 
Nad.S.22»'35'". 


Septembre  4. 

Nad.S.iSMS". 

» 
0  Ophiuchus.. 
7)  Dragon  > . . . 
X  Ophiuchus . 


6i'8 

p 
+1 , 

64,1 

+3, 

•^9,3 

■^2» 

45,5 

+2, 

3o,i 

+  1, 

22,5 

+2,( 

8,9 

+  1, 

7,ï 

+3, 

6i,5 

+  1, 

6-2,6 

+2, 

52,3 

^3, 

32,2 

+2, 

ÎÎ7,2 

+3, 

11,3 

+2, 

i8,6 

+3, 

33,2 

+4, 

56,9 

*4, 

34,7 

^4, 

9,3 

-»-2, 

23,2 

+  1, 

4,7 

-Hl, 

58,3 

+2, 

39,^ 

+  1, 

6,1 

■^^, 

i8,8 

+3, 

56,6 

+2, 

i,o 

+  1, 

45,2 

+  1, 

29,5 

+3, 

57,6 

+3, 

2,6 

+3, 

58,5 

+2, 

25,8 

-»-2, 

12,3 

+3, 

5,8 

+3, 

63,3 

+3, 

6i,3 

+1, 

62,8 

58,8 

49,7 
27,3 

42,1 


2 

7 
I 

4 
0 

4 
3 
I 
i 
2 
o 
6 
I 
2 
2 
3 
I 

9 
3 
I 

6 
5 
8 
o 
3 

9 

9 
o 

I 

5 

I 

6 

9 
2 

o 

I 


•^4,6 
+1,0 
+2,0 

+2,3 

+3,6 


-  12,8  - 
+  59,0  - 
+  17,1  - 
+  45,7  - 

+  "7,9  - 
+  38,1  - 


-  47,3 
+  44,6 
+  47,5 
+  5i,8 

-  5i,o 
+  66,8 
+io3,8 
+114,3 
+  8,8 
+  36,9 
+    3,9 

+  77,9 
+  90,5 

+  10,5 

+  19,4 
*    9,8 

-  43,6 

-  5ti,9 
+125,4 
+  46,3 

+  24,4 
+  66,2 

-  8,8 
+  86,9 
+68,8 


4 
6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

I 

2 


o 

28. 

87. 

58. 
80. 
58. 
75. 


i5.  1,5 
47-^9,8 
12.33,4 
27.53,1 
55.i3,i 
29.29,5 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


I. 

79. 
81. 

83. 

I. 

9«. 
102. 

io5. 

5o. 

74. 
45. 

95. 

99- 
5i. 

60. 

5i. 

3. 

19- 
107. 

80. 
64. 
90. 

32. 

98. 
9". 


0.49 
38.  2 

23.58 

50.48 

3.47 
7.23 

49-24 
6.12 

4.  3 

26.46 

4.55 

24.  I 
21.56 
45.  2 

11.23 
1.52 

23.  4 
53.  9 

7. '9 
35.28 

33.11 

48. 5o 

18.  2 

17.23 

53.59 


6 
2 

9 

9 
5 

5 
4 

7 

7 
6 

9 
6 

2 

/ 

o 

i 

o 

4 

7 
6 

7 
6 

o 

o 

3 


+  73,6 
-  i3,i 
+  60,5 


-8,9 
-8,5 

-8,7 
-8,7 
-8,7 


93.25.5i,5 
28.15.  2,3 
87-47'a9,3 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  app. 

Lect.      30^       Réfr.    decoll.     au  pèle  N. 


Septembre  4.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

X  Ophiuchus..  18,4  +2,4  +46,8  -8,7  80.27.52,5 

s  P.  0.  " 16,0  +2,4  -37,7  -8,7  7.47.26,5 

7)  Ophiuchus..  12,9  +6,0  +119,0  -8,7  io5. 35.56,1 

ÇDragon»...  5o,o  +2,8  -  17,5  -8,7  24.  9.20,3 

P  Ophiuchus .  37,6  +3,9  +55,8  -8,7  85.23.19,9 

{X  Hercule 5o,5  +3,2  +  22,1  -8,7  62.13.  0,0 

8P.0.* 59,1  +3,5  -44,5  -8,7  3.23.1,8 

Nad.S.i9*»5o'".  60,7  +3,i  -8,4 

»  58, o  +0,2  -8,6 

Y  Cygne 2,9  +0,4  +    9,0  -8,5  5o.  4»  2,6 

p  Capricorne .  1,4  -^4,^  +i34,8  -8,5  108.  9.  2,2 

«Dauphin....  21,8  +3,7  +37,9  -8,5  74.26.46,6 

a  Cygne 4, a  +3,8  +    4,0  -8,5  45.4-55,4 

e  Cygne 29,9  +1,0  +  i5,8  -8,5  56.24.35,2 

{x  Verseau.. . .  34,9  +3,i  +93,0  -8,5  99.21.55,2 

32Pet.Renard.  32,9  +3,2  +  22,4  -8,5  62.19.42,8 

61^  Cygne....  3,6  +3,2  +  10,8  -8,5  5i.45.  2,2 

Ç  Cygne 14,8  +2,5  +20,0  -8,5  60.11.22,7 

<j  Cygne 54,7  +3,3  +  10,1  -8,5  5i.   1.52,2 

aCéphée*...  9,9  +4,0  -  i3,7  -8,5  27.50.42,9 

75o4B« 0,0  +2,5  -44,9  -8,4  3.a3.  3,7 

P  Céphée  ^ .. .  44,^  +3,o  -22,6  -8,4  19.53.  9,2 

Y  Capricorne .  25,2  +4,9  +129,0  -8,4  107.  7.19,7 

6  Pégase 52,7  +3,i  +47,6  -8,4  80. 35. ^7, S 

16  Pégase 58,0  +2,2  +25,1  -8,4  64.33.11,7 

a  Verseau 54,3  +3,2  +68,1  -8,4  90.48.49,7 

C  Céphée  >...  25,2  +4,1  -    9,0  -8,4  32.18.  2,8 

Nad.S.22'»35".  61, 5  +3,9  -8,2 

»  58, o  +0,1  -8,6 


Septembre  7.  —  Obs.  J.  Ciiatblu  et  Saïd. 


Nad.S.iC^'io". 

X  P.  0.  » 

Nad.S.i9'*5o" 
» 


57,9 
62,0 

5o,3 

58,5 

61,5 


-0,4 
+3,9 
-^3,9 
+0,3 

+3,2 


-  48,2 


-9,1 
-8,9 
-9,0 
-8,9 
-9,1 


1.    0.48,7 


Septembre  10. 


Nad.S.i6'»25' 


59,8    +2,9 
57,8    +0,9 
X  Ophiuchus..     18,6    +3,3    +46,8 


» 


-7,5 
-7,6 
-7,6    8o.a7.5a,8 


Septembre  2. 

'  6  -0,01  0,83 
*  i3  -0,01  a, 00 
'  i3  +0,02  2,00 

*    l3      0,00    2,00 


Septembre  2. 

^    6    0,00  0,83 
•    6  -0,01  0,83 


Septembre  4. 

*  6  -0,01  0,83 

*  6  -0,01  0,83 

*  6  -0,02  0,83 

*  îi  -0,07  1,87 


Septembre  4. 

»    6  -0,01  0,83 

•  i3  -0,02  2,00 
^    6  -0,02  0,83 

•  6  -o,o4  0,83 


Septembre  7. 
»  34  +1,97  8,97 


■^:-«^'i. 


.     li 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  a  pp. 

Lect.      3o*.        Réfr.    decoll.-   au  pôle  N. 


Septembre  10.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 


1)  Ophiuchus 
JDragon^.. 
(v  Hercule . . 
p  Dragon  ' . . 
p  Ophiufîbus. 
(i  Hercule. . . 
y  Ophiuchus. 
pi  Ophiachus 
oP.O.'.... 

p  Capricorne 
2  Dauphin. . . 

£  Cygne 

fi  Verseau... 
SîPel.  Renard 
6i'  Cygne.. . 

;  Cvgnc 

I  Céphée  *. . . 

1  Céphée  * . . 

2  Céphée  « . . 

;5o4B' 

p  Verseau.. . 

E  Pégase  

i6  Pégase . . . 

1  Verseau . . . 

î  Céphée  '. . . 
V  Verseau . . . 
r,  Verseau . . . 

î  Pégase 

X  Verseau . . . 

0  Verseau 

â  Gr.  Ourse  1  » 
aGr.OurseP® 
y  Poissons  . . . 

•j  Pégase 

Nad.S.  23»»3o'" 


i3 
5o 
45 

25 

35 
49 

20 

44 

56 
6i 
58 
5 
i8 

29 
36 

3i 

58 

i3 

5 


B 


56 
58 
5o 
55 
55 

21 
O 

34 

23 

o 
5i 

25 

53 
35 
I 
6o 
5" 


3 

3 
8 
3 

9 
3 

2 

3 
8 
o 

9 

2 

7 
9 

3 

9 

9 
5 


3 

6 

2 

3 
o 
3 
I 

7 
o 

5 

8 

4 
9 

4 

2 

9 


p 
+6,9 

-.4,3 

+2,2 

+6,7 

+2,7 

+  1,7 

+5,2 

+3,3 
+4,6 

+4,1 

+2,  I 

+6,3 

+2,2 

+3,2 

+4,7 
+4,o 

+  1,2 

+4,0 
+4,4 

+2,9 
+3,o 

+2,5 

+3,6 
+  1 ,5 
+1,6 

+4,7 
+3,4 

+3,2 

+3,6 
+3,4 

+5,9 

+5,8 

+6,1 

+2,4 

+4,8 
+1 ,3 

+3,9 
+1,1 


+ 


+ii8,8 

-  17,5 

+  i6,7 

-  3,6 

+  55,7 

22,1 

93,5 

59,9 
44,4 


i34,5 

37,8 
i5,7 
92,6 

22,3 

+  10,8 

+  19,9 

-  i3,7 

-  i3,7 

-  i3,7 

-44,8 

+  8i,9 
+  47,5 

+    23, o 


+ 

+ 


-7,3 


5 


+  68, o 

-    9,o 

+  70,7 

+  67,7 
46,1 

88,9 
+124,7 

-202,0 
-148,8 
+  60,4 
+  28,3 


+ 
+ 


-7,6  io5.35.56,6 

-7,6  24.  9.20,2 

-7,6  57.23.51,8 

-7,6  37,37.  8,2 

-7,6  85 . 23 . 20 , 3 

-7,6  62.13.    1,3 

-7,6  99-45.40,0 

-7,6  87.28.32,2 

-7,6  3.23.  0,1 
-7,6 
-7,5 

-7,6  108.  9.  4,4 

-7,6  74.26.45,5 

-7,6  56 . 24 . 33 , 8 
-7,6  99-21.55,7 
-7,5  62.19.41,3 
51.45.  0,5 
60.11 .21,1 
27.50.40,1 
27.50.40,7 
27.50.41,0 
3.23.  1,6 
96.  I.  7,7 
80.35.27,8 
-7,4  64.33.10,3 
-7,4  90.48.50,1 
32.18'.  0,5 
91.52.59,4 
90.38.29,7 
79.41.57,5 
98.  7.14,3 
-7,4  106.21.41,8 
-7,4  33.  4.10,5 
27.41.50,3 
87.16.23,1 
67.  9.20,0 


-7, 


-7,5 
-7,5 
-7,5 
-7,5 
-7,5 
-7,5 


-7,4 
-7,4 
-7,4 
-7,4 
-7,4 


-7,3 
-7,3 
-7,3 

-7,1 
-7  5 


Noms. 


Microm. 
Lect.       20*.       Réfr. 


B.57 

Correct.    Dist.  app. 
decoll.     au  pôle  IN. 


Septembre  il.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

Nad.S.  iG^'^.S"    58,9    +1,6  -8,0 

»  60,5    +3,4  -7,9 

li  Hercule ... .     5i,2    +4,2    +  22,1    -7,9    62.13.  0,4 


Septembre  il.  — 

Y  Ophiuchus..  19,2 

SP.O.» 56,3 

Nad.S.  ao^'o'".  59,6 

»  58,5 

p  Capricorne.  61, 3 

a  Dauphin 19,4 

«Cygne 59,8 

8  Cygne 29,0 

|x  Verseau  ...  35,4 

32  Pet. 'Renard  32,2 

61*  Cygne 2,5 

Ç  Cygne i3,7 

ff  Cygne 5i,5 

7504  B« 56,9 

P  Céphée'  . . .  40,9 

Y  Capricorne  .  23 , 5 

e  Pégase 5o,i 

16  Pégase....  54,4 

Ç  Céphée*...  18,8 

Y  Verseau 0,0 

T)  Verseau "35,7 

C  Pégase /  24,1 

T^  Pégase 29,7 

X  Verseau....  58, o 

aGr.  Oursel*  5o,5 

Y  Poissons ...  33,6 

u  Pégase 5,0 

Nad.S.  23"3o™  59,9 

»  .  57,6 


Obs.  Oltramare  el  J.  Chatelu. 


+3 
+3 
+2 
+  1 
+2 
+3 
+1 
+  1 
+3 

+4 
+4 

+3 
+2 

+2 
+3 
+2 
+  1 
+0 
+  1 
+2 

+4 
+3 

+3 

+3 

+2 

+1 

+3 

+3 

+0 


7 
5 

6 

6 

9 
o 

8 

9 
6 

6 

2 

5 

4 

8 
I 
3 
1 
5 


6 
2 

8 

4 

9 
o 

2 


+  93,6 
-  44,4 


+i35,o 

+  37,9 
+  4,0 
+  i5,8 
+  93,0 
+  22,4 
+  10,8 
+  20,0 
+  10,1 

-  44,9 

-  22,6 

+129,1 
+  47,6 

+    25,1 

-  9,1 

+  70,9 
+  67,9 
+  46,3 
+  20,2 
+  89,0 

-i48,9 
+  60,4 
+  28,4 


7 

in 

y 

1 

7 

«n 

7 
7 

>n 
/ 

/ 

1 

J 

J 

7 

fn 
/ 

/ 

r^ 
/ 

7 
/ 

/ 

*? 
/ 

r. 

-  7 

_  ^ 

-  7 

-  8 


9 
9 

6 

7 
7 
7 

7 

^. 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

9 

9 

9 

9 

9 
6 

2 


99.45.40,2 
3.23.  0,1 


108.  9.  4,4 
74.26.45,6 
^5 ,  ^ . 5o , o 
56.24.34,2 
99.21.56,0 

62 . 1 9 . 4  î , 4 
51.45.  0,9 

60 . I T . 2 I , I 

5i.    i.5o,6 

3.23.    1,0 

19.53.  6,5 

107.   7.21^3 

80.35.27,4 
64.33. 10,4 
32. 18.  0,0 

91.53.59,4 
9o.38,3o,2 
79  41.57,5 
60. 18.37,6 

98.  7.14,1 
27.41-49,5 
87.16.23,3 
67.   9.20,5 


Septembre  12.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 

Nad.S.  i9*'35'"  58,6  +ï,o  -  8,3 

»  60,6+3,0  -  8,3 

e  Aigle 28,5  +3,7  +68,6-8,3    91.7.23,8 

a*  Capricorne.  47,8  +0,8  +106,6  -  8,3  102.49.24,4 

P*  Capricorne.  28,9  +3,6  +117,5  -  8,3  io5.  6.1 3, 4 

YCygne 4,9  +3,7  +    9,i  -8,3     5o.  4.   i,5 

p  Capricorne  .  1,1  +2,3  +i35,i  -  8,4  108.  9.  4,2 

a  Dauphin....  20, 3  +3,4  +  38, o  -  8,4     74-26.45,4 

a  Cygne 1,2  +3,i  +    4,0-8,4    45.  4-53,2 

e  Cygne 3o,9  +3,6  +  i5,8  -  8,4     56.24-33,7 

fjL  Verseau  .. .  36,7  +4,4  +93,2-8,5    99.21.55,9 

32Pet. Renard  29,3  +1,6  +22,5-8,5    62.19.40,9 


^] 


Septembre  10. 

'  6  -o,i6  1,08 
*  6  +0,97  i,4a 
'  12  +o,i5  5,10 


Septembre  10. 

*  I  -145 

*  2  -0,61  0,22 

*  3  +0,47  0,47 


Septembre  10. 

^  17  +0,86  3,92 

•  6+0,11  I , 67 

•  7  +0,12  I ,80 


Observations  de  Paris ^  1897. 


Septembre  10. 
'•    7  +«,99  1,78 


Septembre  U. 


*  i3    0,00  2,00 
'  i3    0,00  2,00 

*  6    Q,oo  0,83 


Septembre  U. 

*  6    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 


B.8 


B.56 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.      3oS       Réfr.    decoil.     au  pôle  N. 


Septembre  2.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


Nad-S-iS^-So™. 


» 


y\  Dragon  * . . . 
X  Ophiuchus. . 
^  Hercule . . . . 
X  Ophiuchns. . 
e  Hercule . . . . 
a  Hercule . . . . 
Nad.S.ig'^io 


,m 


A  A  .   \J*     •  .  •  .  > 

Y  Aigle 

a  Aigle 

p  Aigle 

2320  B  » 

e  Aigle 

21  Capricorne. 
P*  Capricorne. 

Y  Cygne  . . . 
a  Dauphin.. 
a  Cygne  . . . 
3  Verseau . . 
fji  Verseau  . 
61*  Cygne.. 
Z  Cygne. . . . 
9  Cygne — 
7604  B  *  . . . 
P  Céphée  > . 

Y  Capricorne, 
e  Pégase . . . 
16  Pégase.. 
(X  Verseau . . 
(Céphée*.. 
6  Verseau . . 

Y  Verseau . . 
Nad.S.22'»35'". 


61 
64 

•^9 
45 
3o 
22 
8 

7 
61 

62 

52 
32 

^7 
II 

18 

33 

56 

34 

9 

23 

4 
58 

39 
6 

18 

56 

I 

45 

29 

57 
2 

58 

25 

12 
5 

63 
61 


8 
I 
3 
5 
I 
5 

9 
I 

m 

D 
6 

3 
2 
2 
3 
6 
2 

9 

7 
3 

2 

7 
3 

2 

I 

8 

6 

0 

2 

5 

6 

6 

5 

8 

3 

8 

3 


Septembre  4. 

Nad.S.i5'»55".  62,8 

»  58,8 

8  Ophiuchus..  49,7 

Tj  Dragon  »...  27 , 3 

X  Ophiuchus.  4^,1 


p 
+1 ,2 


+3 
+2 
+2 
+1 
+2 
+1 
+3 
+1 
+2 
+3 
+2 
+3 
+2 
+3 

-^4 
+4 

-^4 

+2 

+1 

+1 

-»-2 
+  1 
+2 

+3 
+2 
+1 
+1 
+3 
+3 
+3 
+2 
+2 
+3 
+3 
+3 
+1 


2 

7 
I 

4 
o 

4 
3 

I 

i 

2 

o 

6 

I 

2 

2 

3 

I 

9 
3 

I 

6 
5 
8 
o 
3 

9 

9 
o 

I 

5 

I 

6 

9 
2 

o 

I 


H-4,6 
+1,0 
+2,0 

+2,3 

+3,6 


-  12,8  - 
+  59,0  - 
+  17,1  - 

+  45,7  - 

+  17,9  - 
+  38,1  - 


-47,3 
+  44,6 
+  47,5 
+  5i,8 

-  5i,o 

+  66,8 

+io3,8 

+114,3 

+    8,8 

+  36,9 

■^    3,9 

+  77,9 
+  90,5 

+  10,5 
+  19,4 
+    9,8 

-  43,6 

-  21,9 

+125,4 

+  46,3 
+  24,4 
+  66,2 

-  8,8 
+  86,9 
+68,8 


+  73,6 
-  i3,i 
+  60,5 


4 

6 

5    28 . I 5 .   1,5 

5     87.47.29,8 

5  58.12.33,4 
5  80.27.53,1 
5  58.55. i3,i 
5  75.29.29,5 
i 
2 

I.  0.49,6 

79.38.  2,2 

81. 23. 58, 9 

83.5o.48,9 

I.  3.47,5 

91.  7.23,5 

102.49.24,4 

io5.  6.12,7 

5o.  4-  3,7 

74.^6.46,6 

o  4^*  4-55,9 

o  95.24.   1,6 

o  99.21.56,2 

o  51.45.  2,4 

o  60.11.23,0 

o  5i.   1.52,4 

o  3.23.  4,0 

o  19.53.  9,4 

o  107.  7.19,7 

o  80.35.28,6 

o  64.33.11,7 

o  90.48.50,6 

o  32.18.   2,5 

o  98.17.23,0 

o  91.53.59,3 
o 
o 


-8,9 
-8,5 

-8,7    93.25.5i,5 

-8,7     28.15.  2,3 

-8,7    87.47.29,3 


Noms. 


Microm. 
Lect.      ao*.       Réfr. 


Correct.   Dist.  app. 
decoil.     au  pôle  N. 


Septembre  4.  —  Obs.  Oltramarb  et  J.  Chatblv. 


X  Ophiuchus..  18,4 

eP.  0.  * 16,0 

7)  Ophiuchus..  12,9 

Ç  Dragon  »...  5o,o 

P  Ophiuchus  .  37,6 

{x  Hercule 5o,5 

8P.  0.* 59,1 

Nad.S.i9*»5o™.  60,7 

»  58,0 

Y  Cygne 2,9 

p  Capricorne  .  1,4 

«Dauphin....  21,8 

«Cygne 4, a 

s  Cygne 29,9 

fi  Verseau... .  34,9 

32  Pet.  Renard.  32,9 

61*  Cygne,...  3,6 

C  Cygne 14,8 

<»  Cygne 54,7 

a  Céphée  •. ..  9,9 

75o4  B  • 0,0 

p  Céphée  7...  44,2 

Y  Capricorne  .  2 5,2 

e  Pégase 52,7 

16  Pégase 58,0 

a  Verseau —  54,3 

C  Céphée» ...  25,2 

Nad.S.22'»35".  6i,5 

»  58, o 


Septembre  7.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 


p 

+2,4 

+  46*8 

-8,7 

0       r        M 
80.27.52,5 

+2,4 

-  37,7 

-8,7 

7.47.26,5 

+6,0 

+119,0 

-8,7 

io5.35.56,i 

+2,8 

-  17,5 

-8,7 

24.  9.20,3 

+3,9 

+  55,8 

-8,7 

85.23.19,9 

+3,2 

+  22,1 

-8,7 

62.13.  0,0 

+3,5 

-  44,5 

-8,7 

3.23.   1,8 

+3,1 

-8,4 

+0,2 

-8,6 

+0,4 

+    9,0 

-8,5 

5o.  4-  2,6 

+4,2 

+i34,8 

-8,5 

108.  9.  2,2 

+3,7 

+  37,9 

-8,5 

74.26.46,6 

+3,8 

+    4,0 

-8,5 

45.  4.55,4 

+1 ,0 

+  i5,8 

-8,5 

56.24.35,2 

+3,1 

+  93,0 

-8,5 

99.21.55,2 

+3,2 

+  aa,4 

-8,5 

62.19.42,8 

+3,2 

+  10,8 

-8,5 

51.45.  2,2 

+2,5 

+  20,0 

-8,5 

60.11.22,7 

+3,3 

+  10,1 

-8,5 

5l.     1.52,2 

+4,0 

-  i3,7 

-8,5 

27,5o.4a,9 

+2,5 

-  44,9 

-8,4 

3.23.   3,7 

+3,0 

-  22,6 

-8,4 

19.53.   9,îà 

+4,9 

+129,0 

-8,4 

107.   7-19,7 

+3,1 

+  47,6 

-8,4 

80.35.^7,5 

+2,2 

+    25,1 

-8,4 

64.33.11,7 

+3,2 

+  68,1 

-8,4 

90.48. 49>7 

+4,1 

-    9,0 

-8,4 

32.18.    2,8 

+3,9 

-8,2 

+0,1 

-8,6 

Nad.S.i6»>io". 
» 

X  P.  0.  « 

Nad.S.i9'»5o'". 


57,9 
62,0 

5o,3 

58,5 

61,5 


-0,4 
+3,9 

+3,9 
+0,3 

+3,2 


-  48,2 


-9,' 
-8,9 
-9,0 
-8,9 
-9,1 


1.  o.48;7 


Septembre  10. 


Nad.S.i6*25"'.    59,8    +2,9 
»  57,8    +0,9 

X  Ophiuchus..     18,6    +3,3    +46,8 


-7,5 
-7,6 
-7,6    80. 27,  5a, 8 


Sbptbmbrb  2. 

*  6  H3,oi  0,83 

*  i3  -0,01  2,00 
'  i3  +0,03  2,00 

*    l3      0,00    2,00 


Sbptbmbrb  2. 

^    6    0,00  0,83 
«    6  -0,01  0,83 


Sbptbmbhk  4. 

*  6  -0,01  0,83 
'    6  -0,01  0,83 

*  6  -0,02  0,83 

*  îi  -0,07  1,87 


Sbptbmbrb  4. 

•  6  -0,01  0,83 

•  i3  -0,02  2,00 
^    6  -0,02  0,83 

•  6  -0,04  0,8^ 


Sbptembrs   t. 
«  34  +1,97  8,97 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.5 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


3oS 


Correct.   Dist.  a  pp. 
Réfr.    decoll.*   au  pèle  N. 


Septembre  10.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 


7}  Ophiuchus 
;  Dragon  *.. . 
tv  Hercule  . . 
p  Dragon  * . . 
^  Ophiuchus. 
}i  Hercule. . . 
y  Ophiuchus. 
p^  Ophiuchus 
oP.  0...... 

Nad.S-i9*'55™ 

p  Capricorne 
3  Dauphin... 

£  Cygne 

}i  Verseau.. . 
32Pet.  Renard 
6i'  Cygne.. . 

;Cvgne 

iCéphée*.. . 
2  Céphée  * . . 
2  Céphée  • . . 

r5o4  B " 

{t  Verseau. . . 

g  Pégase 

i6  Pégase.. . 
1  Verseau . . . 
l  Céphée  '. . . 
f  Verseau . . . 
T^  Verseau . . . 

;  Pégase 

X  Verseau . . . 
0  Verseau . . . 
?  Gr.  Ourse  1  » 
aGr.Oursen<> 
7  Poissons  . . . 
•j  Pégase 


-Yad.S.  !i5''3o" 


n 

i3,5 

p 
+6, 

5o,3 

+4, 

45,8 

+2, 

25,3 

+6, 

35,9 

+2, 

49,3 

+  1,' 

20,2 

+3, 

44,3 

+3, 

56,8 

-.4,1 

6i,o 

+4, 

58,9 

+2, 

5,2 

+6, 

i8,7 

+2, 

29,9 

+3, 

36,5 

-^4, 

3i,3 

•^4, 

58,9 

+1, 

i3,9 

+4, 

5,5 

+4, 

0 

+2, 

)> 

+3, 

56,5 

+2, 

58,3 

-^3, 

5o,6 

+1, 

55,2 

+  1, 

55,3 

+4, 

21, 0 

+3, 

o,3 

+3, 

34,1 

+3, 

23,7 

+3, 

o,o 

+5, 

5i,5 

+5, 

25,8 

+6, 

53,4 

+2, 

35,9 

+4, 

«,4 

+1 , 

6o,2 

+3, 

57,9 

+1, 

9 
3 


7 
7 

2 

3 

6 

I 

i 

3 

2 
2 

7 
o 

2 
O 

4 

9 
o 

5 

6 

5 

6 

7 

4 

2 

6 
4 

9 

8 

r 

4 
8 
3 

9 
I 


+ii8,8 

-  17,5 
+  i6,7 

-  3,6 
+  55,7 

+    22,1 

+  93,5 
+  59,9 

-  44,4 


+i34,5 

-H    37,8 

+  i5,7 
+  92,6 
+  22,3 
+  10,8 

■^  19,9 

-  i3,7 

-  i3,7 

-  «3,7 

-44,8 
+  81,9 

+  47,5 
+  25,0 
+  68,0 

-  9,0 
+  70,7 

+  67,7 

+  46,1 

+  88,9 

+124,7 

-202,0 

-148,8 

+  60,4 
+  28,3 


-7,6  io5.35.56,6 

-7,6  24.  9.20,2 

-7,6  57.23.51,8 

-7,6  37.37.  8,2 

-7,6  85.23.20,3 

-7,6  62.13.    1,3 

-7,6  99-45.40,0 

-7,6  87.28.32,2 

-7,6  3.23.  0,1 

-7,6 
-7,5 

-7,6  108.  9.  4 
-7,6    74.26.45 

-7,6  56.24.33 
-7,6  99-21.55 
-7,5     62.19.41 

-7>5 
-7,5 
-7,5 
-7,5 
-7,5 
-7,5 
-7,5 


51.45.   O 

60. II. 21 
27.50.40 
27.50.40 
27.50.41 

3.23.   I 

96.  1.7 

80.35.27 
-7,4    64.33.10 

-7,4    90.48.50 

-7,4  32.  i8'.  o 

-7,4  91-52.59 

-7,4  90.38.29 

-7,4  79-41.57 

-7,4  98.  7-i4 

-7,4  106. 21. 41 

-7,4  33.  4.10 

-7,3 
-7,3 
-7,3 

-7,J 

-7,5 


27.41.50 
87.16.23 
67.     9.20 


4 

5 

8 

7 
3 

5 

I 
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o 

6 

7 
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I 

5 
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7 
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3 

I 
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Septembre  11.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

Nad.S.  i6'*25"    58,9    -^ij^  -8,0 

»  60,5    +3,4  -7,9 

(i  Hercale. . . .     5f,2    +4,2    +22,1    -7,9    62.13.  0,4 


Noms. 


Microm. 
Lect.       20*.       Réfr. 


Correct.    Dist.  app. 
decoll.     au  pôle  IS. 


Septembre  11.  — 

Y  ophiuchus. .  19,2 

8P.0.» 56,3 

Nad.S.  20»* o*".  59,6 

»  58,5 

p  Capricorne.  61, 3 

a  Dauphin 19,4 

«Cygne 59,8 

e  Cygne 29,0 

jA  Verseau  ...  35,4 

32  Pet. 'Renard  32,2 

61  >  Cygne 2,5 

C  Cygne i3,7 

a  Cygne 5i,5 

75o4  B* 56,9 

p  Céphée' . . .  40,9 

"f  Capricorne .  23,5 

e  Pégase 5o,i 

16  Pégase 54,4 

Ç  Céphée*...  18,8 

Y  Verseau 0,0 

7)  Verseau —  '35,7 

Ç  Pégase /  24,1 

ï)  Pégase 29,7 

X  Verseau 58, o 

aGr.  Oursel*  5o,5 

Y  Poissons  ...  33,6 

u  Pégase 5,0 

Nad.S.  23" 3o™  59,9 

».  57,6 


Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 
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o 

2 


+i35,o  -  7 

+  37,9 
+     4,0 

+  i5,8 

93,0 

22,4 

10,8 
+  20,0 
+  10,1 

-  44,9 
-22,6 

+129,1 
+  47,6 

+   23,1 

9,1 
70,9 
67,9 
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20,2 
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-148,9 
+  60,4 
+  28,4 
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Septembre  12.  —  Obs.  Oltramare 


Nad.S.  19*' 35'" 


» 


e  Aigle 

a*  Capricorne. 
p*  Capricorne. 

T  Cygne 

p  Capricorne  . 
a  Dauphin.. . . 

a  Cygne  

e  Cygne 

\i  Verseau  . . . 
32  Pet.  Renard 


58,6 

60,6 

28,5 

47,8 

'-^8,9 

4,9 

1,1 
20,3 

1,2 

3o,9 
36,7 
•^9 , 3 


+  1 ,0 
+3,0 
+3,7 
+0,8 
+3,6 
+3,7 

+2,3 

+3,4 
+3,1 
+3,6 

+4,4 

+1 ,6 


+  68,6 
+106,6 
+117,5 

+  9,1 
+i35, I 

+  38, o 

+     4,0 

+  i5,8 

+  93, a 
+  22,5 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


9 

9 

'^ 

6 

7 
7 
7 

7 

im 
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8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

9 

9 

9 

9 

9 
6 

2 


99.45.40,9. 
3.23.  0,1 


108.  9.  4,4 
74.26.45,6 
45.  4.53,8 
56.24.34,2 
99.2! .56,0 

62 . I 9 . 4 1 , 4 
51.45.  0,9 

60 . I I . 2 I , I 
5 1 .  1 . 5o , 6 
3.23.  1,0 
19.53.  6,5 
107.  7.2r,3 
80.35.27,4 
64.33. 10,4 
32.18.  0,0 
91.53.59,4 
90.38.3o,2 
79  41.57,5 
60.18.37,6 

98.  7.14,1 
27.41,49,5 
87.16.23,3 
67.   9.20,5 


et  Saïd. 


3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 

4 

4 

4 
5 

5 


91. 
102. 

io5. 

5o. 

108. 

74. 
45. 
56. 


7.23,8 

49.24,4 
6. i3,4 
4.  1,5 
9-  4,2 

26.45,4 
4.53,2 

24.33,7 

21.55,9 


99 
62.19.40,9 


Septembre  10. 
*     6  —0,16  1,08 
»    6  -1-0,97  >,4» 
'  13  -K),i5  5,10 


Septembre  10. 

*  I  -1,^5 

*  2  -0,61  0,22 

*  3  +0,47  0,47 

Observations  de  ParLv,  1897. 


Septembre  10. 

'  17  +0,86  3,92 
'  6+0,11  1 ,  67 
•    7  +0 , I 2  I , 80 


Septembre  10. 
'*    7  -^',99  1,78 


Septembre  U. 

M 3  0,00  2,00 
^  i3  0,00  2,00 
^    6    0,00  0,83 


Septembre  11. 

*  6    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 


B.8 


B.58 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Microm. 


N 


oms. 


Lcct. 


20*. 


Correct.   Dist.  app. 
Réfr.    decoll.     au  p6Ie  N. 


Septembre  12.  —  Obs.  Oltrauare  et  Sa'id. 


p  Céphéo  »  . 
£  Pégase . . . 
a  Verseau.. 
ÇCéphée*.. 
0  Verseau. . 

Y  Verseau. . 
T,  Verseau.. 
Ç  Pégase. . . 
X  Verseau., 
a  Gr.  Ourse  I 

Y  Poissons  . 
u  Pégase . . . 
8.>.i3  B*.... 
i  Poissons., 
tu  Poissons . 
a  Andromède 
Nad.S.o»'3o"' 


Pol. 


4o 

52 

55 

21 

/ 

G 

33 

"22 

59 
5i 

35 

5 

19 
44 

17 
6 

58 

60 

16 


2 

3 
0 
6 

7 
3 

8 

9 
3 

8 

3 

o 

8 

8 

I 

8 

8 

1 

3 


p 
+  1,9 
+2,0 

.3,5 

+3,9 
+4,2 
+2,9 
+2,2 
+3,8 

+4,4 

+3,3 

+3,3 

+3,9 
+5,1 

+3,2 

+4,0 
+3,1 

+0,9 
+2,0 

+4,8 


-  22,6  -  8 

+  47,7  -  « 
+  68,2  -  8 

-  9,1-8 
+  89,6  -  8 

+71,0-8 

+  67,9  -  8 

+  40,3  -  8 

+  89,2  -  8 

-149,2  -  8 
+60,5-8 
+  28,4  -  8 

-  4''), 3  -  8 
+  55,7  "  8 
+  53,4  -  8 
+  21 ,6  -  8 

-  8 

-  8 

-  48,7  -  8 


5  19.53.  6,3 

5  80.35.28,2 

5  90.48.50,1 

5  32.17.59,3 

5  98.17.23,3 

5  91.53.58,7 

5  90.38.29,9 

6  79.41.55,3 
6  98 .  7.14,3 
6  27.41.50,2 
6  87.16.22,8 
6  67.  9.20,2 
6  3 . I 5 . 20 , 3 
6  84.55.27,6 

6  83.41.56,8 

7  61.28.15,5 
6 

8 

7  1.14.18,1 


Septembre  13.  —  Obs.  J.  Chatrlu  et  Saïd. 


Nad.S.  16"  55'" 

2  Opiiiuchus.. 
P  Ophiuchus.. 
[x  Hercule.. .. 
V  Ophiuchus.. 
p^  Ophiuchus. 

0  P.  0.1 

Tj  Serpent. . . . 

Véga 

Nad.S.  20'' 40"' 


;  Cygne. . . 
ï  Céphée*. 
7504  B»... 
p  Verseau . . 
Y  Capricorne 


£  Pégase . . . 
16  Pégase. . 
a  Verseau . . 
Ç  Céphée  ^  . 
0  Verseau . . 


:>» 

+0, 

61. 

.0 

+2, 

19 

,9 

+2, 

37 

,6 

+3, 

5o 

0m 

»  / 

+3, 

21 

,0 

+5, 

44 

1  / 

+3, 

56 

+2, 

29 

»  / 

+3, 

26, 

8 

-0, 

58 

,3 

+0, 

60. 

,1 

+  1 , 

i3 

,2 

+2, 

5, 

9 

+3, 

58, 

0 

+4, 

I , 

6 

+  ), 

28, 

6 

+6, 

5o 

»3 

+0, 

>7- 

0 

+2, 

56 

,3 

+4, 

19 

I 

+1 , 

8, 

2 

+4, 

2 

8 
2 
8 

7 
1 

I 

9 
j 
I 
1 

9 
1 

2 

o 

2 

3 

4 

7 
j 

o 

o 


+  42,1 
+  55,9 
+  22,2 
+  94,0 
+  60,2 
-  44,6 
+  73,0 
+  10,3 


9,2 

9 
I 


+  20,0 

-  i3,7 

-  44,9 
+  82,1 

+129,2 

+  47,7 

+    25  ,  I 

+  68,3 

-  9,ï 
+  89,7 


8 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 

9 
9 

9 

8 

8 
8 
8 
8 


77.21.49,3 
85.23. 19,7 
62 . I 2 . 59 , 3 
99. 4'). 39,8 
8;.28.3i ,6 
3.22.59,7 
92,35.28,8 
ji . 18.27,5 


60.  I  I  .'U  ,0 

27 . 5o . 39 , 6 
3.23.  0,2 
96.  I.  9,1 
107.  7.21 ,6 
80.35.27,5 
64.33.  9,9 
90.48.50,3 
32. 17.59,6 
98. 17.23,8 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.      3oS        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Septembre  13.  —  Obs.  J.  Chatei.u.  et  Saïd. 


Y  Verseau» . . . 

r^  Verseau 

7)  Pégase 

X  Verseau 

P  Gr.  Ourse  1  » 
a  Gr.  Ourse  I  • 
u  Pégase . . . 
8213  B  7... 

Y  Céphée • . 
u)  Poissons . 
p  Cassiopée  • 

Y  Pégase . . . 
4i65  B— l»o 
12  Baleine.. 
Nad.S.  i*'o'" 


9 
1,0 

3), 9 
3o,i 

58,6 

29,5 

5i,i 

2,8 

l5,2 

54,9 

>7,7 
6,1 

25,3 

7,8 

0,7 
57,0 


p 

+2,7 

+3,7 

+3,2 

+3 , 2 

+9,0 
-0,1 

+0,9 
+0,8 

+0,8 
+4,2 

+  1,7 
+2,2 

+4,3 

+3,1 

-o 


1,0  - 


»  58,6     +0,9 

Pol.»» 19,7     +3,5 


+  68,0 
+  20,2 
+  89,2 
-202 , 7 
-149,2 
+  28,4 

-  4*3,4 

-  3i,3 
+  53,5 

-  10,0 

+  39,7 

-  54,2 
+  78,3 


-  48,6  - 


8,7  91.53.59,') 

8,7  9o.38.3o,{ 

8,6  60.18.37,4 

8,6  98.  7.i4,« 

8,6  33.  4.11,3 

8,6  27.41.50,6 

8,6  67.  9.20,') 

8,6  3.1 5. 20,1 

8,6  I2.56.i3,9 

8,6  83.41.57,4 

8,5  31.24.  r>,''» 

8,5  75.22.53,4 

8,5  1.44.  0,3 

8,5  94 . 3 I .   6,0 

8,4 

8,4 

8,4  1.14.18,7 


Septembre  15.  —  Obs.  Oltrabiare  et  Saïd. 


Il  /#>m 


Nad.S.  i6"4o 

1» 
7)  Ophiuchus. 
a  Hercule. . 
a  Ophiuchus. 
p  Ophiuchus. 
|x  Hercule.. . 

Y  Ophiuchus. 
8P.  0...... 

Nad.S.  21'» 35' 

» 
a  Verseau . . 
Ç  Céphée  «. . 
6  Verseau . . 

Y  Verseau . . 
7)  Verseau . . 
Ç  Pégase.. . 
X  Verseau . . 
aGr.  Ourse 

Y  Poissons  . 
X  Poissons. . 
X  Dragon  1  * 
Nad.S.o^o'" 


61 
63 

14 
3 

22 

39 
5i 

23 

>7 

^>9 
61 

p. 

>7 

21 

9 
2 

36 

22 

o 

5<> 

37 
i3 

42 

'^9 
61 


y 

4 
6 
o 
8 
I 
8 

2 
2 

9 
I 

9 

9 
2 

o 

2 

6 

2 

6 

9 


+2,6 

+4,7 

+4,7 
+3,0 

+3,0 

+4,/ 

+3,0 
+6,  3 

+3,4 
+  1 ,0 

+2,7 
+3,8 

+4,0 

+4,3 

+2, 1 

+3,6 

+  1,8 
+3,0 
+2 , 5 
+3, 1 
+4,0 

+4,9 
+0,9 
+2.9 


+118,8 
+  39,1 

+  41,9 
+  '35,7 
+  22, 1 
+  93,5 
44 , 4 


+  <>7,7 

-  9,« 
+  88,9 

+  70,4 
+  67,4 
+  46,0 
+  88,5 
-i48,i 
+  60,0 

^  64,4 
-ïo4,9 


9,^^ 
9,> 
9,5 

9,> 
9,> 
9,5 
9,5 

9,5 
9,5 
9,4 
9,2 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9 , 4 

9 . 4 
9,4 
9,4 

9 . 5 
9 , 5 
9,4 
9,7 


103.35.57,9 
75.29.29,1 
77.21 . 3o, I 
85.23.20,3 
62  |3.  0,0 
99.45.40,3 
3 .  22 .  5<> ,  9 


90.48. 
32. 17. 
98.17. 
91 .54. 
90 . 38 . 

79-41. 
98.   7. 

27.41. 

87.16. 

89.18. 

20.   6.1 


>o,7 

38 ,  \ 

23,8 

o,  I 

3o ,  'JL 

56 ,  -A 
1 5 ,  •  > 
3o,S 
23 ,  -> 
3,^ 

m.  f 

é      -        I 


Septembre  12. 
■     6      0,00  0,83 


Septembre  12. 
'  12  -10,95  1 ,87 


2    6 

0,00  0,83 

»    6 

0,00  0,83 

Septembre  13. 

*  \h 

0,00    JjOO 

'  22  +  o,2fî  5,02 

Septemrre  13. 

'  6  +0,10  1,38 

^  19  +1,04  4,38 

*  6  +0 , I 5  1 , 4o 

•'  6  -0,07  I  ,.^2 


Septembre  13. 

*  8  +1 ,62  I ,92 
■"  21  +0,88  5,07 

•  6  -o,o3  I ,52 
9  6  -0,18  1,48 


Septembre  13. 

1»  26  +0,85  6.55 
1'  27  -Kiji'i  6,68 


Septembre  15. 

'     l3       0,00    2,00 

'  6  0,00  o,Br$ 
'  6  0,00  o,83 
*    6    0,00  o,83 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANŒS  POLAIRES. 


B.59 


Noms. 


Microm.  Correct.   Dist.  app. 

Lect.      30^        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Septesibre  18.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 


Nad.S.  ij'^So" 


» 


m 


0  P.  0.  ». . 
oP.  0.».. 
T^  Serpent. 
Nad.  S.  20''  40 
» 

i  Pégase 

16 Pégase. . . . 
;  Céphée  »... 
7  Verseau .... 

î;  Pégase 

Nad.S.  23»»  o-". 


61,9 
59,6 

56,4 

» 

27,3 
58,2 
58,1 
5o,o 
55,2 

«7,9 
2,0 

22,1 

58,8 

59»/ 


Septembre  19. 


Nad.S.  20»* 25" 


}i  Verseau . 
i  Céphée  1  . 


57,0 


Pégase 


16  Pégase. . 
a  Verseau . 
;  Céphée  »  . 
7  Verseau . . 
T,  Verseau. . 
î  Péçase.. . 
À  Verseau . 
2  Gr.  Ourse  I 
X  Poissons . 
8213  B^... 
X Céphée  *  . 
(t)  Poissons . 
2  Andromède 
7  Pégase... 
4i6j  B  — 1« 
12  Baleine  . 
Nad.S.  o'-So" 


Pol. 
Pol.- 
Pol. 
Pol. 


J» 

R  "' 

mm         ■   •   •    • 

'A-'    •  • .  « 
Rs.... 


î>9 
33 

37 

49 
53 

5i 

i5 

59 

32 

22 
58 
5i 

34 
i3 

52 

12 

3 

22 

58 

57 
60 

5i 

16 

47 


o 
5 

2 

6 


/ 
2 

6 

2 

o 

4 
I 

9 
2 

5 

2 

4 
3 

8 
5 
3 
I 
1 
I 


p 
+3,9 

+  1,6 

+3,7  -  43,9 

+3,3  -  43,9 

+0,9  +  72,1 

0,0  , 
-0,1 

+1,0  +  47»o 

+2,4  +  ^4,7 

+3,7  -    8,9 

+4,4  +  69,9 

+2,1  ■*■  45,6 
+1,3 
+2,1 


+0, 1 
+2,2 

+2,8 
+2,4 
+2,4 

+1,9 
+2,0 

+0,8 

+4,0 

+3  " 

+3,1 

+5,1 

+6,3 

+4,7 
+^,9 

+2,3 

+  1,3 

+2,3 


+2 


»  / 


+5,3 
+4,0 
+1,1 

+4,0 

+7,9 
+3,0 

+7,7 
+4,4 


B,7 
8,8 

8,7 

8,7 

8,7 
8,8 

8,8 

8,7 
8,6 

8,5 

8,4 
8,3 
8,2 
8,3 


o 

3. 

3. 

92. 


80. 
64. 

32. 

9ï. 
79- 


23.  0,2 

22.59,9 

55.28,5 


35.25,8 
33.  8,0 
17.56,7 
53.57,9 
41.55, 7 


-  7,6 


+ 
+ 
+ 


-  7 


+  9*2, 1 

-  22,4 

47,4 
25,0 

68,0 

-  9,0 
+  70,7 

+  67,7 
+  46,1 
+  88,9 

-148,7 
+  60,3 

-  45,2  -  7 

-  3 1 , 2 
+  53,2 
+  21 ,5 
+  39,5 

-  53,9 


// 


,9  - 


-  48,6 

-  48,6 

-  48,6 

-  48,6 


') 

4 
4 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


99.21.54 
19.53.  4 
80.35.25 
64.33.  8 

90.48.49 
32.17.57 

91 .53.57 

90.38.28 

79-41.56 

98 .  7.13 

27.41.52 

87 . I 6 . 2 I 

3.15.18 

12.56. II 

83.41  56 

61.28. i3 

75.22.5r 

1.44-  ?' 
94.31.  4 


2 
6 

4 
2 
o 

8 

4 
2 

4 
4 
o 

3 

4 
4 
1 
3 
2 
o 
2 


o 


1.14,16,9 

I. 14. 16,1 
I . 14.18,5 
I.I4. 18,1 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.  Lect.      aoS        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Septembre  23.  —  Obs, 

p 


Oltramarb  et  Saïd. 


Nad.S.  17»»  3o' 

» 
\i  Hercule . 

Y  Dragon  * 
$P.0.«. 
Tj  Serpent 
Véga  .... 
P  Lyre. . . 

Y  Lyre.. . 
XÂigle... 
Nad.S. 2i»'35"' 

» 
16  Pégase., 
a  Verseau.. 
Ç  Céphée '  . 
0  Verseau . . 

Y  Verseau . 
7)  Verseau  . 
Ç  Pégase. . . 
X  Verseau  . 
aGr.  Ourse  I* 
Nad.S.  o»»  20"'. 


61,8 
63,8 
53,0 

0,4 

59, a 

33,4 

33,1 

8,3 

48,4 

4,7 
61,8 

62,7 

56,9 
58,8 

20,7 

II  ,3 

5,2 

39,0 

-*/  ,/ 

1,4 

48,4 
62,2 

65,3 


Septembre  24. 


h  C^m 


Nad.S.  ï7''5o 
» 

8P.  0.» 

7)  Serpent. . . . 

Véga 

P  Lyre •. . . 

Y  Lyre 

C  Aigle 

Nad.S.  2i''55'" 


6i,8 

63,5 

0,3 

35,4 
34,8 

8,9 

47,7 
48,0 

63,9 
65,6 


Septembre  25 

Nad.S.  17**  20" 


63,2 
65,2 


Il  Hercule .... 
Y  Dragon  * . . . 

0  P.O.* 

ï)  Serpent 


,1  / 


+0 
+2 
+2 
+2 
+3 
+2 
+2 
+2 
+2 
+2 
+0 
+  1 
+0 
+3 
+3 
+3 

+4 
+3 

+3 

+1 

+3 

+1 

+4 


3 
1 
I 

9 
2 

9 
I 

2 

9 
3 

3 

8 

2 

o 

o 


/ 
4 
o 


+  21,9 

-  a, 7 

-  44,1 
+  72, a 

+    10,2 

+  i5,9 
+  16,7 
+  78,2 


+  24,7 
+  67,1 
-  8,9 
+  88,1 

+  69,7 
+  66,7 
+  45,5 
+  87,5 
-i46,4 


1,8 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,1 
2,1 

2,1 

2,1 

2,0 
2,0 
2,0 

1,9 
',9 


62 . I 3 .  0,0 
38.29  4^,8 
3.22.58,8 
92.55.30,2 
51.18.27,9 
56.45.  9,1 
57.26.49,8 
95.   2.  6,7 


64.33.  7,8 

90.48.49,5 
32.17.55,8 
98 . 1 7 . 23 , o 

91.53.57,4 

90.38.29,1 

79.41.55,9 
98.  7.14,0 

27.41.54,2 


+2,1 

+0,9 

+2,8 

+3,0 

+2,8 

+  1,1 

+0, 1 

+3,1 

+1,1 

+2,8 


44,2 
72,2 
10,2 

i5,9 
16,7 
40,1 


■i3,4 

■i3,4 

i3,4 

i3,4 

•i3,4 

i3,4 
i3,5 

i3,5 

i3,4 
13,5 


3.22.59,4 
92.55.29,8 
51.18.28,3 
56.45.  9,2 
57.26.49,7 
76.17. 10,3 


Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 


+0,2 


+2,2 


,/ 


+2,0 


a4,i     +ï 
1,6 

0,7 
35,8 


-i3,8 

-i3  ^ 

+  22,0  -i3,7 

-  ^-,7  -«3,7 
+2,9  -  44,2  -i3,7 
+3,3     +.72,2  -i3,7 


62.12.59,9 

38.29.43,2 

3.22.59,7 

92.55.29,6 


Septembre  18. 

'     6  ~2.3a  1,33 
-  12  -H>,8i  2,98 


1     . 


7  -M>,68  i,8a 


Septembre  19. 

*  5  -o , 1 3  I , 20 
^    6  +o,o5  I  ,/|7 

*  8  +0,21  1,80 

*  22  +0,70  5,75 

*  8  +o,3o  2, 12 


Septembre  19. 

«  22  +  1,45  /<,92 
'  17  -  9,i5  4»63 
"  19  -  3,16  4,87 
»    9  -^  6,47  2,23 

*•    l5   +10,53   3,22 


Septembre  23. 

*  6  0,00  0,83 
■  i3  0,00  2,00 
•'•  6  0,00  0,83 

*  G  0,00  0,83 


Septembre  24. 

'    l3      0,00    2,0(» 

Septembre  25. 
•    7  +0,59  i,4f^ 

'  19  -0,34  4 '33 


B.6o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lccl.      20^       Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Septembre  25.  —  Obs.  J.  Chatelu  el  Saïd. 


Véga 


o 


e  Lyre 

Y  Lyre 

î  Aigle 

o>  Aigle 

XP.O.» 

Nad.S.  2i*'3o'° 

» 
0  Verseau  . 

Y  Verseau., 
r^  Pégase . . . 
•j  Pégase. . . 
82i3  B*.... 
i  Poissons. . 
Nad.S.o*»2o™ 

» 


34,4 

12,4 
5l  ,2 

45,0 

49»^ 
54,0 

64,1 
66,3 
14,0 

7,9 

32,4 

8,6 

i3,9 
5i,5 

64,1 
65,7 


+2 


»/ 


+4,2 
+3,6 
-0,5 
+5,4 
+5,6 
+1,0 

+3,2 

+3,5 
+4,1 

+2,7 

+3,2 

0,0 

+4,6 
+  1 ,0 

+2 , 4 


+  10,2 
+  i5,9 
+  16^7 
+  40,1 

+  43,7 
-  48,1 


+  88,1 

+  69,8 
+  «9.9 
+  '^7,9 
-  44,6 
+  54,9 


3,7  5f.i8.27,7 
3,7  56.45.  9,5 
57,26^49,5 
76.17.10,7 
78.35.12,7 
I.   0.45,8 


3,7 

3,7 

3,7 
3,8 

3,8 

3,8 

3,8 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 
3,8 


98. 17.23,4 
91.53.58,6 
60.18.34,6 
67.  9.18,3 
3.i5.i5, I 
84.55.26,9 


4, 


o 


Septembre  28    —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


Nad.S.i7"5o'" 

oP.  0.» 

7)  Serpent 

Véga 

P  Lyre 

Y  Lyre 

ï  Aigle 

Nad.S.  22'*o™. 

a 

Y  Verseau .... 
•jr;  Verseau 


69,9 

67,9 
0,8 

36,2 

36,2 

11,8 

5o,5 

48,7 
66,6 

63,4 
6,3 

41,4 


Pégase. 


3o ,  3 


Septembre  29. 


Xad.S.i7"3a 

^  Ophiuchus 
|x  Hercule. . 

V  Ophiuchus 
0  P.O...... 

y,  Serpent. . 

Véga 

p  Lyre 

Y  Lyre 

?  Aigle 


66,5 

64,7 
44,6 
55,0 
28 , 5 
2 , 2 
38,0 
36,3 

11,9 

)2,0 

5o,o 


+6,1 
+3,9 

+2,3 

+2,8 

+3,2 
+2,8 

+1 ,6 

+2,3 

+2,  ) 

+  1,4 
+1,5 
+3, 1 

+3,2 


+2 , 4 
+0,6 

+3,4 
+  1,2 

+4,1 
+3,8 

+3,9 
+3 , 3 

+3,0 

+3,1 

+3,4 


-  43,7 
+  71,5 

+  10, i 

+  i5,8 

+  16,5 

+  39,8 


+  69,2 
+  66,3 
+  4>,3 


4,5 
4,8 
14,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,9 

4,7 
4,8 

4,8 
4,8 


3.22.59,8 
92.55.29,0 
51.18.28,0 
56.45.  9,2 
57.26.49,7 
76.17.10,3 


91.53.58,1 
90.38.28,7 
^9.41.56,0 


+  54,5 
+  21,6 
+  91,5 
-  43,5 

+  71,1 
+  10, 1 

+  '5,7 

+  16,5 

+  39,6 


4,8 
4,8 

4,8  8).23.20,o 

4,8  62 . 1 2 . 59 , 8 

4,8  99.45.40,1 

4,8  3 .  2>. .  59 , 6 

4,8  92.55.29,0 

4,8  51.18.27,8 

4,8  56.45.  8,8 

4,8  57 . 26 . 49 , 5 

4,8  76.17.10,2 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.  Lect.      ao^        Héfr.    de  coll.    au  pôle  N. 


Septembre  29. 


Nad.  S.  22^0™ 


» 


Y  Verseau. . 
T)  Verseau. . 
Ç  Pégase... 
X  Verseau . . 
aGr.  Ourse 
a  Pégase. . . 

Y  Poissons.. 
0  Pégase . . . 
82i3B».... 
t  Poissons. . 
0)  Poissons. 

2  Baleine 

a  Andromède 

Y  Pégase.., 
4i65  B— I* 
12  Baleine.. 
i3  Baleine., 
a  Cassiopée  * 
Nad.  S.  i^o"' 


Pol.  « 


68 
66 

8 
40 
3o 

6 

47 
6 

41 

7 
16 
5i 

23 

14 
la 

28 

3 

/ 
10 

39 
66 

67 
19 


—  Obs. 

p 


Oltramabb  et  Saïd. 


2 

4 
5 

8 

9 
6 

I 

7 
8 

6 

2 

9 
8 

8 

I 

5 

3 

/ 
I 

5 

o 

3 
6 


+4 
+2 
+3 
+2 
+3 
+3 
+2 
+1 
+2 
+2 
+3 
+3 

+4 
+3 
+3 
+0 

+2 
+  1 
+3 
+3 

+2 

4 
■4 


'4,4 


+/S 


6 
6 
i 

^ 

'> 
o 
5 
6 

7 
1 

6 

5 

I 

9 
2 

2 

I 

9 
2 

o 

6 

o 

3     -  47,3  - 


+  68,9 
+  65,9 
+  45,0 
+  86,6 

-M4,9 
+  38,4 
+  58,7 
+  27,6 

-  44,0 
+  54,1 
+  5i,9 
+i3o,6 
+  20,9 
+  38,5 

-  52,5 
+  75,8 
+  74,8 

-  7,1 


4,6 

4,5 

4,5 

4,4 

4,4 
4,3 

4,3 

4,3 

4,3 


91.53.57,7 


90 . 38 . 29 
79.41.56 
98.  7.14 
27.41.55 
75.20.28 
87. 16.22 
4,2  67.  9.17 
4,2  3 . I 5 . I 3 
4,2  84.55.27 
4,2  83. 41. 56 
4,2  107.54.   5 


4, 
4, 
4, 
4, 
4, 
4, 
4, 
4,0 

4,0 


61.28.12 

75 . 22 . 5 I 

1.44.  6 
94.3i.  6 

94.  9-  6 
34.   1.1 4 


1 

4 

2 

4 

8 
3 
3 

9 

8 
2 
o 
3 
3 


1 .  1 4 . 1 3 , 3 


Octobre  3.  —  Obs.  Mascart  et  Saïd. 


Nad.  S.2i»>o"\ 


» 


a  Céphée  * . . . 
P  Verseau.... 

Ê  Pégase 

16  Pégase 

a  Verseau 

Ç  Céphée».... 
6  Verseau .... 

Y  Verseau 

3441  Carr.  ».. 

T)  Verseau 

Ç  Pégase 

X  Verseau  — 

8  Verseau 

p  Gr, Ourse  l '^ 

P  Pégase 

c*  Verseau  . . . 


60,7 
63 , 2 

2,8 

2,4 
53,2 
55,0 
55,5 
20,5 

6,9 
2,0 

8,9 

35,6 

2J,0 

59,2 
45,5 

23  , 1 

ji  ,5 
0,9 


+2, 1 
+4,8 

+3,4 

+6,9 
+4,7 

+3,2 

+4,5 
+7,3 

+3,4 

+4,7 

+4,9 

+4,7 
+5,5 

+3,4 
-2 , 6 

+6,9 
+0,9 
+4,7 


-  «3,7 
+  8c, 8 

+  47,5 
+  25,0 
+  68,0 

-  9,0 
+  89,5 

+  70,9 

-  43,4 

+  67,9 
+  46,3 

+  89,1 

+125, I 

-202,6 

+  '^'^,7 
+ I 63 , I 


9,2 

9,1 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
9,2 


27.50.35,8 
96.  I.  6,8 
80. 35 •25,5 
64*33.  6,(> 

90.48.48,7 
32.17.54,2 

98 . 1 7 . 22 , 5 
91.53.57,8 
4.24.10,7 
90,38.28,  > 
79.41.55,1 
98.  7.14,4 
106. 21. 4'*,  7" 
33.  4.16,0 

62  .  28  .     3  ,  !i 

III  .43.29,43 


Septembre  25. 

3  19  -0,34  4,47 
*   18  +o,o4  /,,43 


Septembre  28. 
■  i3    0,00  3, 00 


Septembre  29. 

'  i3      0,00  2,00 

-  6  -  0,02  0,83 

^  i3      0,00  2,00 

*  i3  -  0,01  2,00 


Septembre  29. 

*    6  -  0,02    0,83 
<*  i3  -  0,01  12,0 


Octobre  3. 

'  6  +  0,02  o,S^3 

'  6  -  0,06  o,a3 

3  6  -  o,3i  0.83 

*  6  -  0,06  o,S3 


Tfif 


«"-■•■' 


"^ 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


B.61 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      ao^       Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Octobre  3.  —  Obs.  Masgart  et  Saïd. 


7  Poissons . . 
•j  Pégase 


À  Dragon  I  ^ . 
i  Poissons. . . 
7  Gr.  Ourse  I 
oj  Poissons., 
io  Poissons.. 
i  Baleine. . . . 
3  Andromède 
Y  Pégase.. . . 
4i6jB  — P. 
V}.  Baleine. . . 
\\  Baleine.. . 
a  Cassiopéc  * 
?  Baleine. . . . 
0  Poissons. . . 
Xad.S.  i*'o'". 


35,4 

1,6 

37,5 

47,2 
4,6 

18,2 

33,1 
8,0 
3,6 

25,0 
2,0 

2,4 

34,1 

35,4 

24,4 
60,6 
64,2 


p 

+4,1 
+2,8 
+5,0 

+6,6 

+5,2 

+6,3 

+  5,2 

+7,2 

+4,4 
+5,3 

+4,2 

+5,1 
+3 , 2 

+6,5 

+4,9 
+2, 1 

+5,6 


+  60,4  - 
+  28,4  - 
-io5,7  - 

+  -il, 7  - 
-244,0    - 

+  53,4  - 
+  84,2  - 
+i34,5  - 
+  21 ,6  - 
+  39,6  - 

-  54,1  - 
+  78,2  - 

+  77,î  - 

-  ''  3  - 

+i38,8  - 
+   52, I    - 


rr 

9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 

9,2 
9,3 


87.16. 
67.  9. 
20.  6. 
84.55. 

35.44* 
83.41. 

96.34. 
107.54. 
61 .28. 
75.22. 
1.44. 
94.31. 

94.  9- 

34.    I. 

108.32. 

82.58. 


9 
21 ,2 

16,8 

22,7 

26,0 

14,4 
55,0 

41,7 

4,7 
12,0 

5o,o 

7,4 

5,7 
5,3 

l3,3 


Octobre  4.  —  Obs.  Oltramarb  et  Saïd. 


.Nad.S.2i''3o'" 


1  fi  Pégase. . . 

2  Verseau . . . 
s  Céphée  * . . . 

0  Verseau. . . 

Y  Verseau. . . 
r,  Verseau.. . 

s  Pégase 

T,  Pégase 

À  Verseau . . . 

1  Gr.  Ourse  I 

2  Pégase 

Y  Poissons  . . 

XM3  B» 

t  Poissons. . . 
7  Gr.  Ourse  I 
(u  Poissons.. 
>o  Poissons . 
>-  Baleine  . . . 
2  Andromède 

7  Pégase 

ii65  B  — I». 


60 
58 

52 

53 

17 

é 
o 

33 

22 

26 
58 
46 
58 
3i 
10 
43 

>9 
c3 

32 

2 
I 

23 

>7 


6 
3 
o 
3 

4 

7 
I 

6 

4 
o 

6 

6 

o 

9 
6 

2 

6 

I 

I 

7 
8 

5 
9 


+2,8 
+0,2 
-n,6 
+2,7 
+5,8 
+4,5 
+3,8 
+3,8 
+4,1 
+4,1 
+4,2 
+3,2 

+1,7 

+1,7 
+4,1 

+3,4 

+  1,7 

+2,7 

+5,0 

+3,2 

+3,4 

+3,7 
+3,0 


+    25,2 

+  68,5 

-  9,' 
+  90,2 

+  71,5 

+  68,5 

+  46,7 
+  20,4 

+  89,9 
-»49,3 
+  39,8 
+  60,9 

-  45,7 
+  56,2 

-246,1 

+  53,8 

+  85,  o 

+i35,6 

+  2C,7 

+  39,9 

-  j4,j 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


j 
8 
6 
5 
5 


4 

4 


4 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
I 
I 
I 


64. 
90. 

32. 

98. 

91. 
90. 

79- 
60. 

98. 
27. 

7>- 

87. 

3. 

84. 
35. 
83. 
96. 


i  107. 
o  61 . 
o     75. 


I. 


33.  6 

48.49 
17.53 

17.23 

53.58 

38 .  28 

41.55 

18.32 

7.14 

4 1 .  >  ) 
20 .  26 
16.21 

1 5 . 1 2 
55.26 
44.16 
41.55 

34  43 
5^.  5 
28.11 
22 .  5o 
4i.  8 


I 
5 
I 
5 
3 
8 
o 

9 

/ 
1 

8 

8 

o 

8 

9 
o 

o 

6 

I 

5 


Noms. 


Microm.  Correct.    DisL.  app. 

Lect.      2o^         Réfr.    de  coll.    au  pôle  N. 


Octobre  4.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


12  Baleine.. . 

1,0 

p 

+5,2 

+  78*8 

-8,0 

94°.  3 1'.  5',  3 

i3  Baleine... 

.  59,8 

+2 , 3 

-  7,9 

94.  9.  6,0 

a  Cassiopée  « 

.     3i,6 

+3,0 

-    7,4 

-  7,9 

,34.    1.12,3 

P  Baleine .  . . . 

29,7 

*3,i 

+139,8 

-  7,9 

108.32.37,4 

S  Poissons  .  . . 

21,0 

+3,1 

+  52,5 

-  7,8 

82.58.    1,6 

Nad.  S.  i^'o"'. 

61,2 

+4,0 

-  7,9 

» 

58,1 

+  1,2 

-  7,7 

Pol.' 

11,9 

+3,0 

-  49,  i 

-7,8 

1 .14. i 1 ,2 

Octobre  5.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


S  P.O.  « 

Nad.  i8»'i5'».. 

Ht 

Véga 

P  Lyre 

Y  Lyre 

î  Aigle 

u)  Aigle 

\  P.O.» 

Y  Aigle 

a  Aigle 

P  Aigle 

Nad.  S.  19»' 5o™ 


» 


6  Verseau. . 

Y  Verseau  . 
Tj  Verseau.. 
Ç  Pégase . . . 
r,  Pégase.. . 
X  Verseau . . 
a  Gr.  Ourse  I 
a  Pégase . . . 

Y  Poissons . 
u  Pégase . . . 
X  Dragon  I  * 

Y  Céphée  * . 
YGr.  Oursel 
a>  Poissons 
3o  Poissons 
2  Baleine .  . 
a  Andromède . 

Y  Pégase 


55,2 

+3,2 

-  4>,2 

-6, 

39,1 

+3,1 

-6, 

60,1 

+4,0 

-6, 

27,1 

+2,0 

+  10,5 

-6, 

2,1 

+1,8 

+  16,3 

-6, 

42,1 

+1,8 

+  17,1 

-6, 

39,4 

+2,5 

+  41,2 

-6, 

38,5 

+3,1 

+  44,8 

-6, 

44,3 

+2,5 

-  49,4 

-6, 

23,5 

+  1,7 

+  46,5 

-6, 

18,5 

+2,8 

*  49,6 

-6, 

4,0 

+3,2 

+  54,0 

-6, 

57,6 

+1 ,6 

-6, 

59,8 

+4,0 

-6, 

ï,9 

+  1,5 

+  91,0 

-6, 

57,4 

+3,6 

+  7a,  1 

-6, 

3o,9 

+3,9 

+  69,0 

-6, 

21,2 

+4,5 

+  47.0 

-6, 

24,1 

+4,6 

+    20,5 

-6, 

55,3 

+3,5 

+  90,6 

-6, 

46,1 

+4,0 

-i5i,5 

-6, 

57,5 

+3,4 

+  40,1 

-6, 

3i,5 

+3,9 

+  61,4 

-  6, 

56,3 

+2,0 

+  28,9 

-6, 

32,3 

+3,1 

-107,5 

-6, 

46,1 

+2,7 

-  3i,8 

-  •', 

0,5 

+3,3 

-2.18,3 

12,2 

+3,9 

+  54,3 

-5, 

26,7 

+2,6 

+  85,7 

-  5, 

59,6 

+3,2 

+i36,8 

-   », 

58, 0 

+  1,2 

+  21,9 

20 , 4 

+3,2 

+  40,3 

8 

7 
8 

8 

8 

8 

7 


6 

7 
6 

6 

5 

4 

4 
3 
2 
I 
I 

o 
o 
o 

9 

9 

9 

9 
8 

8 


3.22.59,6 


5 I . I 8 . 28 , 5 
56.4).   8,8 

57.26.49,4 

76.17. 10.1 

78.35.12,4 

I.  0.44,6 

79.37.59,8 

81. 23. 56, 9 

83. 50.47. 2 


98.17 
91.53 
90.38 

79.41 
60.18 

98.  7 
27.41 

75.20 

87.16 

67.  9 
20.  6 

1 2 . 5() 

35.44 
^3.41 
96.34 
107.54 
61.28 


.23,4 


8       7'>.22 


.58 
.28 
.  )  5 

:\> 
.lî 

.  5() 

.'7 
.21 

.16 
.24 

•17 
. ')  » 

.43 

.    5 

.  1 1 

.  )0 


() 
() 

9 

4 
I 

8 
2 
(') 

fi 
") 
o 


9 

4 

3 


Octobre  3 

'    6  -  o,o5  o,83 

'    ft  -  0,01  0,83 

6  -  0,01  0,83 

'    6  -  0,06  0,83 


Octobre  4. 

'  6      0,00  0,83 

'  6  -  0,01  0,83 

'  i3  -  0,01  2,00 

*  0      0,00  0,83 


Octobre  4. 

'*  i3  -  0,01  2,00 
*  6  0,00  0,83 
M3  -  0,02  2,00 


Octobre  5. 

'  i3  +  0,01  2,00 

*  i3      0,00  2,00 
^    6      0,00  0,83 

*  6  +  0,01  0,83 


Octobre  5. 

*  6      0,00  0,83 

*  6  +  0,01  0,83 


\ 


B.G 


GKAJ^D  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app 

Lect.      20*.        Uéfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Octobre  5.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


4i65  B  — P.. 

1 3  Baleine 

p  Baleine .  «. . . 
8  Poissons  . . . 
Nad.  o^S^"*... 

Pol.« 


'>6,9  +  3,8 
58,6  +  3,7 
27,2  +3,4 
20,6  +  4,'> 


-  55,0 
-H  78,4 
+i4i,2 
+  53,0 


57,1 


2,1 


5,8  1.44.  8,6 
5,8  94.  9-  5,7 
5,7  108. 3-2. 38, 2 
5,7     82.58.   2,1 

5,7 


59,9  +  4,9 
i3,7  +  6,5 


5,7 


1.14.11,1 


Octobre  6.  —  Obs.  Mascart  et  S.ud. 


oP.O.  » 

Nad.  18"  20'".. 


» 


Véga 

P  Lyre 

5i  n.  C.  ».  .  . 

Y  Lyre 

;  Aigle 

r  Sagittaire.  . 

(u  Aigle 

h  Aigle 

X  P.  0.  » 

Y  Aigle 

a  Aigle 

?  Aigle 

Nad.  22'' o"»... 

n 

0  Verseau. . . . 

Y  Verseau 

34 11  Carr.  *.. 
7)  Verseau.. .. 

Ç  Pégase 

r^  Pégase 

X  Verseau.. . . 
5  Verseau .... 
P  Gr.  Ourse  1». 
r*  Verseau  . . . 

Y  Poissons  . . . 
X  Dragon  P . . 
8213  B'.t... 
i  Andromède . 

Y  Céphée ' . . . 
YGr.  OurseP. 


58 
63 
58 

•2J 
I 
2', 

44 
40 

46 

39 
46 

47 

2J 
20 

3 

58 
60 

4 
56 

8 
3i 
18 
22 
56 

45 

22 

54 
3o 

35 

7 
36 

44 
6 


6 
3 
2 
5 

G 

6 

/ 
2 

o 

/* 

o 

4 
o 

I 

9 
2 

8 

8 

8 

9 
o 

6 

4 
I 

8 

5 

3 

3 

4 

9 

7 
I 

3 


+  8,1 
+  8,7 
+  3,3 
+  2,0 
+  2,2 
+  5 , 2 
+  6,1 
+  5,0 
+  7,2 
+  5,8 

+  4,9 
+  6,3 

+  5,2 
+  6,3 

+    5,2 

+  3,6 
+  5,8 
+  5,6 
+  4,1 
+10,3 
+  5,3 
+  3,4 

+  4,4 
+  5,4 
+  4,1 

+  ^  5 
+   5,2 

+  4,3 

+  7,2 

+  4,4 
+  i  ,0 
+  2,4 

+  7,' 


-  45,6  - 


+  10,5 

+  16,4 

-  56,8 
+  17,2 
+  41,5 
+160,7 
+  45,1 

•*■  44,7 

-  49,8 
+  46,9 
+  5o,o 

+    ï4,5 


5,5 

5,4 
5,6 
5,5 
5.5 


-    3,3 

-  5,5 

-  5,5 

-  5,5 

-  5,5 

-  5,5 

-  5,5 

-  5,5 

-  5,5 

-  5,3 

-  5,7 


3.22.59,0 


5 I . I 8 . 28 , 1 
56.45.  8,7 

2.47.43,4 
57.26.49,0 

7<>i7-  9,9 
III. Il . i3,o 

78.3").  12,3 

78. 16. 19,0 
I.  0.44,7 

79-37.59,9 
81.23.57,3 

83.5o.46,6 


9»,i  - 


> ,  5 


+  72,2 

-  44,2 
+  69,2 

+  47,2 
+  20,6 

+  91,1 

■*-i'^7,9 
-207,4 

+  167,0 

+  61,9 

-108,3 

-  46,4 
^    6,4 

-  32,0 

-250,2 


-  5   >i 

-  5,4 

-  5,4 

-  5,4 

-  5,3 

-  5,3 

-  5,3 

-5,3 

-  5,3 

-  5,2 

-  5,a 

-  5,2 

-  5,2 

-  5,2 

-  5,2 


98. 17.23 
91.53.58 
4.24.  8 
90.38.28 
79.41.53 
60. 18.32 
98.   7.15 

106.21.43 
33.  4.18 

III .43.29 
87. 16.21 

20 .    6.2) 

3 . I 5 . II 
47. 17.36 
1 2 . 56 .  4 
35.44. 16 


4 
5 
3 

4 
3 

3 

2 

2 

I 

6 

5 
3 
6 
I 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.^ppar. 

Lect.    aoS         Héfr.    decoll.       au  pôle  N. 


Octobre  6.  —  Obs.  Masc.\rt  et  Saïd. 


O)  Poissons. . .  11,1 

3o  Poissons. .  29,2 

2  Baleine 58,6 

1 3  Baleine  ...  58 ,  i 

aCassiopéei«.  34,8 

0  Poissons  ...  18,0 

YGassiopée*^  28,6 

2  Pet.  Ourse  ï».  14,9 

Nad.  S.  l'^^o'"  5), 3 

»  58,2 

Pol.  »» 10,4 


p 
+4,5 

+6,4 
+4,0 

+  5,2 

+9,5 
+3, 1 

+9,4 
+3,5 

+  1 ,0 
+4,0 
+4,3 


+  54,7  - 
+  86,3  - 

+i37,8  - 

+  79,0  - 

-  7,5  - 
+  53,4  - 

-  12,0  - 

-  44,8  - 


-  49,9  - 


5,1  83. 4 1.55,1 

5,1  96.34.43,0 

5,1  107.54.   5,9 

5,1  94.   9.   5,7 

34 .    1.11,7 

82.58.   2,2 

29 . 5o .    1,4 

4.17.21 , I 


j,o 
5,0 
5,0 


0,0 
5,0 

4,9 
4,9 


1.14.10,5 


Octobre  7.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 

Nad.  S.  i8*'o"'  56,2  +1,7                 -  5,2 

»  55,0  +0,5                    -  5,2 

T)  Serpent. .. .  23, i  +1,4  +  74,5  -  3,2  92.53. 

Véga 24,9  +1,2  +10,3-5,2  5i.i8. 

p  Lyre 59,8  +1,0  +  16,4  -  5,2  56.43. 

Y  Lyre 40, 4  +i,5  +  17,2-5,2  57.26. 

Ç  Aigle 39 , 3  +3,5  +  4 », 5  -  5 ,2  76. 1 7 . 

8  Dragon  *.. .  18,4  +3,5  -  19,9  -  5,2  22. 3o. 

8  Aigle 2/1,1  +3,7  +60,8-5,2  87.  5. 

X  P .  0 .  * 45,3  +4 ,  ^  -49,7-5,2  1.0. 

X  Aigle 56 , 6  +3,7  +87,5-5,2  97 . 1 5 . 

Y  Aigle 22,6  +2,4  +  46,9  -  5,2  79.38. 

a  Aigle 16,9  +3,o  +  3o,o  -  5,2  81. 23. 

P  Aigle 2,5  +3,3  +54,4-5,2  83 .  3o . 

2320  B  —  I^..  8,0  +2,5  -  53,6  -  5,2  i.   3. 

Nad .  S.  22''20™  58 ,0  +3 , 2                 -  3 , 5 

»  56 ,0  +1,2                  -  5,5 

T^  Verseau 27,8  +1,4  +  69,0  -  5,5  90.38. 

Ç  Pégase 19,5  +2,6  +47,1-5,5  79.41. 

T)  Pégase.  ...  23,0  +4,5  +20,6-5,4  60.18. 

X  Verseau....  54, o  +3,o  +  90,9  ~  5,4  98.  7 

0  Verseau 43, 1  +1,9  +i'?7,7  -  5,4  106.21. 

«Gr.  Oursel*.  4*?, 6  +2,5  -i52,3  -  5,4  27.41. 

a  Pégase 55,6  +2,6  +  4o,3  -  5,4  75.20. 

Y  Poissons...  3o,5  +3,8  +  61,7  -  5,4  87.16. 

u  Pégase 57,1  +3,1  +  29,0  -  5,3  67.  9. 

8213  B« 6,3  +3,1  -46,2-5,3  3.i5. 

i  Andromède .  39,0  +3.o  +    6,4  -  5,3  47.17. 

YGr.Oursel«.  i,3  +3,3  -249,1-5,3  35.44- 


29.7 
28 , 5 

9,0 

49.9 
10, « 

49, -5 
i5,o 

45,2 

i4,i 

0,6 

57,6 

47,  *J 

54 , 3 


28,7 
5r> ,  9 
32,  G 
i5,i 

44,:>- 
58 , 4 

•>.7 ,  o 

i0,5 
II  ,  -A 
36,7 
17,0 


Octobre  5.  Octobre  6. 

.'  i3  -  0,02  2,00         '  10  -0,02  i,5o 
"  i3  -  0,01  1,97         ^  10    0,00  i,5o 

^  10  -o,o4  i,5o 

*  8  -0,02  I ,17 

*  6  -o,oS  0,83 


Octobre  6. 
•    6  -0,06  0,83 


1 

9 

10 


6  -o,o4  o,83 
6  -K),o3  o,83 
6  -0,02  0,8.3 
6  +0,01  0,83 


OCTOBllK  6. 

"  6  0,01  o, 83 
'^  6  ■»-o,oi  0,83 
''  10    0,00  i,5o 


Octobre  7. 

*  6  +  o,o3  0,83 
^  i3  -  o,o3  2,00 
^  r3  +  0,33  2,00 

*  6      0,00  0,83 

*  i3      0,00  2,00 


Octobre  7. 
*    6      0,00  o,83 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


B.«3 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  appar. 

Lect.    ao^        Réfr.    decoll.       au  pôle  N. 


Octobre  7.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


w  Poissons . . . 

10^9 

P 
+3,7 

+ 

54'5  - 

5,3 

83'!4i'55'2 

3o  Poissons  . . 

26,6 

+3,6 

+ 

86,0  - 

5,3 

96.34.42,7 

X  Andromède. 

56,4 

+  1,1 

+ 

22,0  - 

5,3 

61.28. II ,1 

Y  Pégase 

19,7 

+3,5 

+ 

40,5  - 

5,3 

75.22.50,2 

4i65B  — P.. 

55,8 

+3,6 

— 

55,3  - 

5,2 

1.44.  9,' 

a  Cassiopée  • . 

28,7 

+3,2 

- 

7,5  - 

5,2 

34.    1.11,8 

V  Andromède. 

25,1 

+»,7 

+ 

8.7- 

5,1 

49.28.26,5 

N'ad.  S.  i^o". 

57.6 

+3,2 

— 

5,2 

i 

55,6 

+1,1 

— 

5,1 

Pol.-R» 

5i,7 

+3,6 

— 

49»9  - 

5,1 

1.14.10,2 

Pol.-D»o... 

10,5 

+2,5 

- 

49,9  - 

5,1 

I .14.12,2 

Octobre  8.  —  Obs.  Oltram.\re  et  Mascart. 


0  P  0  ï 
Nad.  iS'^io". 


Véga 


^Lyre 

Y  Lyre 

l  Aigle  . . . 
0  Dragon  * 

0  Aigle  . . . 
A  P. 0.8  .. 

Y  Aigle  . . . 

1  Aigle  . . . 


?  Aigle 

Nad.  2>.''i5'". 

TT)  Verseau. . . 
?  Pégase — 
Y  Poissons  . 
j  Pégase,.. . 
i  Andromède 
\ad.  o""!©™. . 


55,1 
56,3 
57,8 
24,3 

40,8 
38,3 
18,0 
22 , 3 

44,4 

21,9 
18,2 

1,3 

54,6 

56,7 

29,2 

48,6 

28,0 

55,3 

39,0 

>9,6 
56,6 


+3 
+  1 
+3 
+  1 
+1 
+2 
+2 
+3 
+2 
+3 
+  1 

+4 
+2 

+0 

+2 

+3 
+2 
+2 
+2 
+3 
+5 
+2 


9 

9 
I 

3 

7 
1 

8 

o 

9 
3 

3 

I 

I 

3 

2 

3 

8 

3 

5 

I 

3 

3 


-  45,5  - 


.'),3 
1 


+  10, !> 
+  16,4 
+   17,2 

+  4i,4 

-  19,9 
+  60,7 

-  49,6 
+  46,8 

+  49,9 
+  54,3 


+  69,4 

+    23,2 

+  6î,7 
+  29,0 
+     6,4 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 


-  5 

-  5 

-  5 

-  5 

-  5 

-  5 


4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
I 

o 
2 
i 
i 
I 
I 
1 

o 
l 


3.23.  0,1 


51.18.27,9 
56.45.  8,4 
57.26.49,3 
76.17. 10,2 
22.30.49,0 
87.  5,i4,o 
I.  0.45,1 
79.38.  0,4 
81.23.57,9 
83.50.47,3 


90.38.28,6 
62.28.  2,6 
87. 16.21 ,1 
67.  9-i5,7 
47.17.36,3 


Octobre  12.  —  Obs.  Mascart  et  Saïd. 

Xad.  S.  i8''3o™  61,7  +3,2                 -9,1 

»  58,9  +0,4                  -  9,3 

?  Lyre 5,5  +2,1  +16,1-9,2     56.45.  9,3 

Y^yre \  45,3  +2,3  +16,9-9,2    57.26.49,8 

?  Aigle 42,6  +2,3  +40,7-9,2    76.17.10,6 


Noms. 


Microm.  GoiTect.    Dist.  appar. 

Lect.    20^         Héfr.    decoll.       au  pâle  N. 


Octobre  12.  —  Obs.  Mascart  et  Saïd. 


w  Aigle 41,4 

b  Aigle 5 1 , 8 

XP.O.» 46,4 

X  Aigle 2,3 

T  Aigle 29,6 

a  Aigle 24,2 

p  Aigle 8,0 

2320  B  —  I  *. .  10,6 

Nad.  S.  22»>3o'»  60,6 

»  63,2 


p 

+2,8 

-^5,4 

+2,3 

+2,8 
+4,1 
■^5,4 
+3,6 
+2,6 

+1,9 
+4,0 


+  44,3 
+  43,8 

-  48,8 
+  86,0 
+  46,0 
+  49,0 
+  53,4 

-  52,6 


9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 

9,5 
10,0 


78.35. 12 j6 

78. 16. 19,8 

I.    0.45,2 

97 . I 5 . I 5 , 2 
79.38.  0,8 

81.23.57,4 
83. 5o. 47,5 

I.   3.54,4 


Octobre  16.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


a  Aigle 

P  Aigle 

e  Aigle 

a^  Capricorne. 

T  Cygne  

Nad.  S.  ao^'So" 

» 
Nad.  S.  22''3o™ 


T,  Pégase. . . 
X  Verseau.. 
5  Verseau . . 
a  Gr.  Ourse  1 

Y  Poissons . 
82x3  B«... 

Y  Céphée  * . 
a>  Poissons. 
3o  Poissons 
a  Andromède 

Y  Pégase. .. 
4ï65B  — l* 
12  Baleine.. 
i3  Baleine., 
a  Cassiopée  «^ 
P  Baleine . . 
8  Poissons  . 

Y  Cassiopée  ^ 
2P.O.  7... 
Pol.— R».. 
Pol.  — D».. 


2b,  2 

+2, 

10,9 

+2, 

32,6 

+3, 

57,2 

+3, 

5,2 

+3, 

66,5 

+3, 

64,7 

+2, 

64,9 

+2, 

66,6 

+3, 

28  '^ 

+3, 

6,8 

+5, 

1,5 

+5, 

45,4 

+4, 

38,9 

+3, 

10,5 

+4, 

48,3 

+3, 

20,5 

+4, 

36,4 

+3, 

5,3 

+3, 

26,9 

+2, 

57,7 

+3, 

5,5 

+2, 

5,8 

+  1 , 

3i,7 

+  1 , 

38,8 

+2, 

27,8 

+4, 

29,0 

+4, 

18,2 

+3, 

^6,3 

+6, 

12,9 

+4, 

8 
I 

4 
5 

0 
6 
o 
I 

9 

4 

6 

7 
5 

o 

o 

3 

4 
2 
3 
5 

4 
6 

4 

8 
8 
I 

9 

9 
3 

3 


+  48,3 
+  52,6 
+  67,9 
+io5,5 
+    9,0 


+  19,9 
+  88,0 

+123,6 

-147,4 
+  59,7 

-  44,8 

-  3o,9 
+  52,8 
+  83,4 
+  21,3 
+  39,2 

-  53,6 

+  77,4 
+  76,5 

-  7,2 
+i37,7 
+     5,7 

-  10,8 

-  43,4 

-  48,4 

-  48,4 


i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
|3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 
i3 


5 
5 

5 

6 

4 
6 

3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
i 
i 
i 
1 
1 

o 
o 


81 .23.57,0 
83. 5o. 46,9 
91.  7.22,3 
102.49.24,7 
5o.  3.57,3 


60. i8.3o,7 

98.  7- «4,5 

106.21 


27.42 
«7.16 
3.  l'j 
1 2 .  56 
83.41 
96.34 
61.28 
75 .  22 

1.44 
94. 3i 

94.  9 

34.    I 

108.32 

82.58 

29  ■  49 
4.17 

1 . 1 4 

1 .  14 


.44,8 

•  0,7 
.21,1 

•  7,8 
.0,5 

.  54 , 5 

.42,2 

•  9,2 
.49:  "> 

.  ri,  2 


:> 


,  / 


.   6,4 

.  8,r) 
.39,5 
.  1 ,5 

•59,4 
,17,3 

.  7,8 
.  6,4 


t* 


Octobre  7. 


'  i3 

*  6 

*  to 


1 1  - 


0,00  2,00 

0,00  0,83 

-11,06  2,l3 

0,09  1,92 


OCTOBUB  8. 

*  i3  +0,01  a, 08 
^    6  -o,o3  0,83 

*  i3  +0,3}  2,00 


Octobre  12. 

*  I  o  -o ,  o3  1 ,  5o 
'  12  -0,02  I ,83 


OCTOBRK   16. 

»  6      0,00  0,83 

'  i3  +  o,o3  2,00 

^  6      0,00  0,83 

*  i3      0,00  0,83 


Octobre  16. 

^  6      0,00  0,83 

•^  6      0,00  0,83 

^  i3  -  0,01  2,00 

•  i3  -11,20  3,02 


OCTOBIIE   10. 
*  i3      0,00  -.î.oo 


B.64 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar. 

Lect.    20^         Réfr.    de  coll.       au  pôle  N. 


Noms. 


-  1897. 

Microm. 
Lect.      20^ 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Octobre  16.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


Pol.  —  R  »o...       2,7    +5,7 

66,3     +4,o 


-  48,4 


Nad.  S.  iM^'" 


» 


64,2 


+2,0 


* 

-i3,o 

I .  i4. 

7*0 

Nad.  22" 35™. 

-i3,o 

» 

-«'^,9 

X  Verseau.. . 

Octobre  18.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


Octobre  17.  —  Obs.  Mascart  et  SaÏd. 


Nad.  S.  22"  o™ 

» 
î  Céphée  »... 
0  Verseau 

Y  Verseau. . . . 
3441  Carr.  «.. 
T)  Verseau  . . . 

Ç  Pégase 

7j  Pégase 

X  Verseau  . . . 
8  Verseau .... 
pOr.OurseP. 
P  Pégase. .... 
c*  Verseau . . . 

Y  Poissons  . . . 
i  Poissons. . . . 

Y  Gr.  Ourse  1*. 
b)  Poissons. . . 
3o  Poissons . . 
a  Andromède. 


65,7  +  2,9 

63.6  +  0,8 

16.7  +  3,2 
16,1  +  6,2 

8,6  +  5,9 
5,3  +  3,5 

42.1  +  6, I 
3o,7  +  7,6 

35.2  +10, I 

7,9  +  6,6 

1,0  +  5,2 

24,9  +i3,o 

55.5  +  2,5 
12,7  +  7,6 

38.7  •*"  ^j5 
48,8'+  3,5 

58.8  +  6,2 

24.6  +  8,3 
41,0  +  6,7 

6,8  +  5,0 


-  8,9  - 
+  88,5  - 
+  70,1  - 

-  42,9  - 
+67,1  - 

+  45,7  - 
+  20,0  - 
+  88,1  - 
+123,6  - 
-200,2  - 
+  22,4  - 
+161,2  - 
+  59,7  - 
+  55,0  - 
-241,1  - 
+  52,8  - 
+  83,3  - 
+  21 ,3  - 


3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 


32. 17.50,2 
98. 17.23,5 
91.53.58,1 
4.24.  4,7 
90.38.28,5 
79.41.53,7 
60 . I 8 . 3o , 5 
98.   7.14,7 

106.21.44,7 
33.  4 •"^'^',3 
62 . 28 .    1,1 

I I I .43.31 ,7 
87. 16.21 ,2 
84.55.25,8 
35. 44 ''^2,6 
83.41.54,5 
96.34.43,0 
61.28.   8,5 


Octobre  18.  — 

Nad.  i9"io™..  65,8 

»  66,5 

P*  Cygne 0,9 

X  Aigle 8,6 

Y  Aigle 32,3 

a  Aigle 27,7 

p  Aigle i3,2 

2320  B  —  P..  12,9 

6  Aigle 32,9 

a»  Capricorne.  59,2 

P*  Capricorne.  87,1 

Y  Cygne 5 , 1 

a  Dauphin ....  23,3 

a  Cygne 59,0 


Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


+2,3 

-^3,4 

+2,7 

+   3,2 

+  2,2 
+  3,3 
+  3,6 
+  2,6 
+  2,4 
+  4,0 

+  4,4 
+  2,9 
+  2,9 
+  0,8 


+  22,0 
+  84,6 
+  45,3 
+  48,2 
+  52,5 

-  5i,7 
+  67,8 

+io5,3 

+1 16,0 

■*■  8,9 
+  37,5 
+     3,9 


14,2 
i3,8 
14,0 
14,0 
i4,o 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
i4,o 
14,0 
i4,o 


62 . I 5 .  5,3 
97.15.14,8 
79.38.  0,0 
8i .23.57,5 

83. 5o. 47,1 

I.   3.56,1 

91.   7.23,0 

102.49.^5,3 

io5.  6.i3,6 

5o.  3.56,6 

74.26.42,9 

45.  4.47)5 


a  Gr.  Ourse  I 

Y  Poissons . . 
X Poissons.. . 
82I3B3 

Y  Céphée  *. . 
w  Poissons. . 
3o  Poissons. . 
a  Andromède 

Y  Pégase 

4i65  B-I5. 
12  Baleine .  . 
f3  Baleine.  . 
a  Cassiopéo  * 
p  Baleine  .  . . 
189  Piazzi  0" 

Y  Cassiopéo  "' 

2   P.O.  8.. 

Pol.  — R«. 
Pol.  —  R  »o 
Pol.  — DU 
Pol.  —  R*-' 
Pol.  —  R  13 

Nad.  i"4^'" 
0 


63,5 

64,7 
5,6 

41,6 
40,3 
18,1 

9,2  +  3,4 
48, 1+3,0 
18,9  +  1,3 


p 
+  0,2 

+  1,8 

+  2,7 

+  2,0 

2,8 


+ 
+ 
+ 


3,0 


+ 
+ 


3,0 

3,8 

4,4 
1,9 


2,6 
2,0 

2,5 

2,6 

3,3 


38,3 

6,8 
29,6 
56,2 

7,0  + 

5.7  + 
32,7  + 
39,5  + 

49.3  + 
28,2  + 

17,9  +  3,7 
i4,o  +10,2 

5,9  +  4,3 
i3,9  +  5,4 

4,6  +  6,3 

1 .8  +  2,3 
66,2  +3,2 

68.4  ^  5,4 


4,0 


+  87,9 

-147,0 
+  59,6 

+  64,0 

-  44,7 

-  3o,9 
+  52,8 
+  83,2 

+    21,3 

+  39,1 

-  53,4 

+  77,2 
+  76,2 

-  7, a 
+i37,i 

+  55,7 

-11,5 

-  43,2 

-  48,1 

-  48,1 

-  48,1 

-  48,1 

-  48,1 


4,0 
3,6 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 

3,8 
3,8 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 
3  - 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 


98.  7.i5 
27.42.  2 
87. 16.22 
89.18.  2 
3. ï5.  6 
12.56.  o 
83.41.55 
96.34.43 
61.28.  9 

75.22.49 

1 ^44- i3 

94.31.  6 

94.  9-  4 
34.  I.  8 
108.32.39 
85. 14. '27 
29.49.58 
4.17. 16 
.14.  6 
.  14.  5 
.  14.  6 
.  i4>  6 
.i4-  6 


8 
I 
2 
I 
8 
2 
5 
3 
5 
6 
5 

4 
8 

5 

i 

o 
2 

* 

o 

5 

o 

I 

2 


Octobre  19.  - 

Nad.  S.  19" o".  6 1,7 

»  65 ,9 

O)  Aigle 46,5 

0  Aigle 34,0 

X  P.  0.1 Î9,3 

X  Aigle 8,8 

Y  Aigle 33,4 

a  Aigle 26 , 5 

p  Aigle i3,5 

2320  B  — P..  i3,3 

6  Aigle 34 ,0 

a*  Capricorne.  59,5 

Y  Cygne 6,7 


Obs.  Oltramare  et  Svïd. 


+ 
+ 


+ 
+ 
+ 
+ 


1,4 
2,8 

3,0 
3,2 
2,5 

3,9 
3,1 
a,i 
4,1 
3,1 
6,1 

4,7 
6,1 


+  43,8 
+  59,1 
-  48,3 
+  85,0 
+  45,5 
+  48,5 
+  52,9 

-52,0 

+  68,2 
+io5,9 

+     9,0 


3,9 

3,8 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 


78 

87 
1 

97 

79 
81 

83 

I 

3,9    91 
3,9  102 

3,9    5o 


3,9 
3,9 
3,9 


.35.  i!2,3 
•  5.14,9 
.  0.43,7 
.i5.i4,ç> 
.38.  0,5 
.23.57,c> 

.50.47,  3 
.   3.56)  ^ 

.  7-^o^î^ 
.49-^5,8 
.  3.55  ^-a 


Octobre  16. 
'"  i5  +6,52  2,70 

Octobre  17. 

'    6  +0,02  0,83 
^    6  -0,27  0,83 


Octobre  17. 

^    6    0,00  0,83 

*  6  -0,02  0,83 

Octobre  18. 

*  i3  -0,02  2,00 


Octobre  18. 

'    6  +  0,01  0,83 

*  i3  +  0,01  2,00 

*  6  +  0,02  0,83 

*  i3      0,00  3,00 

*  6  +  0,02  0,83 


Octobre  18. 

'  6  +  0,02  0,83 
'  12  -  0,08  1,83 
»  i3  -12,18  2,35 

»•    II    -   9,42    1,52 

"  .i3  +  0,01  2,00 


Octobre  18. 

"  i4  +  5,23  2,42 
*'  10  +  7,81  1,33 


Octobre  19. 

*  i3  -  0,01  2,00 
'  i3      0,00  a, 00 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


B.65 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      20^       Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Octobre  19.  —  Obs.  Oltramare  et  Saïd. 


2  Dauphin.. . . 

a  Cygne 

£  Cygne 

Nad-S-ai^So"» 

» 
82I3B-R3. 
8ii3B-R^ 
82I3B-D». 
8>.i3B-R6. 
(I)  Poissons . . . 
3û  Poissons . . 
2  Andromède . 

1  Pégase 

4irt5B-P.. 
j 2  Baleine. . . 
i3  Baleine.  . . 
1  Cassiopée  * . 
V  Andromède . 
y  Cassiopée  • . 
a  P.O.  »o.... 
u  Cassiopée  " 

Poi.î» 

Xad-S-i^-So'". 


a4,9 

ï,7 
3i,5 

64,7 
66,4 

3i,9 
i6,9 

7,8 
io,7 

20,9 
38,1 

5,2 

27,7 
56,6 

9iO 

8,4 

33,2 

32,7 
26,8 

i7»4 
1,3 

11,4 
65, o 
66,2 


+  4 
+  3 


+ 
+ 
+ 


3 
1 

3 
8 

+  4 
+  2 

-»-  4 

+  3 

+  2 

+  2 


+ 
+ 


2 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 


6 

8 

4 
6 
3 
8 
I 
3 

4 
5 

8 

6 

o 
I 
2 
3 
I 
8 
o 

7 
o 

1 

2 


+  37,7 
+  3,9 
+  i5,7 


-  44,8 

-  44,8 

-  44,8 

-  44,8 
+  52,8 

+  83,4 

+   21,3 

+  39,2 

-  53,6 

+  77,4 
+  76,4 

-  7,2 
+    8,4 

-  11,6 
-43,3 

-  5,7 

-  48,4 


Octobre  20.  —  Obs.  Oltr/ 


\ad.  ig^o"...  63, G 

»  65,  o 

ÀP.  0.  > 49,5 

r  Aigle 32,4 

pAi§le 12,8 

2^20  B I  *..  12,9 

a'  Capricorne .  55,2 

T<-ygn« 4,7 

aDaaphin....  22,1 

i  Cygne 3o,i 

.Nad.  2a»'5o"..  63,9 

»  66,2 

y  Poissons  . . .  37,8 

•j  Pégase 4,2 

8213  B» 7,5 

•f  Céphée  *.  . .  45,9 


+  1 ,2 
+  2,8 
+  2,8 
+  3,4 
+  4,6 
+  2,1 
+  3,5 
+  3,3 
+  3,1 
+  2,7 
+  2,2 
+  4,2 
+  3,0 
+  4,2 
+  2,9 
+  2,2 


-  48,8 
+  46,0 
+  oi,j 

-  52,7 
+107,2 

+    9,1 

+  38,2 

+  i5,9 


+  60,5 
+  28,4 

-  45,4 

-  3i,3 


9 

9 

9 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

j 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
6 


o       f         «r 
74.26.43,0 

45.  4.47»5 
56.24.28,9 


3.i5.  6,6 

3. i5.  6,9 

3 . I 5 .  6,4 

3.i5.  6,7 

83.41.55,4 
96.34.43,8 
61 .28.  9,2 
75.22.49,6 

1.44.12,5 
94-3i.  6,2 
94.  9-  6,7 
34.  I.  8,1 
49.28.24,0 
29-49-57,9 

4.17. 16,8 
35.34.37,5 

I . 14.  5,5 


MARE. 


3,1 

2,9 

3,0 

1. 

3,0 

79. 

3,0 

83. 

3,0 

1 . 

3,0 

102. 

3,0 

5o. 

3,0 

74. 

3,0 

56. 

2,4 

0.43,9 
38.  0,4 
5o.47,6 

3.55,7 
49.24,6 

3.57, I 
26.43,1 
24.29,3 


2,0 
2,6 
2,6 
2,6 


87. 
67. 

3. 
12. 


16.21 ,5 

9-'4,7 
i5.  6,0 

55.59,4 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lecl.      20*.        Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Octobre  21.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Nad.  S.  19** 20" 


» 


0  Aigle ...... 

X  P.  0.» 

X  Aigle 

e  Aigle 

a>  Capricorne. 
p*  Capricorne. 

Y  Cygne 

p  Capricorne. . 
a  Dauphin. . . . 

a  Cygne 

Nad.  S.  22*  55'" 


» 


Y  Poissons . 
u  Pégase . . . 
8213  B«.  .. 

Y  Céphée». 
0)  Poissons. 
3o  Poissons 
a  Andromède 

Y  Pégase.. . 
4i65B  — I* 
12  Baleine.. 
i3  Baleine., 
a  Cassiopée  * 
i89PiazziO'* 

Y  Cassiopée  • 
2P.  0.'.... 
^  Andromède 

Pol.  * 

7)  Poissons. 

Y  Poissons . 
0  Poissons  . 
P  Bélier. . . . 
a  Dragon  I  ' 
Nad.  8.2^20™ 

» 

Octobre  22. 

Nad.  S.  19^26» 


Y  Aigle 
a  Aigle 


61, '6 

p 
+  c. 

63,5 

+3, 

3o,2 

1-3, 

47,9 

+3, 

5,5 

+5, 

3i,6 

+6, 

52,9 

+3, 

29,2 

+2, 

2,2 

+2, 

6,0 

+5, 

24,9 

+8, 

56,1 

+  1, 

64,0 

■^4, 

62,4 

+2, 

34,5 

+2, 

59,6 

+1, 

5,5 

+2, 

44,5 

+3, 

14,3 

+1 , 

33,4 

+3, 

2,2 

+3, 

24 , 2 

+3, 

53,0 

+2, 

2,5 

+3, 

3,4 

+3, 

29,5 

+3, 

46,4 

■^4, 

22,9 

+2, 

i3,4 

+2, 

59,0 

+1, 

7,7 

+2, 

10,4 

+2, 

49,7 

+3, 

32,6 

+2, 

55,5 

+2, 

14,4 

+2, 

64,0 

-^4, 

59)9 

+0, 

64,0 

■^4, 

62,2 

+3, 

27,9 

+1, 

22,6 

+2, 

o 
o 

2 

3 
o 
o 

7 

6 
2 
6 
1 
3 
8 
I 
8 

9 
I 

6 

o 

/ 
6 

2 

3 

o 

6 

9 

9 
I 

9 
6 

6 

7 
8 

1 

4 
5 
6 

8 
r 

9 


+  60;  I 

-  49,1 
+  86,4 

+  69,4 

+107,8 

+118,8 

+  9>2 
+i36,5 
+  38,4 
+    4,0 


+  60,9 
+  28,6 

-  45,8 

-  3i,6 
+  53,9 
+  85,1 
+  21,8 
+  40,0 

-  54,7 
+  78,9 
■»-  77,9 

-  7,4 
+  56,9 

-  11,8 

-44,1 
+  14,4 

-  49,3 
+  39,7 
+  56,6 

+  49,7 


+   32, o 

-i33,4 


+  45,7 
3    +  48,7 


II 

M 

I  I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

■Il 

10 

10 

10 

10 

■10 

10 

10 

10 

■10 

10 

10 

■10 

■10 

■10 

■lo 

■10 

■10 

■10 

-10 

•10 

•10 
■10 
■10 

10 

-10 

■  9 

-10 

9 
-  9 

■  9 


2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 

4 

4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
o 
o 
I 

9 

o 
9 


87.  5.14,9 

I.  0.43,4 

97.15.14,7 

91.  7.22,6 

102.49.24,6 

ïo5.  6.i3,o 

5o.  3.57,0 

108.  9.   4,8 

74.26.42,5 

45.  4.47,3 


87.16.21,7 

67-  9-i4,9 
3. i5.  6,0 

12.55.59,2 

83.41.55,3 

96.34.44,2 

61.28.  9.1 

75.22.49,3 

1.44.14,8 

94. 3i.  6,4 

94.  9-  6,7 
34.  I.  7,4 
85. 14.27,2 
29-49-57,3 

4-i7-i6,4 
54.55.  0,7 

I . I 4 .  5,0 
75.10.36,5 
85.  i.3i,3 
81.21.  8,1 
69.41.14,7 
25.   8.12,0 


9    79-38.  0,7 
9    81.23.57,7 


Octobre  19. 

'  »o  -il'|,ii  1,63 
*  i3  -10, 5o  2,02 
0,00  2,00 


i3 


'  17  *  7,674,15 
«O  -  0,02  2,00 


OCTOBllE   19. 

•  6      0,00  0,83 

*  6  (,,00  0,83 
'•  i3  0,00  2,00 
"  6  -  0,02  o,83 
*'  i3      0,00  2,00 


ObxervatiotL^  de  Paris t  '897. 


Octobre  20. 

'  i3  0,00  2,00 

-  i3  0,00  2,00 

^  i3  0,00  2,00 

*  6  0,00  0,83 


Octobre  21. 

*  i3  0,00  2,00 
'  i3  -  o,o4  2,00 
'  6  +  0,01  0,83 

*  i3      0,00  2,00 

*  6      0,00  0,83 


Octobre  21. 

•  6      0,00  0,83 
^  i3      0,00  2,00 

•  j3  -  o,o3  2,00 

•  6      0,00  0,83 


B.9 


B.(56 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Microm. 
Lect.      20».       Réfr. 


Correct.    Dist.  app. 
de  coll.    au  pôle  N. 


Octobre  22.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


?  Aigle 

•2320B~I».. 

0  Aigle 

a*  Capricorne. 
P*  Capricorne. 

Y  Cygne  

a  Dauphin 

a  Cygne 

E  Cygne 

fji  Verseau  . . . 
32  Pet.  Renard 
Nad.  8.22*50" 

» 
0  Poissons  . . 

Y  Cassiopée  * 

^    JT •    v^*       •  •  •  • 

t  Poissons. . 
fji  Cassiopée  * 

Pol.« 

Pol.» 

Pol.7 

Y  Poissons.. . 
0  Poissons .  . 

p  Bélier 

a  Dragon  I  « . 
r>7  Baleine .  . 
Nad.  S. 2*^ 25™ 

» 


8,0 

p 

+2, 

8,8 

+2, 

29,0 
52,8 

+3, 
+3, 

32,  I 

^4, 

2,1 

+3, 

20,1 

+3, 

58, 0 

+3, 

27,5 

+2, 

38,8 

1-3, 

27,3 

+  1, 

64,0 

+4, 

61,7 

+2, 

24,1 

+2, 

23,7 

-^4, 

i3,6 

+3, 

44,3 

+2, 

55,5 

+2, 

4,5 

+  1  , 

4,6 

+0, 

4,5 

+1, 

49 1O 

+2, 

35,2 

■*-4, 

57,1 

+3, 

II, G 

+2, 

"  5 

+2, 

63,6 

+5, 

60,3 

+  1 , 

5 
6 
5 
I 

G 
j 
8 

4 
6 
3 
5 
8 
2 

9 
3 

G 

8 

2 

5 

6 

o 

6 

2 

3 

G 

4 
o 
3 


0 
+  53, 1 

-    52,2 

+  68,5 

+106,4 
+117,2 

+     9,0 
+  37,8 

+     4,0 

+   i5,7 

+  92,8 

+  22,4 


+  5i,9 

-43,6 
+  5i,4 

-  5,7 

-  48,7 

-  48,7 

-  48,7 
+  55,9 

+  49,2 
+  3i,7 
-i3i,8 
+  85,3 


9,9 
9»9 

■  9,9 

9,9 

9,9 

9i9 

9,9 

9,9 

9,9 

9.9 

9,9 

9,9 
10,2 

10, 1 

9,9 
9,8 
9,8 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 

■  9,7 
•  9,7 

9,6 

■  9,6 
9,5 

■9,3 
■9>6 


83.5o.47,7 
i.  3.56,3 

91.  7.23,1 
102.49*25,5 
io5.  6.i3,7 

5o.  3.57,0 

74.26.43 .3 
45.  4.48,2 
56.24.29,6 
99.21.57,3 

62. 19.37.4 


82.58.  2,5 

29.49-57,1 

4.17.15,8 

82.39.22,0 

I .14.  4,5 
I .14.  4,8 
I. 14.  5,0 
85.  i.3i,6 
81 .21.  9,3 
69 . 4 I . I 5 , 3 
2S.  8.i3,i 
96.53.20,0 


Octobre  23. 

Nad. 8.19^0"'.  59,3 

»  61,4 

0  Aigle 3o ,  2 

Â  P.O.  » 46,9 

/.  Aigle 0,0 

Y  Aigle 29,0 

a  Aigle 23, o 

P  Aigle 7,4 

2320B  — P..  9,1 

0  Aigle 29,0 

a»  Capricorne.  53,4 

3'  Capricorne.  3 1,6 

Y  Cygne 4,1 


—  Obs.  Lancelin  et  Saïd. 


+0,9 


+2 


,./ 


-h3  - 
+  :),/ 

+4,2 

+0,1 
+3,0 

+2,7 

+2,3 

+3, 1 
+3,5 
+3,7 
+3,5 
+5,9 


+  59,3 
-  48,5 
+  85,2 

+  45,7 
+  48,6 

+  53,0 

-  52,1 

+  68,3 
+106,1 
+iiG,9 

+  9,0 


9,1 
9,5 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 


87.  5 
I .  o 
97.15 
79.38 
81.23 
83. 5o 
I.  3 

91-  7 
102.49 
io5.  G 

)0.   3 


.i5,6 
.43,8 

•14,9 
.    1,3 

;47,7 
.  5G ,  4 
.23,0 

.25,8 

.14, G 

5"  G 


OCTODHE  2'2. 


'  i3  0,00  3,00 

-  6  0,00  0,83 

\  i3  0,00  3,00 

*  6  0.00  0,83 


OcTonnK  2*2. 

*  i3  -  4,43  2,00 

*  I 0  o , 00  I , 88 
"  10  +  3.6^  1,98 
•G  -  0,01  o,83 


OCTOBRK   23. 

'10  0,00  2,01 
-  10  +0,02  2,00 
^  G  + I , 5S  I , o5 
*     6  -o,oG  1,18 


Noms. 


Microm. 
Lect.      20*.       Réfr. 


Correct.  Dist.  appar. 
de  coll.      au  pôle  N. 


Octobre  23.  —  Obs.  Lancelin  et  Saïd. 


a  Dauphin.. . .  17 

a  Cygne 57 

£  Cygne 25 

|x  Verseau ...  38 

32pet.Renard.  29 

Nad.S.23»'2o°'.  Gi 

»  G5 

X  Poissons ...  II 

X  Dragon  P . .  26 

Y  Céphée  * . . .  4 1 
O)  Poissons ...  1 5 

2  Baleine 9 

a  Andromède.  59 

Y  Pégase 23 

4i65B  — I»..  52 

12  Baleine....  3 

1 3  Baleine. ...  4 
a  Cassiopée  * .  26 
i89PiazziO»' .  44 

2  P.O.  ' 10 

T]  Baleine  ....  5o 

Pol.«... 4 

Pol.» 4 

P  Bélier 56 

a  Dragon  po,  10 

0  Baleine i5 

Ç*  Baleine i 

Nad.S.  2"5o™.  Gi 

»  62 


>9 

+2, 

,6 

+3, 

,4 

+1 , 

rr 
,  / 

+3, 

,4 

+4, 

,7 

+2, 

,4 

+6, 

.2 

+2, 

+2, 

,5 

+2, 

,5 

+2, 

,9 

+3, 

.2 

+  1, 

,4 

+2, 

.« 

+3, 

,3 

+2, 

,8 

+3, 

,5 

+1, 

,8 

+2, 

,  / 

+  1 , 

,0 

+3, 

/> 

+  1 , 

.s 

+2, 

,0 

+2, 

,1 

+2, 

,fi 

-^4, 

,3 

+2, 

,3 

+2, 

,3 

+3, 

I 

6 
5 

/ 
I 

j 

2 

7 
2 

2 

3 
I 
2 
3 
3 
8 
2 

7 
G 

7 

7 

9 
3 

o 

G 

2 

2 


+  37,7 
+  3,9 
+  i5,7 
+  92,5 

+    22,3 


■^  64,4  - 
-io5,o  - 

-  3i,o  - 
+  53,0  - 
+i33,5  - 
+  21,4  - 
+  39,3  - 

-  53,7  - 
+  77,6  - 
+  76,6  - 

-  ^  3  - 
+  56, o  - 

-  43,4  - 
+  98,2  - 

-  48,5  - 

-  48,5  - 
+  3i,5  - 
- 1 3 1 , 2  ~ 
+  74,8  - 
+  5o, I   - 


9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9»9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
9,8 


74.26.42,9 
45.   4.48,2 

56.24.29,4 
99.21.57,1 
62. 19.37,6 


89.18 
20.  6 
12.55 
83. 41 
107.54 
61.28 
75.22 

1.44 
94.31 

94.  9 

34.    I 

8).  14 

4.17 

100.43 

1.14 

1 .14 

69.41 
25.  8 
93 .  26 
81.59 


.   2,2 

32   - 

.57,9 

.55,1 

.  8,9 
.   8,6 

49,8 
.i5,8 
.  6,7 


/  > 


2 


.  6,6 
.27,5 
.  1 5 , 5 
.i3, 1 
.  3,4 
.  3,4 
.14,8 
.14,3 
.i5, 1 
.38,1 


Octobre  24.  —  Obs.  Oltramare  et  Mascart. 


Nad.  22*'i5™..     62,4    +3,6 


» 


X  Verseau.. . . 
«Gr.  Ourse  P. 

Y  Poissons .  . . 

u  Pégase 

X  Dragon  I*. . 
8213  B  — P  . 

Y  Céphée  * . . . 
u)  Poissons. . . 
3o  Poissons  . . 
a  Andromède. 


61,5 

1,2 

39,6 

59,7 
28,6 

3,5 
43,5 
14,8 
33,2 

0,4 


+2,6 

+3,9 
-^3,4 
+2 , 5 

+3,4 

■*^4,9 
+3, 1 

+4,1 
+2,7 
+3,1 
+2 , 4 


+  89,2  - 
-149,3  - 
+  60,5  - 
+  28,4  - 
-io5,9  - 

-  4), 4  - 

-  3i,3  - 

+  :)5,'î  - 

+  84,4  - 

+  21 ,6  - 


9,5 
9,6 
9,5 
9,4 
9,4 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,2 
9,2 


98.  7 
27.42 
87.16 
67.  9 
20,  6 
3 . 1 5 
12.55 
83.41. 
96.34 
61.28 


i5,7 
3, H 

'22,  I 
14,  *A 

3i,« 

5,1 

58  ,  '\ 
55,  5t 

44,4 
«,0 


OCTOBUE    23. 

*  10      0,00    I ,98 
^      6    -0,06    1,22 

'  10  +0,17  2,33 

*  10   +0,22    2,'|8 


Octobre  23. 
•  10  +3,69  I ,97 


10 


6    +0,1  I     I  ,f)2 


Octobre  24. 

'  6    0,00  o,83 

'  G    0,00  o,R3 

^  i3  -0,02  ^,00 

*  6  -0.03  o,  S3 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.67 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar. 

Lect.      !lo^       Réfr.     de  coll.     aa  pôle  N. 


Octobre  24.  —  Obs.  Oltrahare  et  Mascart. 


7  Pégase. . . 
4i63B  — I» 
l'jt  Baleine.. 
i3  Baleine. . 
1  ('.assiopée  < 
3  Baleine .  . 

0  Poissons . 
7  ('>assiopée 
iI'.O.  «... 
Pol.  — R». 
Pol.  — R>o. 
Pol.  —  D". 
Pol. -R»«. 
6  Bélier 

1  Dragon  I  *' 
67  Baleine.. . 
\^  Baleine . . . 
Nad.  S.  ï^So" 


2i,4 

53,0 
4,6 

26,7 
35,1 
23,6 
23 , 7 

11,7 
6,1 

» 
4,2 

3,2 

r  •*  r 

.')■>,  5 

il, 7 
8,0 

0,3 

61 ,0 

62,7 


p 

+3,2 

+4,0 


+') 


*;  - 


»/ 


+  1,3 

+2,3 

+3,1 
+3,6 

+5,4 
+2,7 
+6,1 
+8,2 
+1,6 
+7,6 

+2,5 

+2,7 
+2,4 
+3,0 

+4,9 


+  39,7 

-  54,2 

+  78,3 
+  77i3 

-  7,3 
+139,2 

+  52,2 

-  11,7 

-  43,8 

-  48,9 

-  48,9 

-  48,9 

-  48,9 
+  3i,8 

-i32,4 
+  85,7 
+  5o,6 


9,2 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,0 

9,0 

9,0 

8,9 

8,9 

8,9 

8,9 
8,8 

8,7 

8,7 
8,6 

8,7 
8,5 


75.22.49,4 

1.44.15,1 

94.31.  6,7 

94.  9-  6,9 

34.  I.  7,0 

108.32.41 ,0 

82.58.  2,0 

29.49-56,9 

4.17.15,3 

1.14.  3,0 

I . 14.  3,2 

1.14.  4,0 

i.i4>  3,3 

69 . 4 I • I 5 , 2 

25.  8.12,7 

96.53.20,9 

81.59.39,2 


Octobre  25.  —  Obs.  Mascart  et  Lancelix. 


Nad.S.i9''35'".  64,0 

61,9 

a  Aijîlo 24 , 1 

M'gle 9,6 

/J20B  — P..  12,6 

B.\igle 3o^3 

ï*  Capricorne.  59,6 

2*  Capricorne.  59,6 

fJ*  Capricorne.  3o,8 

•M>gne 0,7 

?  Capricorne .  7,1 

2  Dauphin 23,4 

a  Cygne 57,6 

s  Cygne 27,5 

;ji  Verseau...*.  38,6 

32Pet.Renard.  28,5 

61  «Cygne 7,9 

61*  Cygne 7,9 

Î^^Ygne 7,6 

Nad.  S.23''5".  63,9 

»  65,9 


^  4,8 

-10,0 

+  2,5 

-10, 1 

+  5,0 

+  48,9 

-10,0 

81.23.56,7 

+  5,1 

+  53,3 

-10,0 

83. 5o. 46,8 

+  6,4 

-  52,4 

-10,0 

I.  3.56,7 

+  5,4 

+  68,7 

-10,0 

91.  7.22,5 

+  10,4 

+106,7 

-10,0 

102.49.24,6 

-124,8 

+ïo6,9 

-10,0 

102.51.39,8 

+  4,4 

+117,6 

-10,0 

io5.  6.12,8 

+  3,1 

+  9,' 

-10,0 

5o.  3.56,1 

+  6,4 

+i35,2 

-10,0 

108.  9.  4,8 

+  8,7 

+  38, 0 

-10,0 

74.26.41,7 

+  4,6 

+  4,0 

-10,0 

45.  4.46,4 

+  4,4 

+  i5,8 

-10,0 

56 . 24 . 27 , 8 

+  4,6 

+  93,0 

-10,0 

99.21.55,9 

+  4,4 

+  22,4 

-10,0 

62. 19.35,7 

+ 1 5 , 5 

+  10,8 

-10,0 

51.44.52,8 

+  3,0 

+  10,8 

-10,0 

51.45.  5,3 

+  1,9 

+  20,0 

-10,0 

60.11.14,7 

+  5,2 

-9,4 

+  7,1 

-  9,5 

Noms. 


Microoi.  Correct.  Dist.  appar. 

Lect.      30^       Réfr.    decoll.      au  pôle  N. 


Octobre  25.  —  Obs.  Mascart  et  Lancelin. 


Y  Poissons. . .  37,0 

u  Pégase 1,7 

8218  B* 58,9 

i  Poissons 46,4 

^Gr.  Oursel'.  59,2 

(0  Poissons.. .  i5,5 

3o  Poissons. . .  35,8 

2  Baleine 9,4 

a  Andromède.  2,9 

Y  Pégase 23,8 

4i65B  — P..  5i,7 

2P.O.— R»..  11,4 

2P.O.--D6..  8,8 

2P.O.— R'..  57,5 

Pol.  — R*  . . .  12,9 

Pol.— D»...  7,3 

Pol.— R>o..  6,2 

P  Bélier 57,7 

a  Bélier 46,0 

67  Baleine 12,6 

0  Baleine 1 4 , 4 

(*  Baleine.. . .  2,4 

Nad.  S.  2*» 35™.  60,6 

»  63,4 


p 
+  4,7 
+  5, 1 

-  1,4 


5,3 

9,4 
3,7 
5,9 
5,4 
5,8 

+  4,2 
+  3,7 

+  7,9 
+  0,6 

+  4,8 

+14,0 

+  5,0 

9,6 

5,2 

4,5 
8,1 
4,6 
4,7 

2,3 
5,2 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+  60,4 

+  28,4 

-  45,3 

+  55,7 
-243,9 

>  53,4 
+  84,2 
+i34,5 
+  21,6 
+  39,6 

-  54,1 

-  43,7 
-43,7 

-  43,7 

-  48,8 

-  48,8 

-  48,8 
+  3i,9 
+  28,4 
+  85,7 
+  75,6 
+  5o,6 


9,5 
9,4 
9,4 
9,4 
9,4 
9,4 
9,4 


9,3 
9,3 
9,2 
9,2 
9,2 
9,1 
9,1 
9,1 


87.16.22,1 
67.  9.14,3 
3.i5.  5,2 
84.55.26,5 
35.44.24,3 
83.41.54,8 
96.34.43,4 
9,3  107.54.  8,1 
9,3     61.28.  8,1 

75.22.49,1 
1.44.15,9 
4.17.15,4 
4.17.14,6 
4.17.14,2 
1.14.  2,3 
i.i4<  3,6 
1. 14.  2,4 
9,0  69.41.14,8 
9,0  67.  0.59,7 
9,0  96.53.20,2 
8,9  93 . 26 . 1 5 , 3 
8,9     81.59.38,5 


Octobre  26.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiatelu. 


Nad.S.i9'»3o'".  60,0 

»  62 , 2 

Y  Aigle 29,0 

a  Aigle 19,3 

PAiglô 7,4 

2320  B  — P..  10,5 

6  Aigle 3o,o 

a>  Capricorne.  49,7 

P*  Capricorne.  28,1 

Y  Cygne 58,8 

p  Capricorne. .  4,4 

a  Dauphin 17,8 

a  Cygne 56, 1 

3  Verseau 56 , 7 

[i  Verseau ...  37,8 

32Pet.Renard.  29,3 


+1,1 
+3,1 
+4 , 2 


+0 


,/ 


+3,0 
+3,3 
^4,6 
+0,5 
+0,9 
+1 ,0 
+3,1 
+2,0 
+2,8 
+4,3 
+1,3 
+4,4 


+  45,9 
^  48,9 
+  53,3 

-  52,4 
+  68,7 
+106,7 
+117,6 

+  9,1 
+i35,2 

+  38, o 

+     4,0 

+  80,2 

+  93,1 
+  22,4 


9,6 
9,8 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 


79.37 

81.9.3 

83.50 

I.  3 

91.  7 
102.49 
io5.  6 

5o.  3 
108.  9 

74.26 

45.  4 
95.24 

99.21 
62.19 


•59,6  , 
.56,7. 

•47,0 
.55,6 

.23, 1 

.  25 , 2 

.14,0 

.56,5 

.   5,5 

.43,0 

•47,2 
.   1,8 

.58,7 
.36,9 


Octobre  24. 

'  i3      0,00  2,00 

*    6  -  0,02  o,83 

6  -  o,o3  0,83 

'  i3       0,00  2,00 


Octobre  24. 
•    I  -11,09 

'•    10   -   8,94    2,23 

"  i3  -  0,02  2,00 
*•  10  +  5,53  2,'|0 


OCTODHE  2i. 

*^    6    0,00  0,83 

Octobre  25. 
*    6    0,00  o, 83 


Octobre  25. 

'    6  -  o,o3  0,83 
3    6  -  o,83  0,83 

*  6  +  0,02  0,83 

*  10  -10,20  I ,5o 


Octobre  25. 

•  10    0,00  i,5o 
'  10  +5,33  i,5o 

•  10  -8,65  i,5o 

•  10  +0,01   i,5o 


10 


Octobre  25. 
10  +5,17  I ,5o 


Octobre  26. 
•  i3  -o,o3  2,00 


B.68 


GRAND  INSTRUMENT  "MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar. 

Lecl.      20^       Réfr.    de  coll.      au  pôle  N. 


Octobre  26.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ch.^telu. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar 

Noms.  Lect.      ao'.        Réfr.    decoll.      au  pôle  N. 

Octobre  27.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


61»  Cygne..., 

54*4 

P 
+  1,1 

+  10,8 

-  9,7 

0      »      * 
5 1.44 -54,0 

a  Cassiopée  * 

„                  P 

.     26,4     +2,9 

-     7,3 

-  9*^,3 

34.    I.  6,1 

T  Cygne 

9,9 

+1,5 

+  11,5 

-  9,7 

52.23.    9,8 

2  P.O.— R» 

.       7,9     -6,1 

-  43,9 

-  9,3 

4.17. i3,i 

Nad.  S.  23"o™ 

.     60,5 

+1,4 

-  9,8 

2  P.O.      D«. 

10,0    +2,0 

-  43,9 

-  9,3 

4.i7-ï4,3 

» 

62,8 

+3,9 

-  9,6 

2P.O.  — R' 

.     56,4    +3,6 

-  43,9 

-9,3 

4.17.13,4 

u)  Poissons . . 

>     14,8 

+2,1 

+  53,5 

-  9,7 

83  41.55,5 

Pol.  — R«.  .. 

5,2    +3,1 

-  49,0 

-  9,3 

1.14.   2,5 

3o  Poissons.. 

.     33,0 

+2,6 

+  84,5 

-  9w 

96.34.44,0 

Pol.  —  R  9  .  . . 

2,3      +3,2 

-  49,0 

-  9,3 

1.14.    1,9 

a  Andromède. 

0,9 

+3,3 

+  21 ,6 

-  9,7 

61.28.  8,5 

Pol.  —  D  »o  .  . 

4,1     +1,6 

-  49,0 

-9,3 

1.14.    3,4 

Y  Pégase 

22,8 

+2,0 

+  39,7 

-  9,7 

75.22.49,6 

Pol.— R»>  .  . 

59,9    +2,8 

-  49, ï 

-  9,3 

1.14.    1,9 

4i65B— 1«.. 

.     5i  ,2 

+9  '^ 

-  54,3 

-  9,7 

I .44- 16,2 

Pol.  — R".  . 

»       +2,0 

-  49,» 

-9,3 

1.14.  2,0 

1 1  Baleine .  . . 

2,3 

+3,0 

+  78,4 

-  9,7 

94.31.  6,6 

0  Poissons — 

.     3i,8    +2,3 

+  49,6 

-  9,^ 

81 .21 .  8,7 

1 3  Baleine 

5,0 

+4,1 

+  77,4 

-  9,7 

94-  9-  7,3 

P  Bélier 

55,4     +2,8 

+  3i,9 

-  9,2 

69.41.14,6 

a  Cassiopée'. 

■     ^9,3 

*-.,3 

-    7,3 

-  9,7 

34.   1.  6,0 

a  Dragon  I  "  . 

«1,9     -2,9 

-i33,o 

-  9,2 

25.   8.i3,9 

P  Baleine 

.     34,2 

+2 , 0 

+i39,2 

-  9,8 

108.32.40,5 

67  Baleine. . . . 

9,5     +5,1 

+  86,1 

-   9,2 

96.53.20,3 

2  P.O.  —  R* 

0,2 

+5,0 

-  43,9 

-  9,8 

4.17.14,1 

0  Baleine 

12,4     +2,7 

+  76,0 

-  9,2 

93.26. 1.5,3 

aP.O.  — D« 

.    9,6 

+  1,5 

-  43,9 

-  9,8 

4.17.13,9 

$*  Baleine  — 

59,3     +2,0 

+  5o,9 

-   9,2 

81.59.38,0 

2P.O.      R«. 

59.7 

+6,0 

-  43,9 

-  9,8 

4.17.13,9 

123  Piazzi  ir . 

8,7     -4,0 

+  53,9 

-  9,2 

83.35.48,4 

Pol.  —  R7.  .. 

6,5 

+4,6 

-  48,9 

-9,8 

1 .14.  3, 1 

Nad.S.2»»4o'". 

60,4     +1,9 

-  9,2 

Pol.  —  R  » .  . . 

1,4 

+  1,6 

-  49,0 

-  9,8 

1.14.   2,2 

» 

62 , 5     +4,0 

-  9,3 

Pol.      D».  .. 

4,7 

+2,4 

-  49,0 

-  9,8 

i. 14.   2,7 

Pol.  —  R»o.  . 

57.7 

-»,i 

-  49,0 

-  9,8 

I . I 4 .  2,0 

Octobre  28.  —  Obs.  L 

\ncelin 

et  J.  Chatklu. 

Pol.  —RI».  . 

7,0 

+6,1 

-  49,0 

-  9,8 

I . 14.  2,8 

P  Bélier 

59.'- 

+>,; 

+  3i,9 

-  9,8 

69.41.14,9 

Nad.S.i9'»3o'" 

•     59,3  +  0,9 

-  9,1 

a  Dragon  I  **.. 

11,5 

+2 , 2 

-i32,7 

-9,8 

2).   8.i3,8 

» 

61,5  +  3,2 

-  9,0 

J*  Baleine 

1,8 

+3,9 

+  5o,7 

-9,8 

81 .59.38,0 

P  Aigle 

8,4  +  3,5 

+  03,2 

-  9,0 

83. 5o. 48,1 

Nad.S.  2"4o"'. 

r)i,r> 

+2 , 3 

-10,0 

2320B  — P.. 

9,0  +  2,4 

-  52,4 

-  9,0 

I .   3 . 55 , 5 

» 

62,7 

+3  -- 

-  9,7 

e  Aigle 

a*  Capricorne 

28,5  +2,4 
.       8,7  +  3,6 

+  68,6 
+106,7 

-  9.0 

-  9,0 

91.   7.24,5 
102. 5 1 .41  »<> 

Octobre 

27.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 

T  Cygne  

59,8  +  2,1 

+     9,1 

-  9,0 

00.  3.57,4 

a  Dauphin 

17,6  +  2,1 

+  37,9 

-  9,0 

74.26.43,4 

Nad.S.22'^40™ 

.    fii,i 

+2,4 

-  9,4 

a  Cygne 

57,5  +  3,7 

+    4,0 

-  9,0 

45.  4-48,3 

» 

'>9,7 

+1,1 

-  9,4 

e  Cygne 

26 ,  i  +  2 , 2 

+  15,8 

-  9,0 

56.24.29,7 

Y  Poissons.. . 

.     11,8 

+2,6 

+  60,5 

-  9,4 

87.16.22,2 

Il  Verseau 

-     37,9  +  3,0 

+  9^>9 

-  9,0 

99.21.57,-7 

•j  Pégase 

■■>«,9 

+2,4 

+  28,5 

-  9,4 

67.   9.14,4 

32  Pet.  Renard 

.     26,9  +  2,3 

+  22,4 

-  9,0 

62.19.37,3 

8213  B» 

1,8 

+2 , 6 

-  4^,^ 

-  9,4 

3.15.   3,8 

61»  Cygne... 

.     55,1   +  2,3 

+  10,8 

-  9,0 

51.44.54,'-* 

Y  Cépliéo  * . . . 

40,9 

+2,5 

-  3i,4 

-  9,4 

12.55.57,4 

61*  Cygne... . 

55,1  +49,9 

+  10,8 

-  9,0 

5i  .45.  6,  5 

(O  Poissons. . 

i '),•>■ 

-3,1 

+  53,6 

-  9,4 

83.41.55,3 

Xad.S.23''io'" 

.     61 ,6+2,6 

-  9,7 

3o  Poissons.. 

34,9 

+4,7 

+  84,6 

-  9,4 

96.34.44,2 

0 

64,4  +  5,4 

-  9,8 

a  Andromède 

0,2 

+2,7 

+  21,6 

-  9,3 

61.28.  8,5 

X  Poissons. . . 

.      12,7  +  3,9 

+  64,8 

-  9,7 

89.18.   '.fc,7 

7  Pégase 

21,6 

+  1 ,6 

+  39,8 

-  9,3 

75.22.49,6 

X  Dragon  I  * . 

.     2i,9  +  2,0 

-ioj,7 

-  9,7 

20.  6.3-2,  S 

4i65  B-P.. 

49î2 

+2,0 

-  54,3 

-  9,3 

1.44.16,9 

8213  B 3  

1,2  +  2,1 

-  45,3 

-  9,7 

3.i5.    3, S 

12  Baleine — 

2,9 

+3,7 

+  78,5 

-  9,3 

94.31.   7,0 

t  Poissons 

4i,5  +  3,0 

+  55,7 

-  9,7 

84.55.26,  :> 

i3  Baleine — 

2,f) 

+2,3 

+  77P 

-  9,3 

94.  9'  7,4 

u)  Poissons . . . 

i5,7  +  3,0 

+  53,4 

-  9,7 

83. 41. 55,  5 

OcTonRK  2 

Ii. 

OCTOBIIK    20. 

OCTOB 

RE  27. 

Octobre  27. 

Octobre  27. 

'  i3      0,00 

3,00 

8 

10  -  8,83 

I  ,fJ5 

'   i3  -0, 

02  2,00 

'  12  +  4,82  I 

.97 

13       fi 

0,00  0,8.3 

^     ()  -  o,oi 

D,S3 

9 

i3  +  o,()5 

2,00 

=    6    0, 

00  0,8 3 

•  11  -12, 4«  1- 

•92 

♦  Il   -  6,00 

1,08 

10 

Il  +  7, ',3 

1,55 

••»  i3  -0, 

02    2,<K) 

9  10  -  8,i5  1 

.68 

Octobre  28. 

*  i3  +  0,06 

i,oo 

11 

12  +11 ,28 

2,63 

*    G    0, 

00  o,83 

■•  i3      0,00  2. 

,00 

•     TO 

+0 , 1  4    2,2'.* 

^  12  +  5,?7 

2,0'i 

12 

0  -  0,01 

0,83 

'    9-8, 

78  1,85 

"     7  +  5,3o  I 

,23 

2    6" 

+0,01  i,3r» 

^   i\  -12,  i<) 

2,88 

«  i3    0, 

00    2,0«) 

^  '=    3  +  7,62  0 

.-Î3 

>  10 

+  N«7  »,»7 

ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.60 


Noms. 


Microm.  Correct.  Dist.  appar. 

Lcct.      20*.        Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 


Octobre  28.  —  Obs.  Lancblin  et  J.  Gbatblu. 


2  Baleine 

P  Cassiopée  * . 

Y  Pégase 

4i65B-I».. 
i-i Baleine... . 

i3  Baleine 

2  Cassiopée  • . 
2P.O.-R7. 
aP.O.-D*. 
•2P.O.-R9. 
Pol.-Rïo.  . 
Pol.~R»»  .  . 
Pol.  -  D  "  .  . 
0  Poissons. . . . 

?  Bélier 

a  Dragon!*»  . 
;^  Baleine .... 

7  Baleine 

Nad.S.2''55'». 


8,0 
53,4 

49,4 
3,0 

4,3 
25,6 

5,9 
10,1 

56,6 

9,8 

9.7 

3,7 
3'2,9 

56,3 

10,0 

0,5 

40,0 

61,7 

64,7 


p 
+  2,6 

+  1 ,6 

+  0,4 

+  1,8 

+  2,9 
+  3,5 

+  i,7 
+10,3 

+  2,3 

+  0,1 
+  6,3 
+  11,0 
+  2,1 
+  2,8 
+  2,0 
+  1,4 

+  2,5 

■^  a,9 
+  2,8 
+  6,0 


■r 

+i34,5  - 

-  10,0  - 
+  39,6  - 

-  54,1  - 
+  78,2  - 
+  77,3  - 

-  7,3- 

-  43,8  - 

-  43,9  - 

-  43,9  - 

-  49,0  - 

-  49,0  - 

-  49,1  - 
+  49,6  - 

■*■  3î,9  - 
-i32,9  - 

H-  5o,7 

+  60,8 


9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,5 
9,5 

9,5 
9,5 
9.6 

9,4 


107.54.  8,9 

3i. 24.31, 3 

75.22.49,6 

1.44.16,9 

94. 3i.  7,3 

94.  9-  7,' 

34.    I.  6,2 

4.17.12,8 

4.17.13,7 

4.17.13,3 

1.14.  2,4 
I. i4-  3, I 
i.i4>  2,2 
81.21.  8,8 
69.41 .16,0 
25.  8.14,5 
81.59.38,3 
87.11.27,3 


Octobre  29.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

Xad.S.i9''3>".  62,6  +3,9                 -  9,4 

»  61,2+2,3  -9,6 

'l.Aigle 28,1  +2,9  +68,7-9,5  91.  7.23,1 

«'Capricorne.  53,5  +4,6  +106,7-9,5  102.49.25,2 

?* Capricorne.  29,7  +2,5  +117, 5  -  9,5  io5.  6.14,1 

yCygne 58,6  +1,0  +    9,1  -9,5  5o.  3.56,7 

:(^pricorne.       3,5  +1,9  +i35,i  -9,5  108.  9.  5,7 

iDauphin....  18,2  +2,8  +  38,0-9,5  74.26.42,8 

'Cygne 54,7  +i,3  +    4,0  -  9,5  45.4-47,4 

sCygne 25, 1  +2,0  +  ij,8  -  9,5  56.24.28,4 

;ji Verseau 37,0  +2,9  +93,1-9,5  99.21.56,5 

i^Pet.Renard.  27,8  +3,5  +  2i,3  -  9,5  61.19.35,1 

HiiCygne 53,5  +0,8  +10,8-9,5  5r.44.53,5 

CCygne 7,9  +1,4  +20,0-9,5  60.11. i5, 8 

7  Cygne 45,  i  +2,0  +10,1-9,5  5i.   1.45^', 9 

iCéphée*  ...  59,4  +5,5  -13,7-9,5  27.50.30,0 

75o4B* 46,0  +2,!  -  4 1,9  -  9,5  3.22.49,1 

Nad.S.23'»5".  60,8  +2,1                  -9,4 

»  62,7  +4,1                  -  9,4 

«^i3B» 59,8  +1,6  -45,4-9,4  3.15.2,8 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      20».        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Octobre  29.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 

p 


39,8 
14,8 
33,0 

59,7 


Y  Céphée  * 

u)  Poissons . . . 
3o  Poissons  . . 
a  Andromède. 

Y  Pégase 21,9 

4i65B— I*. . 

12  Baleine 

i3  Baleine.... 
iP.  0.— R«. 
2P.O.  — D7  . 
2  P.0.~R8. 

Pol.  — R» 

Pol.  -  R  10 . . . 

Pol.— D"... 
Pol.  — R«... 
a  Dragon  P'  . 

67  Baleine 

5*  Baleine 

1 23  Piazzi  II** . 
Nad.  S.  2'*5o™. 


+2,1 

+2,7 
+3,0 

+2,4 

49,0    +2,4 

1,6    +2,6 

2,8    +2,8 

4,0    +8,3 

8,9 
3,3 

4,8 
1,5 
3,0 
3,3 
9,5 
9,0 
59,7 

7,7 
59,8 


61 ,2 


-  3i,3  -  9,4 
+  53,5  -  9,4 
+  84,5  -  9,4 
+  21,6  -  9,3 
^  39,8  -  9,3 

-  54,3  -  9,3 
+  78,4  -  9,3 
+  77,4  -  9,3 

-  43,9  -  9,3 

-  43,9  -  9,3 

-  43,9  -  9,3 
+3,0    -  48,9  -  9,2 

■*-3,7  -  48,9  -  9,2 

+2,0  -  48,9  -  9,2 

+6,0  -  48,9  -  9,2 

+2,6  -132,7-9,2 

+3,5  +86,0-9,2 

+2,5  +50,8-9,1 

+2,9  +  53,8  -  9,1 

+1,3  -  9,3 

+3,1  -  8,9 


+2,7 
+7,4 


12.55.56,7 
83.41 .55,0 

96.34.44,4 
61.28.  8,0 

75.22.48,8 

1.4417,8 
94.31.  6,6 

94.  9.  6,7 
4.17.13,9 
4. 17.12,5 
4.17.14,0 

1.14.    1,7 

i.i4.  1,8 

1.14.  2,1 

1.14.   1,7 

25.  8.i5,6 

96.53.21 ,0 

81.59.38,1 

83.35.48,5 


Octobre  30.  —  Obs.  J.  Chatelu  et  Saïd. 

Xad.S.i9*'4o™.  61,3  +2,2  -9,8 

»  63,5  +4,2  -ro,o  \ 

ôAigle 29,8  +4,1  +68,7-9,9  91.7.-^3,3 

a*  Capricorne.  57,1  +7,5  +106,8  -  9,9  102.49.25,5 

YCygne 57,2  -o,3  +    9,1-9.9  5o.  3.56,2 

p  Capricorne.  5,5  +3,2  +i35,2  -  9,9  108.  9.  6,3 

a  Dauphin 18,1  +2,4  +38,0-9,9  74.26.42,7 

eCygne 27,4  +3,9  +15,8-9,9  56.24.28,5 

fx  Verseau  ...  40,8  +6,4  +  93,0  -  9,9  99.21.56,4 

3-2 Pet. Renard.  25,2  +0,4  +22,4-9,9  62.19.36,5 

61I  Cygne....  53,9  +i,4  +10,8-9,9  51.44.52,9 

Ç  Cygne 8,5  +2,2  +20,0-9,9  6o.ii.i5,2 

<T  Cygne 45,2  +2,3  +  10,1  -9,9  5i.   1.42,3 

7504BI 45,6  +2,5  -44,8-9,9  3.22.^8,1 

p  Verseau 0,8  +3,o  +82,0-9,9  96.   i.  8,6 

Y  Capricorne  .  3o,5  +4,5  +128,8-9,9  107.  7.23,8 

Nad.S.23''3o"'.  62,1  +3,i  -9,7 

»  64,6  +5,7  -  9,6 

a  Andromède.  0,2  +3,3  +  21,5  -  9,6  61.28.  7,8 


Octobre  28. 
*   ♦>  -0,12  1,12 

^   10   +0,10    2,l5 

6  -0,06  1,22 
■  10  -5,53  3,o3 
'  10  -^o,i5  2,27 


Octobre  28. 

•  10  ■*■  6,72  2,75 

*•  10  -i3,2o  2,73 

"  10-9,03  2,65 

"  10  +  0,17  2,38 

•'    6  +  0,07  1,5.3 


Octobre  29. 

*  6  o,co  0.83 
'  i3  -0,01  2,00 
^  i3  +0,01  2,00 

*  6  -0,01  0,83 
^  i3  +0,01  2,00 


Octobre  29. 

®  10  -  6,^9  i,.VJ 

*  i3  -  0,43  2,00 

*  12  +  6,91  2,70 

*  i3  -11,18  2,42 
'•  10  -  f),ot  2,85 


Octobre  29. 

"  i3  0,00  2,00 
'^  i^  +5,07  2,67 
'•»    G  -0,01  0,83 


Octobre  30. 
'  iG  ■»-o,33  3, Go 


_j 


B.70 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lecl.      ao\        Réfr.    decoil.     au  pôle  N. 


Octobre  30.  —  Obs.  J.  Chatelu  ei  Saïd. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      20^        Réfr.    de  coll.     au  pôle  N. 


Octobre  31.  —  Obs.  Lancblin  et  J.  Chatell. 


Y  Pégase.... 

.     20,3 

P 
+2 , 1 

+  39,5 

-  9*6 

0         K           , 
75.22.47,'^ 

a  Dragon  I"  , 

.       9,4 

p 
+2,1 

-l32,7  - 

9,8 

25!   8*.  15', 8 

4i65B      l». 

.     5o,2 

-^4,3 

-  54,0 

-  9)6 

1.44.18,6 

67  Baleine  . . 

.       9,5 

+3,2 

+  85,9  - 

9,8 

96.53.21 ,2 

i'?.  Baleine.. . 

.          2,2 

-.•>.,  4 

+  78,1 

-9,6 

94.31.  6,9 

0  Baleine 

.     i5,8 

+4,7 

+  75,8  - 

9,8 

93.26.15,9 

1 3  Baleine  . . 

.      4,6 

+3,6 

+  77,1 

-  9,6 

94.  9.  7,'^ 

î*  Baleine .... 

59,7 

+  1,2 

+  5o,8  - 

9,8 

81.59.38,6 

A  P.  0.  » 

II  ,0 

+7,6 

-43,7 

-  9,5 

4. 17. 12,3 

123  Piazzi  II". 

.       8,5 

+2,4 

+  53,7  - 

9,8 

83.35.49,0 

Pol.* 

.       3,8 

+4, a 

-  48,8 

-  9,5 

i.i4'   1,1 

Y  Baleine 

40,8 

+2,9 

+  60,9  - 

9,8 

87.11.27,9 

V  Poissons.. . 

.     48,3 

+2,2 

+  56,0 

-  9,5 

85.   i.3i,4 

4(  Bélier 

.     i5,6 

+3,6 

+  23,8  - 

9,8 

63.  9.25,3 

0  Poissons. . . 

.     33,1 

+  i,o 

+  49,3 

-9,5 

81 .21 .  7,7 

s  Bélier 

•     39,1 

+7,8 

+   3l,2  - 

9,8 

69.  3.5i,9 

fi  Bélier 

.     54,4 

+  r  ,6 

+  3i,8 

-  9,5 

69.41.14,4 

a  Baleine  . . . 

.     38,6 

+0,4 

+59,1  - 

9,8 

86.18.26,3 

a  Dragon  1  « . 

.       9,4 

+  1,8 

-i32,3 

-  9,5 

25 .   8 . i 5 , 4 

P  Persée 

8,9 

"^1,7 

+     8,6  - 

9,8 

49.26.   5,6 

0  Baleine.. . . 

•      10,9 

0,0 

+  75,5 

-  9,5 

93.26.15,7 

Nad.  S.3"2o'» 

.     60,7 

+  1,7 

— 

9,8 

;*  Baleine  . . . 

•       0,7 

+2,5 

+  5o,6 

-9,5 

81.59.38,4 

» 

62,4 

+3,3 

- 

9,9 

I  i3  Piazzi  11" 

.       9,3 

-^3,9 

+  53,5 

-9,4 

83.35.48,4 

Y  Baleine  . . . 
/|f  Bélier 

■     39,6 
i3,o 

+2 , 2 
+  1,3 

+  60,7 
+  23,7 

-  9,4 
-9,4 

87. 11.27,5 
63,  9.25,3 

Novesibre  2.  — 

Obs.  Oltramarr 

et  Lancelin. 

3P.0. -P.. 

',3 

+3,5 

-88,7 

-  9,4 

i5.25.4i,2 

Nad.  S.  2o"o™    60,6 

+2,8 

— 

8,5 

z  Bélier 

3>,7 

+  1,1 

+  3i,i 

-  9,4 

69.  3.52,6 

» 

59,4 

+1,8 

— 

8,3 

QL  Baleine 

.     38,1 

+  i,ï 

^  58,9 

-9,4 

86. 18. 25, 7 

a*  Capricorne 

.     5o,8 

+3,9 

+108,4  - 

8,4 

102.49.25,5 

Xad.S.3''"2o"' 

.     60,7 

+2,0 

-  9,4 

f*  Capricorne 

■     '^7,9 

-^3,4 

+119,5  - 

8,4 

io5.  6.14,6 

» 

61,5 

+2 , 7 

-9,5 

T  Cygne 

p  Capricorne  . 

59,3 

2,5 

+2,7 
+4,9 

+    9,2  - 

+137, 4  - 

8,4 
8,4 

5o.   3.57,0 
108.   9.    5,2 

Octobre 

• 

31.  —  Obs.  Lanceli.n  c 

)l  J.   ClIATELU. 

a  Dauphin 

17,1 

+3,4 

+  38,6  - 

8,4 

74.26.42,8 

a  Cygne  

54,4 

+2,3 

+    4,0  - 

8,4 

45.   4.47,' 

Nad.S.v.2»'5o" 

.    61,4 

+2,5 

-9,6 

3  Verseau 

53,1 

+3,4 

+  81,5  - 

8,4 

95.24.    1,3 

» 

63, 0 

■*-3,9 

-9,8 

fx  Verseau  . . . 

34,9 

+3,9 

+  94,6  - 

8,4 

99.21.56,1 

82i3  B»  .... 

1,1 

+2,5 

-  45,4 

-  9,7 

3 . i 5 .  2,9 

61 1  Cygne.. .. 

53,8 

+2,5 

+  11 ,0  - 

8,4 

5i  .44 -53, '2 

Y  Céphée*  — 

40,  i 

+2,8 

-  3i,3 

-  9,7 

12.55.56,4 

;  Cygne 

7,6 

+3,1 

+    20,3    - 

8,4 

60 . I f . I 5 , a 

0)  Poissons . . . 

16,1 

+3,3 

+  53,5 

-  9,7 

83.41.55,6 

(T  Cygne 

44,9 

+3,6 

+    10,2    - 

8,4 

5[.   1.42,3 

A  Baleine  — 

'       9,9 

*3,9 

+i34,8 

-  9,7 

107.54.  9,8 

7504  B  1 

45,0 

+2,2 

-45,6- 

8,4 

3.22.48,4 

P  Cassiopée  ' 

.     52,7 

+  1,8 

-  10,0 

-  9,7 

3i. 24.30, 4 

P  Céphée  »... 

28,6 

+2,0 

-  '-»2,9  - 

8,4 

19.52.54,  \ 

Y  Pégase 

22,2 

+2,0 

+  39,7 

-  9,7 

75.22.49,2 

E  Pégase 

48,8 

+2,8 

+  48,4  - 

8,4 

80.35.24,7 

/H65  B  — I*.. 

48,9 

+2,6 

-5{,3 

-  9,7 

1.45.18,4 

Nad.  S.23"4o™    60,5 

+3,3 

— 

7,9 

ix  Baleine 

3,4 

+a,9 

+  78,4 

-  9,7 

9i.3i.  7,8 

» 

59,0 

+1,6 

- 

8,0 

i3  Baleine — 

4,3 

+2,6 

+  77,4 

-  9,7 

94.  9.  8,0 

a  AndroniCde , 

57,2 

+2,4 

+  21,9  - 

8,0 

61.28.   7,4 

a  Cassiopée* . 

25,1 

+2 , 2 

-     "  3 

-  9,7 

34.   i.  5,0 

Y  Pégase 

19,2 

+1,3 

+  40,2  - 

8,0 

75.22.48,8 

189  Piazzi  0". 

44,6 

+2,6 

+  56,6 

-  9,7 

85.14.27,9 

4i65B~-I3.. 

46,4 

+2,3 

-  55,1  - 

8,0 

1.44.19,7 

Y  Cassiopée  * . 

»9,'^ 

+2,3 

-  n,7 

-  9,7 

29.49.54,8 

a  Cassiopée*. 

23,3 

-^3,4 

-    7,4  - 

8,0 

34.    î.   3»G 

^   X  •  \.  '  •        •  «  •  •  • 

9,3 

+2 , 5 

-  43,9 

-  9,7 

4.17.12,7 

Y  Cassiopée  *. 

18,5 

+4,2 

-  11,9  - 

8,0 

29.49.53,0 

• 

IX  Cassiopée*. 

5i,6 

+  1,2 

-     5,7 

-  9,7 

35.34.34,5 

2  P.O.  • 

7,3 

+2,6 

-  44.5  - 

8,0 

4.17.11  ,3 

0  Cassiopée  ' . 

.54,2 

+3,6 

-  n,3 

-9,8 

3o. 17.28,9 

p  Andromède. 

54,3 

+1,5 

+  14,5  - 

8,0 

54.54.58  ,B 

Pol.  »o 

•^7 

+2,0 

-  49,0 

-9,8 

[.14.    1,1 

Pol.-'..' 

0,7 

+2,0 

-  49,7  - 

7,9 

1.14.  0  ,3 

V  Poissons 

49,8 

+3,3 

+  56,3 

-9,8 

85.    i.3i,9 

V  Poissons — 

44,5 

+  1 ,0 

+  57,0  - 

7,9 

85.  i.3i  ,4 

3  Bélier 

5.5,2 

+2, 1 

+  3i,9 

-9,8 

69.41.14,5 

0  Poissons  . . . 

3i,o 

+4,0 

+  5o,i  - 

7,9 

81.21.    7,c> 

OctOBRE   3 

0. 

Octobre  31. 

OCTOB 

RE  31. 

Octobre  31 . 

N0VE.MBRE  2. 

-  if)  +0,63  4 

,32 

6  +0,0-];  î 

1,07 

«    6  -0, 

o5  1,32 

>»    G  -t 

),o6  1,25 

3  i3 

-0,04  a,o«> 

3  i4  +3,91  3 

,()•. 

6  -0,01   1 

[,3S 

^    10  +0, 

o3  2,i5 

*    6 

-o,o3  o,RH 

*  25  +3,18  f) 

,1.5 

6  -0,09  ] 

1,18 

"    6  -0, 

45  i,.',3 

Novembre  1, 

!^      6 

-o,o3  o,«:^ 

*     (i  +0,4  >  2 

,o3 

*  1 

10  +0,06  : 

J,22 

»    6  -0, 

o4  1,33 

»  i3  -0 

, o3  2 , 00 

«  i3 

-o,o3  2,00 

•^  12  -o,oa  3 

,1'^ 

6  -0,09  i 

t,i8 

••     10      rO, 

o3  2,12 

2    G  -(] 

»,o4  0,83 

•  i3 

-o,o3   2,00 

L 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  —  DISTANCES  POLAIRES. 


B.71 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      ao^        Réfr.     decolL     au  pôle  N. 


NoTembre  2.  —  Obs.  Oltramarb  et  Lancelin. 


p  Bélier. 


+•2,0 


1  Dragon  I*. . 
67  Baleine. . . . 

(*  Baleine 

123  Piazzi  H* , 
Xad.  S.  2^  5o- 


3», 9 

9,6  +3,3 

5,6  +2,6 

58.7  +3,4 
5,3  +2,3 

59.8  +a,7 
61,5  +4,2 


32,3 

i34,4 
87,0 

5i,3 

54,3 


» 


7»9  69.41.13,6 

7,9  25.  8.16,6 

7,9  96.53.20,8 

7,9  81.59.37,9 

7,9  83.35.48,4 
7,8 
8,0 


NoTembre  3.  —  Obs.  Oltramarb  el  J.  Chatelu. 


Xad.  S.  2o'»o"  57 

»  59 

^'Capricorne.  27 

r  Cygne 57 

2  Dauphin i5 

a  Cygne 52 

i  Verseau 53 

a  Verseau  ...  34 

61  >  Cygne.. . .  53 

;  Cygne 6 

7  Cygne 4^ 

:jo'4B» 43 

?  Céphée  * . . .  28 

Y  Capricorne  .  27 

î  Pégase 47 

16  Pégase....  49 

Nad.  S.  23»'4o"  59 

i>  58 

2  Andromède.  57 

7  Pégase 19 

416SB  — I»..  45 

12  Baleine o 

1 3  Baleine...  1 

2  (^ssiopée  ^ .  23 
0  Poissons  .. .  19 
7  Cassiopée  * .  16 
>P.0.« 5 

3  Andromède.  52 
Pol.- 58 

V  Poissons. ...  43 
0  Poissons. ...  29 
2  Dragon  I'..  6 
•i;  Baleine. ...  5 


j7 

+0, 

,6 

+2, 

,8 

■^3, 

.9 

+2, 

.6 

+  1, 

,6 

+  1  , 

.9 

*4, 

,4 

+2, 

,3 

+2, 

,8 

+2, 

,3 

+2, 

,9 

+2, 

,6 

+2, 

,5 

+5, 

n 

+  1 , 

,4 

+2, 

i9 

+3, 

,6 

+  1, 

,0 

+3, 

,1 

+1, 

)9 

+2, 

,0 

+2, 

,4 

+3, 

i9 

■^4, 

,0 

+1, 

,3 

+2, 

,5 

+2, 

,9 

+0, 

,9' 

+0, 

,4 

+1, 

,3 

+2, 

,1 

+1, 

,3 

+2, 

I 
o 

4 

o 

9 
2 

I 

8 

5 

3 

o 

o 

5 

8 

9 
3 

3 

9 
o 

5 

I 

I 

o 

o 

2 

3 
o 

4 

7 
6 

o 

3 

6 


+ii9j3  - 
+  9,2t  - 
+  38,5  - 
+  4,0  - 
+-8i,3  - 

+  94,4  - 
+  11,0  - 

+■  20,3  - 

+  10,2  - 

-  45,5  - 

-  ^2,9  - 
+i3r,o  - 

-^  48,4  - 
+  25,5  - 


+  21,9 
+  40,2 

-  54,9 
+  79,3 
+  78,2 

/  ,*• 

+  52,9 

-  i»,9 

-  44,4 
+  14, 5 

-  49,5 
+  :)6,9 
+  5o,o 
-i34,3 
+  86,8 


8,3 
8,3 

8,3  io5.  6.i4,3 

8,3  5o.  3.56,3 

8,3  74.26.4^,8 

8,3  45.  4.46,6 

8,3  95.24.    1,7 

8,3  99.21.56,5 

8,3  51.44.53,1 

8,3  6o.ii.i5,3 

8,3  5i.    1.4^,4 

8,3  3.22.47,7 

8,3  19.52.54,0 

8,3  107.  7.23,3 

8,3  80.35.24,5 

8,3  64.33.  3,4 
7,4 


:,î 


7,4  61.28.  7,6 

7,4  75.22.49,2 

7,4  1.44.19,2 

7,4  94.31.  8,4 

7,4  94.  9-  7,9 

7,4  34.   I.  4,2 

7,4  82.58.  2,2 

7,4  29.49.53,9 

7,4  4.i7-",2 

7,4  54.55.59,1 

7,4  1.13.59,9 

7,4  85.    1.32,1 

7,4  81.21.  8,6 

7,4  25.  8.17,4 

7,4  96.53.20,8 


Noms. 


Lect. 


Microm. 
20*. 


Correct.    Dist.  app. 
Héfr.     decoll.     aop6IeN. 


Novembre  3.  —  Obs.  Oltramarb  et  J.  Chatelu. 


£*  Baleine. . . . 
123  Piazzi  n*». 
Y  Baleine 

pp.o.— P.. 

Nad.  S.  3»»o". 


p 
+  1,8 


» 


57,2  +1 ,»  +   01,2 

6,6  +2,8  +  54,2 

38,2  +2,6  +  61,4 

57,5  +2,0  -  89,7 

60.4  +3,7 

57.5  +0,8 


7,4  81.59.38,4 

7,4  83.35.49,5 

7,4  87.11.28,4 

7,4  15.25.42,3 

7,4 

7,5 


Novembre  4.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


Xad.S.aS^o" 


41658  —  1». 
12  Baleine.. . 
i3  Baleine... 
a  Cassiopée  > 
189  Piazzi  0^ 

Y  Cassiopée  * 

^     A     •  v/  •  •     «    •    • 

Il  Cassiopée  ^ 
0  Cassiopée  ^ 

Pol.' 

0  Poissons  . . 

p  Bélier 

a  Dragon  I  * . 
{*  Baleine... 
123  Piazzi  H** 

Y  Baleine  . . . 
41  Bélier.... 
e  Bélier... .. 

a  Baleine 

Algol 


5140B  — I». 
Nad.  S.  3" 25" 


59,8 

61,4 
45,8 

59,7 
59,6 

22,1 

40,8 

17,4 
12,5 

49,6 
5o,6 
59,2 

27,9 
52,7 

10,3 

58,1 

5,7 
37,3 

9>3 
3o,7 

36,4 

6,3 

34,3 

59,6 
6f,6 


+2,7 

+4,2 
+2,2 

+3,6 
+2,6 

+1,7 

+2,5 

+4,1 
+8,7 
+  1,6 
+2,8 
+  1 ,0 
+  1 ,0 
+2,6 
+0,4 
+3,0 
+3, 1 
+3,5 
+0,5 

+2,5 
+2,3 

+1,6 
+  1,9 

+2,3 

+4,5 


-  55,1  - 

+  79,7  - 
+  78,7  - 

-  7,5- 
+  57,6  - 

-  11,9  - 

-  44,7  - 

-  5,8  - 

-  I I ,5  - 

-  49,9  - 
+  5o,4  - 
+  32,5  - 
-i35,2  - 
+  5i,6  - 
+  54,6  - 
+  61,9  - 
+  24,2  - 
+  3i,7  - 
+  60, I  - 

+    8,7-7 

-  56,8  - 


7,8 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
/,9 

7,9 

-  8,0 

-  7,8 


1 . 44 . 20 
94 . 3 1 .  6 

94.  9.  6 

34 .    I  •  5 

85 . 1 4  •  '^7 
29.49.53 

4. 17.10 
35.34.33 
3o. 17.26 

1. 13.59 
81.21.  8 
69.41 >i3 
25.  8.18 
81.59.37 
83.35.48 
87 , I 1 . 26 
63.  9.2.4 
69.  3.5 I 
86. 18.25 
49.26.  4 

2.22.33 


2 
5 

5 
8 
I 

4 


9 
() 

I 

9 
2 

9 
2 

() 

4 
3 

2 

9 
o 


Novembre  5.  —  Obs.  Oltramarb  et  Lancelin. 


Nad .  S .  23''4a'"  59 ,  o  +2 ,  i 

»  60 , 8  +4 , o 

Y  Pégase 20,4  +3,3    +40,8 

Pol.  ' 1,9  +3,7    -  5o,2 


"  6 

-  6 

7,6    75.22.49,3 

7,6       1.13.59,0 


NOVKMBRE  2. 

'    6  -o,oi  0,83 

Novembre  3. 

'  i3  -0,01  a, 00 
-    <)  -0,10  0,83 


Novembre  3. 

^  i3  -0,01  2,00 

*  6    0,00  0,83 

*  6    0,00  0,83 

*  i3  -0,02  2,00 

*  i3  +1 ,00  2,00 


Novembre  3. 

•  6    0,00  o, 83 

•  6  -0,07  0,83 

NOYEMOnE  4. 
'    10    +0,25    2,'|2 


Novembre  4. 

6  +o,o3  I ,38 
6  +0,64  1 ,20 
10  +0,20  :>,33 
6  0,00  1,32 
6-0,11   1,12 


Novembre  4. 

*  10  -0,01  1 ,9.5 
"  10  +1, 16  I ,9a 


10  -0,11  I 


,  / 1 


Novembre  5. 
'  i3    0,00  2,00 


B.7a 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lecl.      20^        Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Novembre  10.  —  Obs.  Langelin  et  J.  Chatelu. 


Nad.  S.  2o»'3o" 

fjL  Verseau  . . . 
(î  I  *  Cygne. . . . 
6i«  Cygne. . . . 

;  Cygne  

j  Cygne  

a  Céphée  * . . . 

7304  B  * 

?  Céphée  »... 
Y  Capricorne  . 

£  Pégase  

Nad.  S.  21  "55'" 

a 
Nad.S.  aS^So™ 

/|i65B  — I*.. 
1 2  Baleine. . . . 

ri  Baleine 

:aP.O.— R*. 
x  P.O.~-D«. 
2  P.O.— R^ 

Pol.  — R8 

Pol.  — D'. ... 
Pol.  —  Rïo... 
0  Poissons  . . . 

a  Bélier 

a  Dragon  P  •  '. 
67  Baleine — 
Nad.  S.  3»» 20™ 


62,6 

64,6 

41,4 
i4,o 

i4,o 
10,7 

47, "> 

47,3 
3i,  I 
3o,o 
53/2 
63,8 
<'^2 , 9 
64,  o 

r>4,5 

48,7 
3,7 
5,4 

6,2 

14,3 

59,9 

5,3 

33,7 

55,9 

8,2 

10,7 
63,5 
62,6 


p 
+  1,8 

+  3,9 

+  5,3  +  93^9 

+19,6  +  10,9 

+  7,2  +  ïo,9 

+2,1  +  20,2 

+2,4  +  10,2 

+  3,8  -  i3,9 

+  2,5  -  45,4 

+1,8  -  22,8 

+3,4  +i3o,5 

+  3, I  +  48,2 
-^  a, 9 
+  1,8 
+  3,7 

+   4,2 

+  3,8  -  54,7 

+  1,8  +  79,0 

+  îi,8  +  77,9 

+11,0  -  44,1 

+  1,9  -  44,1 

-  0,6  -  44,2 

+  6,2  -  49,3 

+  1,4  -  49,3 

+  1,6  -  49,3 

+  ï,9  +  49,8 

+1,8  +  32, I 

+2,3  -i33,6 

+2,4  +  86,5 

+  3,0 

+  «,9 


-11,5 

-11,4 
-11,5 
-11,5 
-11,5 
-Il  ,6 
-11,6 
-11,6 
-1 1,6 
-II  ,6 
-11,6 

-u,7 
-11,6 

-II 


99.21.57,3 
5i. 44*53, 4 
51.45.  5,8 
60. I I. 16,0 
5i.  1.49,8 
27.50.29,6 
3.22.47,6 
19.52.54,0 
107.  7.24,3 
80.35.25,3 


1 1 ,0 
-Il  ,0 
1 1,0 
11,0 
-11,0 
-11,1 
-II, I 
-ii,i 
-II, I 
-II, I 
-II, I 
-II, I 

-11,2 
-11,2 
-11,2 
-11,2 

-11,4 


1.44 
94.31 

94.  9 
4.17 
4.17 
4.17 
I .  i3 
I .  i3 
1. 13 

81.21 

69.41 
25.  8 
96.53 


.21,7 

.  8,4 
.  8,3 
.  8,7 
.  8,6 
.  8,9 
.57,4 

•57,4 
.56,8 

•  9,'^ 
.14,2 

.19,5 

.  22 , 3 


Novembre  11.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 
Nad.  S.  ©"o™.     62,3  +  1,5 


»,          .  64,8 

1 2  Baleine  ...  5,2 

1 3  Baleine  ...  5,2 
a  Cassiopée  *  .  25,4 

[i  Baleine 39,3 

0  Poissons  . . .  24 , 2 

Y  Cassiopée*.  18,8 

2P.O.» 8,3 

£  Poissons  ...  45,0 

|x  Cassiopée  * .  53 , 2 


-I  I  ,D 

-11,6 
+  78,7  -11,5 
+  77,7  -11,5 

-  7,4  -11,5 
+139,8  -I 1,5 
+  52,5  -11,5 

-  1 1,8  -11,5 

-  44,1  -11,5 
+  52,0  -11,5 

+2,9    -     5.8  -Il ,5 


+  3,9 

+   3,2 

+  2,2 
+  3,3 
+  3,3 

+    2,3 

3,4 
4,0 


+ 


+  2,4 


9l-3i.  7,7 
94.  9-  7,9 
34 .  1 .  2 , 2 
108.32.43,1 
82.58.  1,8 
29.49.51,3 

4.17.   7,9 
82 . 39 . 22 , 2 

3 J. 34 . 32, 3 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


20*. 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Novembre  11.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Chatelu. 


P  Andromède.  58,4 

Pol.  • 10,0 

T]  Poissons ...  12,2 

V  Poissons  ...  5o,7 
0  Poissons...  35,7 

P  Bélier 56,7 

a  Dragon  I  «. .  8,9 

67  Baleine.. . .  12,4 

0  Baleine 14,9 

{*  Baleine. ...  1,4 

123  Piazzi  IP.  9,7 

Y  Baleine 4^,5 

4i  Bélier 14,2 

pP.O.  — n..  57,8 

a  Baleine ^i  ,1 

Algol 8,2 

8  Bélier a, 6 

5i4oB  — 1«..  35,4 

yP.O.  — 1»..  36,5 

Nad.  S.  3»» 35'"  63, 1 

»  65, 1 


r  wr 

+  2,8  +  14,4  - 

+n,9  -  49,3  - 

+  3,6  +  39,7  - 

+  2,4  +  56,6  - 

+  3,8  +  49,8  - 

+2,5  +    32, I    - 

+  3,5  -i33,4  - 

+  3,8  +  86,4  - 

+1,5  +  76 , 2  - 

+1,5  +  5i ,0  - 

+  2, i  +  54,0  - 

+3,5  +  61 ,2  - 

+2,2  +  23,9  - 

+    2,2  -    89,4    - 

+  1,6  +  59,4  - 

+  1,6  +     8,6  - 

+  2,4  +  33,5  - 

+2,6  -  56,2  - 

+  1.4  -  98,0  - 
+  2,6 
+  4, a 


,5 
,5 
,4 
,4 
,4 

,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 


5 


54.54.58,0 
i.i3.56,5 
75.10.35,8 
85.  1.32,2 
81.21.  9,0 
69.41.14,1' 
25.  8.19,9 
96.53.22,2 
93.26. 16,9 
81.59.38,7 

83.35.49, I 
87. 11.27,0 
63.  9.23,9 
i5.25.45,7 
86.18.26,5 

49.26.  3;2 
70.39.21,7 

2 .22.35,4 

17.48. i4,« 


Novembre  12.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 
Nad.S.2oMo* 


.m 


|JL  Verseau  . . . 
32PetitRenard 

61*  Cygne 

î  Cygne 

ff  Cygne  

7504  B» 

p  Céphée  »... 

t  Pégase 

16  Pégase 

a  Verseau  .  . . 
Ç  Céphée».... 
Nad.  S.  22''25'" 

» 
Nad.  S.  o»»  25'". 

» 
OL  Cassiopée  * . 

p  Baleine 

0  Poissons 

Y  Cassiopée  ». . 


0) ,  7 
64,3 
41,8 
3i,i 
56,2 

9,6 

47,0 
47,4 
32,4 

53,7 
53,8 
58,7 
12,6 
64,5 
65,5 
65,5 
63,1 

24,1 
41,8 
•M, 8 
18,1 


+4,1 
+2,9 
-^4,3 

+3,9 
+  1,2 

+  1 ,0 

+  »,7 
+2,0 

+2,8 

+2,5 
+2,T 

+3,8 
+4,2 

+2,9 

+4,0 

+4,2 
+2,0 

+2,3 

+4,0 
+2 , 2 


+  93,0  - 
+  22,4  - 
+  10,8  - 
+  20,0  - 
+  10,1  - 

-  44,9  - 

-  22,6  - 

+   25, I    - 

+  68,2  - 

-  9,1  - 


+2 


,/ 


-  7,3  - 
+i38,6  - 

+    52,0   - 

-  Il 


,/ 


2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 

2,1 

1,8 

',9 

1,9 

»,9 
1,8 


99.2I.D7,2 

62. 19.36,6 
5 1.44 -53 ,2 

60. I I . i5,4 
5i.  i.42,(> 
3.22.47,C> 
19.52.53,7" 
80.35.25,3 
64.33.  3,4 
90.48.49,7 
32. 17.46,0 


1,8 


34.   I- 

108.32.43,  4 

82.58.    i,Q 

29.49-51  ,  I 


Novembre  10. 

'  ^)  +  0 ,  67  1 , 1 8 
-  10  -♦■  0,90  2,08 
•*    6  -  o ,  1 7  1 ,  o3 

*  10  +  0,36  2, or) 

*  10  -10, oG  2.  \-j 


'  Novembre  10. 

•  10      0,00  2,00 
"*  jo  +  6,89  2,85 

•  10  -I I ,68  2,53 

•  10  -  0, 10  2,78 
'•  10  +  5,20  2,10 


Novembre  10. 
'«    6  -  0,19  0,97 

Novembre  11. 

'    6    0,00  0,83 
-    6  +0,01  0,83 


Novembre  U. 

^  i3  +0,01  2,00 

*  5  -0,07  0,67 
'  i3  -0,01  2,00 

*  6    0,00  0,83 
■"  6  -0,01  0,83 


Novembre  11. 

•  i3  +0,01  2,00 

•  6  -o,o3  0,83 


Novembre  12. 

*  i3    0,00  2,00 

*  6    0,00  o,83 

*  6    0,00  o,H3 

*  6  -0,33  o,K3 

*  6    0,00  o,H3 


ÉTOILES  FONDAMENTALES, 

Microm.  Correct.  Disl.  app. 

Noms.  Lecl.  lo'.  Réfr,     decoll.  aupÙleN. 

Konmbre  13.  —  Obs.  Oi.TRAii.tnE  et  Lancelin. 

iP.O.' eU  +a%  -  41';  -n'a  4°i7'    8',o 

^\ndmmÉde.  5;,;  +2,0  *  14, 3  -11,8  54.54.'>7,6 

M.' 59,6  -^1,9  -  48,8  -11,8  T.iî.56,3 

■.Poissons.,..  5a, I  +3,o  +56, 0-11,8  85.   i.Sa.a 

oPoissons..-.  34,7  *i,o  *  49,3  -ir,8  81.21.9,0 

SMer 56,5  -'/.S  *  31,7-11,7  69.41.13,6 

jDragonl»..  6,3  ■<-ii,t)  -i3i,o  -11,7  a5.  H.ai.i 

i;:BaIeine 12,0  +2,4  +  85,4  -ii,7  96.53.22,2 

î'toleine.,..  2,9  +2,1  +50,4-11,7  81.59.38,7 

ii3PiaHtlI".  11,5  +2,9  +  5ï,3  -11,7  83.35. i9,2 

■/Baleine 43,4  +3,i  +  60, 5  -11,6  87.11.28,1 

jiWlier 16,7  +4,1  +a3,6-ii,6  63.9.23,9 

ilP.O.  — 1  '.  57,3  +2,8  -  89,0  -11,6  i5.îiS.45,6 

iteleine 43,5  +2,8  +  58,7  -u,6  86.18.26,7 

iBélicr 4, a  -^3,1  +  33, 1  -11,6  70.39.21,9 

lijoB— l'"..  35.1  +3,2  -  55,5-11,6  2.21.36,0 

iO^.S.3"35-.  65,4  ■'4.6                 -11, 5 

.  62,6  +1,7                 -11,6 

Korembre  13.  —  Obs.  L*>-<:elin  et  J.  Chatelu. 

ad.S.aoSu"'  67,3  +4,4                   -i3,6 

64,0  +1,0  -.3,7 

'Cygne 10,5  +1,5  +  10,7 -i3,7  5i.45.  5,6 

Cygne ■■i,4  +1,4  ■•■19,7-13,7  60.11. i5, 9 

C>*ne (9,6  +2,6  +    9,9 -'3,7  5i.   1.4a, 5 

o4B' 47,4  *",9  -44,»-i3,7  3.22.47." 

Céphée'...  32,4  ■^s.o  -22,3-13,7  19.52.53,6 

Capricorne.  35,8  +3,2  +137,1-13,7107.7.24,8 

'égase 56,4  +3,0  +46,9-13,7  8o.3à.aS,2 

Pégase 56,0  +2,2  *  ■24,7-13,7  64.33.3,9 

l'erseau 1,7  +3,5  +67,1-13,7  9<..48.5o,4 

::éphée' 11,5  +2,1  -    8,9 -i3, 7  32  17-45,9 

liCarr.*..  57,3  +1,4  -42,7-13,7      4.aî.58,t, 

i(l.S.îa''35".  69,1  +6,1                  -i3,8 

•)  66,6  +3,6                 -i3,6 

id.S.o'o-"..  67,8  +5,6                 -ia,9 

.  63.8  +1,7                 -13,8 

Baleine 9,9  +2,7  +75,8-12,9  94.9. 

ilissiopôe*..  24,9  +1,9  -    7,2  -12,9  34.   1, 

gPiazziO".  5o,3  +3,6  +55,4-12,9  83.14. 

i:as8iopce*.  i;,6  +i,3  -  11, 5  -12,9  29.49. 

P.O." 6,5  +2,4  -  43,0 -i'i,9      4.17. 

Cassiopée».  53, o  *a,o  -     5,6  -12,9  35.34. 

NOVEHBRI    13.  NUVEMBHE 


Observations  de  Pnrix,  i 


DISTANCES  POLAIRES. 


B.73 


Correct.   Disl.  app. 
Réfr.    decoll.     aup<k]e\. 


-  Obs.  Lamcblin  el  J.  Chatelu. 


ÈCassiopée'. . 


59,7 


Pol.'i 

0  Poissons  .. .  37,8 

p  Bélier 58,4 

a  Dragon  I".-  5, a 

0  Baleine ao,8 

S»  Baleine....  6,5 

123  Piazzi  11".  i3,8 

■f  Baleine  ....  46, li 

41  Bélier ifi,5 

pP.O.-P 


5i4oB-l".. 
i  Dragon)  ■*.. 

Nail.S.4''5".. 


-48,0  -12 
+  55,1  -12 
+  48,4  -15 
+  3i,a  ~ij 

-129,8    -!■) 

+  74 ,0  - 
*  49,6  - 


47,3 
38,2 


1,6      +    23,2    - 

-1,6    -  8G,8  - 
3,5     -  57,6  - 


i,9  93.26.17,8 
1.59.39,4 
1,8  83.35.5o,<i 
1,8  87.ii.^.o,<i 
1,8    03.  g.af,!^ 

L,8    86.18.27,3 


Norembre  20-  —  Obs.  Olthahahe  et  J.  Chateli. 

63,7     +3,9 


Nod.S. 


0  Cygne 

75oi  B' 

p  Céphôo  >  - .  - 

t  Pégase 

16  Pégase 

a  Verseau  — 
i;  Céphée  '. . . . 
Nad.S.i''o'".. 


3.22.40,9 
19.52.53,0 
80.35.25,9 
64.33.  4,'. 
go.48.5o,8 
32.17.46,7 


-  Obs.  Olthamabe  et  Lasceun. 


Nail.S.23''io'"    60,7 


7  Pégase 

21,5        *X,2       +    40,4    -10,2       75.22.-i8,4 

•8,7 

4i65B  — 1'.. 

41,0    +3,3    -  5'.,!  -10,1       1-44.25,1 

12  Baleine... 

3,0    +2,7    +  79,7  -10,1     9i.3i.  8,4 

28,2 

13  Baleine... 

5,3     +4,0    *  78,7  -10,1     94.  9-  8,5 

5  1,2 

aCaBsiopéeV. 

>,«,!     +3,4     -     7,5  -10,1     34.    ,.   0,2 

7,7 

^  Baleine 

39,2    +4,9    +iii,6  -10,1  108. 32. 44-7 

3',9 

5  Poissons  .  . . 

.3,3    +3,3    +  53,2  -10,0    82.58.  -.4,1 

13. 

ISOVBUDRB  13 

Novembre  20.            Novembre  21. 

B.74 


GRAND  INSTRUMExNÏ  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Micro  m. 


Noms. 


Lee  t. 


20*. 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


Noyembre  21.  —  Obs.  Oltramarb  et  LanceliiN. 


Y  Cassiopée  '. 
9  P  O  * 

|JL  Cassiopée  *. 
p  Andromède. 

Pol.« 

T,  Poissons  . . . 

V  Poissons  . . . 
0  Poissons  .  . . 
P  Bélier 


a  Dragon  P  . . 
67  Baleine — 

î*  Baleine 

123  Piazzi  II'' . 

Y  Baleine 

41  Bélier 

pp.o.-i».. 

a  Baleine 

Algol 

0  Bélier 

5i4o  B  — 1».  . 
^P.O.— 110.. 

£  Éridan 

0  Éridan 

ÇP.O.— P».. 

X  Taureau 

Nad.S.4*'25'". 


14, 1 
3,3 

49  >o 

48,0 

3i,4 

53,6 

3,8 

1,4 

9,5 

41,3 

l^4 

d3,j 

39,8 

6,1 

«,4 

3o,4 
33,4 
39,5 
56,7 
50,0 
1 1 ,0 
63,0 
60,8 


+'2,2 

+3,4 

+2 , 2 
+  1,2 

^3,4 

+  ï,7 

+2,2 
+2,7 
+2,8 
+3,8 
+3,8 
+3,8 

+  1,7 
+2,2 

+2, 1 

+2 , 6 

+3,6 

+2,3 

+3,3 
+3,5 

+3,5 
+2,7 
+2,4 
+4,1 

+  ï,9 


-  n,9  -10,0 

-  44,7  >io,o 

-  5,8  -10,0 
+  i4,6  -10,0 

-  49,9  -io,o 
+  40,2  -10,0 
+  57,3  -10,0 
+  5o,4  -  9,9 
+  3i,8  -  9,9 


^9-49-49,2 
4.17.  4,7 
35.34.30,2 
54.54.56,5 
I .  i3.53,3 
75.10.35,3 
85.  1.32,4 
81.21.  9,0 
69  4 1  •  l '^ ,  5 
25.  8.24,6 


-i35,i  -  9,9 
+  87,4  -  9,9  9^-53. '23,1 
■*  ji  ,6  -  9,8  81 .59.38,5 
+  54,6  -  9,8 

•*■  fi», 9  -  9,8 
+  24,1  -  9,8 

-  91,0  -  9,7 
+  60,0  -  9,7 

+     8,7  -  9,7 
+  33,8  -  9,7 

-  56,8  -  9,7 


83.35.49,4 
87.11. 28 , 4 
63.  9.23,3 

i5.25.49,9 
86.18.26,6 

49.26.  2,0 

70 . 39 . 2 I , 3 

2.22.39.0 

17.48.19,2 

+  97,8  -  9,7  99-48.  3,o 
+  99'0  -  9,6  100,  6.21,6 
~  79,4  -  9,6  11.53.36,3 
+  44,5  -  9,6    77.47.4-^,1 

-  9,5 

-  9,5 


-  99,0  -  9,7 


Novembre  22.  —  Obs.  L\ncelin  et  J.  Ciiatklu. 


Nad.S.2i"io"  63,2 

»  61,3 

P  Cépliée  *.. . .  28,0 

Y  Capricorne..  26,4 

e  Pégase 5o,9 

16  Pégase 5i  ,6 

a  Verseau.. . .  55,6 

ÇCéphéeî....  0^4 

fl  Verseau 7,9 

Y  Verseau 1 ,0 

344»  Carr.  '. .  54, i 

T^  Verseau 34,8 

Ç  Pégase 21,3 

>.  Verseau 59,7 


+4,4 

+2,5 

+  1,9 
+2 , 4 

+2,7 

+3,3 

+4,0 

+  1,3 

+2,6 

+3,0 

+  1,8 

+3,7 

+2 


,  / 


-  23,  I 
+l32,2 

+  i8,8 
+  25,7 
+  69,8 

-  9,' 

+  9», 7 
+  72,6 

-  44,4 

+  69,  ) 

+  I.  ,^ 
+  91,2 


9,4 
9,4 
9,4 
9,4 

9,4 
9,4 
9,1 
9,4 
9,4 

9,4 
9,4 
9,4 
9,4 
9'4 


19.52 
107.  7 
80.3  ) 
64.33 
90.48 
32. 17 
98.17 
91.54 
4.^3 
90.38 

79-4i 
98.   7 


.52,8 
.25,6 
.  26 , 2 
.  3,8 
.  5 1 ,  o 

.45,5 

.  '?A) ,  2 
.  0,0 
•57,8 
.3o,  I 
.54,8 

•'7,5 


Noms. 


Microm.  Correct.    Disl.  app. 

Lect.      2o^       Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


Noyembre  22.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatblu. 


Nad.S.23"o"'. 


m 


61  ,0 
60,0 
60,0 
62,9 
20,7 

54,9 

i5,5 
32,0 
54,0 

3,2 

0,4 

7,9 

34,9 
18,7 

5i,9 
61,8 

w  60,5 

»  61,5 

Novembre  25. 


0 
Nad.S.o^io 

Pol.  ~  R*  . . 
Pol.  —  D* .  . 
Pol.  —  R« . . 
0  Poissons . 
P  Bélier. . . . 
a  Dragon  1  " 
67  Baleine.. 
$*  Baleine . . 
a  Persée  * . . 
{  Taureau.. 
0  Persée».. 
Ç  Persée . . . 
Nad.S.4''i5 


m 


Nad.S.2i''3o'" 


a  Verseau.. 
ÇCéphée».. 
0  Verseau . . 
Y  Verseau . . 
3441  Carr.  2 
ï)  Verseau.. 
Ç  Pégase . . . 
X  Verseau. . 
p  Pégase... 
Nad.S.23"iV". 


» 


Nad.S.  i^o™.. 


» 


Pol.» 

V  Poissons.   . . 

P  Bélier 

67  Baleine 

Ç*  Baleine. .. . 
123  Piazzi  11»*  . 

Y  Baleine 

4i  Bélier 

P  P.  O.-P., 


56,2 
5-  2 
5o,6 

2,5 

3,5 
57,0 

49,7 

'^'9,9 
i5,4 

55, 1 
45,1 
56,6 

^  /  1  / 
57,3 

57,2 

5o,8 
44,6 

49,'^ 
5,8 


J 


/  ) 


3,4 

33,3 

5,8 

47,7 


p 

+2 , 3 

+1,4 
+  1,1 
+4,0 

+9,3 
+  »,9 
+9,3 

+3,3 

+3,6 
+2,6 
+  1,8 
+3,5 
+2,1 

+1,9 
+0,6 

+0,8 

+3,2 

+  1,) 
+2,6 


+  1,4 

+2,5 

+3,6 
+  1 ,6 

+2,5 

+3,0 
+  i,'i 

+2,5 

+  1,4 

+2,5 

+3,7 

+  1,7 
+3,1 

+2,6 

+2,4 
+2,0 
+3, 1 

+2,5 
+3,2 

+4,8 
+2 , 3 
+  1 ,6 

+  ',i 


+  1  j'i 


-  49,8 

-  49,9 

-  49,9 
+  5o,4 
+  32,5 
-i35, 1 
+  87,5 
+  5i,7 

-  0,7 
+  49,4 
+  1,4 
+  18,6 


70,2 

9,3 

9*^ ,  ^' 
73,0 

44,7 
69,9 
47,6 

91,7 
i3,3 


-  5o,5 

+  58, o 
+  32,9 
+  88,6 
+  52,3 

+  55,4 

+  62,8 
+  24,5 

-  9», 7 


9,4 
9,3 
9,6 
9,5 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

9,6 
9,3 
9,8 
9,6 


-  '^4 

-  5,4 

-  5,4 

-  5,4 

-  5,4 

-  3,3 

-  5,5 

-  0,3 

-  5,5 

-  5,6 

-  5,3 

-  D,3 

-5,5 
~  5,4 

-  5,3 

-  5,3 

-5,2 

-  5,2 

-  5,1 

-  5,1 

-  5,0 

-  5,0 


I , i3.52,8 
I . 1 3 . 52 , 7 
I . i3.53, I 
81.21.  8,3 
69.41.1:2,6 
25.  8.24,9 
96 . 53 . 22 , 2 
81.59.38,2 
40.29.54,9 
80.37.1 I ,2 
42.3a.  9,3 
58 . 24 . 59 , 2 


90.48.50,9 
32. 17.45,5 

98.17,26,4 

91.54.  0,5 
4.23.57,3 
9o.38.3o,2 
79.41.54,5 
98.  7.17,5 
62 . 27 . 58  , 6 


I .  i3.5'i,*.i 
85.  1.33,0 
69 . 4 1 . 1  3  ,  % 

96.53.24  )^*> 
81.59  39,3 

83.35..5o  ,'3 
87.ii.!>.8,3 
63.  9.  "2. 3  ,•>, 
i5 . 2 ) .  5o  , S 


Novembre  2t. 

'  6    0,00  o,S3 

*  i3  -0,02  2,00 

^  6  -0,03  o,8.J 

'  i3  -0,02  2,00 

^  6    o,<)(>  o,S.J 


iNoVEMBRE  îl. 

•  6    0,00  o,K3 

*  i3  -o,o'i  i,oo 
»«  f)  -0,01  0,8.5 
"     ii     0,00  OjS.'i 


Novembre  '2?. 

'  6  -  0,06  1,18 

'  6-0,12  i,oH 

^  10  +  o ,  ofj  2 , 1 3 

*  10-12,45  2,70 

^  10  +  0,16  2,33 


Novembre  22. 

*  7  +6,75  1,68 
^  6  +0 , I 6  I , 65 
"  6  +0 ,  08  1 ,  53 

•  6  +0, 1 4  I y^'i 


Novembre  25. 


1 


10  -0,10  I  ,  1  > 


•  10  -0,12   1  ,  -^s 
^  10  +0,04  a  ^oii 

*  6  -0,06   1  ,  1  - > 


1 


ÉTOILES  FOxND AMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


B.75 


Microni. 


Correct.    Dist.  app. 


Noms. 


Lect.      30^       Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


|fo?em])r6  25.  — 

2  Baleine 36,  o 

0  Bélier 5),o 

5i4oB-I»..  •j!6,5 

aPcrsée» —  2,9 

iDragODP..  9.8,3 

sEridan.....  33,3 

oPersée*....  ij,?. 

;Persée 48,) 

yi  Éridan 58,8 

1235  B» 36,3 

0- Éridaa 9,4 

Y  Taureau —  24 /> 

Xad.S.4''35".  58,4 

»  55,4 


Ob8.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


p 
+3,5 

+2,3 

+3,3 

+•2,3 
+2,3 

+  1,9 
+3,0 

+2,8 

+2 ,2 

+2,6 

+  1,2 

+4,5 

+  1,4 


+  60,9 
+  34,3 

-  >7,6 

-  0,7 
-182,9 

+  99, i 


i/J 


+  18,9 
+117,0 

-  43,0 

+  92,3 

+    4o,2 


-  ^o 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,8 

-  4,8 

-  4,8 

-  4,7 

-  4,7 

-  4,7 

-  4,6 

-  4,6 

-  4,7 


86.18.27,5 

70 . 39 . 2 I , 6 

2 . 22 . 39 , 8 

40.29.54,7 
30.40.42,8 

99.48.  4,3 

42.32.  9,1 

58.24.58,9 

io3.47'47,'Ji 

4.42.43,9 

97.48.33,0 

74.36.57,8 


NoTembre  26. 

Xad.S.2i'»3o".  55 

»  57 

16  Pégase 46 

2  Verseau 48 

ï  Céphée  * . . .  3 

0  Verseau ....  i 

7  Verseau 56 

3^4 1  Carr.  *. .  5o 

r,  Verseau ....  27 

^Pégase i4 

À  Verseau ....  53 

0  Verseau....  4) 

aGr.Oursel'.  3o 

Nad.S.23'*i5'".  57 

»  ')  ) 

Xad.S.o»'45'".  56 

»  57 

Pol.* 5o 

y  Poissons. ...  ^'). 

0  Poissons  .  . .  25 
?  Bélier 48 

1  Dragon  I  ' . .  2 
67  Baleine ...  3 
ï*  Baleine ....  54 

4i  Bélier 6 

fiP.O.— I«  ..  5o 

5  Persée 1 5 

.Nad.S.3''55™.  57 


—  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiatblu. 


+1,1 
+3,0 
+3,1 

+2,8 

+4,3 
+2,2 
+2,6 


+2,2 


+3,6 

+1,4 
+2,8 

+  1,9 
+1,8 

+3,7 

+2,3 

+2,7 

7  +•'',3 
5  +3,1 

+4,3 
+2,8 
+3,1 


+  26,3  - 
+  71,5  - 

-  9,5  - 

+  93,9  - 
+  74,3 

-  4>,5 

+  71,1 
+  48,5 

+  93,4 
+i3i,o 

- I 56 , 2 


+3,5 


+2,9 
+2,6 

+3,4 


-  5o,9 
+  58,5 
+  5i,5 
+  33,2 
-i38,3 
+  89,5 
+  52,8 

+  24,7 

-  92,4 

+   >,3 


),2 
^,2 
5,2 

-  5,1 

-  5,0 

-  5,0 

-  >,o 

-  5,0 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,7 

-  4,8 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,9 

-  4,8 

-  4,8 

-  4,8 

-  4,8 

-  4,8 


64.33.  3,7 
90.48,50,8 
32. 17.45,4 
98. 17.25,8 
91.54.  0,0 
4.23.57,4 

90.38.29,5 
79.41.54,2 
98.  7.16,6 

106. 21  .47,'^ 
27.42.12,6 


I .  i3 

85.  I 
81.21 

69.41 
25.  8 
96.53 
81.59 
63.  9 
i5.25 
42.32 


.5i,4 
.32,4 
.  8,7 
.12,9 
.25,6 
.23,4 
.38,4 
.22,6 
.  5o ,  5 
.   8,0 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.  '  20*.        Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


Décembre  i.  —  Ods.  Oltrahare  et  J.  Chatelu. 


[3 


Nad.S.22''o'n 

» 
Pol.« 

Xad.S.i^So™ 

» 
{J  Bélier .... 
a  Dragon  I'. 
67  Baleine. . . 
J*  Baleine. . . 
123  Piazzill" 

Y  Baleine 
4i  Bélier 

pp.o.— 

Algol . . . 
a  Bélier. 
5i4o  B  — 1*. 
a  Persée». . . 
Y*P.O.— 1«. 

e  Éridan 

8  Persée ' . . . 
T,  Taureau.. . 
ÇP.O.  I».... 
X  Taureau .  . 
1235  B».  ... 
0*  Éridan  .  . . 

Y  Taureau.. . 
e  Taureau . . . 
Aldébaran . . . 
53  Éridan . . . 

ir*  Orion 

Nad.S.SV". 


u 


61  ,2 
59,4 

5i,  I 
60, 1 
62,0 
53,2 
55,6 
10,3 

0,7 

9,7 
41,6 

11,4 
46,0 

^,7 
58,6 

23,9 

4,7 
26,4 
38,7 

«7,9 
u,4 
49,3 
10,4 
36,2 
l5,3 
3o,5 

i3,7 

7,6 

18,6 

10,8 

59,7 
61,7 


+2 
+  1 
+3 
+  1 
+3 
+2 
+  1 
+1 
+2 
+3 
+3 
+3 
+0 
+0 
+1 
+  1 
+1 
+2 
+0 
+2 
+2 
+2 
+  1 
+2 
+  1 
+2 
+2 
o 
+2 
+2 
+2 
+3 


7 
o 

o 

9 

7 
4 

9 
8 

2 

4 
3 

9 
8 

8 
I 
8 

9 

mm 

/ 

8 

7 

7 
3 

I 

o 
o 
I 
3 
o 

7 


-  48,9  - 


+  3i 

-l32 

+  85 
+  5o 
+  53 
+  60 

+   23 

-  88 
+  8 
+  33 

-  55 

-  o 

-  97 
+  95 
+     I 

+  27 

rm^ 

+  43 

-  43 

+  89 

+  38 
+  33 

+  37 
+4 16 

+  53 


8 
2 
6 

> 

4 
() 

7 
5 

m 

') 
I 

6 

7 
I 

9 
4 

4 

9 
6 

4 
o 

8 

8 

5 

/ 
1 


9 
9 
8 

8 

9 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


2 
2 

9 

9 
o 

9 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 
/ 
7 

7 

7 

'^ 

6 
6 
6 
6 
6 


4 
6 


i.i3.49,6 


69.41.12,9 


25.  8.27 
96.53.23 

81 .59.39 
83.35.49 
87 . I I . 28 
63.  9.22 
I 5. 25. 52 
49.26.  o 
70.39.21 

2.22.42 
40.29.53 
17.48.22 
99.48.  3 
42.32.  6 
66. 12.25 

1 1 . 53 . 40 
77.47-4'?- 

97.48.32 
74.36.57 
71.  2 . 36 
73.41 .35 
104.30.  3 
83. 12. 5i 


/ 
8 

() 

8 

S 

4 
9 

9 
I 

7 

4 

6 

8 

8 
« 
I 

4 

o 

5 


Décembre  3.  —  Obs.  Oltramarr  et  Lancelin. 


Nad.  8.22*0 


m 


» 


0  Verseau . . 
Y  Verseau . . 
3441  Carr.  » 
r,  Verseau . . 
Ç  Pégase . . . 
X  Verseau . , 


58.7  +2,1 

59.8  +3,1 

5,9  +;2i,9  +  92,' 

59,6  +3,4  +  73,1 

53,1  +3,0  -  44,8 

32.6  +3,0  +  70, I 

20.7  +4,5  +  47,8 

57.9  +3,8  +  9'^» 


7.3 

7,4 
7,4 
7,3 
7,3 
7,3 
7,2 

7,2 


98.17.26,4 
91.54.  0,5 

4 . 23 . 57 , 4 
90. 38. 3 1,0 
79.41.55,2 
98.   7-17,7 


NOTEMBRB    25. 

•  10  -0,02  a, 02 

•  6  -o,o5  1 ,20 
'  6-0,01  1 ,  3o 
'    6  ■K),o2  I  ,aa 

•  10  -0,04   1,93 


Novembre  20. 

6  -0,01  o,83 
i3  -0,01  2,00 

6  0,00  0,83 
i3  -0,01  2,00 

6    0,00  0,83 


NOVEMBRB  26. 

•  6    0,00  0,83 

DÉCEMBRE    1. 
^    l3      0,00    2,00 

*  Q  +0,02  0,83 


DÉCEMBRE    1. 

6  0,00  0,83 
i3  -0,07  2,00 
6  +0,02  o,83 
6  +0,01  0,83 
6    0,00  0,83 


DÉCEMBRE   2. 

•  6  -0,01  0,83 

•  i3  -o,oi  2,00 

DÉCEMBRE  3. 
*    î3      0,00    2,00 


1J.76 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      20^      Réfr.     deccll.     au  pôle  N. 


Décembre  3.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


aGr.  OursoP 

a  Pégase 

Y  Poissons  . . 
X  Poissons .  . 

8«>.i3  B» 

Nad.S.23"35'" 

Pol.* 


Nad.S.  1^40"' 


» 


a  Dragon  I  * 
r>7  Baleine . 
Ç*  Baleine. . 
i!î3  Piazzi  IV* 

Y  Baleine .  . 

4i  Bélier. . . 
pp.0._I6 

2  Baleine . . . 

Algol 

5i4oB  — P 

Y  P.O. -I» 
s  Êridan .  . . 
r^  Taureau.. 
CP.O.  — P 
X  Taureau  . 

Y  Taureau. . 
i  Taureau. . 
Aldébaran. . 
TT*  Orion. . . 
Xad.S..i''55 


» 


3i, 

I 

P 

+'2, 

'i^, 

3 

+•2, 

3i, 

4 

+•2, 

/  ) 

/ 

+•2, 

53, 

+3, 

58, 

I 

+1, 

^9, 

2 

+3, 

49: 

9 

+2, 

59, 

•2. 

+3, 

^7, 

i 

+0, 

57, 

I 

^^» 

6, 

0 

+1, 

58, 

,  I 

+3, 

■'>, 

.5 

+•2, 

38, 

0 

+3, 

/ 1 

•2 

+  1 , 

46, 

6 

• 

+  1, 

37: 

8 

+9., 

1, 

)  / 

+2, 

À'i. , 

•> 

+1, 

9/3, 

9 

+0, 

33. 

,1 

+  1, 

7' 

4 

+  1, 

48 

,3 

+1, 

7 

,1 

+  1, 

9.7. 

»7 

+1 , 

Il 

.4 

+•2, 

0m 

/  ■ 

,3 

+  1 , 

8, 

i 

+•2, 

58 

+2, 

()0, 

9 

-^4, 

0 
0 
6 
6 

4 

8 

0 

3 

i 

(). 

5 

8 

4 
4 
0 
2 

9 

4 

9 
4 

7 
3 

2 

5 

I 

6 

4 
9 

7 
9 


-i54,o 
+  40,8 
+  62,4 
+  67,0 
-  46,8 


-  5o,4  - 


0 
7,» 

7»! 


/  ï 


-i3G 
+  88 

+   52 

+  5) 
+  62 
+  24 

-  9» 
+  60 

+     8 

-  57 
-100 
-.  98 
+  28 

-  80 

+  44 
+  39 
-H  34 

+  38 
+  54 


3 
I 

0 
0 

4 
3 
1 
5 
8 
2 

9 
6 

2 

o 
8 

9 

n 
/ 

4 


o 

7,0 

7,0 

7,ï 
6,9 
7,0 

6,9 

7,2 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

6,9 
6,8 

6,8 

6,8 

6,8 

6,8 

6,8 

6,7 

6,7 

6,7 
6,6 

6,8 


27.4"2.  12,8 
75.20.26,0 
87.16.23,1 

89.18.   3,9 
3. 14.56,0 


1.13.49,4 


25.  8 
96.53 
81.59 
83.35 
87.11 
63.  9 
i5.25 
86.18 

49  •  îi6 
2 .  22 
17.48 
99-48 
66.12 
Il  .53 

77.47 
74 .  36 

71 .   2 

^3    'il 

83.12 


.29 

.24 
.38 
.  5o 
.29 
.22 
.53 
.27 
.  o 
.43 

.25 

.  4 

.26 

.40 

.4*2 

.58 
.36 
.36 

.52 


3 
I 
8 
o 
3 

/ 

9 

7 

2 

"^ 
/ 

I 
3 

7 
2 

2 

2 

2 


Décembre  10.  -—  Obs.  Lanceun  et  J.  Ciiathlc. 


Xad.S.22^îo".  63,1 

»  <)4 , 6 

Pol.i 48,6 

Pol.î 48,6 

Nad.S.  l'Mo'".  63,0 

»  65,1 

123  Piazzi  H".  12,3 

Y  Baleine ....  46,7 

Xad.  S.  5^ »'■'..  63,1 

»  62 , 2 


+2 , 1 
+3,6 

-^1,9 
+4,1 

+2,7 

+4,7 
-^1,5 

-4-3,2 
+2,1 


-  47,8 

-  47,8 


52 , 3 
'>9,2 


-11,6 

-i»,7 
-11,1 

-11,1 

-11,1 

-II, I 

-II, I 

-II, I 
-10,6 

-10,7 


1.13.47,1 
I .13.47, I 


83,35.  )i ,0 
87.11 .3o, 4 


Noms. 


—  1897. 

Microm.  Correct.    Disl.  app. 

Lect.      30*.       Réfr.     de  coll.     au  pôle  N. 


Décembre  il.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Ciiatelu. 


Nad.S.22"2o"'. 
f 

Ç  Pégase 

X  Verseau 

8  Verseau 

aGr.  Ourse II. 
a  Pégase 

Y  Poissons  . . . 
X  Poissons  . . . 
8213  B» 

Nad.S.i''45'". 
» 

J*  Baleine 

123  Piazzi  11''.. 

4i  Bélier 

P  P.O.-  13. . 

a  Baleine 

5i4oB  — 1*.. 

yP.o.— P... 

s  Taureau. .. . 
Aldébaran  — 

iri  Orion 

Nad .  S .  5"  3"' . 
» 

Décembre  15. 

Nad.  S.  23  V". 
» 

Y  Poissons  . . . 
X  Poissons  .  . . 

8213  B  I 

Pol.» 

Nad.S.i"3V". 


6> 
62 

•24 
6 

59 

29 
2 

39 

I   J 

54 
62 

60 

4 
1 1 
12 
45 

44 
21 
22 

17 
14 
16 

64 
62 


3 
6 
3 
o 

8 

4 
o 
I 
o 


9 
4 

7 
3 

2 

o 

6 

8 

2 

6 

9 
3 


a  Dragon  P  . . 

67  Baleine 

{*  Baleine 

123  Piazzi  II''.. 
Y  Baleine .... 

41  Bélier 

pP.O.  — I*.. 
a  Baleine  .... 

Algol 

0  Bélier 


63,1 
64,6 
38,6 
i),i 
53,4 

48,7 
63,6 
62,4 

52 , 1 

14,2 

3,3 

10,5 

43,9 
11,8 

43,8 

43,3 

2,9 

1,6 


p 

+4,7 

+  1,9 
+  1,9 
+4,4 
+4,6 
■4-2,7 
+2,4 

+3,5 
+2,9 

+3,2 

+2,0 

+0 , 4 
+2,7 
+2,0 
+2,0 
+1,8 

+  1,9 

+0,9 

+0,8 

+2,7 

+3,4 
+4,3 
+4,0 

+  1,7 


+  46,5 

+  89,5 

+125,6 

-149,7 
+  39,6 
+  60,6 
+  65,1 
-  45,5 


+  5o,6  - 
+  53,5  - 
+  23,7  - 

-  88,6  - 
+  58,9  - 

-  55,7  - 
-97,1  - 
+  33,7  - 

+  37,4  - 
+  32,9  - 


4 
4 
4 


4 

r 
4 

4 

4 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
^ 
2 
2 

3 

2 


79. 41. 5'), 8 
98.  7.18,4 
io6.2i.4H,>. 
27.42.15,^ 
75.20.26,7 
87.16.23,6 
89.18.  4,/» 
3.14.54,0 


81.59 
83.35 
63.  9 
i5.23 
86.18.28,8 
2.22 
17.48 


.40,3 
.5o,9 


.  22 ,  >. 
.57,0 


71.  2 

73.41 
83.12 


.26,8 
.36,1 
.36,3 
.53,1 


+2 

+4 

+3 
+3 
+3 
+2 
+3 
+2 
+  1 
+2 
+2 
+  1 
+2 
+2 
+2 
+  1 
+  1 
+2 


6 
I 
3 

m" 

3 

o 

O 

m 

J 
I 

9 
o 

3 
6 
I 

2 
8 
8 
4 
9 


+  60,6 
+  6  3,0 

-  45,4 

-  48,9 


- i 32 , 5 

+  85,7 
+  5o,6 
+  53,5 
+  60,7 

+  '^3,7 
-  88,7 
+  58,9 
+  8,5 
+  33,2 


1 ,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

0,9 

0,8 

1,0 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 


87.16.23,6 

89.18.   4,0 

3. 14 .53,3 

1. 13.46, 1 


23.   8.3*i,7 

96.53  .  'A'i  ,(> 

81.59.  i9,i) 
83.35. 5o,  5 
87 . 1  I  .  3o  ,  '> 
63.  9.v»-i  ,<» 
i5.'25.  59  ,<> 
86.i8.'>8,r> 
49.-:i5.  >S,7 
7o/Î9.>.o,5 


DÉCEMBRE   3. 

'    6    0,00  0,83 
'  i3     0,00  a., 00 

*  i3     0,00  2,00 

*  6    0,00  0,83 


DÉCEMBRE   3. 

*  6  +0, i3  o,83 
''  i3  -0,10  2,00 
'  6    0,00  0,83 

•  6    0,00  o,S3 


DÉCEMBRE   10. 

•     7  -o,3i   1,38 
-  10  ■»-7,o.')    $,35 


DÉCEMBRE   11. 

'  6    0,00  0,83 

-  i3    0,00  2,00 

■'  6  -^0,01  0,83 

*  i3     0,00  2,00 


DÉCEMBRE    11. 

*  6    0,00  0,83 

DÉCEMBRE    15. 

*  i3    0,00  2,00 


DÉCEMBRK     15. 

-  i3  -0,0a   -a  ,«><> 
'    6  +0,01    o,S!-> 

*  6    0,00    o,H'.^ 

*  l3   +0,01      2, 00 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  l'OLAIBES. 


B-77 


Correct.   Dist.  app. 

decoll.     aupùleN. 


-  Obs.  Olthauarb  et  S.  Ciiatell'- 


,8  i;. 48.^8, 7 

,B  'JD-48.   6,9 

,8  4'i.3i.   4,' 

,7  f>6.ia.2),5 

,7  11.53.46,3 

,7  77.47.41,9 

,7  4.41.35,7 

,7  97-4S.35,i 

,7  74.36.57,8 

,6  71.   1.35,8 

,6  83.12.53,0 


■■1 

-f  a;,! 

,fi 

-  7«,o 

,4 

*  41,7 

-  43,5 

,« 

*  89,1 

-■>■ 

*Nh,. 

.9 

4.  33,8 

!;,8 

+3 

7 

*' 

" 

-   V>,i 

^i 

•i 

-  3;, 3 

+a 

4 

+   '13,5 

+1 

H 

*'H,<i 

+1 

M 

-   10,1 

*j 

0 

-  49," 

+0 

8 

*i 

4 
3 

-3.,., 

+1 

8 

-13'.!, 8 
*  7 ',8 

^■i 

G 

*  5o,7 

+1 

-^  53,7 

*4 

9 

3 

-  5',, 8 

*.i 

3 

-  97,4 
*n3,a 

+1 

6 

-  43,5 

^1 

fi 
3 

*  8;,, 2 

*  38,9 

*  37, G 

*i 

(i 

t  53,1 

,i4.5;,c 

.5i.49,o 


3i.i4.-.,4,2 
i.i3.4C,o 


G.(.4i.i3,4 
il.  8.33,5 
y3. 10.20,7 
81.59.40,1 
83.3i.5r,3 
87.11.31,3 

i.'w,48,4 
17.48.28,0 
io3.47.ji,i 

4-41.30,5 
97.4H.3f.,î 
74-:i0.58,3 
i8.i).'>.9,9 
73.41.30,0 
83.i*.-.i,i 


Correct.    Dist.  app. 
Rcfr.     decoll.     aupûleN- 


Dôcemlire  18.  —  Obs.  Lancklin  et  J.  Ch> 


-  54,2  ■ 
-f  68,3  - 
*  70,5  ■ 


i  Cocher 34,9  +1,7 

Ep.O.— 1"..  34,4  4.3,4 

ÏDragonl"-.  41,1  *i,4 

ïOrion 5;, 7  *i,9 

S  Orion 33,3  *-i,~ 

EÛrion 4,0  *3,i 

C  Orion 48,8  +3,G 

«Orion 4,0  .'2,6 

V  Orion 41,  '  +'-1' 

3P.0.-I'>.  59,3  ti,9 

[1  Gémeaux...  47,9  ■•■1,4 

Nad.S.O'-îo-.  64,4  *i,i 


Décembre  17.  —  Obs.  Olthai 


■  "G, 7  -'4,1 
-  G7,G  -:4,i 


?.47.'<>,W 
i.   9. '43,1 


II. 59. 41, > 
la. 30. 38,1 


8ii3  Bi. 


(u  Poissons. . . 
3o  Poissons. . . 
a  Andromède. 

Y  Pégase 

4i65  B  — [».. 

1 1  Baleine 

i3  Baleine 

aCasBÎopée'.. 
Nad-S-o^So». 

Pol.— R'.... 


-Z7,3 
40,4 

9,e 


- 

■1,9 

Ci,o  - 

4.0 

87.  iG 

fi-), 4  - 

1,9 

89.. 8 

iJ.7  - 

5,9 

;i.H 

5(i,a  - 

Ï.9 

8,j.'3-. 

Sl,9- 

3,9 

81. 4. 

85,0  - 

ï,9 

98.14 

21,8  - 

3,9 

6l.>.8 

40,0  - 

1,9 

75.  ./.j 

>4,(i  - 

1,9 

.  .44 

78,1  - 

1,9 

9i.ll 

77,11  - 

3,« 

94.   9 

1]  Taureau 

ïP.O.-l'.. 

X  Taureau.. . . 

ii35B» 

0'  Èridan . . . . 
f  Taureau . .  . 
e  Taureau .... 


05,8 
64,7 
a4,2 
53,2 


0G,4  *3, 

iO,0  *3, 

48,6  -1, 

iG,8  +1, 

35,5  +1, 

■*4,i  *■», 

36,4  4-1, 


7,4  -i3,8     34. 


-  49, ■!  - 

-  49, S  - 

-  iO,'i  - 


-  i3,7- 

-  89,8  - 


-i3,8  60.11.' 
-i3,8  II. -,3.4 
-i3,8    77-47-i 


i3,8    97.48.3 
3,8    74.36.-. 


B.78 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  —  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lcct.      2o^       Réfr.     decoll.     au  pôle  N. 


Décembre  17.  —  Oos.  Oltramarb  et  J.  Chatelu. 


Aldébaran.. . . 

t:1  Orion 

i  Cocher 

£P.  0.  — l»  .. 
Ç  Dragon  I»».. 
X  Cocher.  . .  . 

Y  Orion 

0  Orion 

£  Orion 

Ç  Orion 

Nad.  S.  j"  jo'°. 

0  P.O.  — P». 


ij,  I 

«774 

33,8 
33,1 

9.8,4 
5o,i 
33,  o 
3,1 
46,3 
65, o 
64,0 


+-2,0 
+2,3 

+  1 ,5 

+2,  I 

+1,) 

+u ,  5 
+3,6 

+3,2 

+2,4 
+2,1 
+  1  ,0 
+2,2 


+  37,8  - 

+  53,3  - 

+  i6,8  - 

-  68,1  - 

-128,4  - 

+     î),^  - 
+   )4,5  - 

+  G8,7  - 

+  70)9  - 
+  72,8  - 


-  58,4  - 


3.7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 
3  - 

3,7 
3,7 

3,7 

3,7 
3,6 

3,7 
3,7 


73.41 -36,2 

83.12.53,6 

56.59.34,6 

7-47-50,9 

24.  9.4*^,9 
49.59.21,9 

83. 44 '27»  5 
90.22.23,7 
91 . i5.5j,8 
91.59.41,8 


3.23. I 5, 7 


Décembre  18.  —  Oos.  Oltramarb  et  Lancelin. 


iNad.  S.  23»»  0'°. 

7  Poissons .  . 
X  Poissons.. . 
8213  Bi 

Y  Céphée*.  . 
to  Poissons .  . 
èo  Poissons . 
a  Andromède 

Y  Pégase 

4i65  B-  1». 
12  Baleine.. . 
i3  Baleine.. . 
a  Cassiopée  * 
Nad.  S.  o" 8™. 

» 
Pol.-Rs,.. 
Pol.— D6... 
Pol.— R7... 
Nad.S.  S^io™ 

» 


64,9 
62 , 7 

39,  i 

16,9 
55,1 

34,2 

19,7 
39,6 

0,5 
25,4 
40,4 

8,8 
10,5 
20,4 

64,4 
66,3 

19,8 
52 , 5 

19,4 
65,2 
62 , 3 


+2,8 

+0,'2 
+2,0 
+3  ,  2 
+2,0 
+  1  ,0 
+2,6 
+2,2 
+2 ,  3 
+2,  I 
+2,4 

+3,0 

-»■■),  4 
+2, 1 

+•2,3 

+4,1 
+1,5 
+2 , 3 
+3,8 
+3 , 2 
+0,3 


+  61,1 
+  65,6 

-  45,8 

-  3i,6 
+  54,0 
+  85,3 
+  21,8 
+  40,1 

-  54,7 

-^  79,1 
+  78,0 

-  7,4 


-  49,4 

-  49,4 

-  49,4 


2,8 
3,2 
3,0 
3.0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

•^,9 

2,9 

•^9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 
2,8 

2,7 


87.16.24,3 
89.18.   5,0 

3.14.53,7 
12.55.48,3 
83.41 .56,9 
96.34.48,5 
61.28.  5,9 
75.22.49,3 

I .44 -30,3 
94.31. 10, 6 

94.  9-ïo,7 
34.  0.37,1 


I. 13.46,3 
I . 13.47, I 
I . i3.46,i 


Décembre  19,  ~  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 

Pol.  — Rï....     26,3  +9,4    -49,6-12,6      1. 13.45,8 

Pol.  — D».,..     49,5  +1,3    -49,6-12,6      1.13.45,2 

Nad.  S.I^1o•^     65,2  +3,2  -12,6 

»  63,8  +1,9  -12,5 


Noms. 


Microm. 
Lect.      ao^ 


Correct.    Dist.  app. 
Réfr.    decoll.     au  pôle  N. 


Décembre  19.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 


67  Baleine. . . 
(*  Baleine . . . 
i23PiazziIl". 
Y  Baleine  . . . 
41  Bélier.... 
^P.O.-I'. 

a  Baleine 

Nad.  S.  4"  50»» 
» 


I 5 , 6    +2,3 

4,2  +2,3 
12,5  +2,5 
45,0  +2,6 
I 3 , 4     +3,1 

+2,2 

+2,3 

+3,8 
+  1,8 


45,8 
44,5 
64,8 
63,0 


+  87,0 
+  5i,4 
+  54,4 
+  61,6 
+  24,1 

-  90,  ï 
+  59,8 


2,6  96.53.26,3 
2,5  81.59.40,0 
83.35.50,8 
87. I I .3o, 3 
63.  9.21,3 

15.25.59,4 
86.18.28,9 


2,1 

2,4 

2,4 
2 , 3 


2,2 

1,8 
1,9 


Décembre  20.  —  Obs.  Oltrauare  et  J.  Cuatblu. 


Nad.  S.  o"»  20". 


» 


^  Poissons  . . 

Y  Cassiopée  * 

i    X    •     v/.         .... 

z  Poissons... 
H  Cassiopée  » 
p  Andromède 
Pol  ^ 
Nad.  S.  S»"©'" 

Ç  Taureau . 
e  Ëridan . . 
3  Perséo  ' . 
$  Ëridan, . 
ÇP.  O.-I 
X  Taureau. 
1235  B7  ,. 
o>  Éridan  . 

Y  Taureau. 
7)  Dragon  I 
Aldébaran. 
71*  Orion . . 


64,7 
62,5 

25,  o 

11,4 

57,8 

44,7 
46,7 
54,6 
5i,i 
65, o 
61,6 
38,6 
45,1 

i5,9 
2,2 
48,6 
14,6 
32,0 

21,9 
34,0 

22 , 4 
12,3 
i5,7 


+4,0 

+1,7 
+2,0 

+2,2 

+2,4 

+1,9 
+2,0 

+2,3 

+2,9 

+4,0 
+0,9 

+  1,8 
+2,6 
+  1,1 

+2,4 

+4,7 
■*-2,9 

+1,1 

+3,7 

+3,2 
+2,3 

+2,2 
+3,2 


+  53,5 

-  12,0 

-  44,9 
+  52,9 

-  5,9 

+  i4,7 

-  5o,i 


+  49,4 
+  98,3 
+  1,4 
+  99,5 

-  79,8 

+  44,7 

-  44,5 

+  9ï,2 
+  39,8 
-i58,9 
+  38,4 
+  54,3 


,4 
,5 


5 


,5 

,5 


82.58.   3,5 

29.49-44,9 
4.16.58,9 

82.39.23,4 
,3  35.34.26,6 
,5  54.54.55,0 
,5       1.13.45,8 

,7 
,4 
,5    80.37.13,0 

,5  99.48.  7,9 
,5  42 .  32 .  3,4 
,5  100.  6.26,8 

,5  1 1 . 53 . 47 , 4 
,5  77. 47-45, -x 
4.42.34,  *> 
97 .  48 .  36  ,  3 
74.36.57,8 
28 . 1 5 . 3 1  ,4 
73.41.35,8 
83.12.S3,8 


,3 
,5 

,5 

,3 


Décembre  21.  —  Obs.  Oltramarb  et  Lancelin. 


Nad.S.23''io™.  61,3 

»  63,4 

82I3B» 53,1 

Y  Céphée*  ...  32,1 

w  Poissons ...  1 4 , 2 

3o  Poissons  ..  34,5 


+2,1  -  9,9 

+3,9  -10,2 

+2,0  -  47,1  -10,1 

+1,4  -  32,5  -10,1 

+1,8  +  55,5  -10,1 

+2,4  +  87,7  -10,1 


3,14.53,3 

12.55.47^7 
83.41.56,7 

96.34.  48  ,7 


Décembre  17. 

•  6  -0,01  0,83 
••  6  -0,0a  o,«3 
"  i3  -0,02  2,00 


Décembre  18. 

'  i3    0,00  2,00 
*    6  +0,03  0,83 


i3    0,00  2,00 


3 

*  6  0,00    0,83 

*  l4   -8,72    2,25 

•  i3    0,00  2,00 


Décembre  18. 
'  i4  +3,78  2,00 

DÉCEMBRE   19. 

*  10  -6,70  3,10 
'  10  -0,70  2,63 

*  6  +0,10  1,58 


DÉCEMBRE   20. 

'  6  0,00  0,83 
'  i3  -0,01  2,00 
'    6  -0,01  0,83 

*  i3  -0,01  2,00 

*  6  -0,01  0,83 

*  6  -0,02  0,83 


DÉCEMBRE    ^O. 

'  1 3  -0 ,  Q I  a  ,  00 

•  6  -0,01  o  ,B3 

DÉCEMBRE     21. 

*  i3    0,00   a  ,00 
»    6  -0,0a  o,H3 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Noms.  Leci.      20'.        Réfr.     decoll.    au  pôle  N. 

Décembre  21.  —  Obs.  Oltrauare  el  Lancelin. 


2  Andromède 
Y  Pégase — 
4i65B-I». 

12  Baleine.. . 

1 3  Baleine... 
I  Cassiopée  * 
^Baleine.... 
\ad.S.  i^o 


>m 


Pol.» 

Xad.S.S^iS'" 

£  £ridan  . . . 
0  Persée  * . . 
T,  Taureau. 

;p.o.— P 

À  Taureau.. 
j'235B»  ... 

Y  Taureau., 
s  Taureau . . 
Aldébaran. . 
-'  Orion  . . . 
'.  (Cocher .  . 
sP.O.-l». 
;  Dragon  Po 

Y  Orion .... 

0  Orion 

£  Orion  .... 
;  Orion .... 
a  Orion .... 
H  (^cher. . . 
5  P.O. -pi 

Nad.S.  6*'i5"' 


56 

3; 
3 

5 

»7 
36 

60 

6-;^ 

5o 

61 

60 

4» 
16 
10 

44 
10 
3o 
3i 

14 
i3 

l'i 

3i 

•29 
4i 
45 
•28 
56 

4i 
56 

34 
56 

5y 


8 
6 
> 
I 
I 
3 

7 
8 

6 

3 

8 

3 

8 

6 

o 

I 

3 

I 

o 

'2 

3 
I 
5 
I 

4 

7 
I 

8 

7 
8 

o 
4 


p 

+1,9 

+•2 ,  -2 
+  1,1 
+2,8 

+3,3 

+  ï,9 

-^',9 
+  1,1 

+3,3 

+3,7     -  5o,9  - 


+  29., 4 
+  4i,3 

-  56,4 
+  81,4 
+  80,4 

-  "  6 

+144,7 


10,0 


i«,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 


1.13.45,4 


+•2 


ï/ 


+1,1 

+2,3 

+3,0 
+2 , 4 

0,0 

+0,8 
-0,1 

+2,3 
+2 , 2 

+2,5 

+3,5 
+3,1 
+  [,1 

+2,3 

+3,0 
+5,0 

+2,5 

+3,1 
+2 , 2 
+1,6 
+  1 ,5 

+3,2 

+0,9 


+  99,8 
+  1,5 
+  28,5 

-  81,0 
+  45,4 

-  45,1 
+  40,4 
+  35,1 
+  39,0 
+  55,1 

+  «7,4 

-  70,^ 
-i32,3 

+  56,2 

+  70,8 

+  73,1 

+  75,0 

+  54,0 

+  12,6 

-  60,2 


61.28.   5,9 

75.22.49,4 

1 .44 «30, 5 

94.31.10,7 

94.  9-io,9 
34.  o.56,6 
-10,0  108.32.47,8 
-10,0 
-10,0 
10,0 

9,6 

9,9 

9,8 

9,8 

9,7 

9,7 

9,7 

9,7 

9,7 

9,7 

9,6 

9,6 
9,6 
9,6 
9»6 
9,5 
9,5 
9,> 
9,5 
9,4 
9,4 
9,4 
9,5 
9,'^ 


99.48.   8 

42.32.  4 
66. 12.25 
11.53.47 
77.47-43 
4.42  34 
74.36.58 
71.  2.36 
73. 41.38 
83.12.54 
56.59.35 

7.47.51 
24.  9.43 

83.44 «27 
90.22.23 

91. i5.56 

91.59.4'^. 

82.36.38 

52.47.35 

3.23.15 


4 

o 
8 
o 

4 
8 

/ 
4 

9 
o 

I 

9 
4 

9 
3 

6 

3 
2 
6 
5 


Décembre  22.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatklu. 


Xad.S.23'*io'".     63,8    +5,i 


I) 


8213  B» 

Y  (^phée  *  . 
tu  Poissons . 
3o  Poissons 


61,3 
'j3,o 
3i,8 
12,4 
3'*, 4 


+2,3 


+2,3  -  47,4 

+1,6  -  32,7 

+0,5  +  55,9 

+4,1  +88,2 


-  9,> 

-  9,7 

-  9,-^ 

-  9,4 

-  9,4 

-  9,3 


3.14.53, 2 

12.55.47,7 
83.41.57,3 
96.34.48,2 


Noms. 


B.79 

Mici'oni.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.      ao^        Héfr.     decoll.    au  pôle  N. 


Décembre  22.  —  Obs.  Lancelin  et  J.  Chatelu. 

jr  P 


a  Andromède 
Y  Pégase  — 
4i65B  — P. 
la  Baleine  . . 
i3  Baleine  . . 
a  Cassiopée  * 

p  Balçine 

Nad.S.o^^So" 


» 


PoL» 

Nad.S.  S'-o'» 

YP.O.-I 
E  Éridan . . 
8  Persée  ' . 
T)  Taureau 
Ç  Persée . . 
Y*  Éridan . 
1235  B»  .. 
0*  Éridan  . 

Y  Taureau 
T]  Dragon  I 
Aldébaran . 
ir>  Orion  . . 
i  Cocher . . 
eP.O.  — Po 
Rigel .... 

Y  Orion 

p  Dragon  1  »  ' 
Ç  Orion .  — 
8  P.  0.  — P 
{JL  Gémeaux  . 
Nad.  S.  6»'3o™ 


» 


55,3 

+2, 

21,2 

+2, 

37,4 

+1, 

2,5 

+3, 

'-*,9 

+2, 

i5,9 

+1 , 

35,9 

+2, 

64,3 

+5, 

61,4 

+3, 

48, 0 

+2, 

63,3 

+4, 

61,8 

+3, 

21,8 

+2, 

4i,7 

+2, 

14,3 

+2, 

10,7 

+3, 

5i,o 

+2, 

8,8 

+3, 

3i,3 

+2, 

17,9 

+2, 

32,3 

-^4, 

22,4 

+3, 

9,9 

+2, 

12,0 

+2, 

27,5 

+0, 

29,0 

+2, 

44,3 

+3, 

44, '^ 

+2, 

40,6 

+2, 

41,4 

+3, 

55,4 

+2, 

40,9 

+  1, 

62,0 

+3, 

64,9 

+6, 

I 
6 

7 
3 

4 
6 

8 

0 
3 

2 

8 

3 

o 

:> 

o 

o 

8 

8 

2 

8 

o 

2 

3 

8 

6 

4 
4 
2 

I 

4 

/' 

9 
3 

2 


+  22,6 
+  41,5 

-  56,7 
+  81,9 
+  80,8 

-  7,6 
^ii5,4 


-  5i ,1  - 


-101 ,2 

+  99,9 
+     1 ,5 

+  28,6 

+  19,0 

+117,6 

-  45,2 
+  92,6 
+  40,4 

-161,4 
+  39,0 
+  55, 1 
+  17,3 

-  70,1 
■■*■  94,5 

+  56,2 
-298,6 
+  75,0 
-60,2 
+  3o,2 


9,3 
9,3 

9,-^ 

9,1 

9,0 

8,9 

9,1 
8,8 

8,9 
9,ï 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
9,2 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,4 
9,4 
9,4 
9,3 


o  f  If 

6 I . 28 .   5 , 6 

75.22.49,» 
1 .44.31 ,0 

94. 3 1 . 10,5 

94.  9.11,0 

3|.  0.56,7 

108. 32. 48, i 


1. 13.45, i 


17.48.31 .2 

99-48-  8,7 
42.32.  3,7 
66. 12.25,6 
58.24.57,2 
103.47.52,2 
4.42.34,0 
97.48.37,0 
74.36.58,3 
28 . I 5 . 32 , 5 

73.41 .36.3 
83.12.53,8 

56.59.34, I 
7.47.52,9 
98.19.  5,1 
83.44.28,1 
37.37.30, 5 
91.59.42,6 

3.23.17,4 
67.25.58, 5 


Décembre  23.  —  Obs.  Oltramare  et  Lancelin. 


Xad.S.a3''2o". 

)) 
i  Poissons... . 
1 3  Baleine  . . . 
a  Cassiopée  * . 
i89PiazziO''  . 


59,5 

61,4 
44,3 

3,7 
17,8 

44,8 


+0,9 
+2,9 
+3,3 
+2,2 
+3,7 
+3,7 


+  58,0 
+  80,3 

-     7,6 
+  58,7 


9,3 
9,2 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 


8  j. 55. 28, 7 

94.  9»«,9 
34.  o.56,2 
85.iî.29,7 


Décembre  21. 

'  i3    0,00  2,00 

*  6  -o,o3  o,H3 
'  i3    0,00  2,00 

*  ^  -0,01  o,83 
6  -o,o3  o,83 


DÉCEMBRE  21. 

•  ï3  -0,01  2,00 

•  6  -0,02  o,83 
*•  6  -0,02  0,83 
•■  i3  -0,01  2,00 


Décembre  22. 

'  10  +0,09  2,22 

^  6  +o,o5  I ,43 

^  10  +o,o5  2,i3 

*  G  -0,06  1,25 

*  10  +0,02  2,00 


Décembre  '22. 

*  6  +0,04  1,43 
^    6  -o,o4  i,3o 

•  10  +0,01  2,00 
9  6  -o,o3  1,28 
'•    6    0,00  1,37 


DÉCEMBRE   22. 

"    6  +0,16  1,70 
'^  10  -0,07  1 ,90 

DÉCEMBRE  23. 
'     6  +0,01  0,83 


B.8o 


GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN.  -  1897. 


Noms. 


Microm.  Correct.    Dist.  app. 

Lect.     20*.         Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 


Décembre  23.  —  Oos.  Oltramare  et  Langelin. 


Y  Cassiopée  - 

•2P.O.5 

p  Andromède 

Pol.* 

Xad.S.  3"i5'" 


» 


s  Éridari . . 
0  Perséc  * . 
r^  Taureau 
;  P.  0.  ~  I 
X  Taureau. 
1235  B'.. 
0*  Éridan  . 

Y  Taureau 
£  Taureau. 
Aldébaran. 
7:*  Orion. . 
t  Cocher . . 

£P.0.-18 

X  Cocher 

Y  Orion. . 
8  Orion . , 
£  Orion  . . 
Z  Orion . . 
a  Orion . 
0  Cocher. 
0  P.O.-P 
Nad.S.6"2o'" 


9 


» 


55 
5o 

4/ 
61 

59 
4'^. 
14 
10 

44 

9 

'^9 

17 
3o 

i3 

1 1 

i3 

3o 
28 
22 
43 

57 
42 

58 

33 

56 

59 
61 


,4 

+  1, 

,5 

+0, 

,3 

+1 , 

,8 

+3, 

,4 

+  1, 

.'■» 

+2, 

>« 

+2, 

.' 

+2, 

,« 

+  1 , 

,2 

+0, 

,3 

+0, 

,^ 

+2, 

,5 

+2, 

,4 

+2, 

,4 

+3, 

,2 

+3, 

,« 

+2, 

,9 

+  1 , 

,8 

+  1, 

,9 

+  1 , 

+3, 

,6 

+3, 

." 

-^3, 

,4 

+3, 

.9 

+3, 

,6 

+3, 

,4 

+  1 , 

.0 

+2, 

p 

+2,0 


7 

/ 

7 
6 

o 

5 

o 

3 

4 
2 

7 
6 

o 

3 

■^ 

9 

7 

9 
o 

5 

6 

6 

2 

4 
2 

o 

8 


-  12,2 

-  45,5 

+  i4,9 

-  5o,8 


+  99,4 
+     1,5 

+  28,4 

-  80,8 
+  45,3 

-  45,0 
+  92,3 
+  4o,3 
+  35,0 
4-  38,9 
+  54,9 
+  17,3 

-  69,9 

+  9,^ 
+  56, o 

+  70,6 

72,8 

74,7 
53,8 


+ 
+ 
+ 


12,6 


-  60,0  - 


9,3 
9,3 
9,3 

9,3 
8,9 
9,1 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

9,1 

8,9 


29.49.44,8 
4.16.57,9 

54.54.54,8 
1 .  13.44,8 


99.4^.  8 
42.32.  3 
66. 12.25 
II  .53.47 
77.47-43 

4.42-34 
97.48.36 

74.36.58 
71.  2.36 
73.41.36 
83.12.54 


56.59 

7.47 
49.59. 

83.44. 

90.22. 

91 . i5. 

9»-59- 
82 . 36 . 

52.47. 
3.23, 


34 

52 
21 
28 
24 

56 

43 
38 
35 
16 


9 
5 

8 

9 
8 

I 

8 
8 
2 

o 

9 
o 

8 

5 


Décembre  24.  —  Obs.  Oi.tu.vmahe  et  J.  Ciiatelu. 


Microm. 


Noms. 


Lect. 


20'. 


Kéfr. 


Correct, 
de  coll. 


Dist.  app. 
au  pôle  N. 


Décembre  24.  —  Obs.  Oltramare  et  J.  Cuatelu. 


a  Cassiopée  * 
p  Baleine — 
1 89  Piazzi  0'' 
Y  Cassiopée  ^ 
Nad.  S.  i^o'" 


P0I.6 

Nad.  S.  3»'o'" 

» 
a  Perséc  ".. 
yP.  0.  — I». 
0  Persée  ^. . 
7)  Taureau  . 
ÇP.O.— po 
X  Taureau.. 
1235  B»»... 
0*  Éridan . . 

Y  Taureau.. 
E  Taureau . . 
Aldébaran . . 
7t^  Orion. . . 
£  P.O.— P* 

Y  Orion. . . 
8  Orion . . . 
£  Orion. .. 
Ç  Orion. . . 
8  P.O — P« 
Nad.  S.  6"i5'" 


Décembre  27. 


38,1 

+4, 

43,7 

+2, 

7,3 

+1 , 

59,6 

+1, 

61,1 

+2, 

48,6 

+3, 

59,8 

+  1 , 

60,7 

+2, 

»,9 

+  1, 

20,6 

+2, 

i4,o 

+2, 

10,4 

+2, 

42,0 

+1, 

11,5 

+2, 

3o,5 

+2, 

18,3 

+3, 

3i,i 

+2, 

12,7 

+  1 , 

9,0 

+0, 

12,8 

+3, 

26,9 

+1, 

43,2 

"^0, 

26,6 

+2, 

57,6 

+3, 

40,3 

+2, 

'i4,4 

+2, 

58,8 

+0, 

61,0 

+2, 

p 

2.5 

o 
3 
I 
o 

8 
2 
3 
4 

7 

7 
2 

I 

2 

3 

5 

o 

2 

3 

9 

0 

o 
9 

r 
) 

O 

o 

9 
I 

8 


-   7,r>- 

+144,3  - 

+  58,6  - 
-  12,1  - 


-  5o,7 


-  0,7  - 
-100,5  - 
+  1,5  - 
+  28,4  - 

-  80,5  - 
+  45,1  - 

-  44,8  - 
+  92,0  - 
+  40,1  - 
^  34,9  - 

+  38,8  - 
+  54,8  - 

-  69,8  - 
+  55,9  - 
+  70,4  - 
+  72,7  - 
+  74,6  - 

-  ^9,9  - 


9,2 
9,2 
9,2 
9,3 
9,0 

9,2 

9,2 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

9, 

8, 


34.  O  56,3 

108.32.47,9 
83. i4.3o,o 
29.49.44,1 


1.13.44,8 


40.29. 
17.48. 
42.32. 
66 . I 2 . 

II .53. 

^^  /^ 

4.42. 
97-48. 
74 .  36 . 
71.  2. 
73.41. 
83.12. 

7-47- 
83.44. 
90 . 22 . 
91. i5. 
91.59. 

3 .  23 . 


49,6 

32,1 

3,0 
26,0 
48,8 
43,6 
33,7 
36,7 
58,8 
36,1 

36,7 
54,2 
53,0 
28,4 

23,9 
57,0 

4  :?- ,  7 
17,9 


Nad.  S.  23»'3o'" 

61,5 

+  3,0 

-  9,2 

Nad.  S.  23"  15"» 

.     58,7 

+0,3 

-  9,1 

» 

60 , 3 

+  1,5 

-  9,5 

» 

60,6 

+2,1 

-  9,3 

w  Poissons. . . 

14,3 

+  1,7 

+  55,3 

-  9,4 

83.4i.r>7,>. 

8213  B» 

53,0 

+3  ,0 

-  47,1 

-  9,2 

3. i4.53, 1 

3o  Poissons  . . 

32,4 

+  1, 1 

+  87,2 

-  9,4 

96. 34.4^,  >- 

Y  Céphée  *  . . . 

3i,8 

+2 , 0 

-  32,5 

-  9,2 

12.55.47,6 

a  Andromède . 

5), 3 

+  1,6 

+    22,3 

-  9,4 

61.28.    5,9 

3o  Poissons  . 

.     33,1 

+2,4 

+  87,5 

-  9,2 

96.34.48, I 

Y  Pégase 

20,9 

+  1,7 

+    41,0 

-9,4 

75.22.49,4 

2  Baleine 

9,2 

+4,1 

■^139,8 

-  9,2 

107.54. 14,1 

4i65  B  — P.. 

36,4 

+2,1 

-  56, 0 

-  9,4 

1.44-  3*2, 0 

a  Andromède 

.     55,2 

+  [,5 

+  22,4 

-  9,2 

61.28.  6,1 

12  Baleine  . . . 

1,8 

+1,2 

+  80,9 

-  9,4 

94. 3i  .10,7 

Y  Pégase 

21,4 

+2,1 

+  41,2 

-  9,2 

75.22.49,8 

1 3  Baleine  . . . 

3,6 

+2 , 1 

+  79,8 

-  9,4 

94.  9- 10,9 

4I65B-I3. 

.     36,7 

•*^i,9 

-  56,2 

-  9,2 

1.44.31,4 

a  Cassiopée  *. 

17, î 

+2,9 

/  ,0 

-  9,4 

34.  o,5(>,i 

12  Baleine.. . 

.      3,4 

+  3,2 

+  81,2 

-   9,2 

94. 3i. 10,8 

8  Poissons  . . . 

21,3 

+1 ,1 

+  53,9 

-  9,4 

82;38.    3,4 

i3  Baleine  . . 

4,9 

*3,7 

+  80,1 

-  9,2 

94.  9-ïi,o 

Y  Cassiopée  ^ . 

8,5 

+2,4 

-   12,1 

-  9,4 

29-49-43,9 

DÉCEMBRE  ' 

!3. 

DÉGEUBRB   23. 

DÉCEMBRE   24. 

DÉCEMBRE  21. 

. 

DÉCEMBRE  24. 

DÉCËMDllK    27. 

^    6  -0,07  0 

,83 

'    l3      0, 

00  2,00 

»    1 

3    0,00  2,00 

•  i3  -o,o3  2,00 

11 

i3    0, 

00  2,00 

»  i3 

0,00    a, 00 

•^  i3    0,00  2 

,00          ' 

»    6    0 

,00  0,83 

3 

6    0,00  o,83 

''    6    0,00  0,83 

13 

6  -0, 

01  0,83 

2    6 

0,00    o,83 

*  i3  -0,02  2 

,00          < 

*    12   +0, 

01  2,07 

3    I 

3  +o,oj  2,00 

*    6  -0,01  0,83 

13 

i3    0, 

00  2,00 

3     6 

0,00    o,83 

^    6    0,00  0 

,83 

4 

6  -0,01  0,83 

•    6    0,00  0,83 

*     6    0,00  0 

,83 

& 

5  -0,08  0,67 

»»    6    0,00  0,83 

\    ■»• 


■^ 


ÉTOILES  FONDAMENTALES.  -  DISTANCES  POLAIRES. 


B.8 


I 


Noms. 


Microm.  Correct.     Dist.  app. 

Lect.     20».        Réfr.     de  coll.     au  pôle  N. 


Décemlnre  27.  —  Obs.  Oltraharb  et  J.  Chatelu. 


i  Poissons 

Xad.  S.  iSa" 
» 

Pol.» 

Xad.  S.  H'-io» 

0  Persée. . . 
T^  Taureau.. 

rp.o.-i« 

1235  B'... 
o'  Èridan . . 
•;  Taureau.. 
•.Taureau.. 


54,7 
42,4 
6o,7 

58,9 
46,6 

59,1 
6o,6 

i4,i 

lO,2 
42,3 

28,4 

20,6 

3i,7 
i3,i 


p 
^3,1 

+1,9 

+2,2 
+0,2 
+2,  I 

+o,5 

+2,0 

+2,5 

+1,3 

+2,6 
+2,  I 


+3,3 

+2,2 
+  1,1 


-  45,2 
+  53,3 


-  5o,5  - 


+  1,5 
+  28,2 

-  80,0 

-  44,5 
+  91,3 
+  39,8 
+  34,6 


9,3 
9,3 
9,3 
9,4 
9,3 

9,2 
9,4 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 


4.16.56,9 
82.39.23,7 


1.13.43,9 


42.32.  2,5 
66 . I 2 , 26 , 2 
11.53.49,7 
4.42.32,2 
97  48.37,7 
74.36.58,8 

71.    2.36,2 


Microm.  Correct.     Dist.  app. 

Noms.  Lect.     20».        Réfr.     de  coll.    au  pôle  N. 

Décembre  27.  —  Obs.  Oltrahare  et  J.  Cuateli. 


Âldébaran 8,6 

11*  Orion i4,i 

i  Cocher 3o,6 

sP.O.  —  P..  26,6 

X  Cocher 23, o 

Y  Orion 46,2 

0  Orion 3o,o 

6  Orion 57,7 

a  Orion 58,8 

e  Cocher 36,1 

oP.O.— P..  52,9 

Tj  Gémeaux.. .  28,5 

Nad.  S.  6"3o™  59,5 

»  61,5 


p 
0,0 

+ 

38*4 

-  9,4 

0             1             H 

73.41 .36,5 

+3,3 

+ 

54,3 

-  9,4 

83.12.54,3 

+3,3 

+ 

17,1 

-9,4 

56.59.34,2 

+1,9 

— 

69,2 

-  9,4 

7-47-'>^î) 

+1,7 

+ 

9,4 

-  9,4 

49.59.20,9 

+2,8 

+ 

55,4 

-  9,4 

83.44-28,7 

+4,0 

+ 

69,8 

-  9,4 

90 .  22 . 2.i ,  8 

+1,6 

+ 

72,0 

-9,4 

91.15.57,4 

+2,6 

+ 

53,2 

-  9,4 

82.36.38,9 

+3,6 

+ 

12,4 

-  9,4 

52. 47 •34, 6 

+2,7 

— 

59,2 

-  9,4 

3.23.18,8 

+3,1 

+ 

29,8 

-  9,4 

67.27.45,2 

+0,8 

-  9,4 

+2,9 

-  9,3 

DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES  POUR  1897,0 


CONCLUES  DES  OBSERVATIONS 


FAITES  AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN 


EN  1897. 


Dates,    Distances 
M.-J.     polaires. 

21  a  Andromède. 

6i«»28' 
9-12      4o"6 
9-«9      39,9 
9-29       4t,4 

Dates,    Distances 
M.-J.     polaires. 

21  X  Andromède 
(suite). 

61"  28' 
10-16      40^7 
10-17      40,2 
10-18      41,3 
10-19      41,2 
10-21      41,3 

1 0-23        4  '  »  I 

Dates,    Distances 
M.-J.     polaires. 

21  a  Andromède 
(suite). 

61^28' 
10-24      4»^5 
10-25      4o»8 
I 0-26      4 ' , 4 
1 0-27      4  ï , 5 
1 0-29      41,2 
io-3o       4i,i 

Dates,    Distances 
M.-J.      polaires 

21  3  Andromède 
(suite). 

6i«28' 
II-  2      41 'i 
II-  3       41,4 
12-17      41,4 
12-18      41,1 
12-21       40,9 
12-22      4 0,6 

Dates,     Distances 
M.-J.    polaires. 

21  a  Andromède 
(suite). 

6^28' 

12-24              4l;0 

12-27          4^,^ 

iD- 3      41,4 
10-  4      40,7 
10-  5     4»,« 
lo- 7      41,2 

Moy.      4i,o3 

Décembre  27.            DÉ 
'  i^  -0,01  2,00         *  i3 

CEMBRE  27.                 DÉCE. 
-0,01    2,00              •     6   -( 

MBRE  27.                   DÉCEHB 

[),oi  0,83           ''   i3     o,n 

nE  27.                  DÉCEMBRE 

0  2,00           *    6  -0,01  ( 

27.                 DÉCEMBRE  27 . 
),83              i3     0,00  ?,^v 

Observations  de  Paris,  1897. 


B.ii 


ÉTOLLES  FONDAMENTALES. 


Dates,    Distance: 
M.-J.      pulairei. 

88  T  Pégase 
(suite). 


i  Y  Pégase. 


3.1:7 


po-16  34,3 

lo-iS  3^,9 

lo-ig  3.i,7 

io^/3  3J,o 

lo-^f  34,9 

10-7G  34,7 

io-i7  35,1 

io-y.8  35,3 

.o-»j  34, G 

)o-3o  34,8 

10-31  3î,7 


-  3 


36,1 


■  i  34,1 

-u.  35, C 

■11  34,8 

-71  34,8 


i-ii  3J,8 

i-aî  34, C 

i-a4  34,7 

(-27  34,4 

l!ov.  31,80 


34,6 
35,0 
33,3 


o-ir) 

34,7 

o-3o 

35,1 

O-il 

35,<( 

1^  3 

35, r. 

1-4 

34,' 

l-IO 

35,5 

I  CassLopéo. 
P. S. 

■  4  <o;o 
■i;  38,4 

■^9  39,7 

■  3  40," 

■  4  39,3 

■  6  39,4 

■  7  39,» 

-ic  39,3 

■18  39, K 

■'9  39,0 

21  39,5 

-/3  39,2 

■'(  39,9 


Oalc^,    Dialanccs 
M.-J.      polaires. 


38,9 
38,  a 
39,9 
38,2 
36,8 
38,3 
39,2 
40,  C 
40,1 
38,9 


16  p  Baleine. 
108°  3  3' 

10-  3      e^o 

10-  4  5, y 
10-  5  G,li 
io-.f,        6,7 


Daiea, 

ai-taact> 

M.-J. 

polaire. 

(S 

Baleine 

ito). 

io8''33' 

;E 

7.7 

i2-^4 

7,1 

Moy. 

f.,;S 

-89 

Piaizi. 

85-1 4' 

lo-iS 

55^7 

lo-ai 

55,-. 

lo-a3 

56,/ 

10-31 

56,5 

!  ;;:,3 

56,5 

ia-i3 

55,8 

[2-24 

56, 0 

Moy. 

56,  ..3 

63  0  Poissons. 

Si-JH' 

ro-  3 

^<7 

10-   î 

3o,9 

10-  i 

3., 4 

10-  C 

31,6 

lO-lti 

3i,3 

lO-IJ 

32,4 

lo-iî 

31,9 

M-    3 

32,1 

!!~2i 

3", 7 

.a-., 

3 1,7 

3i,i 

Moy. 

fi,Vi 

3)  V  AiidromÈde 

49"  .iS- 

10-7 

5î:i 

.o-,9 

55,3 

iloy. 

55,^. 

DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES. 


13.83 


Dales,  Distances 
M.-J.    polaires. 

27  Y  Cassiopée. 
P.S. 


29*  5o' 


>-ï7 

10-  G 

i()-i6 
10-18 
10-19 
ia-2i 
io-t?.';i 
io-'Jt4 
lo-Ji 

11-  2 
II-  3 

II- 4 
ii-ii 
11-12 
ii-i3 

II-AI 
Vi-'XO 
l'2-23 
12-24 
12-27 

Mov. 


v' 

;7 

27 

,6 

28 

,8 

•28 

.2 

28 

,2 

28 

,^' 

28. 

,3 

28 

»7 

28 

,6 

a; 

>9 

28 

,5 

28 

,3 

27 

»9 

27 

»9 

28, 

,3 

28 

,1 

27, 

r» 

27 

r9 

•■^7, 

,3 

'v: 

»2 

28, 

.07 

IM. 


.i-23 

4-i4 

•i-27 
5-  I 

5-  i 
5-  ) 

5-6 

")-ii 
:)-i.i 

5-23 

5 -20 


28,3 
28,0 
2G,8 


'/> 


28,4 

27,9 
27,0 

26,2 

26,5 

28,3 
27,6 
27,0 
28,1 

Moy.     27,  Go 


i  Peliie  Ourse. 
P.S. 


4-17' 

Il»- fi 

43:8 

i»-i6 

43,7 

IO-l« 

43,9 

10-19 

44,4 

Dates,  Distances 
M.-J.    polaires. 

2  Petite  Ourse 
(suite). 


P.  S. 


10-21 
10-22 
10-23 
10-24 

IO-25 

10-26 
10-27 
10-28 

10-29 

io-3o 
io-3i 


-  2 

-  3 

-  4 
-10 

-I I 

-12 

-i3 

-21 

1 7-20 

1 2-23 
12-27 

Mov. 


4'»  17' 

44:7 

44,5 
44,5 
44,6 
44,3 
44,0 

44,7 
44,5 

43,7 
43,9 
44,7 
44,1 
44,3 
44,3 
44,0 
43, G 

44,1 

44,1 

43,4 

44, a 

43,7 
43,3 

44,12 


Observations 
réfléchies. 


P.S. 


10-2  5 
10-26 
10-27 
10-28 
10-29 

II-  lO 


44,5 

4{,i 

43,7 

43,9 
45,2 

44,2 


Moy.      44,27 


71  e  Poissons. 


82^39' 

10-22 

5i:9 

II-II 

52, 0 

1 2-20 

5i,6 

12-27 

5i,4 

Mov. 

5i,73 

Dates,  Distances 
M.-J.    polaires. 

3o  (X  Cassiopée. 


P.S. 


10-19 
10-22 
io-3i 
II-  4 
li-i  i 
I  i-i3 

11-21 

12-20 


35«35' 
6:2 
6,8 

6,4 
6,6 
6,8 
6,8 

6,7 
6,7 


Mov.        6,63 


P.I. 


4-23 
4-24 
5-  2 

5-4 

5-  5 
/)-  6 
5- II 
5-i3 

5-i4 
5-1 5 

5-19 

5-22 

5-23 

5-25 


6,0 

7,< 
4,2 

7,4 
5,6 

6,2 

6,4 
5,0 
"  I 

7,5 
6,6 

4,9 
7,^ 

7,2 


Mov.        6,3o 


3i  Ti  Baleine. 

ioo*»43' 
10-23       4i'o 


43  p  Andromède. 


10-21 


-  2 

-  3 
-I  i 
-12 
-21 

1 2-20 

12-23 


54**  5  5' 

3i  ,5 
32,  o 
32,0 

3i,7 
3i,6 
3i,7 
3i,G 


Moy.      31,69 


Dates,  Distances 
M.-J.    polaires. 

37  S  Cassiopée. 


io-3i 
II-  4 
ii-i3 


3o°i7 
Go^G 

59,7 
60,8 


-,' 


Moy.      60,37 


I  a  Petite  Ourse 
(Polaire). 


P.S. 


'>-i7 
6-10 
6-11 
6-i4 
9-12 
9-i3 

9-19 
9-29 
10-  4 
10-  5 
10-  6 
10-  7 
10-16 
10-18 
10-19 

IO-2I 
10-22 
IO-23 
10-24 

10-2  5 
10-26 
10-27 

10-28 
10-29 

io-3o 
IO-3I 


-  2 

'-   3 

-  4 

-  5 

-10 
-II 
-12 
-i3 
-21 
-22 

-25 

-26 


r 
29 

3o 

29 
3o 

29 
3o 

29 
3o 

3o 

3o 

3o 

32 

3o 
3o 
3o 
3o 
3o 

29 
3o 

3o 

3o 

3i 

3o 

3o 

3o 

3o 

3o 

3o 

3o 

3o 

3o 

29 
3o 

3o 

3o 

29 
3o 

29 


4' 

6 

o 

o 

2 

2 

I 

6 

4 

3 
6 

4 
5 
o 
5 

4 

6 
8 

7 

7 
6 

I 

2 

4 

/ 
I 

5 

5 

5 
2 
3 
8 
o 
2 
o 

7 
I 


Dates,  Distances 
M.-J.    polaires. 

I  a  Petite  Ourse 
(Polaire)  (suite). 


P.  S. 


12-  I 
12-  3 
1 2- 1  o 

l2-l5 

1 2- 1 6 
12-17 
12-18 
12-19 
1 2-20 
1 2-2 1 
1 2-22 

12-23 

12-24 
12-27 

Mov. 


,0  1  /' 

I  I4 

29:5 

29,7 
29,2 

29 ,  i 

29,'* 
3o,3 

30,9' 

29 , 2 

29,9 

29 , 7 

29,  <> 
29,6 

29,» 
29,4 

3o,io 


P.I. 


3-23 

3o,i 

3-29 

3o ,  6 

4-6 

3o,o 

4-  8 

29,0 

4-1 1 

3o,3 

4-i3 

29t''> 

4-i5 

28,8 

4-20 

28,6 

4-23 

3o,r. 

4-24 

3o,3 

4-2Î 

29,  "^ 

4-27 

29,5 

4-29 

3o,« 

5-  I 

29,2 

5-  2 

28,9 

5-  4 

29,7 

5-  5 

29,3 

5-  0 

28,9 

'>-  9 

29  »* 

5-11 

28,7 

5-1 3 

28,7 

5-14 

29,6 

5-1 -) 

29,9 

J-17 

3o,7 

j-i« 

3o,7 

5-19 

29,1 

j-20 

3o,3 

5-2  I 

3o,S 

')-9à 

-n)/^ 

ÉTOILES  FONDAMENTALES. 


DalBS,   Distances 

Dalea,  Distances 

Dates, 

Dates,  Distaucea 

Dates, 

Distances 

M.-J.    polaires. 

M.-I.    polaires. 

M.-J. 

polaires. 

M.-J.    polaires. 

M.-J. 

polaires- 

I  Pelite  Ourse 

1  a  Pelite  Ourso 

[06  V 

'oissons 

6  p  Bélier 

73  ï' 

Baleine. 

l'ulaire)  (auilo). 

{Polaire)  (suile). 

(su 

te). 

(suite). 

81-0' 

P.  1. 

Observaliona 

85-3' 

69"4i' 

10-23 

5:4 

réOéchies. 

11-13 

i^C 

11-26      43^3 

io-a4 

6,5 

0,5 

12-  1       43,6 

10-25 

5,8 

■i-aî      %s'i 
■Vi5      3o,2 

i»-i8      3o;o 

11-25 

n-a6 

0,9 
0,3 

12-iC     44,2 

10-26 

10-27 

5,3 
5,3 

î-26       29,^ 

12-19      29,8 

Moy. 

V.8 

Moy.      43,81 

10-28 

5,« 

■V^o      3o,4 

Moy.      3o,25 
P.  I. 

i3  a  Bélier. 

10-29 
IO-30 
io-3i 

5,4 

>-3i       3o,4 
li-   i       29,7 

110  0  Poissons. 

5,7 
5,9 

6-  3      3o,5 

3-23      29,5 

Si'ïi' 

67-1' 

II-  2 

5,1 

(i-  5      3o,3 

4-  8     29,5 

ro-ii 

37'' 

10-33         27*8 

11-  3 

5,6 

G-io      29,9 
(;-[i       3o,6 
(>-ia       3o,4 

4-i3      29,8 

38,3 
37,8 
37.9 

11-  4 

5,1 

4-i5      3i,i 
4-27      29,3 

10-27 

io--iB 

67  Baleine. 

l!'!! 

5.7 
5,7 

(i-l3        29,8 

4-29       29,4 

K^3o 

36,8 

96°  53' 

■  <^22           47;» 

10-24      48,5 

ii-i3 

6,4 

(i-i5      3o,o 
6-18      29,9 

5-   1       29,3 
5-  a      29,4 

11-  3 

37,0 
37,7 

u'-l[ 

5,2 

4, 9 

fi-22      3«,  1 
6-23      3i ,9 
7-ia      3o,i 

5-4      ag.i 
5-  6      3o,5 
5-1.      29,6 

11-  4 

37,3 
38,3 
38, 0 
38, 0 
38,5 
37,8 
37.' 
37,4 

10-25      47,8 
10-27      47,7 

11-25 

11-26 

5,8 
4,9 
5,8 

7-J5      3o,e 
7-1  fi      3o,3 
7-20      29,9 
7-iî      3o, 1 
7-24      29,6 
7-25      3o,o 

5-25      29,5 
5-26      29,8 
C-  i      29,7 
C-10      29,5 
6-11      29,7 
6-r2      ag,5 

11-13 

1 1  -22 
1 1-2C 

10-29       48,2 
1.^31      48,  a 
11-2     47,6 
1.-3      47,5 
11-10      48,3 
i.-.i       48,0 

12-  3 
12-11 

13- 1 5 

12-lG 

12-19 

Moy. 

4,9 
6,0 
5,4 
5.6 
5,3 
^53 

7-27       29, C 
8-  2      3o,4 
8-  3      3o,9 

Ii-i3      3o,o 
Moy.       I^ 

Moy. 

37,66 

■  i-î      47,9 
.1-2.      47,8 
u-22      46,8 

123 

Piaiïi. 

6P 

fiélier 

11 -2i      48,9 

83"  36' 

Moy.      29,91 

99  Tj  Poissons. 

69-4  >' 
43^3 

M-26      47,5 
12-  1      47.3 

10-27 
10-29 

16^5 

16,6 

Obscrvalions 

75'' 11' 

10-22 

44,0 

12-  3      47,4 
12-15      i7.6 

10-30 

16,4 

rcJléchies. 

io-2t      6;o 

10-23 

43,5 

10-31 

17,0 

n-11        e,a 

10-24 

44,0 

12-19      47,9 

11-  a 

16,4 

P.  S. 

M-21        5,8 

10-25 

43,7 

Moy.      47^83 

II-  3 

17,5 

Moy.       6^ 

10-26 
10-27 

43,9 
43,7 

11-4 

16,1 

g-19      3i,3 

16,8 

■0-  7      3o;5 

10-2R 

45,2 

68  0  Baleino- 

'6,9 

io-]6      3i,o 
1.1-18      3o,5 

106  V  Poissons. 

io-3o 
10-31 

43,7 
43,9 

93-26' 

ii-i3 

17, « 
16,6 

lO'ii      29,9 

8S-2' 

43,1 

10-23      4a:7 

11-25 

17,3 

10-25      29,4 

10-31        0 

3 

H-   4 

43,6 

IO-2J      42,8 

12-  1 

i6,5 

r.)-2G      29,9 
H1-...7      29,9 
10-28      3i,o 

i(^3o        0 
io-3[        0 

6 
3 

8 

;;:;■ 

44,2 
44,2 
43,7 

10-27      42,7 
10- 3o      42,9 
10-31       43,0 

12-  3 

16,6 
17,3 

10-29      30,3 
11-10      30, 0 

II-  3        1 

3 

ii-[3 

43 ',0 

11-11       43,0 
M-i3       43,8 

12-15 

12-16 

16^5 

M-22      3o,o 

8 

1 1-22 

43,1 

12-16       43,3 

12-19 

16,5 

12-17      3o,î 

11-12        0 

8 

11-2; 

44,1 

Moy.      43,  o3 

Moy. 

16,  Si 

DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES, 

hM 

Dnes, 

Distances 

Dates,    Distances 

Dates,    Di  stances 

Dates,    Dislances 

».-]. 

polaires. 

M.-J.     poUires. 

M.-J.      polaires. 

M.-J.     polBÎies. 

M.-J.     polaires. 

«6ï 

Saleioe. 

91  X  Baleine. 

2  i  Taareau. 

25  ï]  Taureau 

(suite). 

1235  B.A.i:. 

(Buite). 

87' M' 

86°  18' 

80-37' 

io-a8 

53:b 

io^3o      Si^o 

11-22      34^1 

66-12' 

V'43' 

lo-lo 

",9 

IO-3I       5i,6 

12-20      34,4 

12-17    48*;i 

12-15      59;6 

10-31 

54,3 

1.-4      5o,3 

Moy.     34, 2  j 

12-21          48,3 

12-16      60,7 

II-  3 

5i,6 

5î,8 

l.-ll          5l,2 

ii-i^      51.3 

12-22      48,0 

[2-23        48,3 

.2-17      60,3 

11-  4 

12-2-,         59,!, 

53,3 

ii-[3      5.,9 

18  t  Êridan. 

11-24      48,4 

12-21         Go, 5 

53,8 

11-21       5o,6 

12-27      48,6 

12-22         60,0 

|[-|3 

54,6 

i.--.(5      5i,3 

99°  48' 

Moy.      487^ 

12-23         60,4 

11-21 

53,4 
53,1 

II-  î      5o,8 
12-..       5j,3 

ii-i5      24,8     ■ 
12-  1      23,4 

l2-3i         60,3 

ii-î5 

12-27         J9.8 

12-    1 

53,1 

ia-i5      So,8 

12-  3      23,8 

44  ï  Peraée. 

Moy.      60,  ï8 

n-  3 

53,5 

12-. g      5o,ft 

i2-i5      24,3 

P.  I. 

iî-i5 

54,1 

53,8 

Moy.      5 1,08 

12-20      a4,i 

58°  25' 

5-29      61,1 
6-  •      59«9 

ia-i6 

54,5 
53,5 

26^Peraée(Algol). 

12-22        25,1 
12-23         25,1 

M-25           30,0 
13-22         20,3 

6-  2      60, B 
6-10      60,1 

Moy. 

^ 

49°ï6' 
10-3.       28^6 
[1-4      28,6 
ii>[[      aS,o 

Moy.      ^M4 

Moy.      ^ 

6-(i       61,3 
6- 12      61,3 

6-i3      60,3 

6-14      59,.. 

39  S  Persée. 

3i  Y>  Ëridan. 

4i  Bélier. 

VI-  I      28,7 

42°  32' 

.03°  48' 

6-22        Go, 9 

6-23      60,7 

6Î'9' 
50^7 

12-  3       19, -i 

11-22      31^5 

11-25        6';o 

6-25      60, G 

10- îo 

.2-. 5      28,2 

.1-35      3i,9 

12-ifi        6,0 

7-  8      59,9 

11-16      3[,a 

io-3i 

5o,8 

Moy.      ■(8,39 

11-  I       3o,6 

-1 — 

Moy.      Go,  47 

5o,3 
5o,5 
5o,5 

I2-.5        3o,2 

11-20      3o,3 

Moy.        6,00 

.1-11 

5;  S  Bélier. 

Observations 

ii-iî 

réOéchiOâ. 

ll-;ï 

5i,3 

70"  39' 

11-21       3i,o 

35  X  Taureau. 

P.  I. 

6-1 3      60,8 
6-23      Go, 5 

11-21 

ii-î6 

5o,7 
5o,8 
5o,3 

II-T2         46,6 

. i-ai       46,3 

l-J-33        3o,8 

12-23      3o,8 
.2-24      3o,4 

77° 4 8' 

11-  1 

5o,4 

11-25      46,6 

12-37      îo.î 

12-  1         ('s 

Moy.      60,70 

12-   3 

5o,8 

.2-  i       46,2 

Moy.      3o,8o 

12-  3        2,3 

io,6 
5o.5 
5o,o 

12-1 S      45,6 
Moy.      46,27 

i2-[5        1,9 
12-17        a, 2 

ia-i5 

33  5  Éridan. 

4o  o>  Ëridan. 

97"48' 

Moy. 

5"^ 

33  a  Peraée. 

100' 6' 

12-23        2,4 

11-25      48!;o 

P. 's. 

40"  3o' 
■ i-aa       ig;? 
11-25      ao,i 

11-21          42^9 
J2-20         43,5 

Moy.      43^ 

Moy.        ^, 

13-  1       46,6 

13-iJ      .16,7 
12-16      47,6 

48  e 

Bélier. 

'^-'7      47i' 

i2-''.o      47,1 

69-4' 

'^-  1       '9,9 

35  >]  Taureau. 

1235  B.A.C. 

12-22       47, i 

io-3o 

17:6 

.a-2i       19,8 

66"  1  a' 

P.  S. 

P2-33        47,' 

io-3i 

'6i9 

Moy.       iy,88 

12-  1       47^7 

4°  43' 

.2-3i        46,8 

M-  4 

16,6 

P.  1. 

12-  3      48,2 

11-35     61'" 

'3-27      47,3 

Moy. 

T^ 

5-19       '8,9 

ia-i5      47,8 

12-  1      60,7 

Moy.      47,  «7 

ÉTOILES  FONDAMENTALES. 


I,    Dislance- 

Taureau. 

74°  3/ 

i5;8 

i5,3 
i6,o 


5 


3 


■  6.3 

i5,i 


■5.9 


53,1 
53,9 
53,6 
53,9 
53,1 


53,9 
Sa, 90 


[  Taureau 
lébaran). 


5&'59' 
49^3 
49,  ■ 
49.8 
18,9 
49,7 
49^ 
^9,35 


J9^  Orion{Rigel). 
98°  19' 


tl.-J.      polaires. 
i5  X  Cocher. 

49° 59' 
12-17  ;i2;h 
12-23  33,4 
12-27  33,9 
Mov.      33, o3 


36,5 
36,6 
36,9 


Hov. 


4, a 


49,  ■! 

4K,8 


5o  !^  Orion 

(suiLo). 

91  "59 
r3-2i      ir,; 

13-32  48,9 
13-33  49,5 
13-34      48,7 


49. '4 


58  a  Orion. 

82' 30' 

3-3  ■)     44  ;c 

13-10      44,0 

13-31  43,3 

13-23         43,6 
12-27         43,4 

Môy.      43,  ;H 


53"  47' 
3-33      4i!;2 

13-31  40,7 

13-23     40, r. 

40, 68 


Moy. 


7  r,  Gémeaux. 

67°3;' 
3-23  47t8 
3-2C  48,0 
3-29  48,3 
13-37      47.8 


i3  {.i  Gémeauj 

67»  2- 


3-36 
3-39 


59,8 

(k>,77 


.     Dates, 

Distances 

M.-J. 

polaires. 

i     34  Y  Gémeaux. 

73°  3o' 

3-15 

46:8- 

3-23 

40,1 

3-24 

46,8 

3-39 

46,8 

Moy. 

46,63 

9  a  Grand  Chien 

(Sirius). 

106-34' 

3-23 

38:3 

3-24 

38,7 

3-39 

27,  fi 

Moy. 

38,17 

34  e  Gdmeaux. 

3-33 

53:8 

3-24 

5!,o 

53,5 

Moy. 

'13,78 

5i  (H6ïél.)r.âphéc. 

P 

S.  ■ 

3-47' 

3-39 

3J,8 

Moy. 

25,1.. 

P 

I. 

7-  '^ 

24,8 

7-10 

26,  l 

7-1" 

35,4 

7-13 

25,5 

7-1 3 

3),  3 

7-i5 

3Ï,3 

7-t6 

36,4 

7-18 

25,8 

7-33 

3j,6 

7-33 

31,5 

7-27 

35,3 

7-3o 

35,!> 

Datei. 

Distances 

Daies, 

Distances 

M.-J. 

pol.ires. 

M.-J. 

polaires. 

(Hév61.)Cépb£c 

;8  p  Gémeaux 

(suite). 

(Pol 

ux). 

P 

I. 

6i°43' 

îM/ 

4-^0 

3o;i 

K-  -î 

■i6;« 

4-a4 

19,8 

H-  4 

■i6,G 

Hoy. 

■i),i 

K-io 

aG,i 

23îo  B.A.C. 

K-if 

a5,6 

P.I. 

!4-lfi 

■i5,8 

i°f 

8-1., 

M,  9 

7-'iT 

So^fi 

10-   l> 

«5,5 

K-iO 

3o,4 

«ov. 

■2j,68 

8-aK 

3o,9 

H-ag 

3o,B 

Observations 

3i,i 

réOécliicB. 

3o,8 

P.I. 

3o,4 

8-11) 

,;,c 

10^18 

3i,4 

60-19' 

■^^0 


8i''3o' 

io';4 


»  «*  Gémeaux. 

57°  53' 


DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES. 


M.-J.      polaires. 

76  X  EcreviBse. 

83°  56' 
13:7 


io-a8 
Mov. 


3o,6 
3o,4 
30,98 


[7  p  Écrevisso. 
8..°'i9' 
3-15  i9U 
4-ï3  48,6 
4-a4      49,5 


33 


I  Écre visse, 
fia'. 2' 


Peiit  Chien 

4-30 

3a 

■i 

rocyon). 

4-^4 

32 

i 

84'  3o' 

5-  1 

■H 

i\ 

4-i,( 


36^6 
37,0 
36, o 


9." 


X  Hydre. 

S  43;o 

<  0,7 

1  43,7 

'  <3,7 

1  43,6 

1  43,3 


'25  S  Grands  Ourso. 
3;°îi' 


ï  Lion. 
79°38' 


E  Lion. 


4,6 
4,1 


3-i« 
3-19 


i»,9 
■'.8,4 


ÉTOILES  FONDAMENTALES. 


55,1 
34,7 
54,3 
53,3 
Sa, 6 
54,3 
54,oti 


77-31' 
45;3 
45,5 


45,3 
45,3 


44,9 
45,8 
44,1 
46  ,o 


l  )-  Grande  Ourse. 


l-lil 

■6,9 

:i-^,i 

i.i,<) 

i-w 

iG,o 

î-i.i 

iG.t 

48  p  Grande  Ourse 
(sut  le). 


33°  3' 

56  ;5 

56,3 

54,6 
55,8 
56.6 


5o  a  Grande  Ourse. 


34,4 
34,8 
34,8 
34.3 


y-.3 

9-^9 


34,  fi 
34,  o 
34,7 
34,1 
34,9 
33,9 


13  2  Uon. 

82°  C 


Moy. 


■i5,6 
■j5,37 


33  ^  Grande  Ourse. 

3-19      32^6 
3-21       33,5 


3'-i,9 
33,4 


68-54' 
42^3 


3-26 
3-29 


4-11 
4-iî 

4-i5 


41,4 
4i,9 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

53  (Grande Ourse. 


3-19 


57^53' 
27:0 


12  ol 

Coupe. 

I04M3' 

3-24 

i5;8 

3-26 

i5,3 

4-8 

i5,6 

4-1 1 

14,9 

4-1 3 

16,6 

4-1 5 

i5,i 

4-20 

14,5 

4-24 

16,4 

5-4 

5-9 

6-12 

Mov. 


:),2 
6,4 
5,4 


5,56 


83  Lion. 
86»  9-5' 


3—19 
*    I 

W— 20 

4-24 

s-  2 

5-9 


31^3 

3l,2 

3i,4 
3i,6 

3o,5 
3i,6 
3i,7 

32,1 

3i,9 
32,4 


Moy.      31,57 


X  Dragon. 


P. S. 


4-25 
6-11 
6-12 


20'5' 

6i;6 
61,3 
60,0 


Moy.      60,97 
P.I. 


9-1 5 
10-  3 
10-  5 
lo-  6 
10-2  3 

10-24 
10-28 


60:9 
59,5 
60,7 
61,2 
62,5 
61,3 
60,9 


Moy.       61,00 


DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES. 


Dates,    Dislances 
M.-J.      polaires. 

91  u  Lion. 


3-24 
3-26 
3-29 
4-i3 
4-i5 

4-20 

4-23 

4-24 
4-25 

5-  2 

5-  3 

5-9 
6-1 1 

Moy. 


90'' 1 5' 

8^3 

7,8 
7,7 
7i9 
7,8 
7,6 
8,2 

7,9 
7,8 

7,5 

9,0 
8,1 


7,92 


94  P  Lion. 


3-24 
3-26 
3-28 
4-6 

4-  8 
4-1 1 
4-i3 

4-20 

4-25 

5-  I 
5-  2 
6-1 1 
6-19 
6-22 
6-23 
6-24 

Moy. 


74*5i' 

7,0 
7,4 
6,4 
7,3 
5,8 

6,4 
6,7 

7,7 

m 

7,^ 
6,9 
7,4 
7,4 
7,4 
7,6 

7,0 


7,11 


5  p  Vierge. 


4-i5 
4-23 

4-24 
5-  2 

5-9 


87°  39' 

16:9 
17,0 

17,2 

18,7 
17,8 


Moy.       17,52 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

i83o  Groomb. 

5 1^32' 
4-i3      3i!;8 


64  Y  Grande  Ourse. 

P. S. 

35"4V 
3-26 
3-29 

4-  6 
4-1 5 

4-20 

4-23 
4-24 
4-25 

5-  I 
5-  2 
6-1 1 

6-19 
6-22 

6-23 
6-24 

Mov. 


56' 

;6 

56, 

»7 

56 

>/ 

57. 

r5 

56, 

,8 

56, 

.9 

37. 

,3 

57. 

»o 

57, 

,5 

58. 

.0 

57. 

.0 

57, 

.2 

57, 

I 

57. 

»o 

56 

,8 

57 

»o7 

P.I. 


10-  3 
10-  4 
10-  5 
10-  6 
10-  7 
10-17 
10-25 


54:7 
56,9 
57,2 

56,0 
56, o 
58,2 
57,2 


Moy.      56, 60 


8  it  Vierge. 


3-24 
3-26 
3-28 
3-29 
4-6 
4-  8 
4-1 1 
4-1 3 
4-i5 
4-20 
4-23 

4-24 
4-25 


82'»  48' 

4i;i 
40,1 

40,7 
38,6 

40,0 

40,3 

39,9 
40,4 
40,4 
40,1 
40,3 

40,9 
40,7 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

8  Tz  Vierge 
(suite). 


5-  I 
5-  2 
5-  6 
6-19 
6-22 
6-23 


82"  48' 

40:7 
40,8 

40,9 
4i,i 
40,4 
40,2 


Moy.      40,40 


9  0  Vierge. 


80041' 


3-24 
3-26 
3-28 
3-29 
4-  6 

4-  8 

4-1 1 
4-1 3 
4-1 5 

4-20 

4-24 

4-25 

5-  I 
5-  2 
5-  6 

5-9 
6-19 
6-22 

6-23 


Moy.      4  » 


41: 

[9 

40, 

5 

41, 

,4 

41, 

2 

40, 

8 

41, 

0 

40, 

6 

41, 

,0 

40, 

8 

40, 

5 

41, 

5 

41, 

5 

41, 

,5 

40, 

9 

4«, 

2 

42, 

5 

41, 

« 

41. 

,1 

41, 

2 

41 

,«7 

2  e  Corbeau. 


112*2 
5-  I      47^6 


41 

65  B.A.C. 

P. S. 

i°43' 

3- 

-28 

44:9 

3- 

-29 

45,1 

4- 

-  6 

44,6 

4- 

-  8 

45,3 

4- 

•II 

44,2 

B.89 

Dates,    Distances 

M.-J.      polaires. 

« 

4i65  B.A.C. 

(suite). 


P.  S. 


4-i5 

4-20 
4-24 

4-25 
5-  I 
5-  2 

5-  4 
5-  6 

5-9 
5-1 1 

5-23 


1*43' 

45:9 

44,7 

45,1 

44,8 

45,4 

45,7 

44,5 

46,5 

46,3 

44,7 
45,1 


Moy.      45,18 


P.I. 


9-i3 

44:7 

9-19 

44,0 

9-29 

44,4 

10-  3 

44,0 

10-4 

44,5 

10-  5 

44,3 

10-  7 

44,1 

10-16 

44,8 

10-18 

44,3 

10-19 

42,9 

10-21 

44,5 

10-23 

44,9 

10-24 

43,8 

10-25 

44,3 

10-26 

44,2 

10-27 

44,5 

10-28 

44,1 

10-29 

4^,6 

io-3o 

45,1 

10-3 1 

44,5 

II-  2 

45,1 

II-  3 

44,3 

II-  4 

45,0 

Il-IO 

44,7 

11-21 

44,9 

12-17 

44,8 

12-18 

44,8 

12-21 

44,6 

1 2-22 

45,0 

1 2-24 

45,1 

12-27 

45,5 

Observations  de  Paris,  1897 


Moy.      44,53 

B.I2 


C.go 


ÉTOILES  FONDAMENTALES. 


Dates,    Distances 

DalM,     Distances 

Dates, 

Distaoces 

Dates, 

Distances 

Dates, 

Diitaoces 

M.-J.      polaires. 

H.-J.      polaires. 

M.-J. 

polaires. 

M.-J. 

polaires. 

M.-J. 

polaires. 

,  i5  ï)  Viorge. 

23  Chevelure 

433 

Vierge. 

61  Viorge. 

ai  Ch.  de  chasse. 

90' 5' 

(suite). 

86°  a' 

107-44' 

53°  lo' 

,',-.:(     3;,;t 

6(>"48' 

4-25 

33;8 

4-1 1 

16:4 

4-a3 

50:9 

4-27       39, « 

fi- 19      i2;8 

6-a2 

34,1 

4-23 

16,8 

5-  5 

5i,8 

4-^9       38,7 

r.-22       12,5 

Moy. 

33,95 

4-2  i 

16,7 

5-9 

5a, 8 

{i-19       39,0 

5-23       i2,a 
Moy.       12,10 

4-a5 
5-  5 
5-9 
5-i3 

18,0 
16,3 
'7.7 
'7,7 

5-i3 
5-i4 
5-iS 

5-17 

5o,6 

I1-2J       39,8 

I-.-2Î         39,5 

laaCh. 

de  chasse. 
5."7' 

5i,6 
5 1,2 

Moy.      39,42 

5o,9 

23  /  Vierge. 

6-23 

3o;8 

5-1 4 

'7,7 

5-19 

52,0 

3-28      5 1:5 

4-  6      49,3 
4-i5       5o,t 

5-1 5 

5-.7 
5-19 

17,6 
'7,1 
'7,6 

5-ao 

5-22 

5-23 

5 1,6 

7  3  Corbeau. 

5i  9 

Vierge. 

5i,5 

.oJ"5C' 

94-59' 

5-a2 

17, a 

5-2O 

5'!: 

■i-2H      3o:8 
4-  G      3o,ï 
i-  8      ^9,7 
4-11       30, I 

4-ao      40,8 
4-23      5o,3 
4-24      5o,9 

4-11 
4-a3 
4-24 

4-25 

'9'' 
19.4 
'9.8 

5-23 
fi-  5 
Moy. 

18,1 
17,31 

5-3o 
5-3 1 
6-  I 
6-  3 

5i,a 

5[,3 
51,9 

5i,7 

4-ij     3o,:> 

4-27       '.o,9 
>-  2      5o,5 

s-  5 

lÙ 

6-  5 

52,2' 

4-^0       3o,3 

5-  6      5o,8 

^9 

ai, a 

7-12 

5i,4 

4-23      3i,o 

5-  !i      5o,8 

5-i4 

20,4 

79  ï  Vierge. 

7-i3 
7-16 

5i,i 

5-11       49,8 

4-2'.      3i,a 

5-14      5o,6 

5-21 

19," 

90"  4' 

7-23 

5i,7 

4-*7      3 1 , 3 

5-i5      5.., 5 

5-al 

'9.9 

4-23 

8*2 

Moy. 

5 1,60 

■>-  -i      29,8 

5-23      5o,6 

5-2C 
5-3 1 
6-  3 

ae,b 

4-24 

8,8 

^~  4      ?.y,9 

Moy.      5o,49 

'9.9 

4-a5 

9,1 

5-  G       3o,6 

O-aa 
6-a3 

10,8 
20,5 

5-  3 
5-  9 
5-1 3 

7.5 
9,6 
8,8 

82  m 

-9      3.,!i 
>-n      29,0 
■.-14       3i,i 

29  7'  Vierge. 

Vierge. 

90*53' 

4-  6       5^4 

Moy. 

20,17 

5-1 4 
5-1 5 

9,5 
9,3 

4-23 

98-10' 
58:6 

i-!3      3i,'i 

■-,-25      30,4 

■4-1J        5,8 

43  p  C 

levcluro. 

5-17 

9.^ 

4-a4 

4-25 

58,7 
58,7 

6-19      3o,6 
(Wi      3 1,3 
6-23      3 1,8 

4-ao        5,5 
4-23        5,9 
G-22        6,3 

4-a3 

fil"  35- 

5  19 

5-ao 

9,' 
9,4 
8,7 

5-  5 

5-  6 

57,7 
56,7 

Moy.      30,70 

fi-iS        6,5 
7-i-i        5,4 
Moy.        5,83 

5-  9 
5-1 3 
5-i4 

58,3 
59,4 
58,3 
57,8 

S-aa 

-,-23 
5-3o 
5-3 1 

8,7 
8,8 
9," 
8,9 

5-11 

5-1 3 
5-14 
5-i5 

57,9 
59,0 
59,1 

59,o 

23  Chevoluro. 

5-i5 
5-19 
5-ai 

58,o 
58,3 
58,6 

6-  1 
G-  3 
6-  5 

■9,3 
9.5 
9,5 

5-22 

5-a3 
5-a5 

59,2 

66»  48' 

77 1  Grande  Ourse. 

59,2 
58,8 

4-29      12'i 
5-  1       12, a 
1-  2      12,8 
5-4      ",4 

■>-  9      i^<> 

33" 28' 

5-aa 

58,6 

9,4 

5-26 

59,2 

4-'.8      5.^9 
4-29      5.,i 
■,-  a      52,4 

5-2i      5i,a 

5-23 
6-  3 

C-22 
6-23 

58,9 
J9,i 
58,6 
58,8 

7-1 3 

7-i5 
7-16 

9,5 
9,7 
10,3 
9,3 

5-29 
5-3o 

5-3 1 
6-  1 

59,5 
59,0 
58,9 
59,-^ 

5-11      11,2 

5-3o      5 1,4 

7-r2 

J8,8 

7-A 

9,4 

6-  3 

59,-. 

5-r4       i2,o 

7-12      5 1,8 

7-i3 

58,6 

6-  5 

59,5 

j.-i5       11,8 
5-23       12,4 

7-i3      5i,5 

58,8 

Moy. 

97i 

7-20 

59,9 

5-75       11,2 

'     Moy.      51,67 

Moy. 

58,54 

Moy. 

58,  «7 

DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES. 


B. 


9« 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

85  r.  Grande  Ourse. 


4o»  lo' 

4-23 

2o;4 

4-?.5 

21,5 

î>-4 

î9,6 

m              m 

-y-  ^ 

21, o 

>-  6 

'^1,9 

5-  9 

22,4 

5-1 1 

21,2 

5-1 3 

21,  I 

5-1 4 

2o,4 

5-i5 

21,2 

5-19 

20,8 

5-20 

20,9 

5-2*2 

21  ,2 

5-23 

21  ,5 

5-25 

21, 0 

5-26 

^0,9 

5-29 

20,3 

5-3o 

20,8 

6-  I 

21,2 

6-  3 

21,1 

7-12 

21,2 

7-i3 

21,2 

7-i5 

2o,9 

:r-i6 

21,3 

:r— ^o 

21,2 

--a4 

21,4 

^tox. 

«ÎI  .06 

8  T.  Bouvier. 


4-23 
5-3 

5-4 
5-  5 
5-  6 

5-  9 
5-f  I 

5-13 
5-14 

5-15 
5-19 


7i"5' 

8'i 
8,6 

7,8 

8,7 

8,9 

9,7 
8,5 

»,9 

8,7 
8,5 

9,3 

9,0 
9,4 

9,1 

8,8 

9,1 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 


8  Tj  Bouvier 

(sui 

te). 

71*5' 

5-29 

9^ 

5-3o 

9," 

6-  I 

9,5 

6-  3 

9,1 

6-  5 

9,6 

6-i5 

9,1 

7-12 

9,4 

7-i3 

9,5 

7-i.'> 

9,'2 

7-16 

9,6 

7-20 

8,8 

7-23 

9,^ 

7-5^4 

9,7 

Moy.        9,04 


93  T  Vierge. 


87"  57' 


4-23 
5-  3 

5-  4 
)-  5 

5-  6 
5-1 1 
3-1 3 

5-14 
5-1  > 
5-19 

5-22 

5-23 
5-25 
5-26 
5-29 
5-3o 

6-  I 
6-  3 
6-  5 
6-1 5 
7-12 

7-«3 
7-1 5 
7-16 

7-20 

Mov. 


23' 

;6 

22, 

9 

23, 

1' 

22, 

.9 

24, 

»i 

23, 

6 

25, 

a 

24, 

,5 

24, 

,G 

24. 

»9 

24. 

24 

,4 

24 

,3 

^4 

,4 

24. 

,8 

24. 

>9 

25 

," 

25 

>• 

25 

,' 

24, 

,6 

25 

,4 

25. 

,1 

25. 

,« 

25. 

,1 

25 

,3 

24 

,5i 

Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 


II  a  Dragon. 


P. S. 


25<»7' 

5-  3 

54> 

5-  4 

53,6 

5-  5 

54%8 

5-  6 

55,4 

5-1 1 

54,8 

5-14 

54,7 

5-i5 

55,0 

5-19 

54,8 

5-22 

55,6 

5-23 

55,2 

5-25 

54,4 

5-29 

54,4 

5-3o 

54,4 

6-  I 

55,2 

6-  3 

54,5 

6-  5 

54 ,  ï 

6-12 

54,3 

7-12 

54,5 

7-1 3 

54, 1 

7-1 5 

54,5 

7-16 

54,6 

Mov. 

m 

54,61 

P 

.1. 

10-21 

53;6 

10-22 

54,4 

10-23 

5),  2 

10-24 

53,2 

Ia-26 

53,6 

10-27 

53,3 

10-28 

53,5 

10-29 

54,2 

io-3o 

53,6 

io-3i 

53,7 

II-  2 

53,7 

II-  3 

54,1 

II-  4 

54,5 

II-IO 

53,6 

ii-ii 

53,6 

11-12 

54,4 

ii-i3 

54,0 

11-21 

54,5 

1 1-22 

54,5 

11-26 

53,7 

12-  1 

54,0 

[2-    3 

54,9 

12-1  5 

55,4 

12-16 

5i,9 

Mov. 

* 

54,09 

Dates, 

Dislances 

Dates, 

Distances 

M.-J. 

polaires. 

M.-J. 

1 

polaires. 

98  X 

Vierge. 

16  a  Bouvier 

99"  47' 

(Arcturus)  (suite)- 

5-  I 

37^5 

70*16' 

5-  3 

36,9 

5-3o 

52:6 

5-4 

36,6 

6-  I 

52,3 

5-  5 

37,4 

6-  3 

52,3 

5-  6 

38,3 

6-  5 

52,6 

5-11 

37,3 

6-10 

52 ,  I 

5-i3 

38,6 

6-11 

52,2 

5-14 

37,9 

6-12 

5i,7 

5-1 5 

38,6 

6-1 3 

5i,4 

5-19 

38,7 

6  i5 

52,0 

5-22 

38,7 

7-12 

52,7 

5-23 

38,4 

7-i3 

52,6 

5-25 

38,1 

7-1 5 

52 , 8 

5-26 

38,6 

7-16 

52,9 

5-3o 

38,9 

7-20 

53,0 

6-  1 

39,2 

7-22 

52,4 

6-  3 

38,9 

7-23 

53,0 

6-  5 

39,0 

00       Ê 

7-24 

52,3 

G-io 
6-1 1 

38,4 

39,3 
38,9 

Moy. 

52,  i5 

6-12 

(>-i3 

38,4 

100  X 

Vierge. 

6-1 5 
7-12 

7-1 3 

7-i5 
7-16 

7-20 

7-23 

38,6 

39,2 
39,0 
39,0 

39,7 
40,5 

38,9 

5-  1 
5-  5 
5-  6 
5-1 1 
5-1 3 
5-1 4 

102'»  53' 

48^0 

47,0 
47,3 

47,0 
48,8 

47,6 

Moy. 

38,53 

5-1 5 

49,1 

5-19 
5-23 

48,6 

48,3 

16  a  Bouvier 
(Arcturus). 

5-25 
5-3o 
6-  I 

47,6 
48,8 

48,7 

5-  3 
5-4 

5-  5 
5-  6 

5-  9 
5-11 

70'*  16' 
50:9 

52,0 

5i  ,1 
5i,6 
52,5 
52,0 

6-  5 
6-10 
(5-1 1 
6-12 
6-i3 
6- 15 
7-i5 

48,5 
48, 0 
48,6 

48,9 
48,9 
48,7 
49,1 

5-14 

5i,3 

Moy. 

48,29 

D-I3 

5i,6 
52,4 
52,8 

5-19 
5-22 

25  p  Bouvier. 

5-23 

5i,8 

59*»  10' 

5-25 

5i,7 

5-  I 

34:4 

5-26 

5i,9 

5-  4 

34,0 

i.g. 

ÉTOIL 

£S  FONDAMENTALES. 

Dates, 

Distances 

Dates, 

Dislances 

Dates,    Distances 

Dates,    Distances 

Dates.    Distances 

M  -]. 

polaires. 

M,-J. 

polaires. 

M.-J.      polaires. 

M.-J.      polaires. 

M.-J.      polaire». 

ai  p  Bouvier 

36  £'  Bouvier. 

9  a'  Balance 

i3J<  Balance. 

5i4o  B.A.C. 

(suite). 

6-2"29' 

(suite). 

100"  59' 
5-  1       36^4 

(suite). 

59-10' 

5-  1 

28  ;8 

io5"36' 

P.  S. 

)-  i 

34;4 

5-  4 

■26,9 

6-  2       48^9 

5-  4      35,8 

2°  3a' 

j-  6 

35, o 

5-  5 

28,4 

7-^0       49,4 

5-  5      36,7 

5-i5       14:5 

5-11 

34,5 

5-  6 

28,4 

7-2'«      49,7 

5-i3      37,8 

5-!9      16, 1 

')-i3 

35,7 

5-11 

28,6 

7~'-3      49,7 

5-i5      37.4 

5-20      i5,6 

i-i4 

35,3 

5- 13 

28,6 

7-24      5o,3 

5-25      36,9 

5-23       16,2 

)-iij 

35,5 

5-14 

28,2 

7-*7       49,7 

6-u      37,0 

5-25       i5,2 

■.-2) 

35,2 

34,6 
35,4 
35,1 

5-1 5 

5-19 

j-23 

5->,-, 

28,8 
59.7 
29,1 
28,0 

8-  4      49,' 
Moy.      49,08 

Moy.      36,86 

5-29      i5,o 
5-3o      i5,2 

■)-3o 

42  p  Bouvier. 

6-  1       16,4 

G-  2 

6-  2      i5,9 

0-1  o 

35, o 

5-3o 

2<),0 

7  ^  Petite  Ourse. 

6-10      16,4 

G-u 

34,8 

6-   2 

'8,7 

P.S. 

49°  "a' 

G-M        i4,9 

fi-ia 

34,6 

6-10 

29,' 

l5"2i' 

5-  1       10,2 

6-12       i5,o 

6-i3 

34,9 

P-ri 

28,7 

5-  6    2-.:7 

5-  4        9.7 

6-i3       10,3 

fi-i4 

35,6 

6-12 

29,0 

5-11      25, 0 

t'î       "'= 

6-14       iG,9 

7-io 

7-a3 
7-»4 

35,8 
35.3 

35,4 

6-1 3 
r^T4 

7-22 

^9.1 
29,2 

28,7 

5-14      24,3 
5-23      24,9 
5-29      24 ,0 

5-i4      lois 
5-1 5      10,4 
5-19       i,,o 
5-25      10,3 

Moy.      15,70 
P.I, 

8-    '2 

34,3 

7-23 

29,2 

5-3o      2^,4 

M-  4      15:3 

Moy. 

3.i,'Jil 

Moy. 

*8,7i) 

6-  1      2,i,8 
6-  2      24,5 

5-29      «o,7 

u-12      i5,6 

6-  2       10,5 

ii-ii       15,6 

louvier. 
7>-49' 
46:5 

fi-  3      24,6 
6-10      25,0 
6-12      24,4 
6-1 3      24,8 

6-  3       10,6 
6-10       10,9 

6-11       10,7 
6-12      10,3 

3o  !  I 
J-  i 

8  ï'  Balance. 
io5''34' 

11-21       i5,a 
n-25       14,6 

12-    1          15,2 

la-  3       i5,6 

J-  4 

45,8 

5-  5 

5;6 

6-14      25,7 

fi 

46,  (i 
46,0 

5-  6 

5-1 1 
5-13 

7,1 
6,0 

7-22      24,2 
7-24       2) ,0 

7-24       11,0 
8-  3         9,3 

i2-ri       i5,9 

12-15          lfi,2 

12-16      16,0 

7,'> 

7-27      24,4 

8-  4      10,2 

ï-rt 

46,9 

5-1 4 

o;o 

8-  2      24,1 

Moy.      TÏJl 

j-il 

46,6 

7,3 

8-  3      23,3 

Moy.      10,57 

47,' 

5-23 

8-  4      23,3 

Observation 

i-'9 

réQécliie. 

47,0 

■'-*9 

6,4 

Moy.      24,55 

43  <!'  bouvier. 

P.S. 

3-21 

i6,8 

5-3o 

7i9 

'p.I. 

62"  39' 

fr-i3       15^4 

5-fo 

47,0 
47,5 
48,1 

6-  I 

Ti-io 
fi-ll 

7,4 
6,6 
7,3 

i.>-3o      24:2 
II-  3       23,8 
il-M        24,1 

5-23        2;3 
S-29        .,8 
5-3o        1 ,8 

6-   1 
C-  a 

49  3  Bouvier. 

li-[0 

47,0 

6-  12 

7.8 

11-12           23,7 

6-  i        2,8 

56°  18' 

fi-ll 

46,9 

(i-i3 

7.7 

if-i3      23,9 

6-10        2,2 

5-  1        2^3 

(i-r>. 

46, 8 

6-1 4 

7,4 

11-21       24,5 

6-11        2,1 

8-  a        2,8 

6-iî 

47," 

11-25      23,9 

6-14        2,8 

8-  3        a,o 

6-1 4 

47,'o 

Moy. 

7,02 

11-26         23,2 

Moy.       7^ 

8-  4        2,4 

^-ÏO 

4",^ 
47,' 
47,  a 

9  >■  Balance. 

in5"îfi' 

12-     1            '23,8 
T2-    3         -24,1 
12-11         24,4 

Moy.        2,38 

7-'2'i 

5i4o  B.A.C. 

7-2Ï 

7-^4 

4;, 8 

5-  I 

47^8 

12-15       25,0 

P.S. 

27  ^  Balance. 

8- a 

4<"',7 

5-  4 

46,6 

12-19     M,i 

99"  0' 

Moy. 

46,9o 

5-19 

49,6 

Moy.      24,05 

5-14      i5;9 

7-27      'o;4 

DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES. 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

2  Tj  Couronne. 


D-    I 
6—12 


59°  20' 

^3^9 
23,9 
23,6 


Moy.       23,80 


i3  7  Petite  Ourse. 


P. S. 


17*^  47' 

5-20 

58^5 

3-23 

58,5 

5-29 

57,6 

6-  I 

58,3. 

6-  5 

58, 0 

6-10 

58,8 

6-1 1 

57,3 

6-14 

59,2 

6-23 

57,5 

8-  3 

56,8 

8-  4 

57, t 

^-17 

57,7 

i*— iD 

57,7 

i/o  v  , 

57,92 

P.I. 


U—   W     M 

58^1 

U — -ss.  m 

58,3 

12—           I 

57,9 

I2                  -^ 

59,7 

l'i m      ^ 

58,5 

12 ■-    ^3 

58,9 

ri —  «:  ^^ 

57,9 

l'i — zJb.'L^, 

59,' 

12 — -jfc  jfg^ 

59,4 

M 


58,64 


^*     C  *    Balance. 


I06*2l' 

24^4 

25,1 

25,5 


25,00 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

12  t  Dragon. 

P. S. 

30*»  4o' 
8-  2      23^3 

P.I. 
II-I.3      23^0 
11-25      21,9 

Moy.      22,45 

5  a  Couronne. 

62**  56' 

5-  I 

5-20 

5-23 
5-25 
5-29 
5-3o 

6-  I 
6-  2 
6-  3 
6-  5 
6-10 
6-11 
6-12 
6-i3 

G-14 
6-22 
6-23 
8-  2 
8-  3 
8-  4 
8-17 

8-19 
Mov. 

43  X  Balance. 


18' 

;4 

18 

►> 

18, 

,3 

17, 

.6 

18 

.4 

18, 

,4 

18 

•  ' 

18. 

,3 

18: 

,8 

'9 

-3 

18 

,3 

17 

»9 

18 

,4 

18 

,6 

18 

,8 

18 

18. 

»9 

18 

»9 

17 

,4 

18 

,2 

18 

,9 

19 

,1 

18. 

,45 

5-20 

5-25 
5-29 
6-  2 
6-10 
6-1 1 
6-12 
&-i3 

6-14 
6-22 
6-23 


109*20' 

4i!;8 

40, 1 

41,6 
41,3 

40.6 
40,5 

41,6 

42,2 
.40,1 

40,8 

42,0 


Moy.      41)15 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

24  a  Serpent. 


5-23 
5-25 
5-29 
5-3o 
6-  I 
6-  2 
6-  3 
6-  5 
6-10 
6-1 1 
6-12 
6-i3 
6-14 
6-22 
6-23 
6-25 
8-  3 
8-  4 
8-17 
8-19 

Moy. 


83»  14' 

60  re 


59: 

9 

60, 

,3 

60 

.5 

60, 

.7 

60 

.2 

60, 

,8 

60, 

,8 

60. 

»i 

60 

,4 

60, 

»3 

60, 

6 

60 

r7 

60. 

,8 

60, 

.9 

60, 

,5 

59: 

,4 

61, 

.0 

61, 

»3 

61, 

»o 

60. 

,54 

16  î  Petite  Ourse. 


P. S. 


5-23 
5-25 
5-29 
6-  I 
6-  2 
6-  3 
6-10 
6-1 1 
6-12 
6-i3 

6-14 
6-22 
6-23 
6-25 
8-  4 
8-17 

Mov. 


ir53' 

20^2 


9,4 
8,8 

9,5 

9,0 
9,2 

9,7 
8,5 

8,6 

9,6 

20,9 

8,9 

8,9 

9,1 
8,3 

9,1 


P.I. 


11-21 
12-  I 
12-  3 


9,23 


9:0 

9,0 
9,0 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

16  1^  Petite  Ourse 
(suite). 


P.I. 


12-13 
12-17 
1 2-20 
1 2-2 1 
12-23 
12-24 
12-27 


ir53' 

20^2 

19,5 

19,6 

18,8 

19,2 

19,7 
19,6 


Moy.      19,36 


49  Balance. 


5-23 


5-29 

6-  I 
6-  2 
6-10 
6^11 
6-12 

6-ï4 
6-22 


io6'*i3' 

46;2 

46,4 

46,2 

46,3 

46,1 

4'^9 
45,8 

46,9 
45,6 

47,3 


Moy.      46,27 


8  p»  Scorpion. 


6-22 


i09"3r 

25  > 


14  V*  Scorpion. 


:-ii 


109**  Il 
34!o 


8  Ophiuchus. 


5-25 
5-29 
6-  I 
6-  2 
6-10 
6-11 

6-14 
6-22 


93'»25' 
44:3 

44,4 
44,5 
44,5 

43,7 
44,3 
44,0 
45,3 


B.93 

Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

I  0  Ophiuchus 
(suite). 


6-2") 
7-8 
7-11 
8-17 
8-19 

9-  1 
9-  4 

Mov. 


93"25' 
44^3 

44,9 
44,6 

4^,7 
45,4 

44,7 
44,0 

44,57 


17  CI*  Couronne. 

55*52' 
6-1 5      52:6 


i4  ri  Dragon. 

P. S. 

28*  i5' 

9';o 

8,9 
9,6 
8,5 

8,7 
9,8 

9,4 
9,0 
9,5 

8,7 
9,1 
9,5 
9,3 


5-25 
6-  2 
6-10 
6-1 1 
6-12 

6-14 
6-22 
6-25 
7-8 

7-ii 
7-i3 

8-17 
8-19 
9-  2 
9-  4         9,3 


8,6 


Moy.        9,1 3 

P.I. 

12-16  10" I 
12-20  10,2 
12-V22      10,6 


Mov.       10, 3o 


21  a  Scorpion 
(Antarès). 


9-  ï 


116" 12' 


i2';3 


h. 94 

ÉTOIt 

ES  FONDAMENTALES. 

Dates, 

Distances 

Uales,   Distances 

Dates,   Distances 

Dates.   Distances 

Dates,   Distaaces 

M.-J. 

polaires. 

M.-J.     polaires. 

M.-J.     polaire». 

.M.-J.     polaires. 

M.-i.     polaires. 

ti>  >  Opliiuchus. 

37  X  OpbiuchUB. 

■19.  t  PolilB  Ourso 

aa  ï  Dragon 

67  ir  Horculo. 

87°47' 

80*27' 

(suite). 

(suite). 

53"  4' 

i-ii 

a'>;o 

6-10      5i',-x 

P,  S. 

P.S. 

e-aa      aS;» 

fi-  a 

'.1,6 

6-u       -.1,4 

7"i7' 

^4*9' 

6-a3      a8,9 

(i-[0 

ai,o 

6-1 3      'i-i,) 

7-i3      3(i;3 

fi-ï3       30:9 

6-aî      a8,8 

r>-ii 

U.7 

0-14       Si,9 

7-"î      33,9 

6-a3      3o,8 

7-8      a9,i 

(^|3 

a», 4 

fi-ii      5a,  3 

7-19      36,9 

7-  8      3i,a 

7-  9      27,9 

(!-i4 

i«',4 

6  aa      i3,fi 

9-  i      35,4 

7-9      3i,3 
7-10      3o,3 

7-10      aH,a 

II- il 

■i>,'* 

6-i3      53,5 

Moy.      3fi,oa 

7-p5      a9,4 

<i-«a 

■r.,7 

6-ai      5^,5 

7-11       3i,î 

7-16      39,2 

G-î3 

aï, a 

6-a6      53, a 

P.I. 

7-1 5       3o,7 

7-19      a8,6 

7-  8 

aj,« 
a4,C 
5-., fi 

7-  8      5-2,9 
7-  9      ■'■A, G 
7-10      5a, C 

la-ij      36;7 
ia-i6      30, a 
.Î-.7      3i,9 

7-16       3o,8 
7-'9       3' ,4 
7-aa      3o,4 

Moy.      38,77 

7-1 3 

9-  a 

aJ,a 

7-Ji        ja.i 

ia-'.îi       33,3 

7-a3      3o,7 

72  «-  Hercule. 

9-  4 

2i>7 

7-ia       5a,8 

la-aa      36, a 

9-  4       3o,8 
9-10       30J- 

57"a3' 

Moy. 

ai.oC 

7-i3      53, a 
7-i5      53, a 

ia-a3      34,9 
ia-a4      35,6 

7-16      53,1 

ia-a7      33,4 

Moy.      3o,86 

6-i3       58,7 

6-25       58,6 

a?  |l  Hercule. 

7-19      53,0 
Q-  'i       5a, H 
9-  4       Sa.* 

Moy.      33,80 

P.I. 

6-a6      59,3 

68*17' 

ia-16      3i;6 

7-  1       57,9 

6-ia 

8^5 

0-10      5a, 6 

35  T,  Ophiuchug. 

12-17      3o,7 
la-at       a9,8 

7-  4     59,6 

7-8      59,, 

r-  9 

«,fi 
8,8 

Moy.      5a,  7  4 

io5''3V 
6-i3      49^8 

Moy.      3o,7o 

7-10      58, a 
7-11       59,4 

7-rj 

Sloï. 

^7» 

38  E  Hercule. 

6-14      48,7 
6-1  ■>      48,3 

7-1  a      59,1 

7-i3      58,5 

58'T.V 
6-13        i8;8 

6-aï      5o,i 
C-a5      5o,5 

64  a  Hercule. 

7-ii      58,8 
7-16      58,7 
7-19      S9,6 
7-ai      58,5 

.{o  ;  Hcreule. 

38*  1  a' 

6-i4       rg.o 
G-a3       18,9 

6-a6       49,9 
7-8       5o,i 

7 -.-29' 
C-|3       31^7 

fi-IO 

'iy'yi 

6-a5       18,5 

7-  9       49.8 

fi-iii      3i,5 

7-23      58,7 

6-11 

37,4 

G-ifi      18, 9 

7-'o      49,1     ' 

fi^ifi      3[,9 

7-37      58,8 

f^-ia 

37,9 

7-11       17,6 

7-  1       3i,K   ■ 

9-10      58,6 

f;-i3 

37/' 

7-r6      19,1 

7-ia      4y,« 

7-  4      3i,7 
7-ra      3i,6 
7-i3      3i,i 
7-a7      3o,8 
9-  a      3(,9 
9-15      3i,8 

Moy.      3 1,6a 

Moy.      58,63 

fi-ii 

38, a 
38, 0 
38,3 

38,7 
38,1 

38,4 
38,3 

7-*3       17,,'i 
9-  a      i",6 
Moy.      Û(7Ï3 

7-' 3       49,9 
7-' 5      49,4 
7-16      49.8 
■  7-19      49,3 
7-a3      48, C 
9-4      48,3 
9-10      49>'> 

(i-ii 

a3  p  Dragon. 
P.S. 

6-aG 
7-8 

aa  e  Potiie  Ourse. 

37-37' 
'  6-26      ^o'j 
7-11      ai,o 

:-  9 

38, a 
37,3 

P.S. 

9-1 5      5o,4 

7-19      ai,o 

„_ 

38,6 

7°4;' 

Moy.     49,53 

7-a3       30,0 

7-i3 

3«,4 

6-10      3G;9 
(^■1       35, a 

65  5  Hercule. 

7-a5      ao,4 

7-a7      ao,4 

8-17 

38, B 

6-aa      35,7 

M  ï  Dragon. 

65°  a' 

9-10      19.5 

8-19 

38,7 
38 ,0 

7-  8      36,4 
7-  9      36,4 
7-10      33,3 

P.S. 

24''9' 

7-ïï      to-y 
7-a3      ai,. 

Moy.      ao,43 
P.I. 

Moy. 

38 ,08 

7-ia      33,8 

6-22      3o;7 

Moy.      ao.go 

la-aa      20^3 

DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES. 


Dates,   Distances 
M.-J.     polaires. 

55   a  Ophiuchus. 


6— 1Z2 

6-23 
6-25 

7-  I 
7-  3 

7-  4 
7-  5 

7-  8 
7-10 

7-12 

7-13 
7-i5 
7-16 
7-23 
9-r3 
9-1 5 


77"2i' 
53;8 
53,6 
53,8 
53,7 
53,6 
53,9 
53,9 
53,6 
53,2 
53,1 
53,5 
53,6 
54,0 
53,2 
52,9 
53,7 


Moy.      53,57 


^'o  p     Ophiuchus. 


0-- 

6 ^ 


85°23' 
22:6 


7— X    r 

7—  « 


22, 

8 

22. 

>9 

22, 

9 

22, 

a 

22  j 

2 

22, 

4 

22, 

(/' 

21, 

9 

21, 

9 

21, 

8 

22 , 

2 

22, 

,8 

22, 

6 

22, 

7 

22, 

0 

22, 

0 

21  , 

.9 

21, 

9 

21  . 

.9 

21, 

,3 

21  , 

r7 

22 

,3 

21  , 

22. 

,4 

22, 

»ï 

22, 

,22 

Dates,   Distances 
M.-J.     polaires. 

86  fx  Hercule. 


62»  1 3' 


6-22 

6-23 
6-25 
6-26 

7-  3 
7-8 
7-10 
7-11 
7-12 
7-1 3 
7-i5 
7-16 
7-18 

7-19 
7-23 

7-27 

9-4 
9-10 

9-11 

9-i3 

9-i5 

9-23 

9-^5 

9-29 

Moy. 


8' 

;o 

8, 

,3 

9: 

»i 

8, 

,3 

8: 

,4 

8. 

4 

7 

,9 

7 

rï 

7: 

.6 

8 

,5 

8 

»5 

8 

»^ 

8, 

,3 

/ 1 

.9 

8 

,3 

7: 

.9 

>7 

9i 

.3 

8, 

,4 

7, 

,4 

8, 

>i 

8 

,ï 

8 

,0 

7, 

8 

8, 

.5 

64  V  Ophiuchus. 


6-22 
6-23 
6-26 

7-  I 
7-3 

7-4 

7-8 
7-10 
7-11 
7-12 

7-1 5 
7-16 
7-18 
7-22 
7-23 
7-25 
7-3o 

8-  2 
8-  3 
8-10 


99M5' 

38:9 
38,9 
39,3 
38,5 

38,4 
38,2 
38,3 
38,9 
38,5 

39,» 
38,9 

38,4 
39,0 
38,3 
38,7 

.38,7 
38,8 

37,7 
38,1 

38,8 


Dates,   Distances 
M.-J.     polaires. 

64  V  Ophiuchus 
(suite). 


9-10 
9-11 
9-i3 
9-i5 

9-29 
Mov. 


99°45' 

38^4 
38,6 
38,2 
38,8 

38,7 

38, 60 


33  Y  Dragon. 


7-Ï9 
7-27 

8-4 
9-23 
9-25 


38*29' 

5r»:9 

56,8 
54,8 
56,2 
56,6 


Moy.       56,26 


70  /?*  Ophiuchus. 


6-26 
7-8 
7-10 

7-1 1 
7-1 5 

7-16 

7-22 

7-25. 

7-27 
7-3o 

8-  2 

8-  3 

8-  4 

8-10 

9-10 

9-1 3 

Moy. 


87'»  28' 
34^8 
34,0 
34,2 
34,3 
34,5 
34,5 
33,9 

34,7 
34,0 

35,0 
33,6 
33,6 
33,2 
34,5 
31,5 
33,9 

34,20 


ô  Petite  Ourse. 


P. S. 


3''23' 


6-22 

ï3;2 

6-23 

i3,7 

6-25 

'3,9 

6-26 

14,1 

Dates,   Distances 
M.-J.     polaires. 

(?  Petite  Ourse 
(suite). 

P.  S. 
3*»23' 

7-  ' 
7-3 

7-4 
7-8 
7-10 
7-11 
7-12 
7-1 3 
7-15 
7-16 
7-18 
7-22 

/  ^/ 
7-3o 

8-  2 
8-  3 

8-4 
8-  6 
8-10 
8-1 3 

9-4 
9-10 

9-1 1 

9-i3 

9-1 5 

9-18 

9-23 

9-24 

9-25 

9-28 

9-29 
10-  5 

10-  6 

10-  8 

Moy. 


P.I. 


3-23 
3-26 
3-29 

ï2-l6 

12-17 
12-21 
12-22 

12-23 

12-24 
12-27 

Moy. 


13; 

'2 

14, 

•^ 

0 

14, 

7 

i3, 

9 

i3. 

6 

14, 

4 

i3. 

5 

i3. 

4 

i3, 

.9 

i3, 

f8 

i3, 

,6 

14. 

,0 

ï4, 

0 

«3, 

8 

i3, 

,0 

12, 

9 

I2j 

,6 

14. 

.3 

i3 

,5 

i3 

,7 

14 

,9 

i3. 

,5 

i3 

►  6 

i3. 

,3 

i3 

i4 

,  l 

12 

>8 

i3 

A 

i3, 

7 

13 

,8 

i3 

.6 

i3. 

,5 

12 

»8 

i3 

,7 

i3, 

67 

• 

i4' 

;6 

i4 

,3 

i3 

,2 

•  4. 

,2 

14. 

,0 

la 

»6 

14. 

,2 

i3 

,2 

«4. 

,0 

i3 

»8 

i3 

,81 

B.95 

Dates,    Distances 
M.-J.     polaires. 

58  ri  Serpent. 


92*»  5  y 


7-4 
7-8 
7-10 
7-11 
7-12 
7-i3 
7-16 

7-18 

7-22 
7-23 
7-27 
7-3o 
8-  2 
8-  3 
8-  4 
8-  8 
8-10 
8-1 3 
9-»  3 
9-i8 
9-23 
9-24 
9-25 
9-28 

9-29 
10-  7 

Mov. 


3o: 

;<i 

3i, 

5 

3o, 

3i, 

4 

3i, 

,6 

3i 

,8 

3f, 

.7 

3i 

,4 

3i 

,4 

3i, 

.7 

3i. 

|4 

32 

»2 

3o. 

.9 

3i 

,3 

30j 

6 

3i 

,1 

32, 

»2 

3i, 

3i. 

.1 

3o, 

9 

32 

fi 

32 

.2 

32 

»o 

3i 

,4 

3i 

,4 

32 

,« 

3i 

,5o 

3  a  Lyre  (Vcga). 


5iM8' 


7-3 

43^5 

7-  4 

44,2 

7-8 

43,6 

7-10 

43,1 

7-1 1 

42,4 

7-1 3 

43,5 

7-1 5 

43,4 

7-16 

43,4 

7-18 

43,4 

7-a2 

43,0 

7-23 

43,6 

7-27 

42,8 

7-3o 

43,8 

8-  2  . 

43,0 

8-  3 

4», 8 

8-  4 

42,0 

8-  6 

4a,8 

8-  8 

43,2 

B.gG 


ÉTOILES  FONDAMENTALES. 


Dates, 

Dislances 

Dates, 

Distances 

Dates,   Distances 

Dates, 

Distances 

Dates,   Distances 

M.-J. 

polaires. 

M.-J. 

polaires. 

M.-J.     polaires. 

M.-J. 

polaires. 

M.-J.     polaires. 

3  a  Lyre  (Véga) 

14  Y 

Lyre. 

16  X  Aigle. 

25   b) 

Aigle 

X  Petile  Ourse. 

(suite). 

57*' 2/ 

95°2' 

(suite). 

P. S. 

Si-iS' 

7-8 

5;5 

7-  8      12:4 

78°35' 

,0j/ 

8-IO 

43:0 

7-10 

5,4 

7-1 I          12,3 

7-18 

25^1 

7-  8         5^9 

9-1 3 

42,3 

7-12 

5,2 

7-16       i3,o 

7-23 

24,9 

7-10        5,4 

9-23 

43,3 

7-i5 

6,3 

7-18       12,3 

7-27 

24,4 

7-IÏ         6,2 

9-^4 

43,8 

7-16 

6,7 

8-  8       12,3 

8-  3 

25,1 

7-12        5,6 

9-25 

43,2 

7-23 

4,8 

8-  9       12,2 

8-  8 

25,1 

7-i3         5,9 

9-28 

43,6 
43,4 
41,1 
43,7 

8-  6 

•     5,7 

9-23       i3,o 

t<-9 

24,6 

7-i5        6,6 

• 

9-29 
lo-  5 

lo-  6 

8-2  ï 
9-23 

7,8 
5,8 

Moy.       i2,5o 

8-25 
8-28 

24,6 
24,8 

7-16        6,8 
7-18        6,0 
7-19        6,5 

• 

9-2  i 

5,7 

9-25 

25,3 

10-  7 

44,1 

9-25 

5,6 

4i  ~  Sagittaire. 

10-  5 

25,2 

7-23        5,7 

lo-  8 

43,4 

9-28 

5,9 

^3 

10-  6 

25,1 

7-27        6,6 

Mov. 

43, 3i 

9-29 

5,7 

iii^ii' 

10-12 

25,3 

7-3o        5,9 

m 

■            W 

10-  5 

5,8 

f      0 

7-23       i3:i 

7-24      i3,4 
8-16      i3,7 

10-19 

24,9 

8-  2        5,9 
8-  3        5,0 

8-  4        4,9 

10-  6 
10-  7 

5,4 
6,3 

Mov. 

• 

24,91 

}o  3 

Lyre. 

10-  8 

5,7 

10-  6       i3,9 

8-  6        6,7 

»  V       f# 

• 

56»45' 
24:5 

10-12 
Mov. 

6,1 

Moy.       i3,53 

3r  b  Aigle. 
78" 16' 

8-  8        6,4 
8-  9        6,2 
8-10        5,9 

7-  « 

5,86 

w 

7-IO 

24,1 
23,9 

57  8  Dragon. 

7-1 1 

32^9 

8-16        6,0 

7-11 

7-12 

24,3 

17  Ç  Aigle. 

P. S. 

7-19 
8-  3 

32,3 
33,1 

8-17        5,3 
8-25        6,7 

7-i3 

24,5 

76^17' 

22*3l' 

8-9 

33,1 

1  / 
8-28        6,5 

7-1  j 
7-i6 

25,0 

2  3,3 

7-10 
7-12 

2a' 1 
21,7 

7-Ï9      II '4 
7-22      10,9 

7-3o       11,1 

8-6       11,3 

8-16 
10-  6 

32,4 
33,0 

8-3o        5,8 
9-  2        5,5 

7-1 8 

7-22 

7-24 

23,9 
24,3 
a4,3 

7-i5 

7-19 
7-22 

22,8 
21,2 

21,5 

10-12 
Moy. 

33,7 
32,93 

«7                1 

9-  7    5,8 

9-25        5,8 

—     / 

, 

8-10       10,7 

10-  5        5,9 

24,0 

0r 

7-23 

21,3 

I  / 

8-16       u,5 

10-  6        6,1 

#              0 

7-3o 

8-    2 

2:), 2 

23,8 

7-24 

7—2'" 

22,2 
22,0      ' 

8-21       10,5 

3o  8 

Aigle. 

iot  7        6,6 

8-  3 

/ 

/    ■**/ 

10-7       11 ,0 

10-  8        6,5 

24,2 

7-3o 
8-  2 

22,7 

87*»  5' 

8-4 

23,5 

21,6 

10-  8       10,7 

7-  8 

2),  7 

10-12        6,9 
10-19        5,7 

8-  6 

24,3 

8-  3 

22,0 

Moy.       11,01 

7-10 

25,6 

8-  8 

24,4 

8-4 

20,7 

P.L 

7-12 

25,9 

10-20        5,9 
10-21         5,3 

8-  9 

â  \ 

24,3 

8-  6 

22,2 

3-29       lo'ô 

7-i5 

26,0 

1 
10-23         5,7 

8-10 

24,6 
24,5 

8-10 
8-i6 

22,4 
21.6 

4-2         11,2 

7-16 
7-18 
7-22 

26,2 
25  5 

ï  / 

8-i6 

Moy.        6,00 

9-23 

24,5 

8-21 

22,4 

Moy.      10,90 

25,0 

j            1 
P.l. 

9-24 

24,7 

9-24 

9-2) 

22,3 

7-23 

25,9 
26,0 

3-29        5:8 
Observation 

9-25 

25,0 

22,7 

^                       A    ■        1 

8-10 

9-28 

24,8 

9-28 

22,4 

25  u)  Aigle. 

8-25 

25,3 

réfléchie. 

9-29 
10-  5 

10-  6 

24,4 
24,5 

24,4 
24,7 

9-29 

10-  5 
10-  6 
10-  7 

22,3 
22,3 
22,1 
23,0 

78*»  35' 

7-   8         25^2 

7-10      24,0 
7-11      24,6 

8-28 
10-  7 
10-  8 
10-19 

25,8 
25,9 

24,9 
25,5 

P. S. 
8-  4        7:3 

10—7 

10-  8 

24,1 

10-  8 

22,4 

7-12      24,8 
7-i5      24,9 
7-16      25,3 

10-21 

25,5 

6  p»  Cygne. 

10- 12 

24,8 

10-12 
Moy. 

22,7 
22,10 

10-23 

Moy. 

• 

26,1 

62'»  i5' 
10-18      2'36 

Mov. 

• 

24,43 

25,68 

polaire» 
t  Aigle. 


10-11 

M. 9 

10-ïï 

23,0 

Voy. 

aa,6a 

«-3o 


10-33 

i'>-ïG 


.4,8 
14,9 


Ho^'. 


DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES. 


■6S  9  Aigle 

-(guito). 


10-28 
10-29 

lO-ÎO 

Moy. 


36;5 
36,4 


36,4 
3;, 8 


36,5 
36,35 


10-13 
lo-aS 


ioa°49 
34  "8 
34,4 
34,9 
3S,i 
34,^ 
35,4 
34,a 
33,8 


31,8 
3>,4 
35,8 
34,6 
34,6 
35,4 


5o,5 
^9,7 
5i.4 


B.97 


'Capricorne. 
io5''6' 


8-  3       a3,o 
8-  9       -21,5 


lo-aa  a3,a 

io-a3  a4,i 

10-25  22,3 

10-26  23,4 


u-  3      a3,5 

Moy.       23,2'ji 


3"  Y  tivgne. 
5o''4' 


23,7 
22,6 


Observations  de  Paris,  1897. 


8-9 
8-10 
8-1(1 
8-,  7 
8-19 
9-  a 
9-4 


10-26      22,3 

10-29     "*i4 
B.i3 


ETOILES  FONDAMENTALES. 


es,    DisUDCes 

Dates,    Distances 

Dates. 

Distances 

Dates,    Distances 

Dates.    Distances 

J.      polaires. 

M.-J.      polaires. 

M.-J. 

polaires. 

M.-J.     polaires. 

M..J.      polaires. 

Y  Cygne 

9  a  Daupliin 

53  E 

Cygne 

6  [Ji  Verseau 

61'  Cygne 

(suite). 

(suite). 

(su 

le). 

(suite). 

(suite). 

5o"4' 

74°27' 

i6'24' 

'J""r' 

5.-45' 

3o      a 1:9 

10-ai        3^9 

8-17 

55;7 

10-26     aJT; 

2      22,6 

ia-2-.         4,7 

8-27 

55,5 

10-26            [2,9 

!0-i8       20,0^ 

3    t.. .9 

10-23         4,3 

9-  4 

55,) 

10-28       11,9 

10-29     25,3' 

ly.      ni,'>i 

lo-aS        3,i 

9-10 

55,4 

10-29      ■'>,'> 

I0-30       24,8 

10-26       4,4 

9-11 

50 ,0 

I0-30       ro,5 

M-    2         25,1 

i9-t8       4,8 
10-29       4.1 

55,7 
55,4 

9-12 
10-19 

11-3       10,4 

ii-io      25,3 

Capricorne. 

1O-30        4,0 

55,9 

11-10      10,9 

11-12           2>,1 

ioS"9' 

ii-->        4,0 

10--ii 

50,3 

11-12       10,8 

Moy.      25, 3o 

■il    ir,7 

1,-3        4,0 

iO-23 

50,1 

Moy.       10,73 

3o       14,. 

Moy.      4,24 

10-28 

50,5 

■^        '4i7 

lo-ag 

55,2 

Gi»  Cygne. 

3       i.i,i 
B       i3,5 

-^0  a  Cygne. 

io-3o 

55,3 

32  Petit  Renard. 

5i'45' 

9      ii,8 

45"  5' 

.Muy, 

35,57 

62-20' 

8-10      37;6 

10       i3,8 

7-3o      15:5 
8-10      (5,3 

8-19        2;2 

8-25        3,0 

8-19      37,8 

if>       ij,0 

8-25      37,7 

■f       1^,9 

9-  '       17,1 

3  Verseau. 

8-27        ■','> 

[0-25       36,8 

■"       -4,9 

9-  2       iâ,9 

9-  4        '',9 

10-28       38, 1 

Il       i4,9 

9-  4       '5,9 

95"îl' 

9-10         2.5 

11-10       37,5 

.*       14,6 

9-1 t       i5,9 

«-  2 

io;8 

9-11         ■*>« 

11-13      37,3 

K       .3,9 

9-12     .i5,f. 

8-25 

iO,3 

9-ia        2,5 

Moy.      37,54 

2J       i3,8 

lo-iH       i5,4 

9-  2 

16,0 

10-22         3,2 

16      .4,4 
39       14,5 

10,9 
i6,'>- 

10-23        3,1 

10-19      15,4 
10-ai        i5,3 

11-2 

10-2  »         1,5 

3o       i5,i 

10-2';.       16,3 

II-  3 

16,0 

10-20            2,8 

64  ;  Cygne. 

■1        i3,9 

10-23       iO,3 

Moy. 

16,57 

10-28         3,2 

ly.       14,  ra 

io-a5      i4,C 

10-29      I," 

60°  11' 

10-26       i5,5 
10-2S      16, G 

6  \i  Verseau. 

IO-30        2,4 

8-  8       43^3 
8-  9       43,8 
8-io      43,6 

X  Dauphin. 

10-29      '5,7 

.Moy.        2.53 

8-16      43,4 

11-2       i3,4 
n-3       .i,9 
.Moy.       .5,70 

8-  3 
8-  8 
8~  9 

99°  2»' 
io;5 
10,3 

8-25      43,9 
8-3o      43,6 
9-  a      43,5 

74"'^7' 
3o        4^2 

(il'  Cygne. 

8-10 

'"19 

5j°45' 

9-  4      43,0 

î         3,8 

8         4.1 

iB  ^  Capricorno. 

8-iC. 

•  0,4 

8-  8      25:1 

9-10      43,3 
9-11       43,5 

y      4 ," 

8-17 

8-  9      24,9 

iti        3,8 

ni' 38' 

8-2 -. 

10,5 

8-1 0      25,7 

9-i3      43,7 

17        '1,4 

8-  3       26:9 

K-27 

8-17         25,2 

8-25      ai,  4 
H-27      ■>-'>,■; 

.0-25      42,4 
10-29      43,6 

a        4,3 

4        4,6 

9-  * 

9-  4 

100 

■o-3o      43,0 

10        4,3 

53  e  Cygnc- 

9-10 

10, c 

8-3o       2;>,5 

II- a      43,1 

M        4,5 

56'.^' 

9-11 

10,9 

9-  -^       a5,i 

II-  3      43,-.. 

■12       4,4 

8-  8       y^'i 

9-12 

'0,9 

9-  4      a5,4 

11-10      43,7 
ii-ia      43,; 
II-.3      43,6 

■i8       4,3 

'<}       4,5 

8-9      54,8 
8-10      55.7 

9-19 

9,' 
11,6 

9-10      a5,2 
9-11       '^5,9 

a»         4,5 

8-16      5j,3 

10-23 

ii,i 

,o-2i       24,5 

Moy.      43. 4  ï 

DISTANCES  TOLAIRES  MOYENNES. 


B.99 


Dilce,    Distances 
M.-J.      polair 


10-26 
Moy. 


52''33' 

39:1 


i3,6 

Moy.      i3,io 


3,4 
3,3, 


Moy.       4,3j 


D»lcs, 
M.-J. 

Distancrs 

polaire*. 

ai   ï  Céphée. 

P 

s. 

Sï-iS' 

9-  3 

a3:o 

9-  .1 

■/i,o 

9-10 

ï3,7 

9-11 

2-3,5 

9-12 

23,2 

9-3 

23,8 

9-15 

a3,3 

9-18 

22,5 

9-19 

23,!) 

9-23 

a3,i 

10-  3 

2i,3 

10-  ,( 

23,4 

to-17 

i3,6 

U-15 

13, 0 

II-I3 

ï3,o 

ii-ao 

23 ,6 

T  1-2! 

23, 0 

u-i5 

a3,i 

ii-26 

23,0 

Moy. 

23,37 

P.I. 

3-Î2 

25, fi 

3-23 

9,i,a 

3-29 

22,7 

3-3 1 

23,9 

4-2 

21,6 

Moy. 

23,60 

43  e  Verseau. 

98'. 7' 

8-3o 

iiU 

9-  1 

i-1,9 

9-12 

45,4 

9-1 3 

45,9 

9-i5 

4G,o 

9-23 

45.. 

9-2  > 

45, ■> 

10-  3 

44,5 

10-  5 

45^3 

10-  6 

45,3 

10-17 

45, . 

ri-i2 

45,9 

M-2'. 

46,0 

n-2l> 

45,3 

la-  3 

45,5 

Moy. 

45,39 

ÉTOILES  FONDAMENTALES. 


Dates,    Distances 

Daiei,    Distances 

Dates, 

Distances 

Dates,    Distances 

Dates,    Distances 

M.-J.      polaire». 

M.-l.      polaires. 

M.-J. 

polaires. 

M.-J.      polaires. 

M,-J.      polaires. 

.',»  f  Vereeau. 

62  ï)  Verseau 

44  iT. 

Pégase 

53  p  Pégase. 

C  y  Poissons 

9-'54' 

(suite). 

(siiiLe). 

0ï''28' 

(suite). 

9-'^      a' '9 

93°  38' 

60»  19' 

10-  3       32^8 

87'' lO' 

y-io      21,  S 

9-' 9    «:6 

9-î5 

■>u 

10-  8       33,0 

10-27      49^8 

9-,.          22,5 

9-23      53,0 

10-  4 

^yi 

10-17      32,8 

12-  3      49.3 

9-' a      a', 9 

9-28      53,3 

10-  5 

2,3 

11-25      32,7 

12-11       49,2 

9-1 3      22,7 

9-29      53,7 

10-  G 

■i,i 

Moy.      32,83 

12-15      49,0 

9- '5      23,. 1 

10-  3      53,2 
10-  4      53,5 

10-16 

2,6 

12-17      49,3 

9-18       21,3 

12-18      49,5 

9-19      20.9 
9^23       2.,o 
9-25      22,2 

10-  5      53,4 
10-  6      53,2 

Moy. 

1,9 

2,32 

54  «  Pégase. 

Moy.      49^ 

10-  7       53,5 
10-8      53,4 

75°  20' 
9-29      50:1 

9-28      21,8 

68  u  Pégase. 

9-29      ai. 4 

io-17      53,3 

73  l  Verseau. 

lo-  4      55,2 

10-  3       21,6 
.0-  i       22,1 
10-  5        22,3 
10-   6         22,3 
■0^17        21,8 

11-22      53,6 
11-25       53,5 
ii-26      52,8 
12-  3      53,9 

9-10 
9-ri 
9-19 

99-7' 

38;8 
38,6 

38,9 

10-  5      55,6 
10-  7      55,7 
12-  3      55,7 
12-11      55,9 

67*9' 

9-ro      45;5 
9-11       46,2 
9-13      46,1 
9-13      46,0 

Moy.      53,55 

9-i3 

39,4 

Moy.      55,70 

9-25      46,0 

11-22         22,4 

9^15 
9-19 

39,ti 
38 ,0 

9-29      40,6 

11-2-1         22,7 

10-  3      46,3 

ii^aG      22,2 

,'2  ;  Pégase. 

9-23 

38,5 

88-  c*  Verseau. 

10-  5      46,o 

12-  3      22,3 

9-19 

39,a 

10-  7      46,6 

Moy.      22,ofi 

79°'  ■ 
9-10      22 
9-11       22 
9-12      20 

10-  3 
10-  4 
10-  5 
10-  6 

38,8 
39,1 
39,2: 
39.5 

iii.'"43' 
10-  3      52^1 
10-  0      52,4 
10-17      53,4 

10-  8      45,9 
10-20      40,3 
10-21       46,6 
10-24      46,2 

34ii  Carrington. 

P. S. 

9-1-5      21 
9-18      21 

9-19         22 

10- rO 

39,6 
38,4 
38,6 

Moy.      5*.  63 

io-2i      46,4 

4"  24' 

10-  3       39:1 

9-23      22 

lo-iS 

39,7 

6  Y  Poissons. 

Moy.      46>3i 

10-  G       37,7 

9-28      22 

10-24 

11-22 
11-35 

39,3 
39,4 
39,3 

10-17       37,3 
mm3      37,5 

9-19       23 
10-  3      22 

87"  16' 
9-10      49;' 

8  K  Poissons. 

ir-22      37,4 

10-  4      21 

il-26 

38,3 

9-1"      49.4 

89")  8' 

11-25       37,3 

10-  5       22 

12-    3 

39,0 

9-12      49,0 

9-1 5      3o'o 

it-2e    37,5 

10-  6      22 

12-11 

39,1 

9-'J      49,9 

.0-.8      29,7 

12-  3     37,9 

10-  7      a4 

9-19      48,o 

ift-23       29,7 

Moy,       37,71 

Moy. 

3^ 

g-ag     49,0 
10-  3      48,5 

10-28      3o,i 

12-  3      29,7 

P.I. 

11-25      22 

76  S  Verseau. 

.0-  4      49.* 

12-11       ag,0 

î-24      37,4 

ii-iQ      21 
12-  3      22 

io6'3a' 
S'9 

10-  5      49,2 

10-  0     49.0 

ia-»5      29,0 
12-.7      29,5 

fia  1)  Vorsoau. 

Moy.      ^ 

10-  3 
10-  6 

5,7 
6,0 

10-  7      49,4 
10-  8      48,0 
lO-iC      48,7 

12-18      29,8 
Moy.      29,68 

90° 38' 
9-10      53^6 

10-  7 

'■',9 

44  1  Pégase. 

10-16 

0,8 
6,6 

10-17      48,8 
10-18      49,8 

82i3  B.A.C. 

g-M       54,1 

10-20      49,1 

9-12       53,9 

60' .9' 

11-26 

0,0 
6,1 

10-2.       49.3 

P.S. 

9-t3      54,4 

9-"        a;5 

12-11 

10-24      49.7 

3°  15' 

9-i5      Si, 4 

9-i3        2 

7 

Moy. 

6^ 

10-25       49,7 

9-12      38^7 

DISTANCES  POLAIRES.  MOYENNES. 


B.ioi 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

82i3  B.A.C. 
(suite). 

P.  S. 

38;9 
39,6 

38,6 

38,8 

39,0 

39,1 
39,3 

39,  ï 
38,8 

38,8 

3^,7 
39,0 

39,0 
39,4 
38,7 

39,0 

38,4 
39, a- 

39,5 

38,4 

39,7 

3»,8 

3^,4 
38,1 
38,1 
38.,! 

Moy.      38,83 

P.l. 

3-a3      39,6 
3-26      39^,0 

3-2(>    as, 2 

4-  8  38,5. 

4-n  38,8 

4-i3  3«,6 

4-i5  38,1 


(^i3 

9-19 
9-25 

9-'^9 

10-  4 

10-  6 
10-  7 
10-16 
ia-18 
10-19 
10-20 
10-21 
10-24 

10-25 

10-27 
10-28 
10-29 
io-3i 
12-  3 
12-11 
12-1 5 
12-16 
12-17 
12-18 
12-21 
12-22 
12-24 


Dates,     Distances 
M.-J.      polaires. 

8213  B.A.C. 
(suite). 


P.l. 


4-20 

4-24 

5-  a 

5-  4 


3M5' 
38';o 
38,6 

37,7 
39î4 


Moy.      38,59 

Observation 
réfléchie. 

P. S. 
10-19      39,1 


17  t  Andromède. 

47"  18' 
10-  6        7^3 

10-  7        7,6 

10-  8        7,4 

Moy.        7^3 


17  i  Poissons. 


9-12 
9-25 

9^29 
i(y-  3 

10-  4 

10-17 

10-25 

10-28 

12-17 

12-23 


84°  55' 
54:2 
54,6 
55,2 

54,1 
55,0 

54,3 
55,1 
55,1 

54,9 
54,8 


Moy.      54,73 


Dates,    Distam^es 
M.-J.      polaires. 

35  Y  Céphée. 


P.S- 


5-17 
9-i3 

9-19 
10-  5 

10-  6 

10-16 

10-18 

10-20 

10-21 

10-23 

10-24 
10-27 
10-29 
io-3i 
ia-i6 
12-18 
12-21 
12-22 
12-24 


i2*'56' 

32^3 

33,9 

33,8 

34,0 

32,7 

32,7 

33,0 

32,9 

33,0 

32,3 

33,0 

33,1 

33,0 

33,2 

33,7 

33,0 
32,5 
32,5 
32,4 


Moy.      33,00 


P.l. 


3-23 
3-26 
3-29 

4-  8 

4-1 1 
4-1 3 
4-1 5 

4-20 

4-24 

5-  » 

5-4 
6-1 1 
6-12 


34,3 
33,2 
32,5 
32,7 
33,6 
33,3 

32,1 
32,2 

32,6- 
32,6 
33î,3 
33,5 
33,9 


Moy.      33,06 


Dates,    Disianocs 
M.-J.      polaires. 

28  o)  Poissons. 


9-ia 
9-ï3 

9-19 
9-29 

10-  3 
10-  4 
10-  5 
10-  6 
10-  7 
10-16 
iQ-17 
10-18 
10-19 
10-21 
10-23 
10-24 

10-25 

10-26 
10-27 
10-28 
10-29 

10-34 

12-16 
12-17 

12-18 

12-21 
12-22 
12-27 

Moy. 


83"42' 


24' 

;o 

a4 

.7 

a4 

,0 

24. 

,9 

23, 

,8 

a3 

.9 

24 

,4 

24 

,' 

24 

,2 

23, 

,9 

23 

i9 

24 

>9 

24, 

,8 

24 

,7. 

24 

,6 

24 

.7 

24 

,3 

25. 

,0 

24 

,8 

25, 

,0 

24 

,5 

23 

.1 

25, 

,7 

24, 

,6 

*4, 

6 

24, 

• 

24, 

,7 

24, 

,» 

M, 

5o 

3o-  Poissons. 


r,'. 


10-  3 
10-  4 
10-  5 
10-  6 


96^35 

Il  ,0 

">>9 
1^,9 


Dates,    Distances 
M.-J.      polaires. 

3o  Poissons 
(suite). 


lo-  7 
10-16 
10-17 
10-18 
10-19 
îo-21 

10-24 
10-25 
10-26 
10-27 
10-29 

12-^7 
k2-l8. 
12-21 
12-22 
12-24 
1 2-27 


96»  35' 
io;6 

9,7 
10,5 


10 


)/ 


11,2 
11,5 
11,5 
10,4 
11 ,0 
11,1 
1 1 ,2 
M, 4 


hi 


>/ 


»i,7 
11,1 

10,9 
10,8 


Moy.       K>,93 


2  Ifcileine. 


9-^9 
10-  3 

10-  4 

10-5 

10-  6 

IO-23 

10-2S- 

W)-28 

io-3i 
12-16 

»2-24 


107*»  54' 

a3;2 

3i,7 
3a,  5 

3^,7 

32  y6 

33,8 
32,8 
33,3 

33,9 
34,8 
33,1 


Moy.       33,1 3 


ETOILES  FONDAMENTALES. 

ide  des  Tableaux  précédents  nous  avons  formé  le  Catalogue  des  dis- 
jolaires  eonclues  des  observations  faites  en  1897  : 

■emière  colonne  donne  le  nom  de  l'étoile. 

:uxième  colonne  N  donne  le  nombre  des  observations. 

la  troisième  colonne  se  trouve  l'époque  moyenne  des  observations. 

latrièmc  colonne  <S  donne  la  moyenne  de  toutes  les  observations  ramenées 

loxe  moyen  de  1897,0, 


avons  donné  séparément  les  moyennes  correspondant  aux  passages 
ir  et  inférieur  de  chaque  étoile  ainsi  que  celles  résultant  des  observations 
irectement  ou  par  réflexion.  Les  lettres  S  et  I  qui  suivent  le  nom  de 
désignent  respectivement  les  passages  supérieur  ou  inférieur;  les  obser- 
par  réflexion  sont  indiquées  par  la  lettre  R. 


DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES  POUR  1897,0 


DÉDUITES  DES  OBSERVATIONS 


FAITES  AU  GRAND  INSTRUMENT  MÉRIDIEN. 


Noms. 


xN. 


?i  2  Andromède 27 

ii^Cassiopée.  S 6 

iiâCassiopée.  I 9 

SX  V  Pégase 3o 

r2  Baleine 28 

I  ■)  Baleine 3o 

18  2  Cassiopéo.  S 3i 

18  2  Cassiopée.  I i3 

Mi  3  Baleine i3 

i^  Piazzi 8 

'j3  o  Poissons i3 

33  y  Andromède 2 

'7  Y  Cassiopée  .S 20 

27 1  Cassiopée.  1 1 3 

î  Petite  Ourse.  S 26 

'  Petite  Ourse.  R.S 6 

:i  i  Poissons 4 

3o  \L  Cassiopée  .S 8 

io.ii  Cassiopée.  I 14 

'i  I)  Baleine i 

ii  3  Andromède 8 

>  0  Cassiopée 3 

12 Pet.  Ourse  (Polaire).  S.  Sa 

1 1  Pel.  Ourse  (Polaire).  I.  55 

II Pet. Ourse  (Polaire).  R.S.  i5 

'ïPel. Ourse  (Polaire).  R.I.  18 

n  ^1  Poissons 3 

:ri6  V  Poissons 12 

iioo  Poissons i5 

*  3  Bélier 22 

îi  Bélier i 

*:  Baleine 19 

>  'i  Baleine 8 

"^;*  Baleine 25 

ii^Piaizi 19 


Ep.  rooy. 

1800H-. 

a\ 

97,^3 

0  /  « 
61.28.41,03 

97 ,  67 

3i.25.  6y23 

97, 3o 

31.25.  5,48 

97,  «6 

75.23.20,17 

97,86 

94.31.34,80 

97,85 

94.  9.35,04 

97,81 

34.  1.39,51 

97,35 

34.  1.39,12 

97,85 

108.33.  6,78 

97,86 

85.14. 56, o3 

97,85 

82.58.31,54 

97,78 

49.28.55,20 

97,83 

29.50.28,07 

97,35 

29.50.27,60 

97,84 

4.17.44,12 

97  782 

4.17.44,27 

97,90 

82.39.51,73 

97,85 

35.35.  6,63 

97,35 

35.35.  6,3o 

97r8l 

100.43.41,00 

97,88 

54.55.31 ,69 

97,84 

3o.i8.  0,37 

97,88 

i.i4.3o, 10 

97,40 

1.14.29,91 

97,84 

i.i4.3o,25 

97,35 

I .14.29,68 

97,85 

75.11.  6,00 

97,85 

85.  2.  0,68 

97,85 

81.21.37,66 

97,85 

69.41.43,81 

97,81 

67.  1,27,80 

97,87 

96.53.47,83 

97,85 

93.26.43,03 

97,87 

82.  0.  5,53 

97r88 

83.36. 16,81 

Noms. 


N. 


86  Y  Baleine iG 

4i  Bélier 14 

48  e  Bélier 3 

92  a  Baleine 12 

26  p  Persée  (Algol) 7 

57  5  Bélier G 

33  a  Persée.  S '. . .  4 

33  a  Persée.  I i 

2  \  Taureau 2 

18  e  Éridan 9 

^9  0  Persée 11 

23  0  Éridan 2 

25  T)  Taureau 9 

44  î  Persée 3 

34  Y*  Éridan 3 

35  X  Taureau 9 

I2JJ   D.A.d.    d.. If 

1235  B.A.C.  1 12 

1235  B.A.C.  R.I 2 

40  0*  Éridan 10 

54  Y  Taureau 12 

74  e  Taureau 9 

87  a  Taureau  (Aldébaran).  1 1 

53  Éridan i 

1  ir*  Orion 12 

3  t  Cocher 6 

10  p  Girafe.  1 i 

[9  p  Orion  (Rigel) 2 

i5  X  Cocher 3 

24  Y  Orion H 

34  0  Orion 7 

46  Ê  Orion 7 

5o  X,  Orion 7 

58  a  Orion 5 

37  0  Cocher 4 


Ep.  moy. 

1800-h. 

à\ 

97 ,  89 

0  ,  „ 
87.11.53,76 

97,89 

63.  9.50,59 

97,83 

69.  4.17,03 

97 ,  89 

86. 18. 5[, 08 

97 ,  89 

49.26.28,39 

97,90 

70.39.46,27 

97,92 

40.30.19,88 

97,38 

40. 3o. 18,90 

97,93 

So. 37. 34, 25 

97,94 

99.48.24, Î4 

97^94 

42.32.30,80 

97,93 

100.  6.43,20 

97 ,  96 

66.12.48,13 

97r92 

58.25.20, 10 

97,94 

103.48.  6,00 

97,95 

77.48.  2,11 

97,96 

4.43.  0,28 

97,45 

4.43.  0,47 

97,46 

4.43.  0,70 

97,95 

97.48.47, t7 

97,95 

74.37. i5,7> 

97,9'^ 

71 .  2.  5>. ,90 

97,95 

73.41.52,09 

97,9» 

1 04 .  3o .  1 8 ,  60 

97,95 

83.13.  6,58 

97,97 

56.59.49,35 

97,44 

29.42.31,70 

97 ,  96 

98.19.13,65 

97,97 

49.59.33,03 

97,88 

83.44.36,79 

97,86 

90.22. 3i ,43 

97,86 

91.16.  3,76 

97,86 

91-59. 49»i4 

97,82 

82.36.43,78 

97,79 

52.47.40,68 

DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES  POUR  1897,0. 


en(Siriusj. . 

Dhée.  S.... 

3hée.  1 

)hée.  R.[,.. 

;n  {Procyon) 
(Pollux)... 

[ 

irBO 

Lynx 

gulus) 

3ursc 

>iirse.  S 

3iir9c.  I.,.. 
ïursc.  S.... 
)urse.  1 


97,45 
97,  as 


97,57 
97,63 
97, 2'' 

97,24 
97,35 
97,2» 
97.3" 


iS  97,75 

I  97, 3r. 

3  97. =7 

!■>  97,28 

»  97, ï9 

7  -97.33 

i  97, 3o 

3  97.3a 

4  97,3?- 
4  <J7,29 

<  97,21 

3  97,34 

7  97, '9 

i  97,38 


97. 30 
97.29 
97.37 
97.23 

97. 3 1 

97,28 
97,33 
97,28 
97,24 

97,40 
97,35 


75.. 3.  9,00 
67-27-47.95 
67.16.  0,77 
73.30.46,63 
106.34.18,17 

55.54.32,78 
2.47.25, [o 
2.47.25,68 

Co.29.24, 'o 

io5.a8.5i,20 

81.30.10,40 
57.53.  7,3o 
84.30.40,10 
61.43.29,95 

I.  3.30,98 


83.1 


i.oo 


41.33.13,68 
77.44-30,53 
5i.  8.  9,38 
78.55. 

7i.5i.a9,3o 
55.10.18,23 

2.43,41 


37.51. 

79.38.2 


.,40 


65.45.  5,o3 

63. 3o. 28,33 
81,27.41,08 
ioa.33.54,06 

77.31.45,33 

46.34.15,97 
69.38.14,38 
80.  9.47,64 
83.  5.  1,91 
78.54.34,76 

105.39.16,18 
33.  3.55,33 
33.  3.55,90 
27.41.34,3: 
27.41.34,37 


63y^Lion 3  97,31 

I  Grande  Ourse 17  97,29 

Lion 19  97,29 

53  J  Grande  Ourse 1  97,21 

2  5  Coupe u  97 ,  3o 

î  Lion 10  97, a8 

Dragon.  S 3  97,40 

Dragon.  1 7  97,77 

1  u  Lion i3  97, 3o 

4  ?  Lion ifi  97,34 

5  3  Vierge 5  97,32 

i83o  Groombr 1  97,28 

64  7  Grande  Ourse.  S....  i5  97,35 

64  Y '^'^n'I^  Ourse.  1....  7  97,77 

TT  Vierge 19  97,32 

0  Vierge 19  97,3i 

(Corbeau t  97,33 

i65  B.A.C.  S 16  97, 3i 

4i63  B.A.C.  1 3i  97,80 

Vierge 6  97,40 

7  S  Corbeau 22  97,34 

23  Chevelure i3  97,39 

iS/Vierge 14  97.32 

29  f'  Vierge 7  97,37 

77  E  Grande  Ourse 7  97,40 

43  S  Vierge 2  97,39 

i  a  Chiens  de  classe....  1  97,47 

:  0  Vierge i5  97,37 

43pChevclurc 16  97,41 

6i  Vierge 14  97,35 

79!;Viergo 25  97,43 

i  Chiens  de  cliasse ai  97,4' 

2  m  Vierge 20  97,39 

5  ))  Grande  Ourse a6  97,4' 

T)  Bouvier 29  97,42 

93  T  Vierge 25  97,41 

iDragon.  S ai  97,4' 

(  Dragon.  1 aj  97,80 

«  Vierge 29  97,4a 

1  Bouvier  (Ârclurus). .  3o  97,44 

>■  Vierge 19  97,40 

25  p  Bouvier 21  97,43 

30  1;  Bouvier 24  97,43 

36  e' Bouvier 21  97,42 

8  a*  Balance 16  97,4» 


8a.  6.25,3; 
44.56.32,68 
68,54.41,^1 
57.53.37,00 
io4.i3.iî,ï6 

86.25.31,37 


35.43.57,0: 
35.43.56,60 
82.48.40,40 

80. 41. 41, <: 
112.  2.4-,Co 

I.43.45..8 

1.43.44,53 
39,4» 


90 

105.56. 30,70 
«6.48.12,10 
95. i5.5o,49 
90.53.  5,8^ 
33.28.51,6: 

86.  2.33,95 
5i.  7.30,80 
94.59.20,17 
01.35.58,54 
107.44-17,31 

90.    4.   9,14 


DISTANCES  POLAIRES  MOYENNES  POUR  1897,0. 


B.ioo 


Noms. 


9  a<  Balance 

7?  Petite  Ourse.  S 
7  ^Petite  Ourse.  I 

i5  \^  Balance 

42  p  Bouvier 


43  tj»  Bouvier 

>i4oB.Â.C.  S 

5i4oB.A.C.  I 

ji4o  B^Â.C  R.o. . .  • . . 
49  0  Bouvier 


i;  3  Balance 

2  T,  Couronne 

i3  Y  Petite  Ourse.  S. 
i3  Y  Petite  Ourse.  I . 
32  ;i  Balance 


12  (Dragon.  S 
12  i  Dragon.  I 
3  2 Couronne.. 
43  X  Balance  . . 
24  2  Serpent . . 


f6;  Petite  Ourse.  S 
16  Ç  Petite  Ourse.  I.. 

49  Balance 

8âi  Scorpion 

I  i  V»  Scorpion 


1 0  Ophiuchus 

17  ff*  Couronne 

14  T,  Dragon.  S 

14^1  Dragon.  I... 

21  z  Scorpion  (Àntarès) . 


10  X  Ophiuchus. 
27  P  Hercule . . 
40 1  Hercule  . . 
)?x0phiachu8. 
58  î  Hercule  . . . 


22  e  Petite  Ourse.  S 

22  e  Petite  Ourse.  I. 

35  7|  Ophiuchus 

»; Dragon.  S 

23  î Dragon.  I 


H  a  Hercule . . . 
55  5  Hercule . . . 
S;  î  Hercule . . . 
72  w  Hercule . . . 
î3?  Dragon.  S. 


Ép.  moy. 

N. 

1800-H. 

10 

97,49 

19 

97,46 

i3 

97,90 

7 

97,37 

18 

97,43 

7 

97,4-2 

i5 

97, 4i 

II 

97,90 

I 

97,45 

4 

97,53 

I 

97,57 

3 

97,39 

i3 

97,48 

9 

97,94 

3 

97,39 

I 

97,59 

2 

97,88 

22 

97,46 

II 

97,44 

20 

97,47  • 

16 

97,46 

10 

97,95 

10 

97,43 

I 

97,47 

1 

97,53 

i5 

97, 5i 

I 

97,46 

i5 

97,5a 

3 

97,97 

I 

97,67 

14 

97, 5o 

4 

97, 5o 

'9 

97, 5i 

21 

97,52 

9 

97,52 

II 

97,52 

8 

97,97 

19 

97,54 

ï4 

97,55 

3 

97,96 

10 

97,54 

2 

97,56 

9 

97, 5t 

18 

97,53 

7 

97,56 

« 

• 

0 

/ 

fl 

io5. 

.36. 

.49 

,08 

i5.25. 

24. 

,55 

15.25.24. 

,o5 

100. 

59. 

36 

,86 

49' 

12. 

10. 

4 

.57 

62. 

39. 

->-: 

,26 

2. 

22. 

l5. 

►70 

2. 

22. 

i5, 

5i 

2. 

22. 

i5, 

40 

56. 

18. 

2, 

,38 

99- 

0. 

10: 

,40 

59« 

20. 

23, 

,80 

17- 

47. 

57 

.9a 

17. 

47. 

58, 

.64 

106. 

21. 

25, 

4 

,00 

3o.4o.23, 

3o 

3o.4o. 

22, 

,45 

62.56. 

18 

,45 

109. 

20. 

41, 

»i5 

83. 

i5. 

0, 

,54 

II. 

53. 

19 

,23 

II. 

53. 

ï9 

,36 

106 

.13.46 

►  ^7 

109. 

3i. 

25. 

,00 

109. 

II. 

.34. 

,00 

93. 

.25. 

44 

,57 

55.52.52j 

,60 

28. 

i5. 

9 

,i3 

28. 

i5. 

to. 

,30 

116. 

12. 

12, 

,5o 

87  « 

47. 

25, 

,06 

68. 

17. 

8, 

78 

58. 

12. 

38, 

08 

80. 

27. 

52, 

',7i 

58. 

55. 

18, 

,53 

7- 

47. 

36. 

,oa 

7- 

47- 

35 

,80 

105.35. 

49 

,53 

24 

•  9- 

,3o 

,86 

24 

•  9 

.3o. 

.70 

75. 

29. 

3i 

,62 

65 

.  2 

.20 

.90 

53 

.  4 

.28 

.77 

57 

.23 

.58 

,83 

37.37 

.20 

,43 

Noms. 


N. 


23  p  Dragon.  I i 

55  a  Ophiuchus 16 

60  p  Ophiuchus 26 

86  (JL  Hercule 24 

64  V  Ophiuchus 25 

33  Y  Dragon 5 

70  jD*  Ophiuchus. .  '. 16 

8  Petite  Ourse.  S 38 

8  Petite  Ourse.  I 10 

58  T)  Serpent 26 

3  a  Lyre  (Véga) 29 

10  pLyre 3o 

14  Y  Lyre 18 

17  î  Aigle 25 

16  X  Aigle 7 

41  ic  Sagittaire 4 

57  8  Dragon.  S 9 

57  8  Dragon.  I :  2 

25  u>  Aigle 19 

3i  b  Aigle 7 

3o  8  Aigle 16 

X  Petite  Ourse.  S 36 

X  PetitQ  Ourse.  I i 

X  Petite  Ourse.  R.S i 

6  p*  Cygne i 

39  X  Aigle 18 

5o  Y  Aigle 24 

18  S  Cygne i 

53  a  Aigle 25 

60  p  Aigle 29 

62  c  Sagittaire 2 

65  6  Aigle 26 

5  a^  Capricorne 22 

6  ««  Capricorne 6 

9  p«  Capricorne 19 

37  T^yg"® ^8 

1 1  p  Capricorne 18 

9  a  Dauphin 25 

5o  a  Cygne 18 

16  ^  Capricorne 1 

53  e  Cygne ...  18 

3  Verseau 6 

6  fx  Verseau 25 

32  Petit  Renard i5 

61*  Cygne 20 


Ep.  moy. 

1800+. 

9. 

97,98 

0        ,        n 
37.37.20,30 

97,54 

77.21.53,57 

97,56 

85.23.22,22 

97,58 

62.13.  8,i5 

97,57 

99.45.38,60 

97,63 

38.29.56,26 

97,57 

87.28.34,20 

97,61 

3.23.13,67 

97,75 

3.23.13, 81 

97,61 

92.55.3i,5o 

97,62 

5i. 18.43,31 

97,62 

56.45.24,43 

97,66 

57.27.  5,86 

97,64 

76.17.22,10 

97,58 

95.  2.I2,5o 

97,63 

III. II. i3, 53 

97,63 

22. 3i. II, 01 

97,25 

22.31.10,90 

97,62 

78.35.24,91 

97,63 

78. 16.32,93 

97,63 

87.  5.25,68 

97,64 

I.  1 .  6,00 

97,24 

I.  I.  5,80 

97,59 

I.  I.  7,3o 

97,80 

62.15.23,60 

97,67 

97.15.22,62 

97,69 

79.38.15,27 

97,61 

45.  7.15,40 

97,70 

81.24.12,58 

97,70 

83. 5i.  1,43 

97,59 

117.59.46,70 

97,69 

91;  7.36,35 

97,72 

102.49.34,91 

97,68 

I02.5l.5o,42 

97,71 

I05.  6.23,22 

97, 7î» 

5o.  4'22,53 

97,69 

108.  9.i4|i2 

97,73 

74.27.  4,24 

97,76 

45.  5.15,70 

97,59 

115.38.26,90 

97,72 

56.24.55,57 

97,74 

95.24.16,57 

97,73 

99.22.10,73 

97,75 

62.20.  2,53 

97,73 

51.45. 25, 3o 
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tISTANCES  POLAIRES  MOYENNES  POUR  1897,0. 


62  n  Verseau 

42  1;  Pégase 

44  1)  Pégase ' 

73  X  Verseau 

;6  8  Verseau 

53  p  Pégase 

54  a  Pégase  

88  c'  Verseau 

6  f  Poissons 

68  u  Pégase  

8  X  Poisaona 

8ai3  B.A.C.  S 

8ai3B.A.C.  I 

8113  B.A.C.  B.S 

1 7  i  Andromède 

17  t  Poissons 

35  ^  Céphée.  S 

35  YCéphée.  I 

28  (o  Poissons 

3o  PoiSSDDS 

2  Baleine 


Ép.  moj. 

1800+. 

i\ 

97,75 

5r.45.37',54 

97.73 

60.11.43,42 

97,73 

52.23.39,45 

97 1?:- 

5i.  ï.i3,io 

97,75 

27.51.  3,67 

97,26 

27.51.  4,34 

97.73 

3.a3.2i,82 

97,2a 

3.î3.22,i5 

97,70 

96.   1.26,69 

97,73 

19.53.29,09 

97,  a6 

19.53.29,90 

97,77 

107.  7.38,83 

97,77 

8o.H5.49,î4 

97.77 

64.33.33,47 

97,78 

90.49.12,17 

97,77 

32.18.23,37 

97, '4 

32.'i8.23,6o 

97,77 

98.17.45,39 

97,76 

91.54.22,06 

97,85 

4.24.37,71 

97,ï3 

4.24.37,40 

I800+.  9. 

97.77  90.38'.5î'.53 

97.78  79.42.23,13 
97,75  60.19.  '.3î 
97,78  98.  7.39,01 

97,80  106.12.     6|3Î 


97,88 

89.18.29,6» 

97,84 

3.15.38,83 

97,28 

3. r5. 38,50 

97,80 

3.15. 39, To 

97,76 

47.18.   7.43 

97,81 

84.55.54,71 

97,81 

.2.56.33,0., 

97, 3 1 

12.56.33,06 

97,8a 

83. 4a. 24,5.. 

97,84 

96.35.10,93 

97,82 

.07.54.33,13 

INSTRUMENTS  DE   GAMBEY. 


\ 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES  EN  1897 


POSITIONS  CONCLUES 

DE  LA  LUNE,  DES  PLANÈTES,  D'ÉTOILES  DE  LALANDE, 
DÉTOILES  DE  COMPARAISON  ET  DIVERS  AUTRES  ASTRES, 


PAR  MM.  BARRÉ,  VIENNET  ET  BRANDICOURT. 
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INSTRUMENTS    DE    GAMBEY. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES  EN  1897. 

POSITIONS  CONCLUES 

DE  LA  LUNE,  DES  PLANÈTES,  DlTOILES  DE  LALANDE,  D'ÉTOILES  DE  COMPARAISON 

ET  DIVERS  AUTRES  ASTRES, 

PAR  MM.  BARRÉ,  VIENNET  ET  BRANDICOURT. 


Le  principe  qui  a  présidé  à  la  réorganisation  des  recherches  méridiennes  a 
rendu  nécessaire  une  modiGcation  essentielle  dans  le  plan  adopté  pour  la  revi- 
sion des  étoiles  du  Catalogue  de  Lalande. 

Ce  travail,  auquel  ont  collaboré  presque  tous  les  astronomes  qui  se  sont 
succédé  à  l'Observatoire  depuis  plus  d'un  demi-siècle,  est  presque  entièrement 
'achevé.  Quelques  milliers  d'étoiles  restent  encore  à  observer,  presque  toutes 
situées  entre  le  zénith  et  le  pôle,  et  très  inégalement  réparties  en  ascension 
droite,  lacunes  difficiles  à  combler,  le  plus  grand  nombre  des  astres  ne  passant 
au  méridien  qu'aux  saisons  les  plus  défavorables  de  l'année. 

Les  difficultés  inhérentes  à  ce  genre  de  travail  sont  d'ailleurs  bien  connues; 
pour  les  mener  à  bonne  fin,  il  faut  beaucoup  de  vigilance,  beaucoup  d'assiduité 
et,  afin  de  pouvoir  profiter  de  toutes  les  éclaircies,  dépenser  souvent  beaucoup 
de  temps  dans  une  attente  stérile. 

Mais,  pénétrés  de  l'intérêt  qu'il  y  a  de  présenter,  dans  le  Catalogue  de 
rObservatoire  de  Paris,  la  revision  aussi  complète  que  possible  des  zones  de 
Lalande,  nous  n'avons  pas  hésité  à  accepter  les  propositions  de  M.  le  Direc- 
teur, qui  a  bien  voulu  nous  charger  d'effectuer  cette  étude  à  l'aide  des  instru- 
ments de  Gambey. 

Nous  avons  en  outre  utilisé  les  mêmes  instruments  à  la  détermination  des 
positions  de  la  Lune,  des  planètes  et  des  étoiles  du  Catalogue  publié  par 
M,  Bossert  dans  le  Tome  XXI  des  Mémoires  de  l'Obserç>atoîre. 

Pour  pouvoir  remplir  notre  tâche  dans  des  conditions  satisfaisantes,  il  était 
nécessaire  d'apporter  aux  instruments  certaines  modifications  indispensables. 
Nous  avons  trouvé  tout  l'appui  désirable  auprès  de  M.  Lœwy,  Directeur  de 
r Observatoire,  et  de  M.  Leveau,  Chef-adjoint  du  service  méridien,  pour  l'exé- 
cution de  nombreux  perfectionnements  destinés  à  augmenter  la  précision  des 
obsenations  et  à  faciliter  l'emploi  des  instruments. 


C.4  LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY.  -  1897. 

LUNETTE  MÉRIDIENNE. 

On  trouvera  une  description  détaillée  de  la  lunette  et  de  ses  accessoires  dans 
le  Volume  des  observations  de  1874,  pages  33  et  suivantes. 

Un  des  perfectionnements  les  plus  essentiels  apportés  à  la  lunette  a  été  le 
remplacement  du  gaz  par  la  lumière  électrique.  Depuis  longtemps  on  avait 
reconnu  l'inconvénient  de  l'ancien  mode  d'éclairage.  Il  nous  a  été  possible  de 
nous  en  rendre  compte  directement  par  des  expériences  spéciales.  En  efl'et,  à 
l'aide  d'un  appareil  imaginé  par  M.  Hamy,  on  a  pu,  en  se  plaçant,  il  est  vrai, 
dans  les  conditions  les  plus  désavantageuses,  déceler  une  flexion  latérale  du 
tube  de  la  lunette,  causée  exclusivement  par  le  bec  de  gaz  servant  à  éclairer  le 
cercle  de  calage.  Mais,  heureusement,  dans  la  pratique,  cette  déviation  ne  de- 
venait sensible  que  dans  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels. 

Afin  de  rendre  plus  exacte  la  détermination  de  l'azimut  instrumental,  l'ob- 
jectif très  imparfait  de  la  mire  a  été  remplacé  au  mois  d'avril  1897. 

Dans  ce  qui  suit,  nous  nous  bornons  à  présenter  le  résultat  des  recherches 
faites  pour  déterminer  l'état  de  l'instrument,  nous  en  référant  d'ailleurs,  en  ce 
qui  concerne  les  procédés  d'observations,  au  Volume  de  1874. 

CONSTANTES    INSTRUMENTALES. 

Micromètre.  —  Fil  vertical  mobile;  valeur  (Vun  tour  de  la  vis  micro- 
métrique.  —  Positions  et  distances  des  fils  verticaux  fixes  et  du  fil  moyen. 
—  La  valeur  d'un  tour  de  la  vis  micrométrique  qui  conduit  le  fil  vertical  mobile 
est  de  2^,8707  (log  =  0,45799)  dans  l'équateur. 

Le  réticule  comprend  cinq  fils  fixes.  La  position  de  ces  cinq  fils  dans  la 
position  directe  de  la  lunette  et  la  position  (^,„  du  fil  fictif  moyen  sont  données 
dans  le  Tableau  suivant.  Nous  y  avons  joint  la  position  du  fil  v^^  fil  sans  coUi- 
mation,  obtenue  par  les  retournements  effectués  sur  la  mire  : 

Positions  des  fils  verticaux  fijces. 


FILS 


1897.                           L  II.             m.            IV.  V.            p,„.             i^o. 

l  l              l              l  l              l              t 

Mars    20 6,762  10,890  i5,oi7  19,148  23,336  i5,o3o       14,999 

Avril    29 6,762  10,890  i5,023  19,148  23,334  i5,o3i 

Mai      23 6,761  10,889  i5,022  19,147  23,334  i5,o3i 

Juillet  23 6,753  10,874  i5,oi4  19,134  23,3i6  i5,oi8 

Juillet  26 6,732  10,871  i5,oi4  I9,i36  23,3i4  i5,oi8 

Août    21 6,771  10,890  i5,o3i  19,157  23,33i  i5,o36       14,987 

Sept.    27 6,760  10,880  i5,oi8  19,134  23,319  i5,022 

Oct.     27 6,756  10,877  i5,oi3  19,139  23, 317  i5,020 

Nov.     29 6,757  10,877  15,007  Ï9,i32  23,3i2  i5,oi9 

l>éc.     23 6,752  10, 880  15,009  i9,i3o  23,3o3  i5,oi5 
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On  conclut  des  déterminations  précédentes  pour  la  distance  de  chaque  fil  k 
la  moyenne  des  cinq  fils  : 

t  t  t  t  t 

-+-  8,265       -f-  4,ï4^       ■+■  0,007       —  4,117       —  8,298 

ou,  en  temps, 

t  •  t  s  • 

4-23,73  4-11,89  -+■  0,02  — 11,82  — 23,82 

Ces  nombres  représentent  respectivement  les  corrections  qu'il  faut  appliquer 
aux  passages  observés,  à  Téquateur,  à  chacun  des  cinq  fils  pour  ramener  ces 
passages  à  la  moyenne  des  cinq  fils. 

Observations  de  la  Mire.  —  Azimut.  —  Collimation  du  fil  moyen.  —  M^ 
et  M/ étant  les  lectures  correspondant  aux  pointés  de  la  Mire  faits  respectivement 
dans  la  position  directe  et  dans  la  position  inverse  de  la  Lunette,  v^  la  position 
du  fil  mobile  pour  laquelle  la  collimation  de  ce  fil  est  nulle,  v^  la  position  du  fil 
moyen  fictif,  c  sa  collimation,  k  =  2^,8707  la  valeur  d'un  tour  de  la  vis  micro- 
métrique, on  a 


Lun.  dir. 
Lun.  inv. 


Nous  donnons,  dans  le  Tableau  ci-dessous,  les  valeurs  moyennes  M,/  et  M, 
des  lectures  correspondant  aux  pointés  de  la  Mire  pendant  les  périodes  où  la 
position  de  la  Lunette  n'ayant  pas  changé,  ces  lectures  n'ont  pas  paru  éprouver 
de  variations  notables. 

Avec  les  valeurs  de  v^  et  celles  de  v^  tirées  du  Tableau  précédent,  on  a  calculé 

^0—  ^m  ^^  c,  on  a,  en  outre,  inscrit  les  valeurs  de  dz  k^v^  —  M)    p  /  .  *  '  (jui 
servent  à  passer  de  l'azimut  de  la  mire  à  l'azimut  de  la  lunette. 

Nombre 
Limites  de 

1897.  déterm.    Position.    M  moyen,    t^o  — ^w     c  moyen.      vq  —  ^\.    ifcA(Po  —  M)- 

t  t  ^  t  t  8 

Afars     3  à  Mars  20...  8  Dir.  i3,39i  —0,027    '—0,078  -m,6o8  +4,616 

rs    20  à  Avril  29...  19  Inv.  i6,65i  -1-0,078  — 1,652  -4-4,742 

il   29  à  Mai  23...  11  Dir.  13,371  — 0,078  -+-1,628  -1-4,673 

m       23  à  Juillet  18.. .  21  Inv.  16,626  -i-0,078  —1,627  -1-4,671 

îllet  23  à  Août  19...  II  Inv.  16,821  -+-0,078  —1,822  4-5, 23i 

t    25  à  Sept.  25...  II  Dir.  i3,io5  — o,o36      — 0,104  -+-1,882  -h5,4o3 

l.   28  à  Oct.  4...  5  Inv.  16, 835  -ho,io4  — i,8>î8  -+-5,3o5 

5  à  Nov.  10...  29  Inv.  16,841  -+-o,io4  — 1,854  -^5,32L». 

AT.    Il  à  Dec.  27...  22  Inv.  16,790  -ho,io4  — i,8o3  -i-5,176 

ISweau.  —  Inclinaison  de  l'axe.  —  Une  partie  du  niveau  est  égale  à  2",  o/i 
en  arc  ou  à  o^,  1 36  en  temps. 

O  désignant  la  somme  des  deux  lectures  faites  dans  la  position  pour  laquelle 
\es  divisions  vont  en  croissant  vers  l'Ouest,  E  la  somme  des  deux  lectures  faites 
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quand  ces  divisions  vont  en  croissant  vers  VEsty  l'inclinaison  p  exprimée  en 
parties  du  niveau  sera  déterminée  par  la  formule 

P  =  i(0-E). 

Elle  sera  positive  quand  le  côté  occidental  de  Taxe  sera  le  plus  élevé,  néga- 
tive dans  le  cas  contraire. 

Les  valeurs  de  p  seront  données  plus  loin  dans  le  Tableau  :  Constantes  em- 
ployées dans  la  réduction  des  observations. 

La  correction  provenant  de  l'inégalité  des  tourillons  est  égale  à  —0^,42  di- 
recte, -i-oP,42  inverse,  ou,  en  temps,  o*,o57. 

Observations  des  cirçompolaires.  —  Détermination  des  constantes  n^  a  et  A. 
—  Toutes  les  circompolaires,  dont  on  trouvera  un  Tableau  plus  loin,  ont  été  ob- 
servées au  fil  mobile.  La  position  de  ce  fil,  à  l'époque  /  d'un  pointé,  étant  définie 
par  la  lecture  micrométrique  p  et  la  valeur  du  tour  de  vis  A,  et  (D  représentant 
la  déclinaison  de  l'étoile,  la  réduction  au  fil  moyen  v^  se  fait  par  les  formules 
suivantes 

Position  directe....     R^^qi  ytrîl:=4f*  +  ?^^%in'(Df  i  ^f , 

L  005(0  b  \  cosa)  /  J       (PI 

Position  mverse....     R/nz±  A:    p^  h — sin*dE)( ^]  1  «t  > 

L  coscD  6  \  cosUt)  /  J        (PI 

dans  l'emploi  desquelles  on  a  rarement  besoin  de  tenir  compte  du  terme  du  troi- 
sième degré. 

Si  nous  désignons  par  t^,  le  passage  réduit,  par  C^  la  correction  de  la  pen- 
dule, et  par  X  l'ascension  droite  théorique  de  la  circompolaire,  nous  aurons 

(  PS 
JU  -—  1^-=  Cp-h  m±n  tangOO  ±:  (c  —  x)  sécCD         j  p.  • 

Une  étoile  horaire,  d'ascension  droite  x'  et  de  déclinaison  co',  donnera 

JU'— 4»==C,,-h  m  H-/ilang(£)'-h(c  — x)seccô'. 

De  ces  deux  équations  on  déduit 

î  PS 

(  .1,  —  ^„,)  —  (X'—  C)  ^n{±  tangCD  —  tangCE)')  -h  (c  —  x)  (  =h  sécc©  —  sécCD')  p.  * 

d'où,  en  posant  A  =  (x  —  t^)  —  (x'  —  ^^,), 

^      A  c  — X  ^  (c  — x)sécCô'  tangCO'         (PS 


langcô       sincO  tangcO  langcO         j  PI  ^ 

sincO  diffère  très  peu  de  l'unité,  il  en  est  de  même  de  séccô',  tandis  que  tangco 
a  toujours  une  valeur  relativement  considérable,  de  sorte  que  l'on  peut  prendre 
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au  lieu  de 


sécOO' 


iang(£)  tang(D 

mation  très  suffisante, 


La  formule  précédente  s'écrira  donc,  avec  une  approxi- 


n  =:ir: 


(  c  —  X  )  dz it  n — — 

langcD       ^  '      tangUfc)  tangOG) 


PS 
Pr 


le  dernier  terme  est  toujours  très  petit,  sinon  négligeable.  On  calcule  d'abord 


et  s'il  est  nécessaire 


On  a  ensuite 


—  A  ^    __  c  —  X 

"^-^tangCÔ       ^"^      ""^-langCD* 


__  tangce^ 

tangcD 


«  :zr  /ij-h  /Ij, 


Dans  la  pratique,  au  lieu  d'une  étoile  horaire,  on  en  prend  plusieurs,  trois 
s'il  est  possible,  et,  dans  les  formules  précédentes,  on  met  pour  x' —  /',„  et  cô', 
la  moyenne  des  valeurs  fournies  par  les  étoiles  employées.  Si  la  déclinaison  des 
étoiles  horaires  reste  comprise  entre  d:  lo®,  ces  formules  conservent  toute  la 
précision  nécessaire,  tant  que  les  constantes  c  —  x  et  /i  n'atteignent  pas  une 
valeur  de  plus  de  5*,  limite  bien  supérieure  à  tout  ce  que  l'on  a  pu  constater 
avec  des  instruments  établis  dans  des  conditions  de  précision  acceptables. 

Nous  donnons,  dans  la  cinquième  colonne  du  Tableau  suivant,  le  temps  t„^  du 
passage  de  chaque  circompolaire  au  fil  moyen;  dans  la  sixième,  JU,  les  minutes 
et  secondes  de  l'ascension  droite  théorique  correspondante;  dans  la  septième,  la 
différence  JU'  —  t'^  déduite  des  étoiles  horaires  observées  le  plus  près  possible 
delà  circompolaire,  et  dans  la  huitième,  la  valeur  de  A  =  (jl.  —  ^,„)  —  (x'  —  t'^^). 
Cette  valeur  de  A,  celle  de  c  —  x  obtenue  en  retranchant  x  ==  o*,  oi4  des  valeurs 
de  c  tirées  du  Tableau,  page  5,  ont  servi  à  calculer  n  de  la  dernière  colonne. 


Observations  des  circumpolaires. 


Dates. 

i897.  Posit. 

Mars   3  Dir. 

12  Dir. 

i8  Dir. 

a3  Inv. 

24  Inv. 

29  lov. 

A.vrîl    6  Inv. 

1 1  Inv. 

i5  Inv. 

20  Inv. 

23  Inv. 

24  Inv. 


Étoile». 

75o4  B.A.C. ... 
X  Petite  Ourse . . 
75o4  B.Â.C. . . . 
7504  B.A.C. . . 
7604  B.A.C. . .. 
75o4  B.A.C. . . . 

Polaire. . , 

7604  B.A.C... . 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 


Pas- 
sage. 


m» 


m 


9.19.59,40 
7.24.48, 10 

9.20.  5|i5 

9.20.  7,80 

9.20.  7,o5 

9.20.11,25 

I 3 . 20 . 40 , 45 

9.20.22,05 

i3.2o.4i,o5 

13.20.42,40 

13.20.46,60 

13.20.48,35 


eH». 


m 


24.38,73 
19.42,12 

1943,47 
19.43,73 

19-44,93 

20.12,12 
19.48,98 
20.12,82 
20.14,53 

2o.î5,53 
20.i5,79 


X>  —  /^,j. 


—24,19 
—26,88 

—29,16 

— 3o,35 

—  30,59 

— 3o,35 

—36, 16 

—37,47 
—38,72 

— 40 , 26 

— 4ï,3o 

—4 1,83 


A. 

4*08 
-hi7,5i 
H-  6,i3 
■+■  6,02 


^       /  » 


27        — 


6,o3 
7,83 
4,40 

9,49 
12,39 

10,23 

9,27 


//. 

s 
0,14 

0,22 

0,27 

0,43 

o,5o 
0,43 
0,23 
0,33 
0,27 
0,33 
0,29 
0,27 
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Dates. 

Pas- 

1897. 

Posit. 

Étoiles. 

sage. 

Avril  27 

Inv. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 

Polaire 

I 

29 
Mai      '1 

Polaire 

I 

Polaire 

•            * 

I 

5 

Polaire 

•            • 

I 

6 

Polaire 

I 

9 
11 

Polaire 

I 

Polaire 

I 

12 

Polaire 

I 

20 

5 140  B.A.C. . . 

■                         ^ 

.      S 

21 

Dir. 
Dir. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 

Polaire 

I 

22 

Polaire 

I 

25 

Polaire 

•                       • 

I 

26 

Polaire 

I 

^9 

S  Petite  Ourse. 

.     s 

Juin     I 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

3 

Inv. 
Inv. 
Inv. 

Polaire 

I 

5 

Polaire 

I 

10 

S  Petite  Ourse. 

.     s 

1 1 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

12 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

i3 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.    s 

14 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

i5 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

22 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

•ai 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

25 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

26 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

Juiil.    4 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

8 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

s 

10 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

II 

Inv. 

8  Petite  Ourse . 

.     s 

12 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

i3 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

16 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

s 

18 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

23 

Inv. 

X  Petite  Ourse. 

.     s 

27 

Inv. 

X  Petite  Ourse. 

.     s 

3o 

Inv. 

X  Petite  Ourse. 

s 

Août    2 

Inv. 

X  Petite  Ourse. 

.     s 

4 

Inv. 

X  Petite  Ourse. 

.     s 

8 

Inv. 

X  Petite  Ourse. 

.     s 

10 

Inv. 

X  Petite  Ourse . 

.     s 

16 

Inv. 

X  Petite  Ourse. 

.     s 

19 

Inv. 

8  Petite  Ourse. 

.     s 

25 

Dir. 

X  Petite  Ourse. 

.     s 

Sept.   4 

Dir. 

7504  B.A.C... 

.     s 

10 

Dir. 

75o4  B.A.C. . 

s 

11 

Dir. 

82i3  B.A.C... 

.     s 

t 


m- 


eHo< 


m" 


A. 


//. 


b      m     s 
3.20.47 

3.20.54 

3.20.57 

3 . 20. 59 
3.21.  3 

3.21.  5 

3.22.  6 
3. 21. 10 

5. II. 44 
3.21. 10 
3.21. 16 
3.21.20 
3.21 .26 
8.  6.35 
8.  6.37 

3.21 .38 

3.21 .39 
8.  6.40 
8.  6.40 
8.  6.43 
8.  6.42 
8.  6.41 
8.  6.43 
8.  5.43 

8.  5.44 
8.  5.45 
8.  5.44 
8.  5.44 
8.  5.47 
8.  5.46 
8.  5.47 
8.  5.48 
8.  5.46 
8.  5.48 

8.  5.5i 
9 . 26 . 1 4 
9.26. I 4 
9 . 26 . I o 

9.26.14 
9.26.  8 
9.26.  6 
9.26.  I 

9 .  26 .  I 
8.  5.52 
9.26.  7 

21.20.48 

2I.20.5o 
23.28.43 


70 

m     t 
20.16,60 

-43*  i3 

§ 

-+-12,03 

—  o,'33 

i5 

20.17,68 

— 43,5i 

+  6,74 

—  o,o5 

55 

20.19,04 

-44,84 

-4-  6,33^ 

—  0,04 

»90 

20.20,85 

— 45,60 

-H  6,55 

—  o,o5 

55 

20 . 2 I , 39 

—46,08 

H-  3,92 

-f-  0,01 

10 

20.22,84 

—46,55 

H-  4,29 

0,00 

95 

20.23,87 

-47,48 

-H  4,40 

0,00 

00 

20.24,47 

-47,86 

-^  2,33 

H-   0,04 

00 

10.49,07 

-5o,45 

-  4,48 

—   0,10 

40 

20. 3i ,3i 

— 50,73 

-+-11,64 

—  0,16 

5o 

20.3i,97 

—50,96 

-H   6,43 

—  o,o5 

3o 

20.34,03 

52,5; 

-h  6,3o 

—  0,20 

i5 

20.34,80 

—53,11 

+  1,76 

—  0,10 

80 

5.39,19 

-54,78 

—  1,83 

—  0,17 

95 

5.39,34 

-55,84 

—  2,77 

—  0,22 

i5 

20.42.1 3 

56,67 

-h  0,65 

—   0,08 

85 

20.43,74 

—57,40 

-^  i,îi9 

—   0,09 

35 

5.39,68 

-59,65 

—  1,02 

—  0,12 

60 

5.39,68 

-59,85 

1,07 

—   0,12 

25 

5.39,66 

-59,78 

—  3,81 

—   0,29 

20 

5.39,62 

-60,34 

—  2,24 

—   0,19 

20 

5.39,56 

—60,75 

-0,89 

—    0,11 

40 

5.39,50 

—  0,79 

—  0,09 

—   0,07 

i5 

5.39,16 

-  3,89 

-+■  o,3o 

—   0,04 

00 

5.39,12 

—  4,23 

—  0,65 

—    0,  10 

20 

5.38,99 

-  4,96 

—    1,25 

—  o,i3 

65 

5.38,89 

—  5,3i 

-  0,45 

0,09 

65 

5.37,79 

—  9ii4 

-4-  2,28 

—  o,o5 

5o 

5.37,25 

ïo,79 

-f-  0,54 

—  o,o3 

80 

5.36,87 

—  11,55 

-+-  1,62 

-h  0,04 

95 

5.36,65 

—  11,85 

-^  0,55 

—  o,o3 

20 

5.36,42 

—  12,23 

H-  0,45 

—  o,o3 

70 

5.36, 18 

—  12,76 

-+■  2,24 

-+-  0,07 

o5 

5.35,5o 

— i4,o4 

H-    1,49 

-h  o,o3 

5o 

5.35,10 

-14,89 

—  1 ,5i 

—  o,i5 

25 

26.  2,97 

17, 3i 

-¥■  6,o3 

-+-  0,04 

70 

26.  0,59 

-18,73 

-+-14,62 

-+-    0,îiO 

75 

25.58,63 

-19,69 

-+-  7,57 

-h  0,07 

o5 

25.56,93 

—21,19 

-^  4,07 

H-   0,01 

00 

25.55,77 

— 22, i5 

-^  9,9a 

-T-    0,H 

3o 

25.52,67 

—23,86 

-hIO,23 

-h  0,  la 

60 

25.50,79 

-24,81 

-hi4,oo 

-^-  0,19 

10 

25.45,73 

—25,54 

-f-10,17 

H-    0,ia 

i5 

5.25,47 

-28,95 

-4-  2,27 

+-    0,07 

75 

25.36,83 

-3i,94 

-+-    1,02 

-+-  o,i3 

35 

20.i3,99 

36,52 

-f-    2,16 

-+-  o,a5 

3o 

20.12,61 

-38,89 

-h    1,20 

-+-  0,18 

10 

9.8.  4,28 

-39,^7 

-f-   0,45 

-»-  0,08 

I 
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Observations  des  circumpolaires .  (Suite.) 


Dates. 

1897.      Posit. 


Sept.  12 

25 


Ocl. 


Dé< 


•^9 
3 

4 
6 

7 
8 

14 
i5 
16 

18 

'9 
?.i 

'22 
23 

24 
25 

26 

27 
28 

3o 

3i 

Nov.    2 

3 

4 

3 
10 
I  I 
1-2 

ai 
a5 

I 
i5 
16 
ao 
^-i 
aa 

^4 


Dir. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Iny. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 


Étoiles. 

8213  B.A.G.... 

8213  B.A.C 

8213  B.A.C 

8213  B.A.C 

8213  B.A.C 

8213  B.A.C 

8213  B.A.C 

Polaire 

Polaire 

8213  B.A.C 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

5i4o  B.A.C. . . . 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

Polaire 

5i4o  B.A  C 

5i4o  B.A.C 

5i4o  B.A.C... 

Polaire 

5i4o  B.A.C 

5i4o  B.A.C... 

5i4o  B.A.C 

5i4o  B.A.C 

5i4o  B.A.C. . .. 
5i4o  B.A.C.    .. 

5i4o  B.A.C 

5i4o  B.A.C 

5 1 4o  B.A.C... 


Pas- 
sage. 


t 


m 


S 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

I 

s 

s 

s 

s 

s 

s 


h       m 

23.28.44 

23.28.42 
23.28.46 
23 . 28 . 5 I 

23.28.53 

23.28.50 
23.28.50 
j . 23 . 1 1 
i.23.i3 
23 . 28 . 5o 
1 .23.ig 
1.23. 21 
1.23.24 
1.23.26 

1.23.25 
1.23.23 

1.23.24 

I. l3.22 

1.23.26 
i.a3.27 
I  23.26 
1.23.28 
1.23.27 
I .23.26 
3. 10. 32 
1 .  23 . 3 1 
1.23.30 
i.23.3i 
i.23.3i 
I .23.28 
1.23.36 
3.10.39 
3.10.35 
3,  9.41 

1.22.32 

3.  9.29 
3.  9.30 
3.  9.41 
3.  9.41 
3.  9-46 
3.-  9.47 
3.  9.46 
3.  9.49 
3.  9.48 


60 

95 
35 

90 
45 
85 
45 
35 
20 
00 
55 
65 
00 
45 
o5 
60 
45 
45 
65 
10 
85 

95 
40 

o5 

95 
20 

25 

55 
85 

75 
5o 

90 
40 
3o 

95 
20 
5o 
85 
65 
65 

o5 

^  *» 

/■' 
25 


m 

28.  4 
28.  4 
28.  4 

28.  3 
28.  3 
28.  3 
28.  3 

22.25 
22.25 
28.  2 
22.26 
22.26 
22.27 
22.27 
22 .  27 
22.26 
22 .  26 
22.26 
22.26 
22.26 
22.26 
22 .  •.>,6 
22.26 
22.26 

9.36 

22.26 

22.26 

22 .  25 

22.25 

22.25 

22.24 

9.34 

9.34 

9.34 
22.17 

9.34 
9.34 

9-37 

9-37 
9.38 
9.38 
9.38 

9-39 
9-39 


29 

32 

39 
90 

72 

38 

23 

09 
20 

•' 

^7 
66 

86 

00 

06 

01 

82 

74 
70 

70 
73 
78 
83 
86 
85 
66 
60 

09 

78 

47 

ï7 
i5 

76 

63 

5o 

9a 

58 

94 
20 

47 
43 

64 
86 

10 

37 


56 
5i 

47 
84 

«9 
16 

41 
3o 

49 
46 
06 
65 
28 
16 
55 
33 

74 
o3 

88 

37 
67 

39 
84 
24 

9ï 
41 
26 

99 
56 

?6 

53 

8> 

53 

09 
II 

14 
53 
82 
61 

7' 

48 

79 
10 

65 


-39 
-39 
-42 

-44 
-46 

-48 
-48 

-49 
-49 
-49 

— 32 
—52 

—53 
-54 
-54 

—  DJ 

—55 
-56 
—56 
-57 

—58 
—58 
-59 
—59 
-60 
—61 
—61 
-62 
—62 
-65 
-65 
-66 

—  1 1 
-i3 

—  o 

—  I 

—  10 

—  II 
— 13 
-14 
-14 

—  l'j 

—  i:) 


A. 

s 

o 

O 

o 
3 
3 
o 
I 
3 
I 
2 

—  o 

—  2 

—  3 

—  3 

—  3 

—  I 

—  i 
■+■  o 

—  3 

—  3 

—  2 

—  3 

—  I 

H-  O 
4-  3 

—  4 

—  2 

—  3 

—  3 

—  o 

—  6 
-+-  o 

-f-  5 

-4-  4 

—  I 

3 

(V 

3 
6 

7 
3 

6 

6 

4 
6 


n. 


75 
88 
5i 
16 
54 

69 

19   —  0,02 

04 

49 
o3 

83 

14 
72 

23 

49 
45 

97 
28 

07 

00 

40 

73 

70 
04 
62 

»9 
90 

78 
82 
82 
82 

7» 
76 

29 
92 

52 

97 
»7 

43 

49 

07 

90 
45 

// 


o,or 


-+-  0,10 
-f-  0,08 

—  o,i3 

—  0,^9 

—  0,03 


—  0,02 

—  o,oC 


o,o3 


—  0,11 

—  o,i3 

—  0,17 

—  0,20 

—  0,16 

—  0,12 

—  o,i3 

—  0,08 

o,  13 

—  0,13 

—  o,iî 

—  0,17 

—  o,i3 

—  0,09 

—  0,24 

—  0,18 

—  0,13 

—  0,17 

—  0,17 
~  0,11 

—  0,24 

—  0,12 

—  0,33 

—  0,27 

—  o,i3 

—  0,32 

—  0,34 

—  0,35 

—  0,^0 

—  o,3>. 

—  0,3') 

—  o,38 

—  0,2s 

—  o.'^S 


détermination  des  valeurs  définitives  des  constantes  m,  n  et  c—  y.  cm- 
ployées  dans  la  réduction  des  observations.  —  Ayant  calculé  la  valeur  do 
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Tazimut  A  fournie  par  chaque  observation  de  circompolaire,  on  a  pris  la  valeur 
moyenne  de  celle  quanlité  pour  lout  l'inlervalle  pendant  lequel  elle  ne  paraît 
pas  avoir  éprouvé  de  changement  notable;  on  en  a  déduit  ensuite  la  valeur  cor- 
respondante de  Tazimut  de  la  lunette  par  la  formule 


a  =  Az^  k{vo  —  M), 


Pos. 


Dir. 

Inv. 


d'où  Ton  a  conclu  a  sinç  et  acosç;  on  a  calculé  de  même  ^  sinç  et  [î  cosç  à 

Faide  des  valeurs  de  p. 

On  a  eu  ensuite 

•  m  =:-i- asincp -H  p  coscp, 

n  = — acos©  H- Psinç.  • 

Jusqu'au  i**'  mars,  les  valeurs  de  /i  et  de  a  ont  été  tirées  directement  de  l'obser- 
vation des  circompolaires.  On  trouvera  ces  observations  dans  le  Volume 
de  1896. 

Position.  A.  a.  p. 


3 

23 

2 
I 

25 

14 


Mars 

Mars 

Avril 

Avril 

Mai 

Mai 

Juin 

Juillet  10 

Juillet  23 

Août    25 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Cet. 

Oct. 


à  Mars  20. 
à  Mars  3i. 
à  Avril   2-. 


12 

25 

28 
3 
5 

3o 


à  Mai  22. 
à  Juin  i3. 
à  Juillet  8. 
à  Juillet  18. 
à  Août  19. 
à  Sept.  II. 
à  Sept.    23. 


à  Oct.       1 . 

et4 

à  Oct.     29. 
à  Nov.     10. 
Nov.     Il  à  Dec.    27. 


Dir. 
Inv. 
Inv. 
Dir. 
Dir. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Dir. 
Dir. 
Dir. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 
Inv. 


-h  5,278 
-h  5,608 
-^  5,368 
-h  5,368 
-+-  5,069 
5,i43 
5,oî8 
5,o48 
6,455 
5,713 
5,856 
-T-  6,162 
-^  6,162 
-+■  5,8i5 
-^-  5,8i5 
-h  5,895 
-f-  5,895 


—  0,662 
-h  0,866 
-*-■  0,626 
--  0,626 

~n  0,396 

-h  0,472 

-^  0,377 

-  0,377 

-+-  0,224 

—  o,3ii 

-r-  0,454 
-r-    0,760 

-f-  0,855 
-h  o,5o8 
-^  0,492 
-+-  0,572 
-^  0,718 


-f-  o,3o 
0,16 
0,16 

-+-  0,29 

-H  0,29 
-^  0,22 
—  0,22 
0,33 
0,33 

0,48 
0,48 

-  0,48 

-  0,37 
0,37 

-  0,28 

-  0,28 

-  0,21 


m. 


0,70 


-  0,76 
-^  0,58 
^  0,40 

0,49 
o,5o 

0,43 

-f-  o,5o 

-r-   0,39 
0,55 

0,66 
-T-  0,89 
-h  0,89 

-r-  0,63 

0,55 
0,61 
0,68 


0,21 
0,45 
0,29 
0,14 
0,04 

o,i4 
0,08 

0,00 
o,  10 
o,  16 
0,07 

o,i4 
0,28 
o,o5 
0,11 
0,17 
o,3i 


~  0,09 
-h  0,06 
-^  0,06 

—  0,09 

—  0,09 
0,06 


0,06 


-^  0,06 
o,oG 


—  o,  lÀ 

—  0,12 

—  0,12 
-h  0,09 

-i-  0,09 

-^  0,09 

-t-  0,09 

-*-  0,09 
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Comme  à  la  Lunette  le  gaz  a  été  remplacé  par  la  lumière  électrique.  De  plus, 
l'éclairage  du  champ  a  été  modifié  de  manière  à  obtenir  les  fils  brillants  sur  champ 
obscur.  A  l'aide  de  cette  nouvelle  disposition,  il  est  devenu  possible  d'observer 
des  astres  de  la  10*  grandeur,  alors  que,  précédemment,  on  atteignait  seule- 
ment la  9*. 

Dans  le  volume  des  Annales  de  187/»  (^Observations)^  pages  44  et  suivantes, 
on  trouvera  la  description  de  l'instrument  et  des  procédés  employés  dans  la  ré- 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Cl  1 


duction  des  observations.  Nous  faisons  seulement  connaître  ici  le  Tableau  des 
constantes  nécessaires  aux  réductions. 


CONSTANTES   INSTRUMENTALES. 


Valeurs  des  tours  de  vis  des  microscopes.  —  Toutes  les  observations  ont 
été  faites  au  seul  couple  (a)  qui  désigne  les  deux  microscopes  horizontaux.  La 
valeur  des  tours  de  vis  a  été  déterminée  régulièrement  au  commencement  et 
à  la  fin  de  la  série  et  la  réduction  a  été  faite  avec  la  moyenne  des  deux  valeurs 
obtenues,  valeurs  toujours  suffisamment  concordantes. 

Corrections  des  tours  de  vis  pour  1897. 


Tours 

Tours 

Tours 

Tours 

Tours 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

Dates. 

de  vis. 

1 
Mars  3...  1 

=  i-ho,o9 

AvTila9... 

1  =  1— o,i5 

1 
Juin.  4*>   ■ 

— [-HO,o3 

Sept. 29... 

I  =  H-0,I2 

Nov.    5... 

I  =  I4-0,2I 

5... 

-ho,o7 

Mai      I . . . 

-HO,o6 

0 .  .  . 

r— 0,10 

Gel.    3... 

4-o,o3 

6. . . 

4-0,19 

/.    .. 

—0,09 

a... 

—0,02 

10... 

—  0,02 

4  • .  * 

4-0,16 

9--- 

-^0,10 

10... 

-^-0,19 

3 

yj  m  %   • 

-f-o,o3 

11... 

—  0,02 

\j  •  •  ■ 

4-0,17 

10... 

4-0, I 3 

12... 

-1-0,11 

!\  m   •  m 

-+-0,06 

i3... 

— 0,10 

6.. . 

-+-o,i3 

II ... 

4-0,16 

i5... 

+0,09 

3  •   .   • 

— 0,01 

i5... 

4-0,01 

7... 

— o*o3 

12... 

4-0,04 

18... 

-T-o,i3 

6. . . 

-ho,i5 

23... 

0,08 

0  ■ . . 

4-0,24 

i3.... 

4-0,14 

»9--. 

-4-0,17 

0 . . . 

-+-0,21 

27... 

4-0,06 

i4<*- 

-+-0,12 

21... 

0,00 

23... 

—0,10 

11... 

— o,o3 

3o.. . 

—0,04 

i5... 

4-0,07 

JL^  •  •  • 

4-0.13 

2i... 

— o,o3 

12... 

-ho,o5 

Août  2... 

—0,01 

16... 

0,00 

26. . . 

4-0,47 

25... 

-ho,i3 

20... 

4-0,06 

4  •  •  • 

—0,1 3 

17  ■  ■  • 

— 0,01 

29... 

4-0,22 

28... 

-i-o,o4 

26... 

—0,02 

0  ■ .  • 

— 0,12 

18... 

4-0,09 

Dec.     I . . . 

-hOj'iÔ 

29- •• 

4-0,17 

29... 

—0,04 

9... 

4-0,07 

19... 

4-0, o5  ! 

3 

4-0,1  s 

3i... 

—0,01 

3o. .. 

—0,12 

10... 

— 0,20 

20 . . . 

H-o,o5 

9... 

-^o,o3 

Avril  2... 

H-o,o5 

IJuin     I... 

— 0,20 

16... 

—0,23 

21... 

-r-0,08 

11... 

opA 

m 

•^  •  t  « 

-ho,09 

2  •  •  • 

—0,01 

17... 

—0,07 

Â^Mt  •  •  • 

4-0,10 

i5... 

H-0,Ol 

6... 

■+-0,26 

\9    %     m    m 

—0,08 

19... 

0,09 

23... 

-1-0,10 

16... 

-rO,20 

y  *  *  * 

-^0,17 

9    •     >    • 

— o,23 

25 . . . 

— o,o5 

24 . . . 

4-0,16 

17... 

^0,28 

«... 

4-0,18 

10... 

—0,17 

28... 

0,00 

25... 

4-o,o4 

19... 

-+-0,23 

M... 

-hO,l5 

Il  ... 

— o,o3 

Sept.  4*<< 

4-0,01 

26. .. 

4-0,22 

20... 

—  0,16 

i3... 

-1-0,08 

12... 

—0,1 5 

10... 

0,00 

A   J    »   *    m 

—  0,02 

21... 

-+-0,I2 

j5... 

+0,18 

i3... 

—0,21 

12... 

—0,01 

28.    .   . 

4-o,o3 

22... 

4-0,17 

20 . . . 

H-o,o3 

14... 

—0,16 

i3.. 

—0,01 

29... 

4-0,01 

23... 

4-0,04 

23... 

-4-0,02 

1 5 . . . 

-+-0,07 

i5... 

—0,04 

3o. . . 

4-0,04 

24*  •• 

4-0,16 

î4-.. 

-»-o,io 

22... 

-f-o,o5 

19... 

4-0,20 

3i... 

4-0,06 

2^  . .  • 

-    0,22 

25... 

-ho,o8 

^i3  •  •  • 

—0,04 

23... 

4-0,08 

Nov.   2... 

4-o,o5 

27... 

-f-o,07 

25... 

6,i5 

25... 

4-0,11 

«/  ■  •  • 

4-0,08 

28... 

4-o,o8 

26... 

V  — o,î8 

28... 

—0,06 

4  • . . 

4-0,16 

ïnclinaison  du  fil  mobile  et  du  fil  fixe.  —  L'inclinaison  du  fil  mobile  a  été 
déterminée  par  l'observation,  dans  toute  l'étendue  du  champ,  d'étoiles  assez  rap- 
prochées du  pôle.  L'inclinaison  du  fil  fixe  a  été  obtenue  par  comparaison  avec  le 
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fil  mobile,  on  a  ainsi  l'inclinaison  relative,  çle  laquelle  on  passe  facilement  à  l'in- 
clinaison réelle.  Les  valeurs  employées  sont  : 

Fil  mobile.  Fil  fixe. 

« 

Mars  3  à  Août  lo -1-10,2  -h  5,8 

Août  16  à  Dec.  16 —22,3  — 26,7 

Dec.  17  à  Dec.  3i -<-  9,'^  -^-  4»9 

Le  fil  mobile  a  été  remplacé  le  16  août.  L'inclinaison  a  été  rectifiée  le  17  dé- 
cembre. 

La  correction  à  faire  à  la  moyenne  des  lectures  aux  microscopes  pour  tenir 
compte  de  l'inclinaison  est  donnée  par  la  formule 

i  PS 

I=:zi::9oo''tangicos(î)  X  /  !  p  ' 

Valeur  d'un  tour  de  la  vis  micrométrique.  —  Coïncidence  du  fil  mobile 
avec  le  fil  fi^e.  —  La  valeur  adoptée  d'un  tour  de  la  vis  micrométrique  est 

1*=:  l'-h  l^Io. 

Toutes  les  fois  qu'une  observation  a  été  faite  au  fil  mobile,  on  a,  le  même  jour, 
déterminé  la  lecture  correspondant  à  la  coïncidence  des  deux  fils,  et  l'on  a  ajouté 
k  la  lecture  faite  aux  microscopes  la  correction 

3L  =  (microm.-coïncid.)  xôi^io. 
Erreurs  de  division.  —  Voir  le  Volume  des  Observations  de  i883,  p.  5i . 

Baromètre  et  thermomètres.  —  La  correction  à  faire  subir  aux  indications 
fournies  par  le  baromètre  est  insensible;  les  corrections  des  thermomètres  sont 
les  suivantes  : 

Tliermoraètre  extérieur — o",  4 

Thermomètre  du  baromètre o",o 

Pendule.  —  Les  observations  ont  été  faites  à  Taide  de  la  pendule  Lepaute  en 
relation  avec  la  pendule  des  caves. 

Réduction  des  observations.  —  Disposition  des  Tableaux.  —  On  trouvera 
les  renseignements'  nécessaires  à  la  réduction  des  observations  dans  le  Volume 
de  1874.  La  signification  des  colonnes  est  la  suivante  : 

N,  nombre  de  fils  auxquels  on  a  observé  le  passage  de  l'astre; 

Passage  observé^  secondes  de  la  moyenne  des  passages  observés  de  l'astre  aux 
cinq  fils  les  plus  rapprochés  du  méridien  ; 


k 
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T,  secondes  du  passage  corrigé  en  raison  de  l'inclinaison  de  Taxe  de  rotation, 
de  l'azimut  de  la  lunette,  de  la  coUimation  de  Taxe  optique  et  de  l'aberration 
diurne  ; 

Cp,  corrections  de  la  pendule  fournies  par  chacune  des  étoiles  fondamentales 
et  dont  l'ensemble  a  servi  à  déterminer  la  correction  moyenne  C^  inscrite  en 
tête  de  chaque  série  ; 

Lecture  corrigée,  les  nombres  de  cette  colonne  sont  obtenus  en  appliquant  à  la 
moyenne  des  lectures  des  divisions  du  cercle  faites  à  l'aide  des  deux  micro- 
scopes horizontaux  les  corrections  suivantes  :  i**  erreurs  des  tours  de  vis  des 
microscopes;  2**  erreurs  des  divisions  du  cercle;  3®  erreur  d'inclinaison  du 
fil  horizontal  avec  lequel  on  fait  les  pointés;  4°  réduction  au  méridien;  5°  cor- 
rection du  micromètre  indiquée  précédemment  pour  les  astres  observés  au  lil 
mobile; 

Réfract.,  valeur  de  la  réfraction  atmosphérique  fournie  par  les  Tables  usuelles 
de  l'Observatoire.  On  trouvera  page  (^.i4j  avec  le  temps  sidéral  des  obser- 
vations, la  température  extérieure  et  la  pression  barométrique  réduite  à  cette 
température  ; 

Corr.  de  coll.,  corrections  individuelles  de  collimation  fournies  pour  chacune 
des  étoiles  fondamentales  et  qui  ont  servi  à  calculer  la  correction  moyenne 
de  collimation  inscrite  en  tête  de  chaque  série  ; 

Vase,  droite  apparente  est  égale  à  la  valeur  de  T  augmentée  de  la  correction 
de  pendule  C'^  ; 

La  dist.  app.  au  pôle  nord  a  été  calculée  en  retranchant  de  la  collimation 
moyenne  la  lecture  corrigée  diminuée  de  la  réfraction. 

Les  lettres  S  ou  I  placées  dans  la  première  colonne,  à  la  suite  du  nom  d'un  astre, 
désignant  le  bord  supérieur  ou  inférieur,  tel  qu'on  le  voit  à  l'œil  et  non  dans 
Ja  lunette. 

L»es  lettres  PI,  placées  à  la  suite  du  nom  d'une  étoile;  indiquent  les  passages 
inférieurs. 

ie   nombre  placé  à  la  suite  de  la  désignation  d'un  astre  autre  que  la  Lune  le- 

f>j[*c5sente  les  minutes   écoulées  entre  le  passage  de  l'astre*  au  méridien  et 

l^éjDoque  de  l'observation  de  distance  polaire.  Il  est  affecté  du  signe  -f-  ou  du 

si  j^Tîe  — ,  selon  que  cette  époque  a  suivi  ou  précédé  le  passage  au  méridien. 

E^oiir  la  Lune,  ce  nombre  indique  le  temps  qui  sépare  l'observation  d'as- 

cciïision  droite  de  celle  de  distance  polaire.  Il  est  affecté  du  signe  -h  ou  du 

signe  — ,  suivant  que  cette  dernière  observation  a  suivi  celle  du  passage  du 

1*^  bord  ou  précédé  celle  du  passage  du  2*^  bord. 
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Pressions  barométriques  et  températures  extérieures. 


T.  sid.  Pres- 

de  sion  Tem- 
l'obs.    0",7  pérat. 

Mars  3. 

h  o 

7,2  474  6,6 

8.2  476  4,9 

9.3  486  5,0 
10,7  491  4,5 

Mars  5. 

7,0    447      5,9 
7,7    44")      4,9 

Mars  7. 

9,0  598  5,4 
10,4  599  4,0 
11,0    601       3,8 


Mars  10. 


7,îi 
8,0 

9,6 
10,4 

11,1 


614 
616 
621 
617 
618 


7,6 
6,9 
6,2 
6,2 

6,1 


Mars  12. 


8,0 


499 
489 


8,5 
7,9 


9,6    477       6,9 


Mars  i5. 


7,4 

8,5 

9,6 

10,7 

II  ,0 


477 

479 
482 

484 
485 


8,1 

7,4 
7,3 
7,0 

6,9 


Mars  18. 


7*7  588 

9,3  592 

10,3  595 

10,7  595 

iï,9  591 


10,9 
10,2 

9,8 

9,8 

9,2 


T.  sid.  Pres- 

de       sion    Tera- 
l'obs.    0»,7   pérat. 

Mars  19. 


10.2  600 
11,0    600 

11.3  602 


Mars  23 


7,8 

9,1 
10,5 

i3,i 


587 
584 
58 1 
572 


Mars  24 

9,0  612 

9,3  6i3 

10,3  6i3 

11,2  61 5 

Mars  25 

10,5    622 
627 


11,2 


Mars  28 

11,8    407 
12,4    4^3 


Mars  29 


8,2 

9,3 
10,3 
11,0 
12,0 
12,3 


48i 
480. 

478 
475 
473 
472 


1,0 
0,2 
0,0 


4,9 
3,8 

3,3 

2,5 


2,5 

2,8 

i,9 


1,2 


2,5 


2,0 


4,7 
3,8 


0,4 
9,6 
9,1 
9,0 
8,9 
8,9 


Mars  3r. 
10,0    406     11,9 


II  ,0 


400 


II  ,2 


Avril  2, 

8,7     538       9,2 
10,0     535      6,9 


T.  sid.  Pres- 

dc       sion    Tem- 
l'obs.    0",?   pérat. 

Avril  5. 

9,4     553      6^3 
10,5    554      5,4 

Avril  6. 


12,0    529 


6,0 
i3,3    53i       5,4 


Avril  7. 

9,9  529  6,4 
10,2  532  5,9 
10,7    532      5,9 


Avril  8. 


i',4  594  7,4 
12,2  597  6,9 
12,6    597      6,8 


Avril  ii. 


8,7 
9,0 

9,7 
10,5 

11,2 

12,2 

i3,i 


593 

594 
594 

587 
583 
578 

577 


9,0 

8,9 
8,2 

7,9 
7,3 
6,5 
6,3 


Avril  i3. 


9,6    535 
10, a    542 


10,5 
11,8 
i3,4    545 


540 
544 


12,4 
12,8 
12,4 
12,2 


12,0 


Avril  i5. 


9,9 


10,0 


677 

677 
12,5    670 

i3,3    679 


9,9 
9,9 
7,9 
7>3 


T.  sid.  Prcs- 

de       sion    Tem- 
l'obs.    Ô»,7  pérat. 


Avril  20. 


h 

9,9 
1 1,0 

>ï,9 
12,5 

12,6 

i3,4 


533 
533 
535 
534 
534 
534 


o 

10,8 

9.8 
8,8 

8,9 

8,7 
8,5 


Avril  23. 


10,2 
1 1,0 
11,8 
12,6 
«3,9 
14,3 


5o8 
5o5 
5o5 
5o5 

502 

499 


11,8 
11,0 
10,5 
10,1 
9,3 
8,9 


Avril  24. 


10,3  499 
i»,8  499 
12,2  5oi 
i3,3 
14,2 


5oi 

502 


10,9 
9,3 
9,0 

8,7 
8,1 


Avril  25. 


10,2  5i8  11,8 
11,0  520  12,2 
i3,3     5i6     11,3 


Avril  27. 

12,2  574  15,0 

i3,3  575  i5,o 

ï3,9  579  14,9 

'4,5  579  14,8 


Avril  28. 


10.2  607 

10.3  607 
12,0    614 

6î4 


12,8 


ï6,9 

16,9 
16,2 

16,2 


T.  sid.  Prcs- 

de       sion    Tem- 
Tobs.    0",7   pérat. 

Avril  29. 


o 


12,5  598  16,6 
i3,3     594     i5,2 

Mai  i. 

10,2  566  12,4 
11,7  576  11,7 
i5,8    570      9,1 


Mai  2 
10,2    557 


10,7  557 
12,2  558 
i3,3     559 

Mai  3. 


i3,9 

i3,7 
i3,o 
12,0 


10,2     578 
11,5 


578 
i3,9  591 
i4,2    592 


i3,4 
12,0 

11,4 

11,2 


xMai 


4. 


10,2 
Il  ,0 

12,4 

i3,3 

l5,2 

i5,8 


638 
640 
638 
636 
633 
63o 

Mai  5. 


Î2.I 

|i,6 
10,9 

9,9 
8,6 

8,0 


12,5  589 

i3,3  589 

i4,i  589 

i5,5  589 

16,0  586 


10,8 
10,4 
10,3 

9,7 

8,5 


11,0 
12,6 
i3,3 
i3,6 
i5,8 


Mai  6. 

620 
624 
625 
625 
621 


10,0 
8,0 
8,0 
8,0 
6,6 


r 


OBSERVATIONS  MÉRIDffiNNES. 


C.i5 


Pressions  barométriques  et  températures  extérieures. 


T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

1  T.  sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

de   sien  Tem- 

de   sion  Tem- 

i  de   sioD  Tem- 

de   sion 

Tem- 

dc  sion 

Tem- 

Tobs. 0",7  pérat. 

Pobs.  0-,7  pérat. 

j  l'obs.  0»,7  pérat. 

Tobs.  0-,7 

pérât. 

l'obs.  0-,7 

pérai. 

Mai  9. 

Juin  i. 

1    Juin  12. 

I 
Juin  25. 

Juillet 

i5. 

h           0 

h          0 

1   ^        ^ 

h 

0 

h 

0 

11,4  635  11,6  j 

i3,i  586  18,3 

i3,5  65a  20,7 

i5,7  584 

25,2 

20,2   587 

19,8 

12,6  638  10,7  1 

14,0  587  17,4 

i3,9  653  20,9 

17,1  582 

24,9 

20,3  587 

19,8 

i3,3  638  10,2  ' 

i5,3  589  16,2 

1  i5,2  652  20,7 

18,1  582 

24, a 

20,7  587 

18,2 

16,4  585  i5,8 

1  i5,4  652  20,6 

20,8  587 

18,2 

'     Mai  II. 

18,5  582  i4,8 

1  16,9  65o  19,8 

1 
Juin  26. 

21,3  588 

18,1 

18,1  644  i9>2 

ii,i  566   9,9 
12,3  565   9,4 

Juin  2. 

Juin  i3. 

i5,7  571 
18, i  565 

23,3 

21,5 

Juillet  23. 

i3,3  564   8,8 

i4,5  600  16,8 

18,9  562 

21 ,2 

17,1  637 

20,0 

14,7  563   8,1  ! 

_    ^     —  ' 

14,7  6o3  16,6 

i4}2  6i4  22,4 

1 

18,8  638 

*9»'-^ 

i5,2  563   7,8 

i5,3  606  16,3 
16,6  602  i5,6 

1  17,1  6o5  21,4 
18,3  6o3  20,5 

Juillet  4. 

19,4  638 
20,9  634 

V  9 

»9,o 

I7;9 

Mai  12. 

17,8  600  i5,o 

16,9  63i 

16,1 

21,7  636 

"7,7 

^% 

1    Juin  i4. 

18,1  632 

14,8 

11,9  612   7,2 
i3,4  614   6,0 

Juin  3. 

;  14,6  637  17,9 

19,8  6^7 

i4,i 

Juillet 

27. 

i5,2  616   6,0 

1  i5,6  636  16,9 

16,2  6i5   5,3  ! 

i3,3  589  20,8 

16,9  634  16,1 

Juillet 

8. 

17,1  590 

18,9 

'  1 

1 

i5,5  587  19,8 

1  17,1  634  16,1 

18,9  596 

17,2 

1 

Mai  20. 

i5,6  587  19,8 

,  17,5  635  i5,9 

16,4  592 

19,4 

19.4  596 

'6,9 

1 

16,4  587  19,6 

17,6  635  i5,7 

18,1  591 

18,1  , 

^-          1 

20,8  598 

16,4 

i3,5  536  16,0  1 

18,1  637  i5,2 

20, I  591  1 

'i6,9 

14,7  534  i5,4 

Juin  5. 

1  18,4  637  i4,9 

Juillet 

3o. 

16,2  527  i4,9  1 

Juillet 

10. 

j6,4  524  14,8 

i3,4  598  20,2 

'    Juin  i5. 

( 

17,6  637 

20 , 8 

1 

1 

14,1  599  19,7 

16,0  642 

21,1 

19,4  63o 

ï9,7 

Mai  26.     1 

1  i3,9  616  19,9 

17,5  647 

19,9 

21,7  62 1 

«7,9 

12,9  466  i5,o 

Juin  10. 

* 

,  14,6  610  18,6 
18,1  597  16,2 

18,1  647 
20,4  647 

19,2 
17,5 

Août  2. 

»4,o  468  14,8  1 

i3,8  65o  17,3 

18,3  597  16,2 

1 

%« 

i4,i  653  16,9 

Juillet 

11. 

i8,o  6o5 

2 1 , 2 

Mai  29. 

i5,2  657  16,0 

1    Juin  22. 

19,4  608 

20,2 

'5,6  576  i5,8 

a, 9  575  i5,4 
^5,8   575  i5,o 

'^yO       575   l5,0 

'*^»4   572  i4,7 

i5,7  658  1.5,3 
16,4  658  14,8 
19,1  660  i4,4 

Juin  11. 

1 

1. 

1  i5,2  640  20,9 
16,9  635  20,2 
18,1  63i  20,0 
19,0  629  19,2 

16.2  638 
17,1  637 
18,1  637 

19.3  635 
20,3  63i 

21 ,0 
20,0  1 

19,4  ; 
18,6  1 

18,4  1 

21.3  607 

Août  / 

17,6  58") 

19.4  585 

18,4 

»• 

24,0 
23 , 5 

AIai  3o. 

i3,8  677  18,3 
i4,3  674  17,9 

Juin  23. 
14,9  584  23,0 

Juillet 

1 
i3. 

>o , 3  579 

23,2 

'^»S   566  20,2 

i5,2  674  17,4 

i5,5  585  22,9 

16,4  568 

21,6 

Août  8. 

^^>G   567  20,2 

i5,7  673  17,2 

16,4  589  22,3 

17,6  563 

21,1 

*^>"^   572  19,2 

17,1  673  i5,9 

17,5  583  21,5 

18,1  563 

21,0 

17,8  534 

19,9 

^^^7   575  18,2 

18,1  669  i5,8 

18, ï  577  21,0 

19,4  562 

19,7 

19/»  536 

18,2 

^^,4   574  17,0 

18,2  669  i3,8 

19,5  575  20,2 

20 , 5  56o 

18,8 

21,3  537 

ï6,9 

C.i6 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Pres- 
de       sion    Tem- 
l'obs.  0",7    pérat. 

Août  9. 

h  o 

j8,9     589     18,9 

19.3  589     18,3 

AOUT    10. 

18,0    591a    ai, 9. 

19.4  590    9.0,8 

591     19,8 


jt  1 , 2 


Août  16. 


18,4 
ï9,o 
ao,o 
>.o,4 
n,7 


G08 
608 

r)07 

6o5 
604 


»9,6 

19»^' 

18,3 

18,2 
17,0 


Août  17. 

20,1     570     18,4 
21,0    569     17,8 


Août  19. 


18,0 
18,8 
20, 1 
20 , 8 
21,7 


585 
584 
585 
585 
584 


18,1 

'6,9 
16,1 

i5,8 

i5,4 


Août  2). 

18,7  548  16,0 
19,5  55o  i5,8 
i5,4 
55 I   i5,i 


20,8  55o 


21,4 


Août  28. 

18,8  590  18,2 
19,8  590  17,8 

Septembre  4- 

19,0  642  14,1 
20,6  643  12,9 


T.sid.  Pres- 
de   sion  Tem- 
Tobs.  O"",?  pérat. 

Septembre  4* 

h  o 

21,8   645   12,4 

12,3 


22,5   645 


Septembre  10. 


19,3 
20,  a 
21,3 
aa,2 
23 , 3 


623 

625 
628 
629 
628 


14,4 

f3,2 

12,8 


12,2 


Septembre  12. 

20.6  678  i4,8 
20,9  678  14,6 
21,5  678  i3,9 

21.7  678  i3,8 
0,0  675  12,8 
0,7  675  12,4 

Septembre  i3. 


20,6 
22,3 


681 
682 


22,6  682 


14,9 
i3,8 

l3,2 


Septembre  i5. 

21,9  633  14,7 
22,8  63o  i3,5 
23,5  63i   i3,5 


Septembre  19. 


'9»9 
20,9 

23,0 

23,5 

23,9 


53o 
529 
53 1 
53i 
53o 


10,1 

9,0 
8,0 

7,6 
7,4 


Septembre  23. 


20.1  595  i5,4 

21.2  601  i5,8 
22,8  G04   l5,2 


T.sid.  Pres- 
de   sioQ  Tem- 
l'obs.  0",7  pérat. 

Septemrrb  25. 


h 
20,5 

21,7 


65o  17,2 

65o  i0,9 

22,3  646  16,4 

23,5  643  i5,9 


Septembre  28. 

21,0  6i3  17,9 
22,5  612  17,1 

Septembre  29. 


22,0  559  17,0 

23,5  55o  16,3 

0,1  544  16,2 


Octobre  3. 


20,7  64o 

22,0  642 

23,3  644 

0,8  643 


12,3 

11,9 
II  ,2 

10,8 


Octobre  4. 


20,5 
22,2 
23,5 

23,9 
0,5 

0,9 


65 1 
653 
653 
652 

649 
648 


12,2 

10,4 

9,8 

9,7 
9,3 
9,2 


Octobre  5. 


21, 1 


647  9,2 

22.5  648  8,2 

23.6  648  7,7 
1,5  648  6,9 

Octobre  6. 

20,6  660  8,0 

22,0  661  6,9 

22 , 8  660  6 , 6 


T.sid.  Pres- 
de   sion  Tem- 
Tobs.  0-,7  pérat. 

Octobre  6. 

h  o 

23,3  661  6,3 
0,7  661  6,2 
1,4  660   5,4 

Octobre  7. 


20 , 8  666 
22,3  665 

664 
0,7  661 

1,4  661 


22,8 


8,9 
8,0 

"   5 

6,2 
5,9 


Octobre  8. 


21,9 

22,5 

23,2 

23,5 
23,6 


636 
635 
634 
633 
633 


6,8 
5,6 
5,1 

5,2 
5,2 


Octobre  i4- 

23,9  519  12,3 

1,4  5i3  12,2 

2,7  5i2  11,8 

Octobre  i5. 

22,2  49»  14,8 

23,9  492  14,5 

1,4  493  14,2 

Octobre  16. 


21,6  6o3 

22 , 8  606 

1,4  6i4 

1,8  614 


14,3 
i3,3 
12,2 
12,1 


Octobre  17. 

2r,5  617  14,9 

22,8  619  i4,6 

0,2  617  14,0 


T.  sid.  Pres- 
de   sion  Tem- 
l'obs.  0",7  péral. 

Octobre  18. 


h 

21,5  638 

23,2  637 

0,8  636 

2,1  636 


i5,8 

i5,4 
14,2 

i3,9 


Octobre  19. 


21 ,6 


652 
660 
I , 4  662 
662 


0,5 


1,5 


i5,4 

14,7 
14,1 

i4,i 


Octobre  20. 

21,5  698  14,2 
22,5  697  i3,3 
23,4  697   l3,2 

Octobre  21. 


21 ,3 

22,8 

0,5 

1,4 
2,1 


676 
670 
669 
664 
660 


11,4 
10,4 

9,8 
9,4 
8,8 


Octobre  22. 

0,7  612  11,1 
1,4  611  10,3 
2,4  608  10,0 


Octobre  23. 


21,9  595 

22,8  595 

0,9  596 

1,4  596 

3,0  597 


12,4 

i3,3 
11,8 

11,4 
10,9 


Octobre  24. 


21,5  6i5 
6ii 


22,  D 


23,4  614 
1,6  6i3 
2,5  612 


11,4 

10, y 
10,4 

9,8 
9»o 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.17 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Pres- 

T.sid.  Prcs- 

T.sid.  Prcs- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

de      sioQ 

Tem- 

de      sion    Tem- 

de      sion    Tem- 

de      sion    Tem- 

de      sion    Tem- 

l'obs.   0-,7 

pérât. 

Tobs.    0-,7  pérat. 

l'obs.    0»,7  pérat. 

l'obs.   0-,7  pérat. 

l'obs.    O*»,?  pérat. 

Octobre  25. 

Octobre  3i. 

Novembre  9. 

Novembre  ai. 

DÉCEMBRE    11. 

b 

0 

h                          0 

h                         0 

h                           0 

h                           0 

22,0    633 

12,0 

23,4    652     11,6 

2,6    628      7,4 

3,2    738      7,9 

4,5     55i       6,1 

22,5    635 

11,9 

1,4    656     10,9 

3,4    628      6,6 

4,2    735      7,6 

4,7     55i       6,1 

23,4    636 

11,4 

2,8    656      9,6 

5,3     552      5,8 

1 , 4    639 

10,2 

Novembre  10. 

Novembre  25. 

5,4     552      5,8 

2,6    643 

9,7 

Novembre  2. 

7,0     55o      5,7 

< 

20,6    628     9,4 

0,4    659      3,8 

7,6     55o       5,4 

Octobre 

•ji6. 

20,2    616      8,8 

21,7    628      9,2 

1,3    663      3,0 

21,8    6iD      7,7 

0,0    63o      8,3 

DÉCEMBRE    l5. 

21,6    664 

22.3  665 

23.4  664 
1,4    662 
•3 , 1     660 

12,6 

12,3 

11,8 
10,8 

0,4     618      7,0 
1,4    6i5       5,8 
2,9    6i3      4,9 

Novembre  3. 

1,4    628      7,6 
1,7    629      7,2 

Novembre  ii. 

Novembre  26. 

r 

0,5      682          1,2 

1,6    682  +0,1 
2,4    680  —0,1 

1,6  586  7,9 
2,6  588  7,9 
3,2  589  7,9 
3,9     588      7,3 

9,<> 

20,6    638    10,9 

3,0    680  —0,2 

4,8     588      6,8 

20,1    590      8,0 

21,9    636    10,8 

5,3     588      6,8 

Octobre 

27. 

20,8    590      8,0 

1,6    638      8,8 

Novembre  29. 

22,6    591      7,0 

3,2    632      7,2 

^  ^\  f\             0     f^ 

DÉCEMBRE    16. 

22,0    655 

Iî,2 

23,2    591      6,9 

3,8    63i      7,2 

1,1     633  -+-4,6 

22,3    655 

11,0 

1,0    593      5,9 

4,9    626      6,4 

2,6    645      4,0 

1,6    623       8,8 

23,4    656 

11,0 

3,0    590      4,9 

m    i   %r                                                        t     9 

3,2    649      3,9 

3,0    623      8,3 

1,6    655 

9,6 

4,9    661       3,3 

3,2    623      8,3 

2,7    653 

8,7 

Novembre  4. 

Novembre  12. 

3,8    621       8,0 

_        i* 

20,5    602    11,5 

Décembre  i. 

4,7    624      7,9 

Octobre  28. 

ai, 7    641     12,0 
22,3    640    11.8 

20,2      617        7,0 

20,8    6i5      6,3 

23,4     622       5,2 

1,0    623      4,3 

7                  , 
21,9    601     10,9 

1,8    586      8,8 

3,5     58i       8,6 

5,4     576      9,7 

5,7    575      9,8 

0,7    488      5,2 
2,5    490      4,2 
3,2    490      4,1 

5,0  624  7,8 
5,4  626  7,6 
5,7    626      7,4 

23,5    639 

1,4    633 

1 

11,3 
9,6 
9,0 

1,4     624      4,0 
2,3     627      3,8 

4,2    494      3,8 
4,8    494      3,0 

DÉCEMBRE    17. 

2,7    63o 

2,8     627      3,6 

6,1     575      9,9 

5,4    496      2,8 

1,6    65i      8,4 

3,0    627       3,r 

1,8    652      8,2 

Novembre  i3. 

DÉCEMBRE   3. 

3,6    656      8,0 

Octobre 

1 

1 

23,2     623 

29- 
11,0 

Novembre  5. 
0,1    649      4,0 

21,4    541     i3,i 
21,8    540     i3,o 

0,4      5^         1,2 

2,1     586  -f-o,3 

0                         f  f\^\ 

5,4  659  7,0 
6,1     658      7,0 

1,4    623 

8,9 

1,0    65i      3,2 

23,9    532     12,0 

3,0     583      0,0 

l                          3,7    622      8,3 
1                         Octobre  3o. 

1,4    648      2,9 
1,7    648      2,5 

1,6    528     11,8 
2,4     525     11,2 
2,8    525     11,2 

3,9     583  —0,2 
4,7    583  —0,3 
5,4     584  -0,4 

DÉCEMBRE    19. 

1,9  624  6,1 
3,0    625      4,4 

ao, I     626 

12,3 

Novembre  6. 

DÉCEMBRE  9. 

Novembre  21. 

DÉCEMBRE  20. 

21,5    627 

12,3 

23,0    626      6,4 

4,5    494  +4,2 

1,8    629 

]  1,0 

23,2    626      6,4 

îi3,9    735      9,4 

4,7    494      4,2 

1,6    639      3,9 

^,9    628 

9,4 

0,5    622      5,8 

1,2    734      8,9 

5,3     497      3,6 

3,2     642       3,2 

^,3     627 

9,3 

0,9    620      5,6 

2,1     734      8,3 

1     5,8    499      3,5 

4,8    646      2,8 

Ob 

servatic 

yn$  de  Paris,  1897. 

G.3 

G.i8 


CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Pres- 

T.sid. 

Pres- 

T.sid. 

Pres- 

I T.sid. 

Pres- 

T.sid. 

Pres- 

de      sion    Tcm- 

de 

sion    Tem- 

de 

sion    Tcm- 

de 

sion    Tem- 

de 

sion    Tem- 

l*obs.    0-,7  pérat. 

l'obs. 

0-,7  pérat. 

l'obs. 

0-,7  pérat. 

l'obs. 

0-,7  pérat. 

l'obs. 

0-,7   pérat 

DÉCEMBRE   ai. 

1 

DÉOBMBRE  27.        ' 

1                                                                                         .' 

DÉCEMBRE   23. 

DÉCEMBRE   24. 

Décembre  27. 

h                          o 

1 

h 

0 

h 

0 

h 

0 

h 

0 

1,4    684       1,8  ; 

1    1,8 

706       1,7 

2, A 

694       2,2 

«,7 

658       1.7 

2,2 

622       1 ,2 

2,6     687         l,>. 

3,2 

706       1,0 

3,2 

696       1,8 

:>-,6 

659       1^6 

3,2 

620       1,2 

3,2    689      0,9 

3,! 

706       I j  0  1 

'     4,3 

694       1 , 3 

3,5 

659       ^4   1 

4,^ 

624       1 f  6 

4,4    691       0,6 

4,7 

710      0,9  1 

.    4,8 

692       ï ,  1 

4,6 

655      0,9 

4,9 

624       1,6 

5,3     691       o,r 

5,3 

709      0,8  ' 

5,3 

691       0,9 

5,3 

654      0,6 

5,3 

623       1,4 

5,7    69'>      0,1 

5,6 
6,0 

709      0,8 
709      0,8 

6,' 

689      0,7 

5,8 

653      0,4 

«,3 

1 

624       2,0 

OBSERVATIONS 


FAITES 


A  LA  LUNETTE  MÉRIDIENNE  DE  GAMBEY  ET  AU  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY 

EN  1897. 


msmm^ 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


^Y 


Lecture 
corrigée. 


Correct.       Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.       apparente. 


Disi.  app. 
au  pôle  nord. 


Mars  3. 

^  Gémeaux 

0  Gémeaux 5 

j448o  L 5 

i47<>9  I^ ^ 

14847  L 5 

i4(i^5  L 5 

i3o39  L 5 

15370  L 

]537i  L 5 

iJ5o8  L 5 

]56o4  L 5 

r5692  L 5 

i58o2  L 5 

15904  L 5 

u  Écrevisse 5 

• 

18445  L 5 

75o4BAC.  PI 20 

190^1  L 5 

19154  L 5 

j*  Hydro 5 

i98i'3  L 5 

863  I^ 5 

889  U 5 

r(i*'— I) 5 

r(S) 

^7  Sextant 5 


Observatel'rs  E.  ViENfîET  et  Brandicovrt. 

2i'.8j  —  o\oi2(T  — 9'*2).        Correction  moy.  de  coll.  =  56" 8' 59', o. 


s 

s 

% 

0      /     » 
346.52.50,3 

-\-  3i  ,0 

59*9 

h     m     s 

6.58 

0     /     ^ 
69.16.39,7 

25,10 

25,62 

-24,85 

7.14.  0,80 

67.50 

7,04 

7,7» 

3o5.i3.i3,3 

-+-i56,4 

7.20.42,88 

no.  58. 22, 1 

24,62 

25,29 

306.53.37,2 

-f-143,6 

7.27.  0,46 

109.17.45,4 

8,38 

9»o4 

309.  0.24,5 

-M  29, 8 

7.30.44,21 

107. 10.44,3 

52,76 

53,43 

3o6.  9.12,7 

-+-i49>* 

7.34.28,60 

110.   2.1 5, 5 

43,52 

44, «9 

3o5.   3.38,3 

-Hi58,i 

7.37.19,36 

III.   7.58,8 

3o8.   5.29,1 

-+-i35,8 

7-47 

108.   5.45,7 

37,50 

38, 16 

7.47.13,33 

108.   2 

20,44 

21,11 

307.24.41,4 

-m4o,4 

7.50.56,28 

108.46.38,0 

9,66 

10,33 

3o5.52. Il ,0 

-+-151,8 

7.53.45,50 

110.19.19,8 

41,66 

42, 3 1 

312.19.29,9 

-MI2,5 

7.56. 17,48 

io3.5i .21,6 

36,34 

37,01 

305.42.  6,7 

-f-i53,3 

7.59.12,17 

110.29.25,6 

22 ,  20 

22,88 

304.15.43,0 

-Hi65,6 

8.    1.58, 04 

111.56.    1,6 

22,32 

22,89 

—2 1 ,  65 

335.39.54,2 

-+-  47,9 

60,5 

8. io.58,o5 

80.29.52,7 

4,36 

5,04 

3o3.  9.  7,1 

-+-176,6 

9.15.40,19 

ii3.  2.48,5 

59,4 

5,2 

59.31.24,8 

-  57,6 

21.20 

3 . 23 . 23 , 4 

19,62 

20,29 

3o5.   4-32,6 

-+-i58,8 

9.35.55,44 

m.  7.  5,2 

22,86 

23,54 

3o3.  5.43,0 

-hi77,3 

9.39.58,68 

ii3.  6.i3,3 

î3,22 

«3,79 

-24,87 

334.4i-5G,6 

-H  49,7 

59,9 

9.54.48,93 

81.27.52,1 

33,24 

33,89 

-M, 84 

3i3.36.38,5 

-4-107,0 

56,6 

10.  0.  9,o3 

102.34.  7,5 

n,74 

12,22 

354.30. i3, 4 

-f-  21,9 

10.   5.47,36 

61.39.  7,5 

36, 14 

36,63 

352.32.  8,6 

-+-    2{,2 

10.11. Il ,77 

63.37.14,6 

42,98 

43,46 

354.24.  9,8 

-f-    22,0 

10. i5. 18,60 

61.45.11 ,2 

36,64 

37,20 

337.22.56,5 

^-    45,2 

10.26.12,34 

78.46.47,7 

337.23.40,8 

-+-    45,1 

10.26 

78.46.  3,3 

f  1,00 

11,58 

—  25,02 

333.  4.34,5 

-h  52,6 

58,1 

10.40.46,71 

83.  5.17,1 

Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

Cp  =  —  25*,5o  — o",oi2(T  —  7'',9).        Corredion  niov.  de  coll.  =  56''9'o',  i. 
MaiB  5. 

*^72%  i. 5      0,06  0,70  3i5.5>..v3,7  -h  96,7 

*^^57  L 5  32,70  33,37  306.14.23,4  H"i48,2 

^4263  L 5  41,66  42,33  306.16.2,6  -+-148,0 

*^*^  l- 5  18, 36  19,01  312.2:3.46,9  -+111,6 


6.59.35,21 
7.11.  7,88 
7.14.16,84 
7.19.53,52 


100. 18. i3, I 
109.57.  4,9 
109.55.25,5 
103.47.  4)8 


C.20         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


'F 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  Ë.  Viennet  et  Barré. 

Cp  =  — iDjSo  — o"oia(T  — 7^9).        Correction  moy.  de  coIl.=  56*9'o',i. 

Mars  5.                         .,                             _,  h™. 

14546  L 5  12,46   i3,ii          3i3.58.i4,2   -+-io4,6  7.22.47,62 

14674  L 5  53,80   54,44          317.38.59,2   -+-  go,5  7.26.28,95 

14874  L 5  5o,22   50,89          307.34.  1,3   H-i39,o  7.31.25,39 

Procyon 331.39.10,9   -h  54,9  o'a   7.34 

Pollux 5    28,44      28,92    — 25J47      354.25.53,2      -h  21,8  0,0        7.39 

P  Écrevisse 5    23,18      23,76    — 25,53  8.11 


o 


102.  I2.30,5 

98.3i.3i,4 
108.37.17,8 
84. 3i 
61.43 
80. 3o 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

CJ,  =  — 26%i4  — o%oi2(T—  io\o).    .    Correction  moy.  de  coll.=  56**8'6o*,o. 
Mars  7. 

a  Écrevisse 338.24.58,4  -+-  44»o  58,2        8.53 

X  Écrevisse 5  38, 40  38,97  — ?.6,2o  g.  2.12,84 

618  Lj 298.20.  2,9  4-245,7  9.  9 

a  Hydre 5  59,60  o,23  — 26,31       317.57.36,4  -4-91,3  69,9        9.22.34,10 

19131  L 5  38,48  39,13  3i2.36.57,9  -+-ii3,2  9*39.12,99 

721  Li 298.18.44,7  -4-246,4  9.43 

760  Lj 6  2,5o  3,20  298.  9.54,4  -4-249,3  9.60.37,06 

783  Lj 5  0,84  i,5o  310.39.40,3  -4-123,3  9.67.35,36 

19801  L 5  47,52  48,20  3o3.  8.  5,7  -4-179,9  10.  4.22,06 

904  Ls 5  5,96  6,67  297.11.  0,6  -4-269,5  10.17,40,53 

2r(i*'— 1) 5  43,24  43,81  337.34.1,7  -h  46,6  10.24.17,67 

Zr(S) 337.34.47,3  -+-45,6  10.24 

37  Sextant 6  11,96  12,54  — 26,97      333.  4*37,5  h-  53,6  60, 3      10.40.46,39 

21144  L 5  9,56  10, ao  3i4.38.47,9  -hio4,5  10. 65. 44, o5 

)^  Lion 5  10, i4  11,02  —26,09      334-  3. 12, 5  -h  61,7  61,6      10.69.44,87 

G^  =  — 26%96-o'*,oia(T  — 8\8).        Correction  moy.  de  coll.=  66°8'59',5. 
Mars  10. 

13969  L 314.46.14,0  -1-102,7  7-6 

14176  L iS  3i,32  31,95  317.37.20,1  -+-91,8  7.12.  6,01 

14974  L 5  8,80  9,46  3ii.  9.18,1  -4-119,6  7.35.4^,61 

Pollux 5  29,86  3o,34  —26,96      354.26.53,0  -4-  22,2  59,2        7.39.  3,39 

16245  L 6  5,64  6,3o  310.34.20,0  -4-122,8  7.43.39,35 

16608  L 307.24.46,7  -f-142,2  7.61 

6  Écrevisse 6  40, 74  4», 22  —26,94      364.14.21,3  -4-22,4  69,3        7.67.14,27 

18994  L 6  59,22  69,88  3o8. 20.14,0  -4-136,6  9.34.32,91 

Ê  Lion 6  29,64  3o,i4  —26,89      35o. 24.13,7  -4-27,1  69,8        9.40.3,17 

19330  L 5  46,92  46,67  312.66.55,3  -4-111,4  9.46.19,60 

19623  L 5  45,26  46,91  311.45.61,6  -4-117,0  9-57.18,94 

•j*  Hydre 5  35,^2  36,07  —27,03  10.  o.  9,10 

839  L, 5  33,60  34,23  3i8.6i.i2,9  -+-88, i  10.7.7.25 

Y*  Lion 346. 3i,  5,9  -4-32,2  69,6      10.14 

2r(i*'— l) 6  20,40  20,96  337.41.69,4  -4-45,1  10.22.53,98 

2r(S) 337.42.43,5  -4-45,1  10.23 

978  Li 5  40,66  4i,i6  327.42.67,7  -4-64,1  10.40.14,18 

1002  Lt 320.  2.28,9  -h  84,3  10.45 

^i320  L 6  21,86  22,44  333.17.29,7  -4-62,8  11.2.56,46 


77. 44. 45, r> 
78.55 

1 17.53.  2,8 
98.12.55,9 

io3.33.56,7 
117.54.21,7 

118.  3.14,9 
106. 3i. 23,0 
ii3.  3.64,2 

119.  2.28,9 
78.35.43,9 
78.34.68,3 
83.   6.16,0 

101. 3i. 56, 6 
82.  6.39.2 


loi  -24.^8,2 
98.33.11,2 

io5.  1.41,0 
61 .43.28,7 

io5.36.4i.3 
108.6.35,0 
61  •55.  0,6 

I 07 . 5 I .  2,1 
65.46. 12, <) 

io3. 14.66,6 

104.26.   4^9 

io'^.34 

97-ï9i4,7 
69.38.26,8 
78.^17.45,2 
78. a7.    1,1 
88.27.   ^i9 
96.    7.54,9 
82.52  22,6 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.'2I 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct. 
Réfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Mars  12. 

iiaii  L 

i^iTi  L 5 

1I419  L 5 

lyno  L  («) 5 

Àp.O.PI.. 14 

Procyon 5 

i5o36  L 5 

i3i85  L 5 

I  r>.53  L 5 

15399  L 5 

i55o8  L 5 

15617  L 5 

I  j8i2  L 5 

16009  L 5 

3  Ëcrevisse 5 

16^78  L 5 

0  lion 5 

Mars  15. 

?  Petit  Chien 5 

Procyon 5 

1 5093  L 5 

15785  L 5 

i5949  L 5 

1 6079  L 5 

16253  L 5 

16733  L 5 

^  Hvdre 5 

17854  L(*) 5 

17963  L 5 

C(i") i 

1 8960  L 5 

1919^  L  (*^) 5 

738  L, 3 

r  Lion 5 

^19  La 4 

S63  L,  C) 5 


Observateurs  E.  Viennbt  et  Brandicodrt. 
—  27', 45  —  o%oi2(T  —  8'»,5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56'8'58*,  i. 


^0     ,     it 

n 

h      m     s 

0     /     ff 

H 

g 

32^.  8.3i,6 

H-  61,6 

7.13 

88.    1.28,1 

12,56 

i3,i5 

7.13.45,71 

87.10 

26,84 

27,42 

. 

332.30.49,7 

-4-   52,9 

7.18.59,98 

83.39.    1,3 

21,82 

22,46 

315.19.40,5 

+  98,6 

7.21.55,02 

100. 5o. 56, 2 

48,1 

5,6 

57.  9.27,6 

-  52,4 

19.25 

1 .   1 

23,42 

24,00 

--27Î27 

331.39.  8,0 

-f-   54,6 

57^8 

7.34 

84. 3i 

15,78 

16,45 

307.19.19,2 

4-140,0 

7.37.49,01 

iob.5i.58,9 

9>o8 

9,76 

3o3.i8.i4,7 

-4-173,1 

7.41.42,32 

112.53.36,5 

48,12 

48,76 

3i5.55.54,9 

-H  96,3 

7.44.21,32 

100.14.39,5 

l5,I2 

15,78 

3o8.25.48,i 

-+-i32,7 

7.47.48,34 

107.45.22,7 

22,94 

23, 61 

307.24.35,9 

-+-139,4 

7.50.56,17 

108.46.41,6 

29,54 

30,2I 

7.54.    2,77 

109. 10 

22,66 

23,35 

• 

3oi.  4.19,3 

-+-198,3 

7.56.55,91 

ii5.  7.57,1 

33,26 

33,60 

12.13.  7,7 

-h      2,8 

8.  2.  6, i5 

43.55.53,2 

29,76 

3o,34 

^ 

8.  6.  2,89 

83.40 

25,02 

25,59 

-^7,44 

335.39.51,0 

H-  47,5 

57,8 

8.11 

80. 3o 

12,66 

i3,i7 

347.23.51,2 

H-  3o,3 

8.13.45.72 

68.45.37,2 

8,88 

9,45 

-27,64 

336.31. 14, 4 

H-  46,1 

58,7 

9.36 

79.39 

28", 68  —  o»,oi2(T--  8^9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*8' 56", 6. 


4,o4 

24,74 

16,08 

i,3o 

53,72 

49,40 
53,12 

18,98 

42, 5o 

7,86 

3i,62 
12,11 

0,60 

3,56 
48,34 

5,58 
17,02 

0,42 
22,95 
39,98 


4,61 

25,32 

16,62 

1,89 

54,28 

49,79 
53,61 

19,53 

43,08 

8,41 

32,09 

12,74 

l  ,16 

4,2! 

48,99 
6,00 

17,59 
1,10 

23,37 

40,47 


—28,65 
—28,63 


—28,58 


334.39.31,4 
331.39.  6,1 
343.  3.29,8 
330.29. 10,8 
337.52.35,6 
6.48.  1,3 
•351.27.  7,3 
339. 15.26.8 
332.13.28,6 
340. 44-55, 9 
356.47.31,9 


3i2.53.3î,3 
3i2.   3.43,7 

3.5o.  3,7 
334.41.53,4 
3o4 .  7.51,4 

3.  7.3o,5 
35Tt.32.  9,3 


49,0 
54,5 
36, o 
56,8 
43,8 
8,3 

-h    25,2 
-4-^1,6 

4-   53,5 

39,  î 

»9,ï 


109,1 
ii3,o 

11,4 
49,2 
165,7 
12,2 
24,0 


56,3 
56,1 


^^,9 


7.21.35 
7.33.56 
7.40.47 
7.59.33 
8.   4.25 

8.  9.21 
8.13.24 
8.25.50 
8.32.14 
8.57.39 

9.  2.  3 
9.  4.44 

9. 11.32 

9.33.35 
9.41.20 

9.49.37 

9.54.48 

9.59.32 

10.  4.54 

10. II. II 


9> 
66 

95 
22 

6i 

12 

94 
86 

40 

73 

41 
06 

48 

52 

3o 
3i 
90 

41 

68 

•*■* 


8i.3o.i4,2 
84.30.45,0 
73.  6.  2,8 
85.40.42,6 
78.17.  4,8 
49.21.  3,6 
64 . 42 . 1 4  <  5 

76.54.11,4 
83.56.21 ,5 

75. 2<. 40,1 
59.21.43,8 
98.    1 


io3. 17.14,4 
104.  7.  5,9 
52.19.  4}3 
81 .27.52,4 
112.  3.5o,9 
53.  1.38,3 
63.37.11,3 


(")  Les  deux  derniers  fils  ont  été  diminués  de  i". 
(  *)  Lecture  diminuée  de  1'. 
(<=*)  Passage  augrmentéde  i*". 
(**)  Lecture  diminuée  de  T. 


Ct.'i'i 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


S- 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
Cp  =  — 28»,68— o%oi2(T  — 8^9).        Correction  moy.  de  coll.=  56°8'56',6. 

Marg  15.                        *              ,                               o  h    »    i 

*                              s                                                                   0/9                                     g  ODS 

886  Lt 5     53, GO       53,55                        34o.   7.3o,7       H-  40,4  10.14.24,85 

2îr  (i" — 1) '^       9,53       10,09                        337.54.26,4       -H  43,9  10.20.41,39 

X'(2"  — S) 3     12,55       i3,ii                        337.55.10,4       H-  43,8  10,20.44,41 

972  l^ 5     57,22       57,80  10.39.29,10 

996  Lt 5     491/6      5o,20                           0.42.10,3       -f-  i4,8  io.44'^i)5o 

y  Lion 5     i3,22       i3,8o     — 28*85       334.   3,  6,7       -f-  5o,4       57^2  10.59.45,09 

2i3i8  L 5  26,18   26,69          347.45.  8,6   -+-29,9  II.  2.57,98 


76.  2.  6,3 
78.16. 14,1 
78.14.30,0 
83.26 
55.27.  ï)i 
82.  6.40,3 
68.24.17,9 


Mars  18. 

i5ii4  L 5 

i5238  L 5 

15327  L 5 

i5446  L 5 

15539  L" > 

i56o8  L 5 

15737  1 5 

16001  L 5 

395  L, 5 

16218  L 5 

1 6376  L 5 

i655o  L 5 

16743  L 5 

16790  \j 5 

0  Hydro 5 

17064  1 5 

17223  L 5 

Ï74i3  1 5 

17535  L(«) 5 

a  Écrevisse 5 

17798  L 5 

X  ËcreYÎsse 5 

18080  L 5 

18161  L 5 

616  La 5 

83  Écreyisse 5 

18414  I^ 5 

7504  BAC.  PI+2™,o3.  14 

2r(i"— I) ^^ 

HIj  ^2  —  d^........  -j 

0  Lion 

V  Hydre. .  .* 5 

(C(2«- S)-o",99.  5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barre. 
—  29*,73  —  o*,oi2(T  — 9'',3).        Correction  moy.  de  coH.  =  56"9'io',5. 


43,20 

59,40 

34,54 
7,06 

58,76 
52 , 1 2 
53,46 
27,62 
56,82 
i3,34 
16,54 
46, 5o 

4,38 
3o,48 
43,64 
54,18 

4,64 

42,  f4 

• 3o , 26 

22,78 

23,10 

4 1,64 
3o ,  28 

32,  JO 

5o,38 
45,90 
i4,o6 

5.2 

55 ,63 
58,45 

4,14 
9,84 


43,84 

59,90 
35, ro 

7,69 
59,36 

52,62 

54,04 

28,18 

57,34 
i3,83 

ï7,>9 
46,92 

4,85 
3o,97 

44,22 

54,77 
5,16 

42,69 

30,69 

23,34 

23,69 

42,21 

3o,8i 

32 ,  54 

5o,92 

46,43 

14,60 

1 1 ,0 

56 ,  20 

59,02 

4,80 
10,48 


-'^9,7^ 


29,62 
■29.52 


29,83 


— ^9î9« 


314.39.44,5 

350.34. 5 1 .7 
338. 27.51 ,6 
3 18.  5.42,4 
326.44*31 , I 
35o.2i .24,3 
332.46.45,3 
337.53.10, I 
346.42.30,7 
352.48.55,5 

312.62.19,4 
2.37. 16,0 
356. 12.59,6 
35i.4i.4o,9 
332. i3.4i ,4 
33o.   4.28,9 

346.55.47,4 
339.31.54,7 

1.40.  8,8 
338.25.10,3 
329. i8.5i,4 
337. 14.46,5 
343.37.   7,0 

o.  4''4,o 
341 .28.31 ,9 
344'i8.   9,1 

343. 11 .50.8 
69.31 .42,5 

338.  1.38,4 
338.  2.20,3 
335.69.57,3 

322.14-  2,2 


101 
26 
4-  43 


88 

64 
26 

52 

43 
3i 

23 

109 
12 

19 
26 

53 

^7 
3i 

4i 
i3 

43 

59 
45 
35 
i5 
38 

34 
36 

-  57 
43 
43 

47 


5 

3 
o 

8 

9 
6 

6 

9 
2 

7 
4 

7 
8 

o 

7 

9 
o 

4 

7 
1 

6 

o 

5 

5 

5 

m 

D 
I 
2 

9 

8 


8,6 


10,9 


1 1,0 


10,7 


11,2 


76,7 


7.40.14,13 
7.44.30,19 
7.47.  6,39 
7-49-37,98 
7.62.29,66 
7.65.22,91 
7.68.24,33 
8.   5.58,46 

8.  9.27,62 
8. 12.44,11 

8.16.47,47 
8 . 2 1 . 1 7 ,  20 

8.25.35, i3 

8.28.    1,26 

8.32. i4,5o 

8.34.26,06 

8.39.35,44 
8.46.12,97 

8.49-  0,97 
8.62.53,62 
8.55.53,96 

9.  2. 12,48 
9.  6.  1,08 
9.  8.  2,81 
9.10.21,19 
9. 1 3. 16,70 
9.16.44,87 

21.20 

10. 19.26,46 

10. 19.29,28 

10.27 

10.44.35,06 

11.66.40,72 


101. 3i.  7,5 
65.34.45,1 
77.42.  1,9 
98.  4.56,9 
89.26.44,3 
65.48.12,8 
83.23.17,8 
78.16.44,3 

69.27. 1 1.0 
63. 20. 38. 7 

io3. 18.40,5 
53.32.  7,2 
69.56.30,7 
64.24.54,6 
83.56.22,8 
86.    5.39,5 

69 . 1 3 .  64 , 1 
76.37,57,2 

54.29. I 5, 4 
77.44.43,3 
86.5i.i8,6 
78.55.  9,0 
7:^.32.39,0 
56.    5.12,0 

74.41 .17.1 
71 .5i .35,9 
7-1.57.55,8 

3.23.29,2 
78.  8.16,0 
78.  7-34, o 
80  •  I  o .  0,4 
105.40 
93.56.25,0 


(«)  Ijeclure  augmentée  de  i'. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


CaS 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Cy 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Héfract.      de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


ÛBSERVATEUnS  BrANDICOURT   61   BaRRK. 

CJ,  =  --'i9%44— -o*,oi2(T  — io'',8).        Correction  moy.  de  coll.—  SG^g'i'j».", 3 


lan  19. 

865  L, 

7'  Lion 5 

rd) 

r{S) 

p  Lion 5 

37  Sextant 5 

/Lion 

X  Lion 5 

0  Lion 5 

1198  L, 5 

ia37  U 5 

8îi3BAC.PI 


49,68        50,20 


54,86 

i5,5a 

13,78 

9,78 

9,46 

38,4a 


55,43 
16,10 

14, 36 
10,29 
10,06 

38,99 


-^9;4i 
—29,51 


—29,40 

— a9î44 


351.48.  3,7 
346. 3i. 18, 5 
338.  3.5i,3 
338.  4.36,2 
335.59.58,9 

333.  4-47»9 
337.15.   8,5 

347. i4-46, I 
326.25.32,8 

59.23.44,8 


24,9 
3i,5 

43,7 
43,7 

f'*    r 

4/  1  » 

52,2 
45,1 

3o,7 
66,0 

^7,1 


12:. 


12,9 
12,2 

11,6 


12,8 


Il         Dl        S 
10.  I  I 

10.14.20,77 

10.19 

10.19 

10.27.25,99 

10.40.46,66 

10.44 
10.59.44,92 

11.  8. 40, 85 
1 I .14.40,61 
I 1 . 20 .  9,54 
23.27 


64.21 .33,5 
69 . 38 . 25 , i 
78.  6.  4,7 
78.  5.19,8 
80. 10.  0,5 
83.   5.16,6 

78.54.48,9 
82.   7 

68.54.56,9 

89.44.45,5 

8 1 .  20 

3. 15.29,6 


Mars  23.  ^'^ 

15338  L 5 

13904  L 5 

16927  L 5 

j6i28L(«) 5 

16540  L 5 

16768  L 5 

16913  L 5 

17032  L 5 

1721 1  L 5 

1  Écrevisse 5 

17798  L 5 

Ï7947L 5 

18049  L 5 

i8338  L 5 

7504  BAC.  PI 12 

18730  L 5 

10090  A. 0 5 

18901  L  

19062  L 5 

19134  L 5 

7VU 5 

738  L, 5 

w  Lion 5 

•i*  Hydre 5 

826  L, 5 

H7U 

869L, 5 

r(i*'-I) a 

r(a'-s) 3 

p  Uon 


Observateurs  ë.  Viennkt  et  Brandicourt. 
—  3i%  14  — o%oi2(T  —  io'',4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56* 8' 56', 4. 


5 


57,82 
28,04 

9)74 
11,22 

II  ,00 
9,00 
48,04 
39,40 
53,00 
24,06 
24 ,  28 
56,20 
43,86 
14,10 

7,8 

«7,70 
27,54 

18,22 

ai, 24 

39,06 

8,04 

ï9^«4 
39,16 
3o,o8 

5o,54 

0,47 

3,4a 

56,38 


58 

29 
10 

12 

II 

10 

48 

40 
53 

24 
a5 

57 
44. 

14 
i5 

18 

27 

19 
21 

39 
8 

19 
40 
3o 

5i 
1 

4 
57 


5i 
o5 
27 
22 

49 

00 

96 
3i 

87 
78 
08 

04 

52 

58 

I 

35 

78 

14 
98 
56 
53 

89 

09 
58 

i3 

>9 
14 
12 


3 1 , 1 1 


3i,o4 
-3 1 , 1 1 


— 3i,ii 


342.  1.24,5 
3o4 . I 5 . 32 , 5 

3o5.i5.24,6 
2.52.40,2 

305.37. 58.1 
314.28.27,3 
3i4-47.22,7 

338.24.56,0 
329.18.37,7 
323.  o.  9,8 

345.31. 36. 2 
4.20.30,7 

59.31 .29,8 
347.22.50,9 

19.58.40,7 

3i4.   1.43,7 

335.30.57,5 

2.56. i3,4 

3.5o.  3,7 

334.41.51,8 

3 i 3. 36. 32,1 

2.54.33,3 

327.  6.38,8 

354.11.30,9 

338.11.59, 1 

338.12.41,8 

335.59.41,9 


37,1 
162,0 


m53,6 

h     12,3 

f-i5o,7 
100,9 

^  99,7 

—  42,5 

58,7 
73,2 

32,4 
10,8 


-  56,4 
-f-  3o,o 


5,0 
io3,o 

47,3 

12,3 

11,3 

48,7 
104,8 

12,3 

63,4 
21,8 

4a, 9 

4a,9 
46,5 


17,0 


56,3 
54,8 


56,5 


7.47.27,40 
8.  1,57,94 
8.   4*39,16 

8.  8.41,11 
8.21.40,37 
8.25.38,88 

8.30.17,84 
8.33.  9,19 
8. 38. 22, 73 
8.52.53,66 
8.55.53,96 

9.  0.25,92 
9.  4.i3,4o 
9.13.43,45 

21 .20 
9.26.47,22 
9.32.56,65 
9.34 

9.36.48,01 
9.39.50,85 
9.46.  8,43 
9.49.37,40 

9.54.48,76 
10.  o.   8,95 

10.  5.59,44 
10.   8 

10.12.19,99 
10. 17.30,05 
10. 17.33,00 
10.27.25,98 


74.  8.  9,0 
I 1 I . 56 .  5,9 
56.12 

II0.56.   5.4 

53. 16.28 

110.33.29 

101 .42.10 

101 .23.1 3 

96.42 

77.44.42 

86.5i .17 

93.  9-59 

70.37.52 

51.48. 36 

3.23.29 

68.46.35 

36.  2 

36. 10.10 

102.  8.55 

80.38,46 

53.12.55 

52.19.   4 

81.27.53 

102.34.  9 
53. 14.35 
89.  3.21 
61.57.47 
77.57,40 
77.56.57 
80. to.    I 


o 
o 

\ 

9 

1 
8 

6 

:, 
8 
5 


•>, 
3 
o 
3 
i 

4 

o 
3 
2 

5 


(*)  Passage  diminué  de  1' 


C.a4 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


V 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord 


Mars  23. 

/Lion 5 

2ii58  L 5 

i4i8  Lj 5 

1476  L, 5 

i5o4  Ls 5 

1591  Lj 5 

23062  L 5 

23 1 3 1  L 5 

/Viergo 5 

1725  Ls 5 

23732  L 5 

1778  L, 5 

1790  L, 3 

24034  L 5 

24099  L 5 

i838  L, 5 

1859  Li 5 

24399  L 5 


Obsebvateurs  E.  ViBNNBT  et  Bhandicourt. 
—  3i%  14  —  o^ol2(T  —  Io^4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"8'56',4. 

— 3i,23       337,14.51,7       ^-  44,5       55,3       10.43.53,41 

0.56.17,92 
i.44*5i,55 
1.54.1 1,73 
1.57.16,08 
2. 10.19,00 
2.i3.4a,3i 
2«i5.52,6i 

— 3i,24       320.54.  6,6      ■+■  79,2      58,3       12. 3j. 31,75 

2.35.52,48 
2.38.23,32 
2.44-44,58 
2.46.39,63 
2.48.59,70 

2.51.22, 54 
2.54.12,09 

2.58.59,65 
3.  3.12,90 


23,82 

24,55 

48, 16 

49107 

22,06 

22,71 

42,24 

42,89 

46,60 

47,24 

49, 3o 

5o,i6 

12,82 

i3,47 

22,86 

23,77 

2,06 

2,92 

23,02 

23,65 

53,66 

54,49 

l5,02 

j5,75 

9,75 

10,80 

29,96 

30,87 

52,80 

53,71 

42,80 

43,26 

3o,i6 

30,82 

43,18 

44,07 

337, i4.5i ,7 

+  44,5 

314.39.58,8 

-i-ioo,5 

347.  0.45,1 

-h  3o,5 

* 

348.28.23,2 

-4-  28,7 

320.48.12,6 

■+■  79,5 

346.42.39,7 

4-  3o,9 

3  r5 . 1 6 .   5,2 

H-  98,2 

320.54.  6,6 

+  79»2 

349-20.42,9 

-4-  27,6 

325.  9.  9,0 

H-  68,1 

337.42.48,2 

-+-  43,8 

3oo.i8.i5,6 

-l-2o6,9 

3i5.  4.54,8 

-+-  99,0 

3c4.47.io,4 

-f- 100,1 

6.32.45,6 

-H    9,6 

346.  8.37,0 

H-  3i,7 

3i7.44«io,4 

-+-  89,3 

78.54.49»^ 

101 .3o.  38,1 

69.  8.4i,« 
68.33 

67.41.  1,9 
95.22.  3,3 
69.26.47,6 

100.54.29,4 
95.16.  9,0 

66.48.41,1 
91.  0.56,5 
78.26.52,0 

115.54.  7,7 

loi.  5.40,6 

101.23.26,2 

49.36.19,/» 

70.  o.5i,i 
98.26.15,3 


MarB  24.  ^ 

17948  L 5 

18057  L 

i8i3oL 5 

610  Ls 5 

63 1  L, 5 

75o4BAC.Pl-2'»,20  14 

18730  L 5 

0  Lion 4 

19133  L 5 

1921 3  L 5 

19451  L 

u«  Hydre 5 

8r4  Lj 5 

829  L] 5 

2r(i''— I) 3 

2r(2'--s) 2 

p  Lion 5 

978  L, 5 

X  Lion 5 

2i3i8L 5 

1192  Ls i .. . .  5 


Obsrrvatbubs  £.  Vibnnet  et  Barré. 
—  3i',4o  — o%oi2(T  — io'',3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' 11', 4. 


5i,52 

52,45 

313.29. 38, 9 

-f-i 

106,2 

9.  0.21 ,07 

102.41.18,7 

308.44.   1,3 

-+-i3o,8 

9.  3 

107.27.20,9 

18,16 

19,05 

317.42.16,6 

-h 

89,8 

9.   5.47,66 

98.28.24,6 

53,98 

54,39 

9.32.37,3 

-+- 

5,5 

9.10.23,00 

46.36.39,6 

43,00 

43,71 

340. 14.55,7 

+ 

40, 1 

9.13.12,32 

75.54.55,8 

7,1 

14,4 ' 

59.31.42,9 

— 

55,8 

21.20 

3.23.27,3 

17,98 

18, 63 

347.23.  7,9 

H- 

3o,2    . 

9.26.47,24 

68.46.33," 

12,45 

i3,i9 

—3 1,46 

336. 3 1.26, 3 

-h 

45,9       10 

,6        9.35.41,80 

79-39 

19,22 

19,97 

335.21 .47,4 

_i_ 

47,9 

9.39.48,58 

80.43.11,9 

40,44 

41,26 

325 . 37 . 58 , 2 

-f- 

67,4 

9.42.  9,87 

90.32.20,6 

5.34.52,3 

H- 

9,6 

9.52 

50.34.^8,7 

39,42 

40,34 

— 3i,36 

10.  0.  8,94 

102.34 

40,10 

40,91 

327.16.44,7 

H- 

63,6 

10.  3.  9,5i 

88,53.3o,3 

2,62 

3,11 

3.20.17,4 

-4- 

12,0 

10.  6.31,71 

5al49*  6,0 

39,  i5 

39,87 

338. i4>i2,i 

-h 

43,3 

10.17.  8,47 

77.55.4^,6 

42,07 

42,79 

338.14.54,7 

H- 

43,3 

10.17.11,39 

77.55.   0,0 

56,68 

57,42 

— 3i,42 

335.59.57,5 

-+- 

46,9      11 

,6      ,10.27.26,02 

80. 10 

45,14 

45,95 

327.43.  6,0 

-+- 

62,8 

10.40.14,55 

88.Î17.   8,2 

i5,54 

16, 3o 

— 3i,35 

334.   3.21,6 

-h 

5o,4       12 

, 1       10.59.44,89 

812.   7 

28,68 

29,33 

347.45.24,0 

-+- 

29»9 

11.  2.57,92 

68.^4.17,3 

49,16 

49,98 

326.32.45,1 

H- 

65,5 

11.14.18,57 

89.37.31,8 

Mars  25. 

zr(i) 

sr(S) 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
Correction  moy.  de  coll.  =  56^*9'  12*,  o. 


338.16.  7,9 
338. 16. 5o, 5 


43,2 
43,2 


10.17 
10.17 


77.53.47,'^ 
77.53.    4,7 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.25 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  Br.\ndicocrt  et  Barré. 

Cfj  —  —  3i*,5o  —  o",oia(T  — Io^8).        Correction  moy.  de  coll.=  56*9' 12',  o. 

^^^    25.                                                ,                          .                             .                            n  h         n.      . 

8                     »                       »                      O      ,       ff                       n  n  nm» 

pLion 5    56, 80      57,54     — 3i,54      335.59.57,2      -+-  46,9  11, 3       10.27 

37 Sextant 5     17,38      18,14     — 3i,57      333.  4-48, i      -+-  52, o  12,6      10.41 

V  Hydre 3io,.3i.38,9      -+-120,9  12,0      10. 45 

oLion 5     11,60      12,25     — 3i,4o      347.i4-46,o  -h  3o,6  12, 3       11.  9 

• 

CJ,  =  —  32",24  —  o",oia(T— -i2'*,o).       Correction  moy.  de  coll.=  56** 9' 9', 7. 
Mars  28. 

3Viergo 5    54,16      54,96     —32,45      328. 3o. 34, 6  -f-  58,8  11,2      11.45 

•22462  L 5    5o,46      5i,49  11.50.19,25 

22476  L 3oi.5o.47,4  -Hi82,2  ïi.5i 

nVierge 5      9,8a      10, 58     —32, 16      333. 21.  0,4  ^-  49,7  9>'       ii.56. 

22694L 5    23,08       23,87                        330.6.48,5  -h  55,6  II. 59.51, 63 

1591L1 5     5o,46      5i,32                        320.48.21,2  -H  77,4  12.10.19,08 

23ro7  L 342.26.46,0  -^  35,7  12.  i5 

0  Corbeau 5      6,i4        7,09     —32, 11      3io.i4.i6,8  -i-ii8,i  8,9      12.25 

1725  Lt 349.20.56,0  -♦-  26,9  12.36 


80.10.   1,7 
83.  5.1 5, 9 

105.39.34,0 
68.54.56,6 


87.39 

114.18 

I I 3. 21 .24,5 
82.49 
86.  3.16,8 
95.22.  5,9 
73.42.59,4 

105.57 
66.48.40,6 


c;,= 

Mars  29. 

fj  Écrevisse 5 

16278  L 5 

437  Lî 5 

16535  L 5 

1 6820  L 

17005  L 5 

1 7008  L 

j 72 II  L 5 

17186  L 5 

17375  L 5 

17467  L 5 

17533  L  (*»> 5 

]  7v)âO    \-à   ■•«••.••..  J 

S81  Li 5 

17956  Lf.**-* 5 

j  8094  L 5 

J8208  L 5 

619  Ls 5 

18364  L 5 

18464  L 5 

75o4  BAC.   PI 12 

18663  L 5 


Observateurs  ë.  Viennet  et  Branoicourt. 
—  33',07  — o%oi8(T  — 9'',9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°8'57*,2. 


3o,28 

3 1,02 

18,14 

*ï8,79 

58,86 

59,79 

40,72 

41,57 

20,68      21,55 


55,02 

55,89 

36,58 

37.39 

16,26 

'7, 04 

59,12 

59,90 

33,36 

33,87 

^9,94 

30,59 

24,86 

25, 5o 

56,12 

57.14 

37,80 

38, 3o 

16, 38 

17,26 

33,00 

33,96 

2,5o 

3,20 

10,18 

10,67 

28,80 

29 ,  62 

11,3 

18,6 

45,90 

46,37 

—33,09 


335.39.50,5 

-^-  46,9 

347.23.51,9 

-+■  3o,o 

3i2.52.55,7 

-Hi07,9 

322.40.  5,7 

-^  74,1 

321.11.29,7 

-^  78,2 

319.43.14,5 

-\-  82,6 

319.27.57,8 

-h  83,3 

327.11.15,3 

■+-  63,2 

332. 3o. 20, 9 

H-   52,5 

330.49.46,8 

-h  55,7 

1.39.54,6 

■+-  i3,6 

347.22.48,8 

-4-  3o,o 

348.   1.16,9 

-4-  29,2 

302.45. i5, 8 

-hi77,3 

2.52.46,5 

H-    12,3 

3i8.  9.22,7 

H-    87,7 

309.48.15,4 

-M23,6 

340.43.12,1 

-^  39,1 

3.18.26,9 

-^  11,9 

326.10.37,7 

-h  65,6 

59.3i.3o,9 

—  56,5 

5.11.28,8 

-+•    9,9 

57,8        8.10.57,98 

8.13.45,75 

8.17.26,75 

8.ao.  8,53 

8.28 

8.32.48,5o 

8.33 

8.38.22,84 

8.41.  4,34 

8,43.43,99 
8.46.26,85 

8.49.  0,82 

8.51.57,54 

8.54.52,45 

8.59.24,09 

9.   2.  5,25 

9.   4.44,20 

9.  8.  0,90 

9. 10. 3o, r4 

9.14.37,61 

9. 16. 56, 56 

23 .  20 

9.25. i3,3i 


80.29.53,6 
68.45.35,3 
103.17.49,4 
93.30.  5,6 
94.58.45,7 
96.27 

96.27.  5,3 
96.42.22,7 
88.58.45,1 
83.39.28,8 
85.20.-  6, 1 
54 . 29 . 1 6 , 2 

68.46.38,4 
68.  8.  9,5 
113.26.38,7 
53.16.23,0 
98 .    I .   2,2 

106.22.45,4 
75.26.24,2 

52.50.42,2 

89.59.25,1 

3.23.3o,2 

50.57.38,3 


(«)  Lecture  dîna  innée  de  r'. 

C}ùseruc,tions  de  Paris,  1897. 


C.A 


C.a6         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 

Passage                                            Lecture  Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Noms.                 N.  observé.  T.             C.               corrigée.  Réfract.  de  coll.       apparente.  au  pôle  nord. 

Observateurs  E.  Vieknet  et  Brandicourt. 

Cp  =  — 33%o7  — o',oi8(T— 9\9).        Correction  moy.  de  coll.=  56"8'57*,2. 

18749L 5  11,08  11,32                          19.54.  8,5  —     4,9  9.28.38,26  36.14.43,8 

o  Lion 5  i4,o6  i4,8o  --33Ji2  9.35.41,74  79-38 

19060  L 5  7,08  7,69  9.37.34,62  64.56 

19186L 5  57,38  58, 20                                  '  9.41. 25, i3  90.  8 

738Lj 5  9,96  10,45                           3.5o.  8,9  -h  11, 3  9-49-37ï38  52.18,59,6 

irLion 5  21,12  21,87  —33, 06      334.4i.5i,2  -h  48,7  55^5        9.54.48,80  81.17.54,7 

793  L| 5  4,68  5,69                       304.7.49,4  -^164,2  9.59.32,62  112.3.5-2,0 

8o3Lj 5  23,22  24, o3                        327.36. 10, 3  -^62,5  10.1.50,96*  88.33.49.4 

826L, 5  32,04  32,54                          2.54.35,2  -+-  12,3  10.5.59,47  53.14.34,3 

2r(i"— I) 3  o,o5  0,77                        338.22.52,6  -h  4'i,7  10.15.27,69  77-46.47.3 

2r(2«— S) 2  2,92  3,64                       338.23.38,5  -1-42,7  io.i5.3o,56  77.46.1,4 

p  Lion -5  58,26  59,00  —33, 02      335.59.43,7  m-  46,6  58, o       10.27.25,92  80.10.0,1 

972  Ls 5  1,46  2,23                        332.44*  9,'^  -h  52,2  10.39.29,15  83.25.4o,/ 

20786  L 5  4i,ia  41,95  10.42.  8,87  91.11. 

1002  Ls 5  5i,o6  5i,93          32o.  2.25,1  -h  81,9  10. 45. 18,84  96.  7.54,0 

21159L 5  53,34  54,26          3i3. 58. 5o, 5  -+-io3,5  10.56.21,17  102. 11. 5o, 2 

21267  L 5  56,44  56,93           3.26.40,2  H-  ïi,8  ii.  i.23,84  52.42.28,8 

83  Lion 5  7,38  8,17  —33, 04   329.44.6,9  -4-  58,o  57,6   11.21.35,07  86.25.48,3 

i48o  Lj 5  17,70  18, 5i  11.54.45,40  88.13 

i5o4  L, 5  48,68  49,33                      348.28.23,1  -1-28,7  11.57.16,22  67.41.2,8 

1540  Ls • 5  i5,84  16,49                       347.13.10,0  -H  3o,3  12.    1.43,38  68.56.17,') 

1600  L] 5  17,22  17,72  12.11.44,61  53. 3o 

1611  Li(«) 5  19,96  20,77                       327.54.56,6  -1-61,8  12. i3. 47, 66  88.16.  2,4 

1627  Li 5  56,66  57,48                      326.34.36,6  H-  64,8  12.16.24,37  89.35.25,4 

Cp  =  —  34',  12  —  o',oi8  (T  —  io'',7).        Correction  moy.  de  coll.  =  56»8' 57^,0. 
Mars  31. 

779  Li 5  6,34  6,85                           1.45.14,3  -I-  i3,3  9.58.32,74  54-23.56,0 

798  Li 5  i3,88  14,48                       353.26.22,9  -1-22,3  10.   1.40,37  62.42.56,'! 

829  Lt 5  5,22  5,71                           3.20.  3,8  +  11,6  10.  6.3i,6o  52.49*  4,^ 

2r(i*'— I^ 2  24,67  25,39                       338.26.  6,6  H-  4i,8  10.14.51,28  77.43.82,2 

2r(2*— S) 3  27,52  28,24                       338.26.47,4  -^  41,8  10.14.54,13  77.42.51,4 

p  Lion 5  59,20  59,94  —33,97      335.59.42,2  -t-  45,7  57,4       10.27.25,83  80.10.  o,5 

37  Sextant 5  20,00  20,76  —34,21       333.  4.3i,6  -h  5o,7  57,3       10.40.46,65  83.  5.i6,i 

/Lion 5  26,70  27,43  —34,14      337.14.52,5  -t-  43,7  56,7       10.43. 53, 3i  78.54.48,2 

^  Lion 3  18,32  19,08  — 34,14       334.  3.  4,9  -^  49,o  56,7       10.59.44,96  82.  6.41,1 

Correction  moy.  de  coU.=:  56° 8' 59',  i. 
Avril  2. 

e  Hydre 5  55,64  56,25  —34,75      332.57.32,5  -f-  52,2  59,3        8.41  83.12 

17383  L 332.15.37,1  4-53,7  8.44  83.54.i>,7 

17  Lion 5  23,18  23,78  —35,01      334.41.56,0  -^49,4  59,6        9.55  81.28 

Régulas 5  3o,i8  30,76  —34,95      338.37-45,3  H-  43,o  58,4       10.  3  77.3'2 

(«)  Lecture  diminuée  de  T. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.27 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Ck 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observatrurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
Cp  =  — 36",3i  — o%oi8(T  — 9^8).        Correction  moy.  de  coll.= 

Avril  5. 

a  Hydre 5  9,3o        9,98  — 36,32      317.57.33,4  -t-  90, 3      60,9 

oLion 5  17,38  17,97  — 36,37      336. 3i. 16,2  -h  46,7      59,4 

19070  L 5  9,42        9,80  9.51.22,9  M-     5,3 

19601  L 5  4ï»oo  4'j45  359.55.42,8  -H  i5,8 

19562  L 5  45, 5o  45,85  i3.  0.28,8  -h     2,0 

19678  L 5  9,58  10,12  346..  5.46,4  -+-  32,5 

SoaLj 5  58, 14  58,64  353.27.21,7  -f-  23,2 

g-d*^— I) 3  7,25        7,83  336.33.   1,7  h-  43,5 

yCa'- S) 2  9,92  10, 5o  338.33.40,5  -f-  43,5 

pLion 5  1,58        2,17  — 36,24      335.59.46,7  -h  47,7      59,7 


56«8'6o%o. 


m 


h 
9.23 

9-36 

9.38.33,49 
9.53.  5,14 
9-56.  9,54 
9.59.33,81 

10.    2.22,33 

io.i3.3i ,5i 
io.i3.34;i8 
10.27 


98.13 

79.39 
46.17.42,4 
56.1 3. 33,0 
43.  8.33,2 
70.  3.46,1 
62.42.  1,5 
77.36.41,8 
77-36.  3,0 
80. 10 


c;,=. 

Avril  6. 

1499^ 5 

0  Vierge 5 

1595  L) 5 

<i  Vierge 5 

1627  Li 5 

/Vierge 5 

1725  h%x  5 

9.3732  L 5 

1778  Lf 5 

1807  Li 5 

1828  Lj 5 

1841  ht 5 

Polaire  PI—  i™87..  20 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
36'. 77  —  o',oi8  (T  —  12*», 3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56^9'  14', 3. 


i9»7o 

20,34 

826.50.36,0 

-h  65,4 

11.56.43,58 

89.19.43,7 

36,68 

37,27 

—36 

,67 

335.28.  4,5 

-+-  48,4 

l5,2 

12.  0 

80.42 

36,74 

37,14 

7.a3.  5.,o 

-f-    7,8 

12.11.  0,37 

48.46. 17,1 

17,08 

«7.7^ 

—36 

,84 

326.  4.22,2 

H-  67,2 

i3,4 

12.14 

90.   6 

0,40 

«,oi 

326.34.51,4 

-h  66,0 

12.16.24,27 

89.35.28,9 

7,90 

8,57 

—36, 81 

320.54.23,6 

-h  80,9 

14,3 

12.32 

95.16 

28,60 

29,12 

349.21.  0,9 

-h  28,2 

12.35.52,34    • 

66.48.41,6 

59,46 

0,11 

325.  9.25,8 

-H   69,5 

12.38.23,33 

91.  o.58,o 

20,60 

21,18 

337.43.  6,6 

+  44,7 

12.44.44,40 

78.26.52,4 

41,96 

4^,54 

338.   1.55,7 

-i-   44,2 

12.49.  5,76 

78.  8.  2,8 

12,86 

i3,45 

336.57.  5,4 

-^  45,9 

12.52.36,67 

79.12.54,8 

40, 5o 

40,91 

5.37.59,6 

-»-    9,7 

12.56.  4,i3 

5o.3i.24,4 

40,  5 

5i,  7 

57.22.36,2 

—  53,6 

1 .20 

1.14 

s  Lion . . . .  . 
Régolus  . . . 
847  L, 

2r(i) 

P  Lion 


Observateur  Barré. 
Correction  moy.  de  coll.  =  56^9'  1 3',  7. 


334 •42.11,0 

+  49,6 

14,3 

9.55 

81.28 

338.37.59,5 

+  43,1 

12,3 

10.  3 

77.32 

327.  6.57,9 

-f-  64,8 

10.  8 

89.   3.20,6 

338.35.31,3 

M-  43,3 

10. i3 

77.34.25,7 

338.36.11,2 

-+-  43,3 

10.  i3 

77.33.45,8 

336.  0.   1,4 

-4-  47,5 

14,5 

10.27 

80. 10 

Avril  8. 

83  Lion . .    5 

'j  Lion 5 

1418  L, 5 

1493  L, 5 

22694  L 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
C;,  =  — 37%47— o',oi8(T  — 1I^9).        Correction  moy.  de  coll.=  56°8'58',7. 


12,02 

12,64 

-37 

,53 

329.44.  9,2 

-+-  59,3 

58,5       1 

11.21.35,18 

86.26 

20,08 

20,72 

-37 

,60 

[1.31.43,26 

90.15 

53,78 

54,43 

324.53.50,9 

H-   70,3 

ri  .35.16,97 

91.16.18, I 

28,60 

29,  ï4 

347.  0.48,7 

-^  3i,3 

II. 44*51,67 

69.  8.41,3 

5o,36 

5i,oo 

326.22.21,2 

-^  66,8 

(1.56.1 3, 53 

89.47.44,3 

28,40 

«9,02 

33o.  6.41,6 

-^  58,6 

[1.59.51,55 

86.  3.i5,7 

C.28         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Dr.andicourt. 


c;,=-37^4'7-o^ol»(T-Il^9). 

Avril  8. 

1600  Li 5    2i,6'2 

17,60 
8,48 


Correction  mov.  de  coll.=  56"8'58',7. 


T,  Vierge 5 

f  Vierge 5 

2373?.  L 5 


0,20 


a 
22,05 

18,24 

o,85 


h     m     S 

0            ,           H 

s 

0      f      f, 

ff 

ff 

12.11.44,58 

53.29 

—37,35 

326.  4-  61 I 

+  67,5 

57,0 

12.14.40,76 

90.  6 

—37,38 

320.54.10,1 

-f-  81,3 

60,5 

12. 3i. 31,67 

95.16  . 

325.  9.11,4 

-h  fi9,8 

12.38,23,37 

91.  0.57,1 

Ayril  il. 

e  Hydre 5 

C(i"0 5 

a  ÉcrQvisso 

X  Écrevisse 5 

7504  BAC.  PI 22 

19058  L(«) 5 

19169  L 5 

7^7  Lj 5 

19307  L 5 

798  Lî 5 

838  Lj 5 

E-Cl"-  — I) 2 

r(2'-s) 3 

890  Li 5 

p  Lion 5 

2074 1  L 5 

•.>.o8o3  L 5 

1002  Ls 5 

ioo3  Lt 

21273  L 5 

II56L, 5 

1191  Li 5 

1236  Li 5 

21799  L 5 

1280  Lj 5 

i3i3  Ls 5 

22o38  L 5 

1345  L, 5 

13:3  Lj 5 

22476  L 5 

1470  Lj 5 

22610  L 5 

1528  Li 5 

i543Ls 5 

1600  Lt 5 

1611  L] 5 

23i3i  L 5 

/Vierge 5 

1725  Lj 5 


CJ,=:— 38",ii— o',oi3(T  — Io^8).        Correction  moy.  de  colL  =  56*8'58'',6. 


58,96 
41,76 

49,86 

22,1 

10,16 

19,34 

45,90 

2,20 


/ , 


9» 
5i,i6 

57,55 

3,96 

3,40 

22 ,  3o 

32,28 

56, 04 

43,86 
38,94 
48,54 

44,76 
2,88 
35,92 
21,54 
53,94 

52,52 

15,62 

22 ,  20 

29,38 

4,70 
28,76 

48,70 

22,18 

25, 04 

3o,02 

9.18 

3o,o2 


59,57 

42,33 

5o,4i 
26,6 

10,67 

20,04 

46,33 

2,60 

18,42 

5ï,79 
55,35 

58, i3 

4,46 

3,99 

22.77 

32,91 
56,71 

44,58 

39,57 
49, i5 
45,36 
3,32 
36,71 

22,35 

54, 5K 
53,14 
16,37 
22,98 
3o,i8 
5,1  \ 

29,^9 
49,  i3 
22,61 
25,67 
3o ,  72 
9,85 
3o,54 


— 38,19      332.57.30,9 


38, 04 


—38,11 


338.24.58,8 


35i . i3.55,2 

3i5. 17.33,0 

2.56.17,3 

353.26.27,3 
327.29. 18,5 
338.39.  1,5 
338.39.40,5 
353.33.30,0 
335.59.46,0 


52,7       57,0 
43,4       58,4 

25,8 
100,0 


-t-    12, D 


H-    "23,2 

63,9 
43,   i 
43,1 
-f-  23,0 

-^  47,5 


—38,07 


319.56.32,4 

-^  83,8 

3io.44-56,6 

-4-121,2 

33-2.24.37,8 

-t-    54,0 

334.40.47,3 

-+-  49,9 

2,  5.18,2 

-^  i3,5 

3oo. i3.i2,8 

-4-212,8 

298.22.12,1 

-4-242,5 

326.ii.i3, I 

H-    67,1 

330.23.17,3 

-^  58, 0 

3o5.43.io,o 

-rl54,3 

3oi.5o.47,9 

-+-«9», 9 

299 .  5 . 3 1 , 3 

H-23o,3 

6.18.39,0 

-+-     9,0 

346.57.  6,4 

-4-  3i,4 

3.44.15,1 

:     11,7 

2.39.33,2 

-H    12,9 

327.53.58,5 

-4-  63,3 

3i5.i6.  8,5 

-r-100,6 

320.54.  9,8 

-^  81 ,2 

58,9 


60,4 


8.41.21,49 
8.46.  4,25 
8.53 

9.    2.12,35 

9.20 

9.37.32,57 

9.40.41,94 

9.46.  8,23 
9.53.24,50 
o.  1.40,32 
o.  7.13,69 
0.12.17,25 
0.12. 20, o3 
o.  15.26, 36 
0.27.25,88 
0.40.44,66 
0.42.54,80 
0.45.18,60 
0.45 
.  i.  6,47 
.10.  1,45 
.14.11,03 
.20.  7,24 
.22.25,20 
.24.58,59 
.29.44,23 
.32.16,46 
.35.15,02 
.38.38,25 
.50.44 ,86 
.52.52,06 
.56.26,98 
.59.51, 16 
2.  2.11,00 
2.11.44,48 
2.13.47,54 
2. 15.52,59 
2.3i.3i,72 
2.35.52,41 


83.12.20,4 

77. 44-43, 2 
78.55 
3.23 
6^.55.29,2 

100.53.  5,6 
53.12.53,8 
70.   4 

62.42.54,5 
88.40.44,0 
77.30.40,2 

77. 3o.     1,2 

62.35.5i ,6 
80.10.  0,1 

58.47 
86.54 

96.   8 

96. i3.5o,o 
105.26,    3,2 
87.15 
83.45.14,8 

81.29.     I,-2 

54*   3.53,9 
1 1 5 . 59 . 1 8 , 6 
117.  5o.49,o 
89.58.51^,6 
85.46.^9,3 
110.28.212,9 
ii4.2i.^a,0 
117.  7.17,6 
49.50.  tiS, 6 
69.12.!23,6 
52 .  24  •  55 ,  -A 
53.29.38,3 
88.16.    3,4 

100.54.  3o,  7 
95. 16.  10,0 
66.49 


(")  Lecture  diminuée  de  1'. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.29 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


<^.- 


Lecture 
corrigée. 


Correct. 
Réfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Ayril  il. 

1732  Li 5 

1812  U 5 

ô  Vierge 5 

ATTil  13.  ^ 

igiSi  L 

19211  L 5 

fi  Uon 5 

762  Lt 5 

t>*  Hydre 5 

«18  L, 

83iLj 5 

rCi"-!) 5 

ris) 

p  Lion 5 

CCi"— S)-Hi-,i2.  5 

971  I4 

20802  L 5 

2II38L 

X  Lion 5 

21 320  L 5 

1160  Ls 5 

21607  L 5 

1236  Ls 

1268  L, 

1282  Ls 5 

1283  L«  («) 

i3i3  L» 5 

I  J  J  I     A^S  ■■••..•.••«  O 

I  jy  *)    *-*S  •«•*•*••*•■  ^ 

P  Lion 5 

22462  L 5 

Polaire  PI —  i",96  . 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  38*,ii  — o»,oi3(T  — lo^S).        Correction  moy.  de  coll.  =56"8'58*,6. 


3,06 

,52 

17,24 


3*71 
45,18 

17,91 


324.   i.i3,6 

322. i3.  4}6 

—38^12     321.10.38,5 


ft  h     m     I 

72,6  12.39.25,58 

77,4  12. 5o.  7,04 

80,4  58^5       i3.  4.39,77 


92.  8.57,6 
93.57.11,4 
94.59.40,5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
_38",67  — o",oi3(T—  lo'^^ô).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'ir,o. 


312.37.  0,5 

-1-109,0 

9-39 

103,33.59,5 

37,42 

38,09 

320.49.  4,2 

-t-  79,2 

9-41.59,43 

95.21.26,0 

35,38 

35,88 

-38 

,93 

352.39.  1,3 

-H  23,6      11,4 

9.46.57,22 

63.30.33,3 

26,48 

26,90 

3.45.25,3 

-H    11,4 

9.53.48,24 

52.23.57,1 

46,84 

47,54 

-38 

,76 

10.  0.  8,88 

102.34 

3o2.38.3i,6 

-+•178,0 

10.  3 

113.33.37,4 

59,68 

0,23 

345.36.27,9 

-h  32,3 

10.  6.21,57 

70.33.15,4 

35,62 

36, 20 

338.40.40,3 

-h  42,1 

10.11.57,54 

77-29.12,8 

338.41.23,8 

-h  42,1 

10.12 

77.28.29,3 

3,80 

4,39 

—38 

,53 

335.59.57,5 

-+-  46,4      11,4 

10.27.25,72 

80.  9-59,9 

22,46 

23,09 

332.38.27,4 

-H    52,2 

10. 3i .44,42 

83.31.35,8 

297.41.36,3 

-H248,9 

10.39 

118.31.43,6 

34,76 

35,36 

334.28.13,0 

■+■  49,0              J 

10.42.56,69 

81 .41.47,0 

3i4.   5.23,2 

H-I02,7 

10. 56 

102.   5.3o,5 

22,76 

23,36 

—38 

.49 

334.   3.20,] 

-^  49,7       ïo,7       ] 

[0.59.44,68 

82.   6.40,6 

33,58 

34,19 

333.17.40,7 

-H   5l,I 

11.  2.55, 5i 

82.52.21,4 

52,78 

53,48 

- 

3i5.  8.56,2 

-^  98,4           ] 

ri .10. 14,80 

101.    1.53,2 

3i,46 

32,1 5 

11.14.53,47 

100.32 

334.40.59,3 

-4-  48,6 

[  1 .  20 

81.29.  0,3 

3o8.  6.32,0 

-+-i33,6 

11.23 

108.  4.52,6 

14,44 

i5,i8 

II. 25. 36, 5o 

109.20 

306.55.26,0 

-+-141,5 

11.26 

109.16.  6,5 

21,90 

22,71 

1.29.44,03 

117.51 

9,36 

10,01 

325.17.48,6 

4-  67,6 

ri. 34.31, 33 

90.52.30,0 

23,60 

24,29 

3i6.  7.   3,4 

-H  94,8                   1 

11. 38. 45, 6f 

100.   3.42,4 

29,24 

29,81 

— 38j 

,63 

341.18.26,7 

H-  38,3       10,6       1 

ri.43.5i,i3 

74. 5 1.22, 6 

56,54 

57,32 

301.54.47,0 

-1-186,4 

11.50. 18, 63 

114.17.30,4 

57.22.36,0 

-  52,4 

1 .20 

1.14.17,4 

Observateurs  £.  Viennbt  et  Barré. 
^^  C;,  =  — 39-,32  — o',oi3(T  — Il^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'i2",3. 

19335  L 5  46,72  47,  »o 

779  L, 5  11,58  12,02  f.45.3o,7  -1-  13,9 

Régulus 5  34,40  34,98  —39,31     338.38.0,0  -f-  43,4       12,1 

><4oLj 5  57,24  57,87  327.34.2,0  -1-64,1 

2^(,er — j'^ 3  20, i5  20,73  338.41.57,3  H-  43,3 

X:(S) 338.42.36,9      -f-  43,3 

Sg4  Lt 5       8,64         9,11  358.13.11,1       -1-17,8 


9.55.   7,80 

9.58.32,72 

10.  2.55,68 

10.  7.18,56 

1 0.1 1.4 1,42 

10.12 

10. 16.29,80 


46.25 

54 .  23 .  55 , 5 

77.31.55,7 
88.36.14,4 
77.27.58,3 

y ^ . z^ . 10, ^ 
57.56. 19,0 


(«>  DîfféreDCO  de   12*  avec  l'observation  du  3  mai. 


G.3o  LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.     de  coll.       apparente.        au  pôle  nord. 


Avril  15. 

p  Lion 5 

97»  U 5 

20759  L 5 

■A0819  L 5 

1064  Lj 5 

?Aly6  L 5 

/.  1 3'2o  L 5 

iiîGL, 5 

1 192  L] 5 

rji34  Lj 5 

'Jti8i2  L 5 

1282  Lj 5 

i3o6  L2 5 

u  Lion 5 

1338  L, 5 

1372  Lî 5 

i388  Lj 5 

Q  Vierge ; 5 

22476  L 5 

1470  Lj 5 

1490  L, 5 

i533  Ls 5 

i546  L, 5 

ï594U 5 

7,3062  L 5 

23 126  L 5 

CO") 5 

/Vierge 5 

17^3  L,(«) 5 

^3743  L 5 

1781  Lî 5 

179^  L, 5 

1814  L, 5 

i»29L, 5 

1843  L, 5 

1866  L, 5 

1878  L, 5 

1894  U, 5 

24551  L 5 

Polaire  PI  H- o'",o5  .  18 


Observateurs  E.  Viennet  el  Barré. 
—  39',32  — o%oi3(T  — ii»',3).        Correction  moy.  de  con.=  56°9'ia'',3. 


s 

4,5o 

19, 7*2 
55,54 

3o,58 

4,26 

44,68 

34,22 

33,12 

57,18 

16,10 

3,06 

i5,44 

9,98 

î»i,94 

5o,I2 

48,10 

52,42 

1,20 

23,44 

3o,6a 

26,02 

57,46 

6,00 

38,92 

21 ,12 

16,24 

3,90 
10,38 

37,46 

33,28 

53,56 

49, 5o 

21,68 

28,86 

5i,o8 

4,58 
45,66 
37,38 

8,10 
41,1 


5,09 
20,53 
56,  i5 
3i,oo 

4,93 
45,39 

34,82 
33,91 
57,82 

16, 9ï 

3,84 

16,19 

>o,77 

22,58 

5o,9i 
48,85 
53,20 
1,83 
24,22 
3i,42 
26,81 

57,99 
6,46 

39,7'^ 
21,66 

16,96 

4,61 

II, o5 

38,26 

33,94 
54,15 

5o,3i 

22,37 

29,45 

5i,49 
5,12 

46,20 

38,07 

8,77 
52,3 


— 39,24  335.59.59 
297.41.44 
33 I .21.25 
4*  44  «'^6 
319.44.38 
3i2.35.3i 
333. 17.42 
3oo.  2.12 
326.32.46 
297  36. i5 

302.40.44 
3o6.5i .37 

300 . 1 5 .  o 
—39,48  325.54.43 

299.56.  I 
305.57. 55 

301.45.41 
—39,33  328. 30.38 
3oi .50.59 
299.  5.45 
3oo  18.  o 
347.43.51 
358.45.20 
298.49.59 
346.42.58 
3io. 56.23 

—39,26  320.54.23 
299.1 5. 5o 
321.45.27 
336.33. 16 
298.  4. II 
3 I 5. 25. 28 
336.45.29 
5.29.27 

345.16.  3 
317.  8.27 
319.47.46 

57.22.36 


9 
3 

n 
/ 

8 
6 
I 
2 

9 

7 
8 

2 

3 

I 

8 

4 

9 
8 

8 

7 
I 

7 
2 

7 
6 

7 
3 

5 
I 

4 
3 
I 

9 
I 

I 

7 

2 

/ 

4 

o 


-h  47 
-t-256 
56 
10 

84 
112 

52 
-h2l6 

66 
258 
i83 
146 

-+-2l3 

-h  68 
+218 
i53 

194 
62 

193 

23 1 

-+-2I3 

-f-  3o 

-h    17 

-f-236 
-h  3i 
121 


8f 
229 

-^  79 

-i-  47 
+25o 

100 

46 
10 

33 

94 

85 

-  54 


7 
2 

2 

9 
5 

6 
5 
6 
4 
4 
3 
6 
2 
3 
2 
I 
3 
I 
6 
2 
5 
3 
2 

9 
3 

7 
3 

3 

I 

5 

8 

8 


12,4 


11,7 


il, 7 


'3,7 


h     m 
0.27.25 

0.38.41 

0.41. 16 

0.43.51 

0.56.25 
.1.6 
.  2.55 
.  8.54 
.14.18 

.19-37 
.22.24 
.25.36 
.28.31 
.31.43 
. 34 . 1 1 
.38.  9 
.40. i3 
.45.22 
. 5o . 44 

.52.52 

.55.47 
.  0.18 

2.  2.27 
2. II.  o 
2.13.42 
2,15.37 
2.19.25 
2.3i .3i 
2.35.58 
2.38.54 
2.45.14 
2.47. 10 
2.50.43 

2.52.5o 

2.56. 12 

3.  0.25 
3.  6 
5.58 
8.29 

20 


3. 
3. 
3. 
1 . 


78 

22 

84 

69 
61 

07 
5o 

59 
5o 

59 

52 

87 
45 
26 

59 
53 

87 
5o 

89 
09 
48 
66 
i3 

39 
33 

63 

28 

7« 

9^ 
60 

81 

97 
o3 

II 
i5 

78 
86 

73 
43 


Avril  20.  ''- 

19546  L 5 

»96'.>.7  L 5 


Observateurs  E.  Vienxet  et  Brandicolrt 
4o',86  —  o',oi3 (T  —  1 1^4).        Correction  mov.  de  coll. 


i5,i6       i5,54 
16,68       16,67 


9.26.45,3 
35.  5.20,6 


5,6 
21, 1 


=  56o8'58',2. 

9.55.34,70 
10.  0.35, 83 


80. 10.  0,1 
118. 3i. 44,2 

84.48.42,8 

5i  .24.56,9. 

96.25.58,6 
103.35.33,7 

82.52.22,7 
116. 10.35,9 

89.37.32,2 

118.37.14,9 
ii3.3i.3i,5 

109.20.   1,3 

115.57.45,8 

90.15. 36, 7 
1 16.16.49,2 
110.13.49,6 
114.26.44,6 

87.39.35,8 
114.21.25,7 

117.  7. 18, H 
115.54. 44, S 

68.25.5i,ft 
57.24.  8,9 

117.9/3.  8,9 
69.26.45,5 

io5. i4.5o,3 

95. 16.10,5 

116.57.11,5 

94-25.  4,2 

79.36.43,1 

118.  9.11,7 
100.45.24,2 

79.24.30,0 
50.39.55,2 
70.43 
70. 53.42,5 
99.  2.19,5 
96.aa.48,'i 
I . 14. 18,0 


V.  I  •    3.16,5 


(«)  Passage  observé  augmenté  de  i"*. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.3i 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Cp- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droile 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
Ci,  =  — 4o',86  — o",oi3(T  — ïi*',4).       Correction  moy.  de  coll.  =  56°8'58*,'2. 


20  Avril. 

845  1, 5 

y(i"-i) :•  2 

^(î'-S) 3 

888  L, 5 

p  Lion 5 

97«  Li 5 

20776  L 5 

ioo3  L) 

1068  Li(«) 5 

^Lion 5 

21391  L 5 

1192  Li 5 

2i8o5  L 5 

1280  Lt 5 

i3o6L,...-* 5 

•j  Lion 5 

22081  L 5 

1377  U 5 

1423  L, 5 

ii8i  L, 5 

i5o7  Li 5 

i535Li 5 

1590  Lî 3 

1611  Li 5 

1626  Lj 5 

/Vierge 5 

1728  L, 5 

Polaire  PI 17 


3 

52 

55 
42 
6 
21 
10 

3o 

25 

14 

58 

59 

38 

11 

23 
25 

35 
18 
3i 

17 
33 

5o 

27 
4 
12 
1 1 
42 


08 

47 
22 

62 

06 

26 

90 

90 
10 

08 

68 

80 

70 

38 

26 
94 

14 

28 

96 
26 

52 

92 
64 
26 
02 

54 
4 


3*89 
53,  o5 
55,80 
43,09 

6,65 
22,07 
1 1,65 

3i,49 
20,70 

13,95 

59,32 

0,44 

39,49 
12,17 

23,90 

26,69 

35,93 

19,04 
32, 5i 

17,66 

34,02 

51,72 

28,27 

4,92 
12,68 

12,21 

53,6 


-4o;85 


—40,88 


—40,83 


—40,89 


29^.  6.47,3 

-+-242,4 

338.43.33,0 

+  42,3 

338.44.14,9 

-f-  42,3 

357.20.  0,5 

-+-  18,4 

335.59.44,4 

-+-  46,7 

297.41.23,4 

-l-25o,8 

306.57.55,0 

H-l42,3 

319. 56. 3i, 4 

-+-  82,5 

336.36.35,3 

-+-  45,8 

334.  3.  6,6 

+  5o,2 

326.32.33,0 

-+-  65,2 

327.41.15,6 

■+■  62,7 

3oo.i3.  6,8 

H-209,7 

300.14.39,8 

+209,4 

325.54.30,6 

-+-  66,8 

3o5.34.58,9 

-i-i53,2 

299.53.24,4 

H-2l4,6 

304.37.  2,4 

-hi6i,3 

344.38.56,1 

-+-  34,0 

7.55.40,0 

-h    7,2 

352.29.50,6 

■+-  24,0 

299.  8.59,4 

-+-226,1 

327.53.57,2 

-H  62,4 

321.21.24,9 

-t-  78,7 

320.54*  7,2 

H-   80,0 

320.19.  4*4 

+   81,8 

57.22.24,5 

—  53,0 

5r:7 


56,4 


59,8 


59,1 


h     m     8 

0.  7.23,05 

O.II. 12,21 
0.11.14,96 

o.i5.  2,24 

0.27.25,80 
0.38.41,22 
0.41.30,80 
0.45 

o.56.5o,64 
0.59.44,85 

1.  7.33,09 

1.14.18,46 

I  .22.  19,51$ 

I .24*58,63 
I .28.3i,3i 
1.3 I .43,04 
1.33.45,83 
1.38.55,07 
1.45.38,18 

1.54.51,64 
1.57.36,79 

2.  0.53, i5 
2.10.10,85 
2. 1 3. 47,40 
2.16.24,05 
2.3i.3i,8i 
2.36.31, 33 
1 .20 


]i8.  6.  ri 

77.26.  7 

77.25.25 

58.49*16 

80.10.  o 

I 18. 3i .45 

109. i3.25 

96-13.49 

79.33.  8 

82.  6.41 

17.40 

89.37.30 

88.28.45 

Il  5 . 59 . 2 1 

115.57.47 

90 . 1 5 .  34 
iio.36.32 
116.19.  8 
I 11.34*37 

71.30. 36 

48.13. 25 

63.39.31 

117.  3.44 

88.16.  3 
94 • 48  *  52 
95.16. II 
95.51.  i5 

1*14.19 


3 
5 
6 
1 
5 
6 

3 

7 
8 

4 
3 

I 

8 

4 

5 

4 
I 

I 

4 
6 

9 
4 

o 
o 
6 
3 


C;,  =  -4i",94 
Anil  23. 

ZTd"— I) 3 

zr(2'— S) 2 

889L, 5 

p  Lion 5 

>0776  L 5 

20820  L 5 

1066  U 5 

21290  L 5 

M391  L 5 

ïi9>  Lj 5 

Ï234  U 5 

n8i2  L 5 

•282  L, 5 


44,32 

44,90 

47,07 

47,65 

59,76 

0,25 

7,10 

7,69 

11,78 

12,53 

57,46 

57,75 

29,22 

29»  79 

2,74 

3,47 

14,88 

14,69 

l3,22 

i3,92 

18,48 

19,29 

5,34 

6,11 

17,88 

18, 63 

o',oi3(T  — i2*,o).       Correction  moy.  de  coll.  =  56"  8' 58',  i. 


10.11.  2,98 

10.11.  5,73 

10. i5. 18,33 

—41,92  10.27.25,77 

io.4i*3o,6i 
10.44.15. 83 
io.56.47i86 
11.  1.21,54 
11.  7.32,76 
11.14.31,99 
11.19.37,36 
11.22.24,18 
11.25.36,70 


338.43.57,5 

4-   42,0 

338.44.36,0 

-+-  42,0 

354*24.12,5 

-i-   21,5 

306.57.50,6 

-Hl4l,0 

18.57.36,6 

—      4,0 

340. 18. i5, 8 

-^   39,7 

3io. 12.11,4 

-t-I2I,2 

38.28.41,3 

—   24,9 

314. 58. 14,9 

+  99,1 

297.35.52,0 

-f-25l,0 

302.40.24,5 

-+-ï78,i 

3o6.5i.i8,3 

-hl42,l 

77.25.42,6 
77.25.  4,1 
61.45.  7,1 
80.10 

109. 13.28,5 

37.11.17,5 

75.51 .22,0 

io5.58.47,9 

17.39.51,9 

101.12. 22 , 3 

118.37.17, I 

1 i3.3i.3i ,7 

109.20.   1,9 


{^)  Doable;  sans  indication  do  la  composante  observée. 


C.Sa 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé.       T. 


Lecture  Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente.         au  pôle  nord. 


C^  =  -4i",94 
Avril  23. 

9 

i3i3  Ls 5  25,26 

u  Lion 5  24 ,  34 

i34i  Lî 5  12,70 

1373  Lj 5  19,48 

?  Vierge 5      3,76 

ir  Vierge 5  19,78 

1528  L, 5  32,56 

1608  L, 5  37,38 

23i26  L 3  18,82 

1736  Li 5  40, 46 

23743  L 5  36,12 

1773  Lj 5      8,70 

1788  Lj 5  i5,54 

1802  Ls 5  23,24 

1817  Li 5  4o,36 

1843.  L, 5  53,54 

1862   Lj 5  17,92 

1878  L, 5  48,26 

24473  L 5  23,26 

*455i  L 5  10,48 

19^9  U 5  27,74 

24669  L 5  56 ,20 

Polaire  PI  — i", 48..  12  46,6 

1968  Li 5  34,12 

1980  L, 5  55,68 

•>.5i25  L 5  34,90 

25243  L 5  59,26 

25654  L 5  9,92 

/.  Vierge 5  8,28 

2o5o  Lj 5  i3,58 

^059  Lj 5  9,34 

2067  Lj 5  l5,26 


Observateurs  ë.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  o',oi3  (T  — i2*',o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*8' 58*,  i. 


26,06 

24,98 
i3,34 

20,23 

4,39 
20 ,  38 
33,10 
38,01 

'9,54 
41, i3 
36,78 
9,5o 
16,35 
24,  o5 
41,02 
53,95 
18,46 
48,80 
24,00 
11, i5 
28 ,  4o 
56,87 
57,8 

34,9îï 
56,47 
35,37 

59,76 

10,32 

8,97 
13,98 

9,86 

16,71 


-4i;93 


•41,93 
42,00 


—41,94 


298.22.  3,8 
325.54.29,0 
325.17.33,5 
3o5.43.  3,9 
328.30.22,7 
333.20.50,6 

328.11 .45,1 
3io.56.  5,0 
321.  7-36,1 
321.45.  9,2 

298.   2.3l,2 

297.22.10,3 

321. 5i. 32, 5 

5.29.14,3 

345.15.48,0 
307.55.34,8 
319.47.28,2 
322.48. 10,7 

320.26.34,9 
57.22.25,9 
299.20.26,2 
3oo.  8.36,8 
356.59.51,0 
353.  9. 11,7 

7.11.55,4 
3i6.22.33, I 

8.   5.10,4 

349-40.45,7 


-h236,8 
-h  66,2 
67,6 
i5o,7 
60,5 
5i  ,1 


61,2 


11 


/ , 


78,7 
76,9 

243,3 

256,4 

76,7 
9,6 


32,9 
f-i35,3 
82,7 

74,2 
80,8 
—  52,6 

H-22I,7 

4-209,8 

18,7 

23,1 

7,9 
94,3 

7,0 
27,3 


58:7 


57,2 

56,8 


59,6 


h     m     s 

II .29.44, i3 
II  .3i .43,05 

II  .34.31,40 

11.38.38,29 
11.45.22,45 

11.55.38,44 
11.59.51,16 
12. 12.56,07 
12. 15.37,60 
12.36.59,18 
12.38.54,83 
12.44-27,55 
12.46.34,40 
12.48.42,10 
12.50.59,07 

12.56. 12.00 
12.59.36,51 
i3.  3.  6,85 
i3.  5.42,05 
i3.  8.29,19 

i3. 10.46,44 
i3. 13.14,91 

1.20 
I 3 . 22 . 52 , 96 
13.27. i4,5i 

13.29.53,41 
13.35.17,80 
i3. 51.28, 36 
li.  7-27,00 

14. 1 1 .32.01 
14.15.27,89 
14.17.33,74 


ii7.5o.5i , I 
90. i5.35,3 
90 . 52 . 3o , 2 

110.28.24,9 
87.39.35,9 
82.48.58,6 
69.12 
87 . 58 . 1 4  »  2 

io5.i4.5o,8 
95.  2.40,7 
94.25.   5,8 


117.12 


i i8.io.3o,2 

118. 5i.   4,'<> 

94. 18.42,3 

50.39.53,4 


70.  7 


70.53.43,0 
108. i5. 38,6 
96.22.52,6 
93.22.  1,6 
95.43.44,0 

1 .14.20,4 
1 16.52.1 3,0 
1 16.  3.5i  ,1 
59.  9.25,8 
63.  o.  9,5 
48.57. 10,6 
99.47.59,3 

48  ■       3.  â4  ,  "J 

66.28.39,7 
65.54 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

C^  =  — 42", 5o  —  o", 013(1  —  11", 8).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°  9' 11  ",9. 
Ayril  24. 

zr(i) 338.44.6,0  -^  42,0  10.11 

zr(S) 338.44.47,7  -+-42,0  10. Il 

p  Lion 5  7,54  8,i3  — 42,37      335.59.57,7*    -f-  46,4      11,1       10.27.25,65 

«)72  Lj 5  10,76  11,37  338.44-28,9  -r-52,i  10.39.28,89 

>.0766  L 5  42,48  42,93  0.17.20,6  -I-  i5,i  10.42.  0,44 

1068  Lj. 5  32,42  33,01  10. 56. 5o, 52 

U297  L 5  i5,5o  16,22  II.    1.33,73 

11^6  Lj 5  59,50  0,29  3oo. 50.19,9  -+-199,7  II.  6.17,80 

ii5i  Lj 5  59,50  0,67  299.42.21,7  H-2i5,5  II.  9.18,18 

1192  Lj 5  0,26  0,90  -326.32.45,4  4-64,7  11.14.18,41 

rxi3  Lj 5  53,36  57,16  299.  0.21,7  -i-226,5  11.16.14,67 


77 

.25. 

47, 

9 

77 

.25. 

6, 

•2 

80. 

.10. 

0, 

a 

83. 

.25. 

35, 

i 

55. 

S-a. 

6 

4 

79- 

33 

io5. 

»7 

ii5. 

n.'à. 

.  1  I 

>  * 

116. 

3o 

.a5 

t  j 

89. 

37 

.3i 

,'^ 

117, 

12 

.36 

:  * 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.33 


Noms. 


Passage 
N,  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.       Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


G'  =- 


Avril  24. 

I'i32  J^ 

83  Lion 

1280  L — 

j  Lion 

iSîiLj.... 
i37>.  L,.... 
I388L,.... 
3  Vierge . . . 
i48i  L,.... 

1 507  I4 

nm  L. . . . 

'23 106  L 

1817  Lj.... 

1867  Lj 

'41 10  L 


•> 4483  L 

i9'7  U 

1927  U 

'i|7i5  L 

Polaire  PI  — o"',o:i.. 

1964  U 

'9/5  L, 

>)i25  L 

>5243  1 

9179  Bonn 


T  Vierge. 


^o5o  Lj 

iODQ  Lj 


Ob 

SKRVATEURS  E.  ViENNET  et  BaRRÉ. 

zz  - 

-  42*,5o 

—  o%oi3 

(T  — II" 

,  8  ) .    Correclion  moy.  de  coU.  =  56"  9'  1 1",  9. 

• 

s 

s 

0  ,  „ 

n 

h   m   s 

0  /  „ 

J 

2,48 

3,27 

299.45.  2,7 

-T-21  J,0 

11.19.20,78 

1 16.27.44,'^ 

m 

17,02 

«7,64 

-42:63 

329.44.20,9 

■^   58, 0 

ii'o 

11.21 .35, i5 

86.25.49," 

3 

40,22 

41,01 

3oo. 13.19,0 

—208,4 

1 1 .24-58,52 

115.59.21,3 

') 

24,96 

25,60 

—42,55 

325.54.42^,4 

-4-  66,4 

u,9 

11.31.43,10 

90.15.35,9 

') 

i3,i6 

i3,8o 

325. 17.50,9 

-^  67,8 

I I. 34.31 ,3o 

90.52.28,8 

.) 

5i,i8 

51,93 

305.57.53,1 

-^149,^' 

11.38.  9,43 

110.13.48,0 

3 

55,40 

56,  i8 

3oi .45.34,9 

-^189,0 

ir.4o.i3,68 

I 14.26.46,0 

4,28 

4,91 

— 12,45 

3ai.3o.38,i 

M-  60,7 

12,3 

11.45.22,41 

87.39.34,5 

5 

33,40 

33,95 

344*39. Il ,3 
7.55.55,0 

-h  33,8 

--  7, a 

II . 54 . 5 1 , 4  > 
11.58 

71 .30.34,4 
48. I 3.24, I 

5 

4,10 

4,5o 

■ 

n .57.22,00 

48.  9 

r 
j 

36,12 

36,69 

340.35.15,4 

--  39,5 

12.14.54, 18 

75,34.36,0 

5 

40,98 

41,64 

321 .51.46,5 

-^  76,9 

I 2 . 5o . 59 , 1 3 

94.18.42,3 

7,80 

8,34 

34 >. 17.32,4 

-^  33,0 

i3.  0.25,82 

70.52. 12,5 

5 

i3,46 

i'»,i3 

•  320.43.28,3 

^  80,1 

i3.  3.3i,6i 

95.27.  3,7 

5 

38,12 

38, 81 

315.37.  4,4 

^  97,3 

i3.  5.56,29 

100.33.44,8 

5 

48,66 

49,18 

349-4>.  9,7 

■^  27,2 

i 3 . 1 0 .  6 , 66 

66.24.29, i 

3 

47,64 

48,29 

3*^3. 44-  4,4 

-^  7«,9 

1 3 . 1 2 .  5,77 

92.26.19,4 

5 

28,22 

28,72 

353.  0.54,5 

-^  23,3 

i3. i3.46,20 

63.  8, 4o,7 

l'À 

48,4 

59,6 

57.22.40,3 

52,7 

1.20 

I  .]4<21  ,1 

5,44 

6,23 

3oo.2o.i4,o 

-f-207,9 

I 3 . 22 .23,71 

1 1 5. 52. 25, 8 

5 

34,40 

35,20 

298.37.50,9 

H-234,ï 

1 3. 25. 52,68 

I 17,35.15, ï 

5 

35,28 

35,75 

357.  0.  5,8 

-^  18,8 

13.29.53,23 

59-  9-'M,9 

59  w  2 

0,22 

353.  9.28,1 

—  23,2 

I 3. 35. 17,70 

63.  0,  7,0 

m 

15,76 

16,16 

i3. 5 1.33, 63 

49-  « 

) 

9,04 

9,67 

— 4>.,ji 

328.12.29,6 

~  61,6 

1^,1 

1 3 . 56 . 27 , 1 4 

87-">7'43,9 

3 

i3,88 

14,28 

8.  5.22,9 

7,0 

14. Il .3i ,75 

48.  3.56,o 

5 

10,06 

10,58 

14. i5.28,o5 

66 .  29 

Avril  25. 

rd) 

zr(S) 

V*  Lion 

Y*  Lion 

f  Lion 

37  Sc-xlanl 

/  Lion 

3  Lion 

Polaire  PI -HO'", 34.. 


Observateurs  Brandicourt  el  Barré. 
Corfcclion  moy.  de  coll.  =  56"  9'  1 1",  5. 


338.44.  3,9 

-h  42,0 

10. 1 1 

338.44.43,3 

-h  42,0 

10.11 

5 

2,56 

3, 10 

346.31 .21,7 
346.31.18,8 

^-t  3i,  i 
-h  3i,i 

«2,9 

10.14 
10.14 

5 

7,7a 

8,3i 

— 42,56 

335.59  59,4 

-f-  46,3 

12,8 

1 0 .  27 

«* 

j 

28,48 

29,09 

42,7  > 

333.  4.47,0 

4-  5i,3 

11,2 

10.41 

334.  3.19,0 

--  49,6 

9,1 

1 1 .  0 

5 

33,22 

33,79 

—42,67 

11.44 

• 

57.22.41 ,0 

—  52,3 

1 .20 

Avril  27. 

\  Vierge .... 


Observateurs  E.  Viennet  cl  Barré. 

C;, --=  — 43»,73  —  o',or3(T  — i3'Si).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'io',i. 


5     24,06      24,7X>     — 43, 8  { 


/Vierge 5     14,94       i5,6i     —43,83 

•74 1   La 5     40,98      4i,63 

»78i  L, 5     58,o4       58,63 

Observations  de  Paris,  1897. 


326.  4-17,0 
320.54- 16,9 
323.46.  8,3 
336.33.11,7 


--  65,4 
■^  78,6 
-^  70,9 


9 


,  / 


10,2 


45.3 


12. I 4 -40, 98 

1 2 . 3 1 . 3 1 . 89 
12.37.57,91 

12.45. 14.90 

C.5 


77.25.49,6 
77.25. 10,2 
69.38.20,9 
69.38.23,8 
80.  9.58,4 

83.  5.r5,« 
82.  6.42,1 
74.51 
1 .  1 4  -  2 1 , 8 


90.  5.58,5 
95. 16. II ,8 
92.24.12,7 
79  36.43,7 


N 


C.34 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  ^  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.     de  coll.        apparente.         au  pôle  nord 


Il      m      6 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

C;,  =  —  43', 73  —  o",oi3(T  —  13",  I).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'io",  i. 

Avril  27.  , 

1807  L2 5     49,12 

24099  L 5       5,60 

1867  U 5      8,66 

1869  U 

24399  L 5    56, 10 

24473  L 5    25,00 

19171^ 5    5o,o8 

■>47i5  L 5    29,48 

PolairePI  — o^jSi. .  12    47,7 

24962  L 5    4o,22 

25i38  L 5      4,26 

r^  Bouvier 5    32,92 

T  Vierge 5     10,20 

2io3  Lî 5    52,74 

2io5  Lj 

2107  L2 5     3o,32 

Avril  28. 

T  (I) 

r(S) 

7*  Lion 

Y*  Lion 

1781  L, 

0  Vierge 

Avril  29. 

/  Vierge 5     1 5 ,  26 

0  Vierge 5     1 1,34 

0  Vierge 5    23 ,  3o 

Polaire  PI  —  i"",  i3..  i5     54,2 


49,7" 

0    f        n 

tt 

12.49-  5,97 

78.  8 

6,3o 

3i4.47-2o,o 

-^   99,3 

12.51.22,57 

101.23.29,4 

9,20 

i3.  0.25,47 

70.52 

.345.14.58,3 

-f-  32,6 

i3.  I 

70.54.44,4 

56,78 

317. 44-20, 5 

-h  88,5 

i3.  3.i3,o5 

98.26.18, 1 

25,74 

307.55.47,6 

-hi34,o 

i3.  5.42,01 

108. i5. 36, 5 

5o,6o 

349.45.  6,2 

-^  a6,9 

i3.io.  6,87 

66.24.30,8 

29,98 

353.  0.53,3 

-h  23, 0 

i3. 13.46, 25 

63.  8.39,8 

58,9 

57.22.40,4 

—  52,0 

1.20 

1.14.^-2,3 

40,62 

7.24.56,0 

-^  7,6 

13.23.56,89 

48.44«2i,7 

4,73 

356.49.30,4 

4-  18,7 

i3.3o.20,99 

59.19.58,4 

33,47 

-43;6o 

345.  4»i5,6 

-f-  32,9    9' 

;4  13.49.49,73 

71.  5.27,4 

10, 83 

—43,65 

328'.  12.26,7 

-f-  60,7   II, 

,2   13.56.27,09 

87.57.44,1 

53, i3 

8.  7.5i,o 

+  6,9 

14.29.  9,38 

48.  1.26,0 

3i8.i3. II ,0 

-+-  87,0 

14. 3i 

87.57.26,1 

3 1,00 

14.31.47,25 

97.55 

Observateur  Barré. 

Correction  moy.  de  coll.=  56°9'8',8. 


338.43.22,9 

-*-  41,7 

10. II 

338.44.  2,0 

-^  41,7 

10.11 

3^6. 31.17,9 

4-  3o,9 

9,1 

10.  i4 

346.3i.i5,7 

-h  3o,9 

10.14 

336.33. 1 I ,6 

^-  45,3 

12.45 

33o.  7.12,7 

-4-  56,8 

8,4 

12. 5o 

Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 


77.26.27,6 
77.25.48,5 
69.38 

69 .  38 .  a4  î  ^ 
79.36.42,5 

86.  3 


i5,58 

—43,80 

320.54.  2,7 

-h  78,4 

56,2 

12.32 

95.16 

11,64 

-43,90 

33o.  6.59,4 

-^  56,7 

55,2 

I2.5o 

86,  3 

23,62 

-43,77 

321 . 10. 3i ,6 

-+-  77,8 

54,2 

i3.  5 

95.  0 

5,2 

57.22.25,5 

—  62, 1 

1.20 

1.14 

56,63 

10,09    —44,41 

3o,7.5     —44,47 


C;,^-44%39- 
Mai  1. 

zr(i) 

2^(2''  — S) 5  56,24 

p  Lion 5  9,70 

37  Sextant 5  3o,36 

/Lion 5  28,48      28,87    — 44,i5 

I I 26  Lj 

0  Lion 

1188  L2 5  28,66 

1234    L2 5      21  ,22 

1269  L2. 5     58,92 

21913  L 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
o%oi3{T  —  11", 9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56'»9'i2*, 4. 


29,07 
21,65 

59,34 


338.42. II ,9 
338.42.51,4 
335.59.59,6  . 
333.  4-48,9 

334.    3.22,3 

3oo . 5o . i 7 , I 

347.14.49,3 
3i4.58.i3,5 
297.36.  6,9 

3o8.22.22,0 

5.35.13,5 


42,2 
42,2 
46,6 
5f,6 

49,9 


200,2 


3o,3 
99,6 

-f-252,I 

i32,6 
9,6 


12,4 
12,5 
11,8 


12,2 


o.  II 

0.  II. 12,26 
0.27.25,72 

0.40.46,38 
0.59.44,49 

1,  6 

I-  9 
1.13.44,69 

1.19.37,27 

1.23.14,96 

1 .27 


77.^7- 

77.27. 

80.   9. 
83.    5 
82.    6 

Il5.!2!2 
68.54 

loi.  la 

118.37 

107.49 

5o.  34 


4^,7 
3,v 

59,4 
.  i5, 1 

.40,0 

.  i5,5 

.53,4 
.38,5 

.    3,0 
.    8,5 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.35   ' 


Noms. 


Passage 

N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correcl. 
Réfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  Brandicolrt  et  Barré. 

—  o',oi3(T  —  ii'',9).        Correction  moy.  de  coll.=  Sô^'o'ri", 4. 


Cp  =  -44%39 
Mail. 

21926 L 5    28,62 

i3i7  U 

1345  Lj 5    58,76 

iUdU 5    39,42 

1473  Lj 5    55,70 

i5a8  Lf 5     35,12 

£  Corbeau 5    36,26 

i>95  Lj 

]G25  Lf ... 

/Vierge 5     i5,8o 

1728  L, 

1783  L, 

1806  L, • 5    53,08 

1808  L, 

1901  L, 5      9,7i 

26039  L 

2io3  Lf 5  ^  53,64 

2f2o  Lj 5    36,66 

2^  fialance 5    57, 82 

2197  Lî 5      4,72 

28128  L 5     16, 58 

2228  I4 

>229  L, 5    5i,44 

2253  L, 5      2,48 

a  (centre) 5    35,48 

t>(S) 

?>(I) 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 

Ci,  =  — 45",23  — o%oi3(T-  II^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56** 8' 57', 4. 

zr(/) 338.41.25,9  -i- 42,0  10. II 

^(S) 338.42.2,8  -4-42,0  10. u 

J7  Sextant 5    3i,2o      3i,59    —15,32      333.  4. 34, a  h-5i,3  58, i       10.41 

2o8o3  L 329.15.51,5  -+-58,6  10. 43 

•>.o8i2  L 5     49)9o      5o,3o  10.43.   5, 08 

1068  L,  («) 336.36.25,8  -f-  45,3  10.57 

21256  L 5     39,44       39,79                           3.23.48,7  -h  11,7  1.1.0.54,56 

1160  L« 5     59,58       59,99                        3i5.  8.43,1  -^98,2  11.10.14,76 

1196  Ls 5    29,62      3o,oi                       338.46.42,9  h-4Ij9  ii.i4-44j78 

X'i  Lion 5     19,86      20,26    — 45,3i       329.44*  7>6  h-  57,7  57,7       11.22 

>-2028  L 5     31,98       32, 40                       305.47.18,0      -»-i49,6  11.31.47,17 

1347  Lt 5       i,5o         1,90                       324.53.47.3  -i-  68,4  11.35.16,67 

1375  Li 5    3o,4o      3o,8i                        316.6.48,9  -1-94,6  ii. 38. 45, 57 

>  Lion 5     35,74      36, 12    —45, 06      34i.i8.i4,si  -4-38,2  56,5       11. 44 

22372  L 5      6,34        6,76                       3o5.   7.22,6  -f-i55,ô  11.46.21,52 

(^)  Double,  sans  indication  de  la  composante  observée. 


s 

h   m   « 

0  ,  /, 

28,96 

0    r         n 

11.27.4^,58 

50.34 

3oo.  I.  8,3 

-h2II,7 

11.31 

1 16. 11.35,8 

59,16 

33o.23.36,2 

i 

56,9 

11.35.14,77 

85.46.33,1 

39,83 

3i5.42.  1,6 

-+- 

96,9 

11.44-55,44 

100.28.47,7 

56,  o3 

11.54.11 ,64 

48.24 

35, 5o 

346.57.23,6 

-h 

3o,8 

II .59.51,11 

69 . I 2 , 1 9 , 6 

36,68 

-44;47 

3o4.  8.45,8 

-+-] 

164,8   12 

^2   12.  4. 5'^., 29 

112.  3. 11 ,4 

7.23.  9,8 

-f- 

7,7 

12. 1 1 

48.46. 10,3 

299 . 3o . 1 8 , 2 

-f-^i9>6 

12. 16 

116.42.33,8 

16, 21 

-44,43 

320.53.20,9 

H- 

19,7   ï3 

,1   I2.3i.3i,8i 

95 . 1  () .  1 1 , 2 

320. 19. 19,0 

-X_ 

81,4 

12.37 

95.51 . 14,8 

323.  1.19,3 

-h 

73,8 

12.45 

93.  9.  6,9 

53,49 

• 

12.49-  9,09 

97.  3 

319.  7.13,8 

85,2 

12.49 

97.  3.03,8 

10, 10 

356.40.42,8 

«9,2 

i3.  7.25,69 

59.28.48,8 

• 

319. 3o. 14,5 

84,0 

13.28 

96.40.21,9 

53,97 

8.  7.53,2 

-f- 

7,0 

14.29.  9,55 

48.  1.26,2 

37,07 

317.23.40,3 

9«,i 

14.39.52,64 

98.47-  3,2 

58,24 

-44,40 

14.45.13,81 

105.37 

5,10 

345.42.24,4 

32,5 

i5. 17.20,67 

70 .  27 .  20 , 5 

16,97 

341.  6.34,6 

39,0 

i5.20.32,54 

75.  3.16,8 

3o2.  3.41,7 

-1-187,0 

15.27 

114.  8.37,7 

5i,86 

3o2.  3.36,5 

H-ï87,2 

15.27.  7,42 

114.  8.43,1 

2,90 

301.53.  4,3 

-4-189,3 

i5. 32. 18,46 

114.19.17,4 

35,90 

306.45.59,8 

-^144,7 

i5.4i.5i,46 

109.25.37,3 

# 

308.32.47,9 

-+-ï32,9 

i5.48 

107.38.37 ,4 

3o8. 32.32,3 

-hi32,9 

15.48 

107.38.53,0 

77 . 28 . 

13,5 

36,6 

83.  5 

86 . 54 . 

4,5 

86.59 

79.33. 

»6,9 

52.45. 

20,4 

101 .  1 . 

32,5 

77.22. 

36,4 

86 .  2O 

1 10.2 î 

9,0 

91.16. 

18,3 

100.  3. 

43,1 

74.51 

111.  4  < 

9,î^ 

C.36          LUNETTE  MERIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 

Passage  Lecture  Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Noms.                 N.  observé.        T.  C,  corrigée.  Réfract.  de  coll.       apparente.  au  pôle  nord. 

Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicovrt. 

C;,  =  — 45",23  — o",oi3(T  —  Il^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"8'57',4. 

i48i  Ls 5  36,24  36,6'2  344.38.59,1  -+-33,5  ii.54.5i,38  7i.3o.3i,« 

i5io  Ls 5  27,3*4  27,68  11.57.42,44  62.25 

i533  Li 5   3,32  3,70  347.4-i-35,9  -f-  29,5  12.  0.18,46  68.25.3i,o 

1600  Lj 5  29,32  29,67  2,39.38,4  -  12,5  I2.ii.44i43  53.29.31,5 

23io8  L 5  4'>3o  4 '769  336.37.16,1  -+-  45,4  12.14.56,45  79.32.26,7 

1728  I4 5  16,20  16,61  320.19.  2,9  ~  80,8  12. 36. 3i, 36  95.5i.i5,3 

1781  L, 5  59,52  59,91  336.33.  2,5  -h  45?^  12.45. i4, 66  79.36.40,0 

1807  Lî 5  5o,62  5f,oi  338.  1.37,9  -^  4^»''^  12.49.  5, 76  78.  8.  2,7 

i833  Li 5  21,90  22,33  12. 53. 37, 08  117.  9 

1866  Lj 5  10,64  11,02  i3.  o.25,77  70.42 

1878  Lj 5  5i,66  52, 04  345.15.47,8  —  32,8  i3.  3.  6,79  70.53.4'>,i  • 

244^3  L 5    4i»ïo  4ïj5i  3i5.36.4i,6  -7-96,8  i3.   5.56,26  100. 33. 52, (i 

1913  Li 5     21,24  21,64  322.39.16,7  -f-  74,4  i3.  9.36,39  93.30.55,1 

1931  Li 5     24,70  25,07  349.20.20,0  —  27,6  i3. 12.39,81  66.49-  ^)" 

Polaire  PI — r",7o..  16    57,6  4,1  57.22.27,6  —  52,5  1.20  1.14 

Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

C;,  =  — 45",58  — o%oi3(T  — I2^I).        Correction  moy.  de  coll.=  56"9'ii',9. 
Mai  3. 

'U  {}) 338.41.  2,5  4-  4^,2  10.  II  77.28.51,1'» 

T^  {'^) 338.41 .4'^M<^  -^42,2  10. II  77.28.12,1 

20792  L 4       5,49  i>î89  10.42.20,33  91.33 

•M288  L j     ïQj'^  '9>57  333.25.  7,7  -4-  5i,o  11.    t. 34, 00  82.44.55,2 

0  Lion 5    25,70  26,08  — 45J49      347.14.50,6  -^  3o,3  13*^3       11.  8.4o,5i  68.55 

1196LS 3    29,98  3o,37  338.46.56,8  -^  42,1  11. 14. 44, 80  77.22.57,7 

83*  Lion 5    20,22  20,62  — 45,68      329.44.20,7  -^  58, 1  10, 3       11. 21. 35, oj  86.26 

83*  Lion 329.43.55,8  -1-58,1  11.22  86.26.14,2 

!283  Lj  ('*) 5     29,64  3o,o6  3o6.55.i4,i  -1-142,3  11. 25. 4i, 49  109.16.20,1 

j  Lion 5    28,26  28,66  — 45,67      3^.5.54.43,0  -+-66,5  12,2       11. 3i. 43, 09  90.16 

•>567o  L 5     33, 5o  33,86  358.32.20,6  -r-  17,1  i3. 51.48,26  57.37.  8,| 

■/.Vierge 5     12,18  12,59  — 45, 4^  i4-  7.^^6,98  99. 4^ 

2o3i  Lj 5       4,86  5,20  7.    1.54,4  -^     8,1  14.12.19,59  49.   7 -''-5, 6 

Observateurs  Brandicourt  et  Barré.  ^ 

C'  r^  — 43%4o  — o»,oi3(T  — i2*»,o).        Correction  mov.  de  coll.=  56^)'i2',6. 
Mai  4. 

Z;'(l) 338.40.22,8  -f-  4'^',8  îo.ii  77. >9. 32,6 

Zr(S) 338.41.2,9  -h  42,7  io.ii  77.-28.52,4 

y  Lion >     29,68  3o,o7  — {5,38      334-  3.22,7  -+-  5o,5  11, 5       10.59.44,^8  Sa.   G. 40, 4 

1121  Lj 3oo.46.  3,1  -h2o3,4  II.  6  11 5. 9.6. 32, 9 

1126  L2 5      2,6>.  3,o5  3oo.5o.2i,2  --202,5  11.  6.17,66  11 5. 22.1 3, 9 

1188  Lï 5    29,72  3o,i3  3i4.58.i5,4  -4-100,7  11. i3. 44^4  101.12.37,9 

1236  Lj 5     52,28  52,67  334.41-   3,1  -h  49,4  11.20.  7,28  81.28.58,9 

1297  Lj 5       3,42  3,85  3oo.    i.38,7  --213,7  11.27.18,46  ii5.ii.   7,6 

i3i7  L» 5       1,48  1,91  3oo.    I.  4,4  ~^2i3,9  11. 3i. 16, 52  iiG.11.42,1 

i338  L2 3     56,56  56,99  299.55.57,1  -!-2i5,2  11.34.11,60  ii6.i6.5o,7 

y  Vierge 5      7,')4  7,94  — 4>,55      328.30.39,8  -  61,4  12,9      11.45.22,54  87. 89. 34, > 


(«)  Différence  de  12"  avecrobservalion  d'avril  i3. 


I 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


'y 


Lecture 
corrigée. 


Correct. 
Réfrac  t.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


C.37 

Disl.  app. 
au  pôle  nord. 


1475  Lî 5 

i533  U 5 

s  Corbeau 5 

1J90  L2 T) 

1608  Ls 5 

'619  L, 

0  Corbeau 5 

/  Vierge 5 

314  W, 5 

17-3  L, 5 

i8o-2  I^ 

i833  Li 5 

I ou2  Jj).. 'J 

'iV\io  L("; 5 

1893  U 5 

•14598  I j 

19^0  Lj 5 

»94a  U 5 

Polaire  PI -+-o"',()r). . 
ujio;  L 

'994  U ..  5 

2526)  L 5 

•?oi3  I^ 5 

>57i7  L 5 

25729  L 

iOD  1    Lj '") 

H'àG  Lj 5 

2128  u  ('') 

.«i85  U 

2202    Lj 5 

>8i87  L 5 

2228   Lj 

>229  Lj 5 

•2252    Lj 5 

2274    Lj 5 

^  (centre  ) 5 

t)(I)..... 

D(S) 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
=  — 45*,  îo  —  o",oi3(T —  l2^o;.        Correction  moy.  de  coll.=  56** 9' 12', 6. 


* 

f 

h      m      s 

0     f     ff 

56,56 

56,89 

0      '        n 

ff 

11.54.11,49 

48.24 

3,66 

4,04 

347.43. 56, ï 

--  3o, I 

II.  o.i8,64 

68.25.46,6 

37,04 

37,46    -4j 

.;26      3o4.  8.47,6 

166,5          \9.1\ 

12.  4 • 52 , 06 

112.  3.11,» 

55,66 

56,09 

299-  9-  8,2 

—-227 , 3 

12. 10. 10,69 

117.  3 . 5 I , 7 

40,98 

41, 38 

328.12.    1,6 

-H   62,1 

12. 12:55,98 

87.58.13,1 

322. l3.52, I 

-   76,7 

12.  l5 

93.56.37,2 

i9i9G 

20, 38     -   45 

,38       3io. 14.23,7 

-f  123,2       i3,5 

12.24.34,97 

io').56.52,  ! 

16,80 

17,21     —45 

,43 

1 

[2.3i.3i ,80 

95. 16 

46,38 

46,79 

320.23.  7,8 

-'-  82,1 

12.35.    1,38 

95.47-26,9 

12,48 

i2,9I 

299.  o.5i,i 

-^-•^^9,9 

[2. 44 -27,50 

117.12.1 1,4 

297.22.28,9 

-r-260,3 

12.49 

ii8.5i.   4,0 

22,14 

22,57 

299.  4î3,4 

-f-229,I 

Ï2.53.37, r6 

117.  8.48,3 

21,3  A 

21,70 

346.  3.10,3 

-^-  32,4  •                  1 

[2.59.36,29 

70.  6.34,7 

16, 56 

'6,97 

320.43.30,3 

-f-  81,2               1 

i3.  3.3i,56 

95.27.  3,5 

41, 40 

41,81 

319.  2.24,9 

:    86,4                    1 

i3.   5. 56, 40 

97.  8.14,1 

3,38 

3,79 

321.  4- ^'-^,9 

-7    80,2                   1 

i3. 10. 18,37 

95.   5.39,9 

45,32 

45,73 

320.55.26,4 

-+-  80,6                    1 

3. i3.  o,3i 

95.1 5,   6,8 

39,44 

39,84 

322.  2.46,9 

'    77,4                   1 

i3. 16.54,42 

94.   7-43,1 

57.22.42,4 

-  53,5 

1 .20 

1.14.23,3 

6.36.51,6 

-f-     8,6                     ] 

13.29 

49.32.29,6 

3,5o 

3,91 

3i8. 16.33,4 

--  89,1                     1 

i3. 33. 18,49 

97.54.   8,3 

29,18 

29,60 

304.40.   2,5 

-4-162,7                     ] 

i3. 36. 44, 18 

III. 3i. 52, 8 

53,42 

53,83 

317.  9.20,0 

-93,1                     J 

i3.5o.  8,41 

99.   1.25,7 

5î,5o 

54,91 

318.19  19,5 

"-89,1                     1 

i3.55.  9,48 

97.51.22,2 

3i8.i2.58,o 

-  89,5                     1 

[3.56 

97-57-44, 1 

4,96 

5,3o 

7.    1.57,4 

-.-     8,2                     1 

14.12.19,87 

49.  7.23,4 

32,48 

32,82 

4.42.47,38 

5o.  19 

5.53.58,5 

H-    9,4                   1 

4.43 

5o . 1 5 . 23 , 4 

346.31.26,6 

--  3i,9                   1 

i5.i4 

69.38.17,9 

3i,38 

3i,79 

3i8.   3.20, F 

:    90,'^                   1 

5.18.46,35 

98.  7.22,7 

37,38 

37,80      . 

3o2.3o.4o,4 

-^-184,5                   1 

5.23.52,36 

ii3.4i.36,7 

3o2.  3.^3,6 

-189,6                   1 

5.27 

114.  8.38,<) 

52,40 

52,88 

3o2.   3.38,8 

--189,7                   1 

5.27.  7,43 

if4.  8.43,5 

8,32 

8,75 

296.47.11 ,6 

—275,3                   1 

5.32.23,3o 

119.26.36,3 

8,04 

8,47 

297.58.44,1 

-T-25o,4                     1 

5.37.23,02 

1 18. i4. 38,9 

7,12 

7,54 

306.47.37, 4 

-i46,4                  I 

5.41 .22,09 

1 09 . 24 .    1,6 

3o8.35.23,8 

-+-i34,3                  1 

5.47 

107.36.   3,1 

3o8.35. î4 ,2 

^i34,9.                  1 

5.47 

107.35.42,6 

Mai  5. 

/Vierge 5  17, 36 

1741  Lj 5  43,56 

1785    Lj 5  46 ,26 


OrSERVATEUUS  E.   VlENNET   Ct  BrANDICOURT. 

C'  =  — 46%o5  — o%oi3(T—  14", 5).        Corrcclion  mov.  de  coll.  =^  56°8'58'',5. 


17,77    ^—16,01       320.54.  6,8 
43,96  323.46.  2,1 

16,67  314.53. i5, 7 


(«)  Lecture  augmentée  de  5'. 
{^)  Lecture  diminuée  de  T. 


-  80,0 

-  ■"•>  2 


58,6 


100 


5  / 


12. 3i .3i ,75 
iA.37.57,93 
12.46.   0,64 


95.16.11,7 

92.24.   8,6 

loi . 17.23.5 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY. 


Mai.  S. 

u... 
u... 


■865 

iî4>oL 

■i4i;i  I 

1913  L, 

igaS  U 

a47-i9L 

Polaire  Pi  — i-.S;.. 

1975  L 

aSii4  L 

1993  L, 

'995  U 

25263  I 


=  _46-,o;-o-,o,3(T-.i" 

5  52*96  js'ar. 

5  17,46  17,87 

5  J7,i^  '7,83 

5  33,08  33, 5o 

5  22, 30  22,70 

5  37,72  2«,12 

5  3o,o8  3o,4) 

a«  59,9  6,4 

5  3S,3o  3H,73 


.  ViENNET  et  Brandicourt. 

jj.        Correciion  moy.  <le  coll.  = 


-^  76,3 
-i-  85,7 
^-  80,6 

-!-i26,î 

-  75,1 

-  53^0 
-^-235,1 


(i3  1,1 


1.1670  L 

"7'7L 

jt  Viergo 

2071  U 

2">7  i-ï 

;  Bouvier.... 

2128  L, 

■17838  L 

37852  L 

■-«796^!. 

^196  U 

V..43  L, 

x  Balance — 
X  Serpent.... 

iS  (centre).. 

t)(."-f)-. 

!)(2-~S).. 

29378  L 


Mai  6. 

712891..... 
[ 160  L, . . . . 
1196  Li.... 
83'  Lion  . . . 
K3'  Lion  . . . 

"9'3  1 

■j  Lion 

»2o8i  L 

iligL,... 
1373  L, ... 
^  Vierge  . . 


12,06 

'î,49 

29.74 

3o,i6 

54,10 

54,5. 

34,  20 

3i,56 

55,16 

55,57 

12,62 

i3,o3 

48,74 

49,08 

37,58 

37,92 

33,10 

33, 5i 

2,48 

2,87 

53,34 

53,68 

47,40 

47,7f> 

36,24 

36,66 

4,78 
18,28 

18,70 

J2,92 

53,34 

26,92 

27,33 

49,66 

5o,o8 

0,34 

0.73 

57,58 

58, 00 

22,58 

23,00 

23,65 

24,07 

33,90 

.  34 ,26 

322.13.     3,2 

319.  3.37,8 
320.43.15,3 
309.34.32,9 

322. 3y. 17,4 

322. 5o. 32, 9 

349.33.24,1 
57.22.28,8 
298.37.37,9 

311.52. 18, 6 
343.53.22,5 
«99-  9-  4,0 
304.39.45,9 
3'7-  9-  a. 9 


6.22.33,7  -+-  ,5,0      59:5 

6.34.32,3  -i      8,6 

6.31.56,5  -■     8,7 

8.i5.   1,8  +  88,5 

.1.19.33,8  ■+-  40,2      57.7 

5.53.44,0  -i-    9,3 

>5.27.36,5  -m54,8 

,2.ii.3i,6  +i8G,o 

12.  3.24,3  -T-187,6 

4.  0.42.5  -104,8 

6.5o.25,2  +144,5      58, -j 

«.47.54,8  +r44,9 

.8.36.  5,5  --i3a,9 

>8. 36. 18,5  +i33,o 

.8. .10.32,9  M-  ,7,1 

Obskiiv*teubs  E.  Viennet  cl  Babiiê. 

', oiîcr —  12', 9).        Correction  inoy.  de  coll.  ■ 

,t5                      3t3.i9.  4,9  -^108,0 

9.3  ■                   3.5.  9.  1,4  +100,3 

17                      338.47.    ',5  -^  4a, H 

4i      — ÎG,')2    329.44.23,8  +  59,0       12,. 
329.43.59,0 


\ic.  droiti 
apparcDte 


56"8'58',5. 

ia!'5o!'  7*33 
i3.  o.3i,84 
(3.  3.3i,8o 
13.  5.47,47 
i3.  9.36,67 


■3.25.52,69 
iï.3o.  6,59 
13.32.11,78 
13.34.26,45 
13.36.44,12 
i3.5o.  8,47 
i3. il. 48, 52 
13.55.  9,53 
14.  7-aO,98 
14..4.  3,o3 
14.17.51,87 
i4. 31.47,46 
■4.36.16,83 
14.43.  7,63 


■  5.^ 


■  ,70 


i5.i2.5o,6o 
15.16.19,15 
i5. 18.32,64 
15.27.  7,28 
15.39.41, a? 
■5.36.  ^,02 
■5.39.14,66 
■5. 4«. 11,93 
15.46. 36, 93 
■5.46.38,00 
■6.    1.48,19 


8,62 
29,28 
32, 3Î 


-46,37,     32Î. 

3oî.35.^4,6 

327. ,i4.  6,2 

3o5.43.22,7 

—  i6,.iï     328.30.41 ,9 


i.35.i5,4      -,-    9,7 


93. 57.11,6 
97.  6.46,4 
95.27.  3,8 
106. 36. 3i, 9 
93.30. 56 ,3 
9Ï-'9-4o,-' 
66.37.  -i,' 
1.^4. 23. 3 
U7.3i.i5,7 
io4.^8.3i,i 
73.16.11,1 
■■7.  3.40,9 
III. 3^. 53,8 
99.  1.27,8 
57.37 
97.51 

99.47.59,8 
49.34.34,8 
49.57. ■0,7 
97.55.15,2 
75.50.  4,9 
50.15.23,8 
60.43 
no. 43. 56, H 

■  ■4.   0.32,9 


107.34.53,0 
57. 28. 4a, 7 


23,74 

■  02. 51.56,6 

■  4,84 

■  01.    1.52,4 

44,76 

77.a2.5^,8 

35, o3 

8G.a5.48,7 

86.2G.ii,5 

22,21 

5».3i.    7,« 

42,87 

90.15.35,3 

45.93 

110.36.33,7 

37,67 

88.26.10,7 

38,09 

MO. 28. 24, 7 

22,39 

■87.39.33,.. 

Noms. 


Passage 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


N.  observé.        T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct. 
Iléfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


C.39 

Dist.  app. 
au  pôle  nord 


6. 

1483  L, 5 

i5oo  L2 5 

'29.694  L 5 

1543  L, 5 

>594  L, 5 

1608  U 5 

•i3io8L('') 5 

1741  La 5 

{"JoS  Ij)  .• 

1801  Lt 5 

1826  L, 5 

1862  Lj  (*) 5 

a44'-2a  L * 5 

1893  L, 5 

•î455i  L 5 

Î4610  L 5 

1930  Lt 5 

«939  U > 

1948  L, 5 

Polaire  PI. -h  o'",57..  16 

-25o39  L 5 

'i5i38L 5 

1995  L, 5 

25670  L(<^) 5 

25739  L 5 

xYicr^c 5 

•^-059  Lj 5 

'ioy4  Li 3 

2128  L9 5 

27807  L 5 

ii97  Lî 5 

28187  L 5 

223 1  Li 5 

X  Balance 5 

$  (centre) 5 

t>(t^-l) 3 

t>(2'—  S> 2 


Observateurs  ë.  Viennbt  et  Barré. 
46",43  — o',oj3(T— I2^9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56''9'i3',5. 


» 

% 

0            /             H 

n 

Il      m      s 

0        f      n 

46,56 

46,94 

343.20.17,4 

-+-  36,2                    I 

1 .55.  0,52 

72.49-32,3 

3o,o8 

3o,48 

324.30.1 5, 9 

-h  71,1                     1 

[1 .56.44,06 

91.40.  8,7 

37,42 

37,82 

33o.  6.58,8 

-h  58,5                    ] 

[  1.59.51 ,40 

86.  3.ï3,:». 

56,92 

57,26 

3.44.34,6 

-f-   11,7                    1 

12.  2.10,84 

52.2{.5o,6 

46,14 

46,57 

298.49-54,0 

H-234,6                    ] 

[2. II.    0, l5 

117.23.14,1 

42,04 

4î»,44 

328.12.  0,7 

-+-  62,6                    1 

12.12.56,02 

87.58.15,4 

42,72 

43,11 

336.37.36,6 

H-  46,6                   i 

12. 14.56,69 

79 . 32 . 23 , 5 

43,86 

44,25 

323.46.18,1 

H-   73,2                          1 

12.37.57,83 

92.24.  8,6 

323.    1.23,3 

--  7^,"* 

12.45 

93.  9-  5,4 

28,02 

28,45 

297.22.29,6 

-h 262, 4 

12.48.42,02 

118. 5i.  6,3 

18,16 

18,59 

• 

I2.5't.32,  16 

116.33 

22,56. 

22,94 

346.  2.49,6 

-\-  32,6 

[2.59.36,51 

.  70.  6.56,5 

29,7^- 

3o,  10 

345.17.19,6 

-^  33,6 

i3.  3.43,67 

70.52.27,5 

42,24 

42,65 

319.  2.20,9 

-h  87,0                   1 

i3.  5.56,22 

97.  8.19,6 

i5,i8 

15,59 

319.47.50,2 

H-  84,6 

i3.  8.29,16 

96.22.47,9 

32,06 

3îi,47 

321 .  2.5o,5 

—  80,8                   1 

[3. 10.46,04 

95.  7-43,8 

46,08 

46,49 

320.55.28,7 

-h  81 ,2 

i3.i3.  0,06 

95.15.  6,0 

1,32 

1,73 

319. i3.48, 1 

H-  86,4                   1 

[3.1 5. 15,29 

96.56.51,8 

16,52 

16,90 

347.23.36,4 

-^  3o,8 

i3. 17.30,46 

68.46.  7,9 

3,6 

10,1 

57.2-^.43,3 

—  53,8 

1.20 

ï. 14.23,6 

26,12 

26,53 

319.30.26,3 

-f-  85,5 

13.27.40,09 

96.40.12,7 

7M 

7,4o 

356.49.35,0 

-H   19,4 

[3.30.20,96 

59-«9-57>9 

12, 3o 

12,73 

299-  9-^4,7 

-+-229,7 

[3.34.26,29 

117.  3.38,5 

34>36 

34,7-^ 

358.32.25,8 

'     17,4 

i3. 51.48,28 

57.37.  5,1 

11,90 

12, 3i 

318.22.57,7 

H-    89,3 

13.56.25,87 

97.47.45,1 

i3,o8 

ï3,49 

-4r>:37 

14.  7-^7, 04 

99-48 

14,14 

14, 5i 

349-41.  9,4 

-^    27,9 

14. 15.28,06 

66.28.32,0 

58,52 

58,93 

317.58.48,4 

-f-    90,8 

14.1912,48 

98.11.55,9 

53, 5o 

53,84 

5.53.58,4 

-+-     9,^ 

14-43.  7,39 

5o . I 5 . 24 , 6 

48,24 

48,65 

3i6.  8.  8,7 

-^  97,5 

i5.ii.   2,19 

100.  2.42,3 

6,68 

7,06 

345.42.25,0 

-4-  33,2 

15.17.20,60 

70.27.21,7 

38, 16 

38,58 

3o2.3o.39,9 

-+-i85,3 

i5. 23. 52, 12 

ii3.4i.38,9 

37, '4 

37,56 

301.26.28,2 

-^»97,9 

i5. 27.51 ,10 

114.46.   3,2 

30, Ot 

5o,44 

— 46,5o    3o6.5o.42,4 

-4-146,6       i3;3 

i5.36.  3,97 

109.20.57,7 

47,74 

48,16 

306.48.47,3 

-1-146.8 

15.41.    1,69 

109.22.53,0 

5, -as 

5,67 

308.37.18,1 

-m34,6 

15.46.19,20 

107.34.10,0 

6,43 

6,85 

308.37.39,3 

H-i34,5 

i5. 46.20,38 

107.33.48,7 

Observateurs  Brandicourt  et  Barrk. 
CJ,  =  — 46*,90  — o\oi3  (T— ii**,7).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'i2',2. 

83*  Lion 5  21, 56      21,96       —47,07  329.44 -"i^-, 6  -+-  58,7       '',4 

^Z^Uoïï 5  329.43.56,8  -^  58,7 

j  Lion 5  29, 5o      29,90      — 46,96  325. 54. 44,2  ■+■67,1       12, 5 

—  "■  

(«)  Lecture  diminuée  de  20'. 

(  *>  Différence  de  22'  avec  Tobservation  du  5  mai. 

(*^)  Lecture  diminuée  de  5'. 


11.21 .35,06 

11.22 

1 I .3i .43,00 


86.26 
86.26.14,1 
90. 16 


C.4o  LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  obsetvé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.     de  coll.       apparente.         au  p<^le  nord. 


Observateurs  Br.vï<}dicourt  et  Barré. 

CJ,  =  —  46", 90  —  o",oi3(T— II*',;).        Correction  moy.  de  coll.  =  56° g' 12.%?.. 

3  Lion 5     37,V      37*79      -46,78          o     ,     „                  „  ii-43"5o*,89 

r  Vierge 5     24,70      25,09      —46,79    333.21-   8,3       -^5i,8  12'JH       ii. 55. 38, 19 

i54oLî 5     29,4'i      29,80                       347.13.29,4       -T-  3o,7  12.   i.4"^.,9o 

i:>95Lj 5     46,60      46,94                           7.29.11,0      -f-     7,8  12.11.  o,o3 

1596  Ls 7.23.12,2      -T-     7,8  12.11 

>Jio7  L 342.26.55,5       -+-  37,3  12.  i5 

1736  Lî 5     4^,52      4^ï93                        321.  7.54,6       —  79î9  12.36.69,02 

PolairePI — o'".7i...    6      5,i         11,6                          57.22.43,9      —  53,4  1*20 


o       / 

74.51 

82.49 

68.56.  r3,) 
48.46.  9,0 
48.46.  7.6 
73.42.54,0 
95.  2.37,5 
1.14 


Observateurs  E.  Viennet  et  BnA.NDicouRT. 


Mai  il. 

CCi"") 5 

0  Lion 5 

21607  ^ ^ 

21794  L 5 

21926  L 5 

•j  Lion 5 

23062  L 5 

23i25  L 5 

/'Vierge 5 

1736  Lj 5 

1789  Li 5 

1808  L, 5 

1 869  Lj 5 

24418  L 5 

««94  L, 5 

1907  U 5 

24598  L 5 

1 935  Lj 5 

1942  L2 5 

Polaire  PI -f-o'" 55..  i4 

1990  Lî 5 

'995  Lî 5 

2001  1,0 5 

25670  L 5 

to3 1  Lî 5 

26211  L  («) 

2057  Lî ) 

2074  Lî   5 

2 1 28  Lî ') 

3  Balance î 


39,12 

39  î 

28,02 

28,. 

40,68 

4i, 

42,72 

43, 

31,96 

32, 

3o,36 

3o, 

29,88 

3o, 

22,34 

22 , 

19,20 

ï9, 

46,72 

47, 

6,62 

-    7, 

16.44 

16, 

3o,48 

3o, 

42,08 

■U, 

46,08 

46, 

II,  16 

II, 

5,28 

5, 

14,10 

14, 

41,62 

42, 

77O 

■3, 

40,88 

4>, 

i3,8o 

14, 

14,32 

14, 

36,  o4 

3(i, 

ï7,84 

18, 

5o,66 

51, 

0,04 

0, 

55,12 

55, 

18,40 

18, 

•,oi 

3(T-i2", 

6;.        Correction  mov.  de  coll.  — 

56' 8' 58',  5. 

53 

10.59.51,70 

40 

-47.90 

347.14.36,1 

-+-  3o,6 

57,8 

II.  8.40,57 

68.55 

09 

11. 14.53,26 

100.32 

14 

307.32.59,3 

--139,0 

II. 21. 55, 3i 

108. 38. 18,2 

3o 

5.34.55,9 

^     9,6 

11.27.44,46 

60.34. 12,2 

76 

-17,84 

11. 3i .42,92 

90.16 

27 

12.13.42,42 

69.27 

7^ 

3i3.53.28,5 

~io5,o 

12.15.34,90 

102. 17.15,0 

61 

-47,88 

320.54.  7,1 

-t-  80,2 

58,6 

12.31.31,76 

95.16 

i3 

12.36.59,28 

95.  3 

01 

337.  5.59,2 

--  45,3 

12.46. 19,16 

79.  3.44,6 

85 

319.   6.58,6 

-f-  85,7 

12.49.29,00 

97.   3,25,6 

86 

345.14.50,8 

--  33',  3 

i3.  0.43,00 

70.54.41,^' 

49 

317. 10. 52,1 

^9î^,3 

i3.   3.54,63' 

98.59.38,7 

49 

317.  8.i3,4 

92,4 

i3.  5.58,63 

99-   2.17,5 

56 

322.20.    8,3 

-4-  76,2 

i3.  8.23,70 

93.60.  6,4 

69 

• 

13.10.17,83 

95.    5 

5i 

^ 

320.10.  0,9 

-h  82,5 

13.14.26,65 

96.  0.20,1 

02 

322.    2.33,1 

-^  77,0 

13.16.54,16 

94.  7-42, "i 

5 

57.22.29,0 

—  53,2 

1 .20 

i.iM 

29 

319.33.24,5 

-^  84,4 

i3. 31.53, 43 

96 .  36 .  58 ,  '\ 

,23 

299.  9.  6,6 

-j-227 , 2 

13.34.26,37 

117.    3.39, 1 

73 

319.  7.57,8 

H-  85,8 

13.36.26,87 

97.     '2.20,5 

40 

358.32.  9,4 

17,2 

i3. 51.48, 53 

57.37,   6,3 

20 

• 

357.20.  8,7 

-4-  18,6 

i3.56.3o,33 

58-49.  ^î4 

6.32.   9,6 

--     8,7 

14.14 

49-36.57,6 

0() 

14.14.   3,i3 

49.^5 

45 

^  317. 58. 3o, 6 

--  89,8 

14. 19. 12,58 

98.11.57,7 

46 

5.53.46,5 

-^-    9»4 

14.43.   7,58 

5o .  1 5 . 2 1 , 1 

81 

-17,80 

317.10.  4,4 

-^  9^,7 

^9,< 

i5. ii.3o,93 

99-    0 

('*)  Loclure  dim'nuée  de  1'. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.4» 


Noms. 


Passage 
M.  observé. 


T. 


C.- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Kéfract.    de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Mai  12. 

C(i*^  — S)-i-i™,4i.  5 

•i3ii7  L 5 

/Vierge 5 

1737  U 5 

1780  Ls 5 

1792  Lj 5 

1808  L2 5 

1836  Lï 5 

1869  Lî 5 

2\i2'l  L 5 

1894  U 5 

1907  I-« ^ 

2^598  L 5 

1927  Ls(") 5 

1935  Lj 5 

1942  U 5 

1955  Lj 5 

Polaire  PI -h  i",  59.  11 

1977  U 5 

25i32  L 5 

•25260  L 5 

^5670  L 5 

T  Vierge 5 

X  Vierge 5 

2o63  Li 5 

AO'i  Lt 5 

•i78'27  L 5 

27852  L 5 

49  Balance 5 

•2363  Lj 5 

2955*2  L 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
48'.!22  — o", 013(1  —  14", 1).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'i5',3. 


m 


49 /-iS 

49,^-9 

322. 10. 27, 5 

-f- 

77,7                    » 

I . 52 .    I , 5o 

94.  0.  5,5 

56,84 

57,18 

2.l5.    8,98 

51.32 

19,62 

20,  o3 

-48;3o 

320.54.26,2 

-h 

81,3       16:5       1 

I2.3i.3i,83 

95.16.10,4 

49, ^B 

49,67 

337.36.39,9 

■+- 

45,1                    I 

12.37.   1,47 

78.33.20,5 

5,56 

5,99 

298.27.22,0 

•_< 

24I19                    ' 

12.45.17,79 

1 17.45.55,2 

58,62 

59,05 

298.  4.  6,8 

-^: 

^9,1                     > 

2.47. 10, 85 

118.  9.17,6 

16,94 

17,35 

319.  7i9>« 

1 

-r- 

86,9                    1 

12.49.29,15 

97.  3.23,1 

19,86 

20,29 

2.52.32,09 

116.33 

3o,8o 

3i,i8 

345. 14.  6,0 

-4- 

33,8                    1 

[3.  0.42,97 

70.55.43, I 

3i  ,60 

31,98 

345.17.18,$ 

-^ 

33,7                    1 

J.       i  »  ^ô  ,  y  y 

70.52.3o,<) 

46,32 

46,73 

317.  8.28,6 

-h 

93,7                    ^ 

i3.  5.58,52 

99.  2.20,4 

11,44 

11,84 

322.20.27,3 

-h 

77,3 

r3.  8.23,63 

93. jo.   5,3 

5,72 

6,i3 

321.  4-56,1 

-h 

80,9                    1 

[3. 10. 17,92 

95.  5.40,1 

53,56 

53,96 

323.43.52,2 

-+- 

73,5                    1 

i3.i2.  5,75 

92.26.36.6 

14,38 

14,79 

[3. 14. 26, 58 

96.  0 

42,14 

42,54 

322.  2.47,4 

-4- 

78,1 

13.16.54,33 

94.  7-16,o 

•7,24 

17,64 

321.27.   5,8 

1 

79,8 

13.19.29,43 

94.43.29,3 

10,0 

16,5 

57.22.46,0 

53,9 

1 .20 

1 .  1 4 . 24 , 6 

40,62 

4i,o5 

3oo.  4 «52,5 

-+-216,0                           1 

[3.26.52,84 

116.   7.58,8 

18, 38 

î8,77 

336.54.51,7 

-+- 

46,3                   1 

1 3 . 3o . 3o , 56 

79-15.  9,9 

41 ,00 

41,38 

344.28.53,9 

-u 

34,9 

[3.35.53,17 

71.40.56,3 

36,24 

36, 60 

358.32.25,2 

17,5                   ] 

i3. 51.48, 38 

57.37.  7,6 

)5,i8 

i5,58 

48,35 

328.12.33,8 

-h 

63, 0       14,9 

i3. 56. 27, 36 

87.57.44,5 

14,88 

15.29 

-43,14 

3i6.'22.52,6 

-+- 

96,8       16,6 

14.  7-27,07 

99-47.59,5 

41,22 

41,55 

8.17-19,9 

1 

7,0                    1 

[4.15.53,33 

47-52.  2,4 

39,62 

39^96 

1 

[4.i7-5i,74 

49-37 

20,98 

21,37 

339.45.34,6 

_i_ 

41,9                    1 

i5. 10.33, 14 

76 . 24 . 22 , 0 

38,58 

39,00 

305.27.54,2 

-H-i57,7 

i5. 12.50,77 

110.43.58,8 

23,82 

24 ,  M 

-48,07 

309.57.17,5 

-h- 

1-26,9      i3,o 

15.54 .36,00 

106.14.  4,7 

55,18 

55,56 

342.20.23,3 

-f- 

38,1                    1 

r6.  5.  7,32 

73.49-3o,i 

33,80 

34,22 

307.55.  3,5 

-+-i39,7                    ] 

16.  8.45,97 

108. 16. 3i ,5 

c  =- 
Mai  20.  ^'' 

î  Vierge 5 

2o3 1  Lj 5 

/.  Vierge 5 

2o63  Ls 5 

207 1  Lj 5 

J  Bouvier 5 

£'  Bouvier 

5 1 40  BAC. —  i'",32..  12 

•2'ioî  Lt 5 

>24'3  L, 5 


Observateurs  £.  Viennet  et  Brandicouht. 
5o',79  —  o%oi3  (T —  14'*, 7).        Correction  moy.  do  coll.  =  56' 8' 60', o. 


20,14 
20,90 
17,40 
43,70 
42,34 
7,24 

44,0 
40,68 
10,68 
3i,68 


20,54     — 50,92 
21 ,26 

17,81     — jo,64 
44,  o3 
42,68 
7,63 


41,3 
41,04 
II, 04 
32,09 


—  50,76 


357.20. I 1 ,0 

316.22.34,0 

8.17.  9,1 

340. 19.36,2 

353.39.36,9 

53.45.52,8 

355.22.39,9 


(«)  DiflTérenco  do  17'  avec  l'observation  du  24  avril. 
Observations  de  Paris,  1897. 


18,0 

92,4 
6,7 

39,2 


22 , 1 


—  45,5 


20,2 


3i4.  0.44,3      -4-101,8 


62 , 2 


58,9 
57,6 


13.29.29,77 
i3.56.3o,48 
14.  7-27,03 
14.15.53,25 
14.17.51,89 
14.36. 16,84 

14.41 
i5.ii 

l5. 12.5o,24 

r5. 18.20,24 
15.29.41,29 


90.  4 

58.49.  7,0 
99.47.58,4 
47.51 .57,6 

49-37 

75.50.  3,0 

62.29.45,2 

60.46.40,3 
57.38 

102.    9.57,5 


C.6 


C.43  LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Héfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
G^,  =  —  5o',79  —  o',oi3(T — i^^,7)'        Correction  moy.  de  coll. 

Mai  20.  ,  .  o     ,     „ 

9.262  Ls 5  52,5$  52,95                        3 12. 36. 5 1,3       -4-107,9 

$  centre 5  28,76  29,18 

\)  (i") 2  56, i3  56,55 

b  (2*) 3     5y,3i       57,73 

29565  L 5     47,24       47,65  3Î5.46.22,o      -^94,9 

X  Ophiuchus 5     36, 80      37,20    --5o;84       328.22.22,3       -+-59,9      61^5 

Observateur  E.  Viennet. 
Mai    21. 

0  Vierge 5     3o,54      3o,95    — 5i,i4 

Polaire  PI 16     10,4        16,9 

Ç  Vierge 5    20,34      20,74     — 5i,i2 


=  56''8'6o\o. 

h       m      t 
l5.34-    2,l5 

15.38.38,38 
15.42.  5,75 
i5.42.  6,93 
16.  8.56,84 
16.25.46,39 


o         I        „ 

io3.33.56,G 
I 09 . 1 5 
107.21 
107.21 
100.24. it, 9 
87.47-37,9 


i3.  5 

94.59 

1.21 

1.14 

j3.29 

90.  4 

Mai  22. 

î3  o  Vierge 5 

0  Vierge 5 

Polaire  PI 20 

^  Vierge 5 

m  Vierge 5 

Mai  25. 

0  Vierge 5 

6 1  Vierge 5 

Polaire  PI ■>.(> 

m  Vierge '5 

1  Vierge 5 


Observateur  Brandicourt. 
C;  =  — 5i',43— o',o2i  (T--i3",3). 


18, 56 

18,96 

— 5i ,3o 

30,72 

3i  ,i3 

— 5i  ,33 

16,5 

23, 0 

20,66 

21 ,06 

— 5i,45 

6,44 

6,85 

—  51,62 

c;> 

—  —  53»,  12 

32,36 

32,94 

—53,16 

56, 3o 

56,91 

—53,08 

20,3 

24,5 

7,7* 

8,32 

—  53, 10 

19,82 

20, 38 

— 53,i5 

—  o',02i(T  — ri'\5). 


12.50.27,54 

86.  3 

i3.  4.39,70 

94.59 

1.21 

1 .14 

13.29.29,63 

90.  4 

i3. 36.15, 41 

98.11 

i3.  4*39,83 

94.59 

i3.i3.  3,80 

107.44 

1 .21 

I .  I4 

1 3 . 36 . 1 5 , 20 

98.11 

13.56.27,25 

87.57 

Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 

C},  —  -53", 67  —  o',o2i  (T  — 13**, 4).        Correction  moy.  de  coll. 
Mai  26. 

0  Vierge 5  20,86      21,42    — 53,79  33o.  7.  9,4       -^  55,9        4,i 

Polaire  PI  —  1"', 23 .  20  26,2        3o,4  57.22.40,9      —  5i,3 

Ç  Vierge 5  22,64      23,20    —53, 60  326.  5. 41, 9      -1-64,4        3,5 

25174  L 5  34,04       34,48  M. 41. 27, 8      —     3,2 

•:  Vierge 5  20,28      20,84     —53, 61  328.12.21,3       -+-59,8        4,5 

C^  —  —  55% 32  —  o",o2i  (T  —  i5",5).        Correction  mov.  de  coll.  = 
Mai  29. 

/7i  Vierge 5  10,02       10,61     —55, 40  317.59.12,5      -h  87,4        4,7 

;2  Balance 5      8,80        9,39    —55,43  3i5.iq.45,8      -4-97,6        4,5 

:i7827  L 5  27,92   28,45  339.45.23,5   -r-  40,2 

•'.7849  L 5  24,20   24,79  3i5.3i.  2,3  ->r-   96,3 

•^.229  Lt 5  2,06    2,69  3o2.  3.22,7   -f-i83,4 


=  56°9'4',o. 


12.  DO 

86.  3 

I.2I 

1 .  14 

13.29 

90-  4 

i3.3i.4o,8i 

4  4 . 27 . 39 , 4 

13.56 

8-  'iT 

56-' 9  3',  3. 

i3. 36.15, 33 
14. 5i. 14, 08 

i5. 10. 33, 14 
I 5. 12.29,48 
15.27.  7,37 


98.11.18,2 
100. 59.55, 1 

76.^4.20,1» 
100.39.37,") 

114.  8.44:<> 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.43 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.      de  coll.      apparente.         au  pôle  nord 


Mai  29. 

2239  Lj 5 

«253  Lî 5 

iSt  centre 5 

[)(i"-I) 2 

!)(2«-S) 3 

2^97  U 5 

23o3  Li 5 

?363  L, 5 

2369  Lj 5 

>.376  L, 5 

X  Ophiuchus 5 

iogio  L 5 

2  Hercule 5 

789  A -h  72* 5 

32224  L 

^91'—     î  *! 

i25o3  L 5 

32845  L 5 

32955  L 5 

33239  L ^ 

0  P.O.  -4-0™, 04  ...  12 

33730  L 5 

33832  L 5 

33914  L 5 

3Î377  L 5 


Observateurs  E.  Vibnnet  et  Brandicourt. 
—  55%32  —  o%o2i(T  — 15'',5).        Correction  moy.  de  coll.=  56*'9'3',3. 


5 

i3 
I 

18 

'9 
21 

49 

2 

32 

3i 
41 

25 

54 
i5 

10 
3i 
28 
3o 

25 

35 

17 
i3 

27 
42 


m 


3o 

28 

46 

17 

49 
18 

58 

04 

08 

56 

12 

68 

86 

40 

76 
86 

96 
26 

90 
8 

26 

62 

3o 

70 


5,94 

i3,9i 
2,08 

18,78 

20, 10 

21,64 
5o,23 
2,57 
32,71 
32,19 
41,68 
26,  i5 
55,39 
i5,65 

11,22 
32,17 
29,20 
3o,58 
26,12 

34,9 
'7,63 

i4,o5 

27,93 
43,04 


300.48.44,2 
3oi .52.5i ,7 
307.  1.19,0 
3o8.58.44,î 
3o8.68.58,i 

296.38.49,4 
342*20. i5,i 

302.    2.2Î,5 

301.20.26,3 

-55J22       328.22.24,6 

3.    1.32,8 

55,22       340.89.57,8 

39.  1.48,7 
7.  2.44,8 
34.56.5i,3 
39.38.36,7 
34.30.37,9 
40.43.35,8 
52.44-52,7 
26.43.40,9 
i5.i2.  8,8 
3o3.  3.38,4 
3o.55.   1,5 


198,2 

i85 

139 

127 

127 


-+-269 
36 
i83 

»9i 
60 

12 

38 

—  25 
-f-     8 

—  20 

—  26 

—  20 

—  44 

—  Il 

—  o 

-173 

-  16 


4 

9 
4 
4 

3 
6 

8 

9 
3 

i 
9 

5 

o 

1^ 

2 
2 
5 
2 

9 
2 

I 


<3 


1,6 


3,5 


5.29.10,62 
5.32.18,59 
5.37.  6,76 
5.39.23,46 

5.39.24,7H 
5.42.26,32 

3.4-'>-^4,9o 
6.  5.  7,24 
6.  7.37,38 
6.  9.36,86 
6.25.46,34 
6.53.3o,8o 
7.10.  o,o4 
7.27.20,29 

7-29 
7.32.15,86 

7.37.36,81 

7.44.33,83 

7.49.35,21 

7.54.30,75 

8.  6 

8.10.22,25 

8.14.18,67 

8. 19.32,55 

8.24.47ï66 


Mai  30.  ^^  ~ 

ï;  Bouvier 5 

•:  Vierge 5 

ît  Vierge 5 

io63  Lî 5 

;  Bouvier 

i783i  L 5 

H90  Lj 3 

]){i"—l) 3 

b(2*) 2 

■^^97  Lj 5 

2363  Lj 3- 

^9658  L 5 

À  Ophiuchus 5 


Observateurs  £.  Viennet  et  Barré. 
—  55%58-  o',02i(T  — l4^6).        Correction  moy.  de  coll.  =  56" 9*1 ',8. 


44,96  45,48    —55,64 

22,36  22,92     — 55,69 

22,10  22,69     — 55,52 

48, 3o  48,75 

8,42  8,95 

24,32  24,95 

0,99  1,60 

2,27  2,88 

2 i , 60  22 , 08 

2,45  2,98 

6,58  7,02 

41, 38  41,94     —55,47 


345.  4' '2,4 


8.17. 10,5 
340.19.39,7 

343.     I.5l,2 

3o2 . 28 . II , 6 
308.59.33,5 

357.44.58,6 

342.20.18,8 

12.37.50,6 

328.22.24, I 


32,2 


6,6 

38,7 
35,0 

176,6 

125,9 

17,5 
36,2 

2,3 

59,8 


1,^4 


2,2 


3.49. 

3.56. 

4.  7. 
i4.i5. 

4.36 

5.1 1. 

5. 17. 

5.39. 

5.39. 

5.42. 

6.   5. 

6.  9. 

6.25. 


49,92 
27,35 

27,12 

53,18 


i3,36 

29,35 

6,00 

7,28 

26,48 

7,37 

11,41 
46,32 


115.23.37,3 
114.19-17,0* 

109.10..  4,2 
107. 12.26,6 

107. 12. 12,6 

58.24 
119.34.43,2 

73.49.24,8 
114.  9.45,6 
114.51 .48,9 

87.47-39," 

53.  7.42,6 
75.29.44,4 
17.  4 

17.  6.49,1 
49.  6.26,5 
21.11 .5i ,3 
16. 3o.  0,4 
21.38.  5,2 
i5.25.  0,0 
3.23.26,4 
29.25. 10,5 
40.56.54,3 
ii3.  8.18,5 
25. 13.45,0 


71 .    0 

87.57 

99-48 
47-51.57, 9 

75 .  5o 

73.   7.45,6 

113.43.46,8 

107. 1 I .34,2 

107. 12 

58.24.20,7 

73.49.19,2 

43.3i . i3,5 

87  47 


Observateurs  E.  Viennet  et  B»andicourt. 
C«  =  —  56', 4o  —  o",oi5(T  —  15", o).        Correction  moy.  de  coll.=  56**9'3*,  i. 


Juin  1.  '^ 

')  Vierge 5  35,54  36, 12    —56,37 

>.i5o8  L 5  3i,4o  81,91 

Ï9Î4  I^ 5  8,66        9,24 


321 . 10.41 ,9 

-h 

77,0 

4,2 

i3.   4.39,75 

94.59.38,2 

348.37.20,0 

-h 

28,0 

i3.  6,35,54 

67.32. I I ,1 

320.3o.3i ,2 

-H 

79,0 

13.17.12,86 

95.39.50,9 

KJ^q* 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Juin  1. 

i9'»4  Lj 5 

1 963  Li j 

249G2  L. . .  ; ;  5 

1984  U > 

«993  U 5 

25*260  L j 

T  Viergo 5 

y.  Vierge 5 

2068  L] 5 

Ç  Bouvier 

27807  L 5 

28 1 1 4  L 5 

•j>23o  Li 5 

2240  Ls 5 

2265  Lj '. 5 

$  (centre) 5 

t)(i«'^— I) 5 

b(S) 

2297  L, 5 

23 13  Lt 5 

29658  1 5 

X  Ophiuchus 5 

30907  L. 5 

•'-479  U 5 

a  Hercule 5 

789  A -h  72°  (").-. 

'W224  L j 

32177  ^ 5 

32451  L(*) 5 

2558  ]jt 5 

32955  L 5 

33239  L 5 

33466  L 5 

a  P.O. -f-o"',63....  12 

336o4  L(^) 5 

33782  L(*) 5 

33843  L 5 

2682  U 5 

2690  L,(^) 5 

2700  L| 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Branoicourt. 
—  56*,4o  —  o',oi5(T^  i5'',o).        Correclion  moy.  de  coll.  =  56''9'3',  1. 


(«)  Lecture  augmentée  de  5'. 
(*)  Lecture  diminuée  de  i'. 


17*18 

17,76 

0     t     » 
321.47.17,1 

-h  75,4 

Il     m      f 

1 3. 19.21,38 

0     f     « 
94.23.  0,4 

11,28 

Il  ,80 

347.30.16,2 

-^  29,4 

i3.2i . i5,42 

68.39.16,3 

55,56 

52,02 

7.24.55,6 

-^     7,5 

13.23.56,64 

48.44. '5,0 

40,74 

4», 20 

6.48.50,7 

-h     8,1 

13.27.44,82 

49.20.20,5 

7,46 

7,98 

i3.32. 11,60 

72. 16 

48,90 

49,42 

344.28.49,4 

-+-  33,4 

ï3. 35.53,04 

71.40.47,1 

23, 14 

23,70 

— 56^48       328.12.22,5. 

-\-  60,2        4:7 

I 3. 56. 27, 3 I 

87.57.40,8 

23,02 

23,61 

-56,  r» 

• 

14.  7.27,22 

99-48 

34,10 

34,57 

1.40.   7,0 

-+-  i3,4 

14.17.38,18 

54.29.  9,5 

340.19.41,4 

H-  39,3        2,2 

14.36 

75.50.  1,0 

58,34 

58,93 

i5.ii.  2,53 

100.  3 

59,56 

o,o3 

4.23.38,8 

-h  10,6                  1 

r5.i9.  3,62 

51.45.34,9 

11,14 

n,77 

3oi .3i .i5,i 

-+-189,3                  1 

15.27. i5, 36 

114.40.57,3 

29,42 

3o,o5 

15.29.33,64 

114.49 

16,12 

16, 58 

6.19.13,1 

-f-    8,7 

15.32.20,17 

49-49.58,7 

32,94 

33,56 

307.  0.57,3 

-hi39,8                    1 

i5.36.37, i5 

109.10.25,6 

27,02 

27,63 

309.    1.21,0 

-}-127,0                             1 

i5.38.3i ,22 

107.  9.49»» 

309.    1.34,2 

+  127,0                 1 

15.39 

107.  9.35,9 

22,34 

22,83 

357.45.  8,4 

-h  17,7              1 

[5.42.26,42 

58.24.12,4 

49,80 

50,26 

6.   2.  3,7 

-h   9,0               I 

[5.45.53,85 

5o.  7.  8,4 

7,22 

7,66 

12.37.50,2 

+      2,3                            1 

[6.  9.11,24 

43.3i.i5,2 

42,26 

42,82 

— 56,33       328.22.25,5 

-+-  60,2          2,9        ] 

16.25.46,40 

87.47.37/8 

27 ,  06 

27,53 

1.35.54,4 

-+-  i3,6                     1 

6.53.31, 10 

54.33.22,3 

i8,58 

i9>o6 

359.44-36,7 

-h  i5,5                    1 

7.  5.22,63 

56.24.41,9 

56, 08 

56, 61 

— 56,|o       340.39.58,7 

-h  38,9         1,9       1 

17.10.  0,18 

75.29.43,3 

39.  5.  3,3 

—  25,5 

1  w       t\rm  t 

17.  3.34,3 

32,52 

32,78 

17.28.36,34 

17.  7 

12,02 

12,48 

» 

7.32.16,04 

49.  6 

10,82 

1 1,22 

23.  4'i5,7 

-     8,1                     1 

7.38.14,78 

33.  4.39,3 

14, 58 

i5,i8 

3i2.36.3o,i 

-Mo8,6                    I 

7.42.18,74 

103.34.21 ,6 

3i,5o 

31,82 

34.30.37,9 

—  20,2                    1 

7.49.35,38 

21.38.  5,0 

27,20 

27,42 

40.43.35,9 

—  ^7,5                    I 

7 . 54 . 3o , 98 

15.24.59,7 

14,78 

i5,o5 

37.46.21,8 

--24,0                    1 

[8.    1.18,60 

18.22.17,3 

38,0 

37,1 

42.44-52,8 

—  44,2        2,6       1 

[8.  6 

3.23.26,1 

54,82 

55,44 

307 . 26 . 55 , 2 

-1-137,2                    I 

8.11 .58,99 

108.44.25,1 

4,48 

5,00 

345.33.59,8 

-4-    32,2                             1 

8.14.  8,55 

70.35.35,5 

20,12 

20,71 

315.54.24,5 

-+-  95,1             1 

8.17.24,26 

100. 16. i3, 7 

7>9^ 

7,54 

307.10.26,8 

-m39,i                    I 

8 . 2  r . 1 2 , 09 

109.  0.55,4 

29,86 

3o,37 

349.17.33,2 

-h  27,5                    1 

8.-25.33,92 

66.51.57,4 

18,52 

19,03 

349.23.  2,2 

-î-  27,4                    1 

8.29.22,58 

66.46.28,3 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.45 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     AsC.  droite 
Réfract.    de  coll.       apparente. 


Juin  2. 

p  fiouvier 5 

Ç  Bouvier 5 

£*  fiouvier 5 

Mo5  Lf 5 

3265  L2 5 

28791  L 5 

^  Hercule 5 

Ç  Hercule 5 

30981  L 3 

3io6i  L 

2479  U 

2547  Lj 5 

32379  L 5 

32738  L 5 


Observateurs  Brandigourt  et  Barré. 
—  56%6i  —  0% 3i5(T  — i5'',4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'i',7. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


t 
22,64 

23,  i3 

—56,52 

356*!  58. 34*9 

-f- 

18^5 

1,0 

h       in      R 
14.27.26,54 

0            ,            H 
59.10.45,3 

i3,o4 

i3,57 

— 56,70 

340.19.41,7 

4- 

39,3 

2,4 

14.36. 16,97 

75.49.59,3 

28,54 

29,04 

—56, 60 

353.39.44,8 

1 

22,2 

2,8 

1 4* 40.32,44 

62.29.39,1 

16,52 

17,00 

358  31.27,5 

-h 

16,9 

i5. 18.20,39 

57.37.51 ,1 

16,26 

16,72 

6.19-14,4 

-h 

8,7 

l5.32.20,1 I 

49.49.56,0 

17,54 

18,00 

5.34.51,8 

-h 

9,5 

1 5.42.21 ,38 

50.34.19,4 

46,78 

47,29 

-56.65 

• 

347.52. 10,4 

-h 

29,2 

1,4 

16. 23. DO, 66 

68.17.20,5 

23,52 

24,00 

— 56, 60 

357.56.31,0 

-i- 

17,5 

0,9 

16.37.27,37 

58.12.48,2 

3,68 

4,00 

34.13.29,4 

— 

20,0 

iG.52.  7.37 

21 .55.12,3 

31.26.  6,9 

16,9 

16.56 

24.42.37,9 

359.44.34,4 

-+- 

i5,6 

17.   5 

56.24.42,9 

47,52 

48,06 

337.27.58,0 

H- 

43,9 

l7.33.5^,42 

78.41.47,6 

37,08 

37,54 

7. i3.25,i 

-i_ 

7:8 

17.38.40,90 

48.55.44,4 

35,46 

35,84 

25.25.49,3 

— 

10,6 

17.45.39,19 

30.43.   1,8 

C  = 

Juin  3.  " 

24669  L 5 

'944  U 5 

Polaire  PI— o'",4  9..  12 

25107  L 5 

T,  Bouvier 5 

T  Vierge 5 

X  Vierge 5 

2265  Li 5 

2266  L, 5 

$  (centre) 5 

»)(2'— I) 5 

À  Ophiuchus 5 


Observateurs  £.  Viennet  et  Barré. 
—  57%i6  — o',oi5{T  — I4^6).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'i',4. 


11, 5o 

12,08 

i3. i3.i4,94 

95.44 

9,44 

10,02 

320.30.29,6 

-+-  78,2 

13.17. 12,88 

95.39.50,0 

38,2 

42,4 

57.22.41,8 

—  5i,i 

1.21 

1.14 

55,40 

55,86 

6.36.46,6 

-H     8,3 

13.28.58,72 

49.32.23,1 

46,46 

46,98 

D7,i6 

345.  4-12,9 

-h    32,2 

1,8 

13.49. 19, 83 

71.   5 

23,98 

24,54 

-57,33 

328.12.19,2 

-+-    59,6 

ï,9 

13.56.27,39 

87.57 

23,58 

24,17 

—57,01 

14.  7.27,02 

99-48 

17,00 

17,46 

6.19.13,7 

-+-     8,6 

I 5 . 32 . 20 , 29 

49.49.56,3 

22, 5o 

22,96 

6.17.29,3 

-+-     8,6 

I 5. 32. 25 ,79 

49.51.40,7 

i4,32 

14,94 

307.  3.59,2 

+  137,5 

15.36.17,76 

i«9.  7.19,7 

54,60 

55,21 

309.  2.57,0 

-hï25,0 

i5. 37.58,03 

107.  8.  9,4 

43,10 

43,66 

—57,15 

328.22.22,5 

-+-  55,4 

0,5 

16.25.46,47 

87.47 

y^p  — 

Juin  5. 

Polaire  PI  H- G™,  14. .  12 

T,  Bouvier 5 

T  Vierge 5 

X  Vierge 5 


57*,96  — o%oi5(T~i4'*,o).        Correction  moy.  de  colI.=  56°9'i%8. 


39,9 

44,1 

57.22.42,4 

—  5i  ,2 

1.21 

1    i5 

47,36 

47,88 

—58, 08 

345.  4.12,5 

-H    32,3 

1,1 

i3.5o 

71 .   5 

24,64 

25,20 

—57,99 

328.12.19,9 

-4-  59,8 

2,2 

13.56 

87.57 

24,38 

24,97 

-57,81 

14.  7 

99.48 

Observateurs  £.  Viennet  et  Brandigourt. 

C' =  — 6o»,  12  — o%'oi5(T  — i5",i).        Correction  mov.  de  coll.  =  56''9'3',  1. 
Juin  10. 

Ti  Bouvier 5  49,34  49,86  —60,09      345.  4.i5,5  -^  32,9       2,8 

-Vierge 5  26,84  27,40  —60,22      328.12.23,8  h-  60,8        4,7 

X  Vierge 5  26,48  27,07  —59,92      316.22. 36, 6  -+-93,5        3,i 

•^7894  L 5  0,96  1,36  22.38.58,2  —    7,7 

28142  L 5  57,28  57,61 

22^0  Lt 5  33,22  33,85 

2265  L, 5  20,00  20,46  6.19.19,4  -^  8,8 


13.49-49,76 
I 3 . 56 . 27 , 3o 
14.  7.26,96 
i5.u.  1,24 
15.17.57,49 
15.29.33,72 
I). 32. 20, 33 


71.  3 . 20 , D 
87.57.40,1  ^ 
99.48.  0,0 
33. 29. 57,  V. 
23.38 
114.49 
49.49- ^"^^  5 


C.46 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfract.    de  coll.       apparente. 


Dîst.  app. 
au  pôleaord. 


Juin  10. 

2266  Lj 5 

1^  (centre) 5 

2274  Lt 5 

•»2gi  L2 5 

■2355  Lj 

236o  Lj . .  5 

•4374  Lj 5 

X  Ophiuchus 5 

30907  L 5 

31292  L 5 

a  Hercule 5 

789  A -h  72" '. 

32224  L 5 

32451  L 5 

32769  L 5 

33239  L. 5 

333i5  L 5 

ô  P.O. -ho"', 78 12 

335o8  L 5 

33568  L 5 

33779  L 6 

33891  L 5 

34314  L 5 

34563  L 5 

34994  L 5 

34913  L 5 

35439  L 3 

35985  L 5 


ÛBSERVATEUnS   E.    ViENNET   et  BrANDICOURT. 

—  6o%i2  —  o',oi5(T  —  i5'',i).         Correction  moy.  de  coll.  =  56''9'3',  i. 


m 


25,46 

25,92 

6. 17.35,2 

-h     8-,8 

15.32.25,79 

49.51.36,7 

11,68 

12, 3o 

307.  7.42,3 

-f-i4o,5 

i5.35.i2, 17 

109.   3.41,3 

23,12 

23,76 

297.58.29,4 

-^244, 4 

15.37.23,63 

118.14.38,1 

34, 5o 

35, i5 

297.  3.16,0 

-h263,o 

15.42.35,02 

119. 10.10,1 

298 .  3.54,1 

-1-243,0 

16.  6 

118.  9.12,0 

25, 02 

25,66 

[6.  6.25,52 

118.  4 

42,28 

4^,9?' 

3oo . 59 . I 2 , 4 

-4-198,4                    ] 

[6.  8.42,78 

ii5. i3.  9,1 

46, 18 

46,74     —60 

J17      328.22.27,0 

-h  61,0         2^5 

16.25.46,60 

87.47.37,1 

3o,84 

3i,3i 

I .35.55,7 

-+-   i3,7                    1 

16. 53. 3i, 16 

54-33.21,1 

5i,24 

51,72 

359.38.41,5 

-h  i5,8                    1 

17.  5.51,57 

56. 30.37, 4 

0,96 

0,49     —60 

,18       340.40.   1,7 

-h  39,4         2,6       1 

17. 10.  0,34 

75.29.40,8 

39.   5.   3,5 

—  25,8                    1 

17.27 

17.   3.33,8 

36,44 

36,69 

17.28.36,53 

ï7-  7 

14,76 

i5,i6 

0.3.    4rI7,7 

—     8,2                    I 

7.38. i5,oo 

33.  4.37,'> 

10,26 

10,52 

38.35.55,3 

—  25,3                    1 

7.43. 10, 36 

17.32.42,5 

30,98 

3ï  ,20 

40.43.40,0 

^7,9                    ' 

7.54.31,04 

15.24.55,2 

39,34 

39,69 

29.41.44,6 

—    l5,2                             1 

7.59.39,53 

26.27.  3,3 

40,4 

39,5 

52.4^.55,5 

-  44,7       3,0      1 

[8.  6 

3 . 23 . 22 , 9 

48,28 

48,89 

3io. i5.3o,i 

-HI2I,8                            1 

8.  9.48,72 

105.55.34,8 

27 ,  62 

28,26 

298.49.24,0 

-h23o,3                    1 

8. II .28,09 

117.23.29,4 

17,68 

î8,i9 

35o.33.2i ,2 

-f-  26,3                    1 

8 . 1 4 . i 8 , 02 

65.36.   8,2 

11,04 

11,54 

352.48.51 ,9 

-h  23,6                    1 

8. 17. II ,37 

63.20.34,8 

52,78 

53,07 

36.  9.45,3 

22,4                    1 

8.21.52,90 

19.58.55,4 

23,42 

23 ,  76 

3i .10.10,4 

—  16,8                    1 

8.29.23,59 

24. 58. '35, 9 

48,94 

49,09 

43.36.22,2 

—  3i,5                    I 

8.34.48,92 

12.32.   9,4 

II, 14 

11,57 

15.29.26,5 

-     0,5                    1 

8.40. II ,4o 

40.39.36,1 

II  ,12 

11,56 

18.42.58,1 

—     3,8                    1 

8.52.11,38 

37.26.    1,9. 

46,12 

46,58 

7.42.47,3 

-^    7,4                   1 

[9.  4-46, 40 

48.9.6,23,2 

Juin  11.  ^'' 

r^  Bouvier 5 

•z  Vierge 5 

A  Vierge 5 

C(i*'"--S)-hi'",i7.  5 

2;'8i6  L 5 

28142  L 5 

2238  Lj 

2240  Lj 5 

$.  (centre) 5 

•2274  U 

2291    Lj 5 

295 18L 5 

238i  La 5 

À  Ophinchiis 5 

3o854  L 5 

3 1 292  L 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
—  6o',39— o%oi5(T—  l4^6).        Correction  moy.  de  coll.=  56"9'3",4. 


49,54 

5o,o6 

-60, 3o 

345.   4*i5,4 

H-    32,9 

2,6       13.49.49,68 

71.    5.20,0 

27,10 

27,66 

—60,48 

328. 12.23,2 

-h  60,8 

4,0       13.56.27,28 

87.57.41 ,0 

26,98 

27,57 

60,43 

14.   7-27,19 

99-48 

57,46 

58,11 

3o6. 16.32,0 

-+-145,7 

14.16.57,72 

109.54-57,1 

16,08 

16,67 

3i6.  2.48,2 

-+-  94.8 

i5. Il . 16,27 

100.    7.50,0 

57,46 

57,80 

32 . 3o . 26 , 6 

—  18,1 

15.17.57,40 

a3.38. 18,7 

3oi .26.31,4 

-+-191,^ 

15.29 

114.45.43,5 

33,46 

34,09 

15.29.33,69 

114-49 

2,66 

3,28 

307.  8.10,1 

■^»39,9 

IJ.35.  2,87 

109.    3. i3,2 

297.58.30,3 

-+-243,3 

15.37 

118. 14. 56,4 

34 ,  72 

35,37 

297.   3.16,6 

-1-261,7 

15.42.34,96 

1 19- 10.    8,5 

55,32 

55,95 

16.   7.55,54 

1 i3.3i 

i5,34 

«5,97 

3oi .28. i i ,3 

H-191,6 

16. 10. 1 5, 56 

114.44.    3,7 

46,36 

46,92 

—  60,35 

3>.8.22.28,0 

-^  60,8 

3,5       16.25. 46, 5o 

87.47.36,-2 

48,00 

48,61 

3o8.   5.52,7 

-m34,o 

16.53.48,19 

108.    5.'jt4,7 

5i,54 

52,02 

359.38.39,8 

-+-  i5,8 

17.   5.51,59 

50. 30.39, 4 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C.- 


Ledure 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.      apparente. 


C;  =  -  6o-,  39 
Juin  11. 

:89A4-72° 5  20, 3a 

3-2128  L(«) 5  4a, 5o 

32482  L 5       5,32 

32769  L 5  10, 3o 

33i46L 5       1,96 

3323oL 5  41,06 

33232  L 5  44,74 

33485  L.... 5      o,34 

oP.O.-i-o"',49  ...  12  40,6 

33673  L 5      8,84 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
o',oiS(T  =  i4'*,6;.    *    Correction  moy.  de  coll.=  ôC'g  3*,4- 


20,57 
42,98 

5,64 
10, 56 

2,22 

41, 41 
45,09 

0,69 

39.7 
9,44 


39.  5.  4,2 

—  25,8 

0.21 .21,8 

4-  i5,o 

34.41 «26,9 

—  20,6 

38.35.53,2 

—    25,2 

38.38.54,! 

—    25,2 

3o. 17.25,4 

i5,8 

30.17.19,2 

—  i5,8 

29.55.47,0 

-  i5,4 

52.44-56,7 

-  44,6 

3i2.35.56,o 

4-109,7 

"- 


h      m      f 
7.27.20,14 

7.31.42,55 

7.37.   5,21 

7.43. 10,12 

7.53.     1,78 

7.58.40,97 

7.58.44,65 
8.  4*  o,25 
8.  6 
8.i3.  9>oo 


Juin  12. 

;  Vierge . . 
m  Vierge. . 


c;,= 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  6o%33  — o\oi5(T— l5^l).        Correction  moy.  de  coll.  =  56'*9'2*,8. 


5 

•.  5 

-  Vierge 5 

2068  Ls 5 

C791  L 5 

2;8i(»  L 

C(i*^-S)-+-i'",3i.  5 

2233  Lj 5 

2260  Lt 5 

2262  Lu 

28791  L 5 

X  Balance 5 

a36o  Lf 5 

2376  Li 5 

ÀQphîuchus 5 

30936  L 5 

9  0phiuchus 5 

325io  L 5. 

>279i  L(*) 5 

^  P.O.  — tf 


29,32 
14,80 
26,96 
37,40 
33,58 

10,82 
26, 3o 

45,96 


fin 


J2 


12 


36,64 
46, 40 
3i,4o 
44,56 
35,36 
5i,32 
43,3 


^9  M 
i5,45 
27,52 

37,87 

34,17 
11,48 

26,94 

46,56 


-6o!37 
— 6o,3i 
— 60,35 


326.  5.43,3 
317.59.12,5 
328.12.21 


>  / 


22,00 


21,54 

24 ,64      25 ,  26 


37,28 
46,96 
3i,83 
45,20 
35,58 
51,59 

42,4 


— 60,35 

—60, 38 
— 60,20 


315.57.24,7 
3i6.  2.48,2 
301.54.19,9 
298.30.35,5 
3i2.36.20,6 

3i2.36.47,9 

5.34.55,3 

306.19.36,2 

298.  9-19,7 

3oi.20.24i8 

328.22.25,0 
16.20.54,0 

3oi .18.16,4 
40. 25. 56, 5 
38.20.58,6 
52.44 «57,7 


64,6 

86,7 
60,0 


93,8 
93,5 
i83,4 
-^23o,2 
-+-107,6 
-f-107,6 

-^    9,4 

-M  43, 7 
-4-236,8 

190,3 

59,8 

-    ',4 

«90,9 


3,5 

4,9 
3,3 


—  2 


/, 


o 


—  24,5 

—  43,9 


0,5 

',< 

a,6 
3,7 


3 .  29 .  29 ,  5S 
3.36. i5, i4 
3.56.27,21 
4.17.37.55 
5.10.33,84 
5. 1 1 

5.2! . II ,i5 

5 . 28 . 26 , 60 
5.33.46,22 

5.34 
5.42.21 ,66 

5.47-24,92 

6.  6 

6.  9.36,93 

6.25.46,61 

6.53.31, 47 
7.15.44,84 
7.35.35,21 
7.43.51 ,22 
8.  6 


G.47 

Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


n 


17.     3.34,4 
55,47.56,6 

21 .27. i5,9 
17.32.45,0 

17.29.44,» 
25 . 5 I . 22 , 2 

25. 5 I .28,4 
26.13.    1,0 

3,23.22,1 

103.34.57,1 


90.  4.24,1 
98.11.17,0 

87.57.41,1 

54.29 

100. i3.ii,9 
100.  7.48,1 
114.17.46,3 


■"  /. 


/, 


117.42. I 
103.34.29,8 
103.34.  2,5 
5o. 34. 16,9 
I 09 . 5 I . 50 , 3 
n  8 .  3 . 39 ,9 
il  4. 5 1.48, 3 

87. 47- 37, <> 

39.48.  7,4 

1 i4 .53.57,3 

15.42.39,3 

i7-47.39,7 

3.23.21 ,2 


Juin  13.  '^  ''' 

À  Vierge 5  35, 5o 

^Bouvier 5  17,26 

;-  Balance 5  1 4 ,28 

27848  L 5  35,12 

2196  Lî... 5  33,36 

*2o6  Lt 5  i5,66 

2160  Lt 5  46,80 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 

o\oi5  (T— 15**, 2).        Correction  moy.  de  coll.  =  56''9'  1"  " 


,  / 


36, 10 

—60, 85 

3i3. 16.35,4 

-Mo3,3 

0 

,0 

14.13.35,20 

102.54.  9» 6 

17,79 

-60 

,95 

340.19.41,6 

-+-  38,6 

I 

,4. 

14.36.16,89 

75.49-58,7 

14,87 

-60 

,9» 

3i5. 10.43,3 

+  93,7 

3 

,3 

1 4 . 5 1 . 1 3 ,  96 

100.59.54,1 

35,64 

345.42.30,6 

-f-  3i,3 

15.11.34,73 

70.27.  2,4 

33,99 

3o2.ii .3o,9 

H- 178,2 

i5. 18.33,08 

114.  0.29,0 

ia,29 

301.34. l3,2 

-+-i85,2 

1 5 . 20 . I 5 , 38 

114.37.53,7 

47,43 

3i2.36.i8,i 

-1-106,3 

i5. 33.46,51 

103.34.29,6 

i")  Passage  augmenté  de  5™.  Différence  de  10'  avec  Tobservation  du  23  juin. 


(  ^  )  Passage  augmenté  do  1 


m 


C.48 


LUNETTE  MERIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture  Correct.       Asc.  droiie 

corrigée.         Réfract.     de  coll.        apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Juin  13. 

a  Serpent 5 

9.9518  L 5 

438i  L, 5 

X  Ophiuchus 5 

C(0 5 

30936  L 5 

3 1 292  L 5 

39.234  L 5 

325 10  L 5 

32594  L 5 

32901  L 5 

33i46  L 5 

3323o  L 5 

33232  L 5 

oP.O.-f-o'",65  ....  12 

33730  L 5 

340441 5 


Observateurs  E.  Viennbt  et  Brandicourt. 
—  6o*,9i  — o",oi5(T—  i5'',2).        Correction  moy.  de  coll.—  56°9'i',7. 


s 

f 

»              0,0 

n                      M 

h      m      s 

0     /    „ 

15,26 

i5,8i       —60,91     332.54.39,6 

-h  5o,4        1,8      1 

15.39.14,89 

83.15.12,5 

55 ,  94 

56,57 

3o2 . 40 . 59 , 4 

-hi73,2                    1 

6.  7.55,65 

1 i3.3o.55,5 

15,98 

16,61 

301.28.  4,5 

-t-i86,5                    1 

6.io.i5,68 

114.44.  3,7 

46,94 

47,5o      — 60,99.    328.22.24,2 

-^  59,1         1,2       I 

6.25.46,57 

87.47.36,6 

41, 36 

42,  o3 

6.29.41 ,ïo 

32, 00 

32,43 

16.20.53,8 

-     1,3                    1 

[6.53.3r ,49 

39.48.  6,6 

52,08 

52,56 

359.38.38,9 

-H  i5,4                   1 

17.  5.51,62 

56. 3o. 38,9. 

3,04 

3,38 

3i.33.22,7 

"  16,7                   1 

17.31.  2,43 

24.35.22,3 

36,82 

37,04 

40.25.57,5 

-  a6,7 

17.35.36,09 

15.42.37,5 

55,48 

55,8'z 

31.^4.36,4 

16,5                   1 

17.40.54,87 

24.44.  8, S 

28,70 

28,96 

38.48.  9,6 

-  ^4,7                  1 

17.46.28,01 

17.20.9.7,4 

2,64 

•>-,9o 

38.38.5i,4 

-  24,6 

17.53.   1,95 

17.29.46,0 

41,96 

42,31 

3o. 17.25,2 

i5,3                    1 

17.58.41,36 

25.5l.2I,9. 

45,10 

45,45 

17.58.44,50 

4.5o 

42,2 

41,3 

52.44.57,3 

—  43,4        '^',  » 

18.  6 

3.23.21,0 

23,28 

23,65 

26.43.44,8 

11,7                   ] 

18.10.22,69 

29.25.   5,9. 

57,26 

57,57       . 

34.51.40,9 

—    20,3 

18. i5. 56, 61 

21 . 17.  0,5 

Juin  14. 

î;  Bouvier 5 

;*  Balance 5 

9. 1 77  I.^ 5 

•'196  I^ 5 

2206  L] 5 

\)  (i«r— I)........  5 

a  Serpent 5 

28791  L 5 

236o  Lj 5 

5  Ophiuchus 5 

X  Ophiuchus 5 

3o854  L 5 

3 1 292  L 5 

32270  L 5 

25îi  L, 5 

2549  I^ 5 

C(îîO 5 

32901  L 5 

3325o  L 5 

33397  L 5 

33220  L 5 

$  P.O.  -^o"',l3  ...  12 

33585  1 5 

33732  L 

34041  L 5 

34534  1 5 


Observateurs  ë.  Vibnnet  et  Barré. 

—  6i',27  —  o",oi5(T  —  15", 6).        Correction  moy.  do  coll.  =  56" 9' 3",  2. 


«7,72 

18,19 

— Oi ,35 

340.19.43,8 

-h  39,3 

2,8 

14.36.16,93 

75.49.58,7 

14,68 

f5,i8 

— 6r,9.>. 

3i5. 10.45,8 

+  97,6 

3,9 

14.51.13,92 

100.59.55,0 

47,18 

47,68 

3i8.4i.32,9 

-^  85,3 

i5. 11.46,42 

97.28.55,6 

33,82 

34,35 

3o2. Il .3o,2 

-4-182,0 

i 

i5. 18.33,08 

114.   0.35,0 

16,16 

16,69 

301.34.18,9 

-1-189,2 

l5.20. i5,42 

114.37.53,5 

1,26 

1,77 

309.1 !.3o,7 

-hI26,4 

i5.35.  o,5o 

106.59.38,9 

15,78 

16,26 

-61,35 

332.54.43,0 

-f-  5i,6 

•^9 

15.39.14,99 

83.15. II, 8 

22, 3o 

22 ,  74 

5.34.56, 1 

-H     9,5 

15.42.21,47 

50,34.16,6 

26,08 

26,62 

298.  9.3o,o 

-+-239,4 

16.  6.25,36 

118.    3.32,6 

1,06 

1,56 

— 6i,3o 

322.44-21, I 

-  73,8 

3,6 

16.  9.  0,28 

93.25.55,9 

47,22 

47,71 

— 61 , 12 

328.22.27,4 

-h  60,5 

2,9 

16. 2.5.. 16, 43 

87.47.36,3 

49,06 

49,58 

3o8.   5.49,7 

-+-133,4 

16.53.48,29 

Î08.'  5.26,9 

52,42 

52,87 

339.38.40,6 

-+-   i5,7 

17.   5 . 5l • ^0 

56. 3o. 38,3 

11,38 

11,76 

34.57.52,9 

—  20,8 

17.31. 10,46 

ai.\o,49,5 

2,60 

3,11 

311.45.   2,3 

-r-Il3,2 

17.34.    1,81 

104  .•;iJ.54,i 

19,28 

«9,79 

312.17.31,2 

H-l 10,6 

17-36.18,49 

io3  .53.22,6 

35,60 

36,17 

17.42.34,87 

28,92 

29,29 

38.48.   7,9 

25,3 

17.46.27,99 

i7.ao.3o,o 

11,98 

12,32 

43. Il .24,1 

—  3o,8 

17.53. 1 1,01 

i-;i.57.   8,3 

55,58 

55,94 

41.19.16,1 

-  28,4 

17.57.54,63 

i4.49->8,T 

56,12 

56,65 

18.  2.55,34 

1  16.    7 

41,2 

41,3 

52.44.56,1 

-44,5 

1,9 

18.   6 

3.23.22,0 

37,04 

37,57 

3o2.53.  4,9 

-+-176,1 

18.11.36,26 

1 13. 18.54, 1 

3oi . 14.35,3 

H-«94,6 

18. i5 

1  14.57.42,5 

58,6a 

59,05 

i5.i3.   5,9 

—      «,2 

18.18.57,74 

40.55.57, 1 

53,90 

54 ,  26 

41 .37.56,0 

28,9 

18.24.52,95 

i4.3o.38,3 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.49 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


S- 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       appareole. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


C;,  =  — 1%26 

Juin  15.  ^ 

•:  Vierge 5  27,90 

U'ierge 5  36, 16 

p  Bouvier 5  27 ,26 

^  Bouvier 5  17 ,52 

oP.O. -f-o^jiz.. ..  20  43,4 

T^  Serpent 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
o',oi5fT— 14*',3).       Correction  moy.  de  coll.  =  56" 9' 2', i 


28,39 
36,68 
27,72 
18,00 
43,5 


s 

1,24 

1,43 

I  ,20 

«,>7 


328. 12. 2! ,2 

3i3. 16.39,6 
356.58.38,1 

340.19.41,7 
52.44*57,5 

323. i4*38,o 


59  »9 
-+-104,4 

-+-  18,4 
-+-  39,1 
-  44,1 


72,1 


2,6 

3,1 

1,9 
0,7 
2,6 

1,5 


m 


i3. 56. 27, 14 

14.13.35,42 

14.27.26,^6 

14.36.16,74 

18.  6 

18.16 


87.57.40,8 

102.54.  6,9 

59. 10.42,4 

75.49-59i^ 
3 . 23 . 20 , 5 

92.55.36,2 


Juin  16. 

T,  Serpent 5 

<u  Aigle 5 

0  Aigle 5 

r  Aigle 5 

C(2') 5 


Observateur  E.  Vibmnet. 
G'  =  — 2',i5--o',oi5(T  — i9'»,i). 


3,98 

4,48 

—  2,1 1 

3,74 

4,22 

2,09 

23,36 

23,85 

—  2,20 

26,64 

27,12 

—  2,18 

21 ,5o 

22, i5 

18.16.  2,34 

92.56 

19.13.  2,07 

78.35 

19.20.21 ,70 

87.  5 

19.41.24,96 

79-38 

i9-55. 19,99 

Juin  22. 

^177  U 5 

2102  Lj 

2îo6  Li 

t  centre 5 

2  Serpent 5 

^'299^1 5 

0  Oph/uchus .......  5 

À  Ophiuchus 5 

'ioSSà  L 5 

31292  L 5 

0  HercuJe 5 

32059  L 5 

2544  L, 5 

32385  L 5 

32790  L 

52791  l^*.**    - 5 

3325oL 5 

^.^liU 5 

3319  >  L 5 

0  P.O.  -+-  o",  99...  12 

33651  L 4 

SiySSL 

33855  L 5 

^698  Lt 

2708  L, 5 

2718  L, 5 

2730  L, 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
C' =— 4',38  — o%oi5(T  — l6^4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*»9'i*,5. 


5o,24 

5o,74 

3i8.4i.3o,9 

-4-  84,3 

15.11.46,38 

97.28.54,9 

3i8.  3.  8,2 

-+-  86,3 

15.19 

98.  7.19,6 

t 

3oi .34.20,2 

-+-186,8 

l5.20 

114.37.48,1 

35,14 

35.67 

307.13.10,6 

H-i37,o 

i5.33.3i ,3o 

108.58.  7,9 

18,90 

19,38     —4,48 

332.54.41,0 

H-  5o,9 

1,5       15.39.15,01 

83.15. II, 4 

36, 5o 

36,95 

5.41.   1,3 

-^    9,3 

15.42. 32, 58 

50.28.  9,5 

4,14 

4,64    -  4,36 

322.44.18,1 

H-   72,7 

0,9       16.  9.  0,26 

93.25.56,1 

5o,3o 

5o,79    —  4,18 

328. 22. 26,  «1 

-h   59,6 

1,3       16.25.46,41 

87.47.35,1 

52,20 

52,73 

3o8.   5.44,7 

-f-i3i,4 

16.53.48,34 

108.  5.28,2 

55,46 

55,92 

359.38.39,4 

-h  i5,5 

17.  5.5i,53 

56.30.37,6 

55,16 

55,63    —  4,49 

35i.  6.59,1 

-h  25,0 

1,6       17.10.51,24 

65.   2.27,4 

46, 40 

46,93 

3o8.25.i4,9 

H-129,4 

17.31.42,53 

107.45.56,0 

5,64 

6,16 

311.44-57,5 

-1-111,4 

17.34:  1,76 

104.25  55,4 

55,90 

56,37 

345.   1.47,3 

-f-  32,5 

17.38.51,97 

71.  7.46,7 

38.20.3o,i 

--  24,4 

17.44 

17.48.  7,0 

55,76 

56,1 5 

38.21.    1,5 

-  24,4 

17.43.51,75 

17.47.35,6 

14,82 

i5,i8 

43.11.29,3 

—  3o,3 

17.53.10,78 

12.57.    1,9 

54,32 

54,79 

346.14.49,8 

-+-  3i,o 

17.58.50,39 

69.54.42,7 

33,00 

33,55 

298.24.55,9 

-+■231,7 

18.  2.29,14 

117.47.57,3 

43,2 

43,3 

52.44.59,7 

-  43,7 

2,3       18.  6 

3.23. 18,1 

i3,i3 

13,67 

3o3.25.  2,6 

-m67,7 

18. i3.  9,26 

112.46.46,6 

297.44.26,7 

+243,9 

18.16 

118.28.38,7 

22,80 

23,34 

299.39.43,7 

-1-212,0 

18.18.18,93 

116.32.49,8 

349.41.48,4 

H-   26,7 

18.29 

66.27.39,8 

52,78 

53, 3i 

3o5.  3.20,2 

-hi53,3 

18.32.48,90 

m.  8.14,6 

23,90 

34,42 

3i 1.19.44,3 

-+-ii3,6 

18.35.20,01 

104.51.10,8 

56, 60 
de  Pa 

57,12 

ris,  1807. 

3ii.38.i9,5 

H-1I2,1 

18.37.52,71 

c. 

104.32.34,1 

7 

C.So  LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GÂMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


S.- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
C«  =  —  4% 38  —  o%oi5(T  —  l6^4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56» 9'  i',  0. 


Juin  22. 

2746  Lj 5 

2760  Lj 5 

^77»  U 5 

2804  Lt 

9.809  Lj 5 

35499  L 5 

2857  L, 5 

Juin  23. 

{*  Balance 5 

•^•179^2 5 

22o5  Lj 5 

\)  (i"-— I) 5 

a  Serpent 5 

^299  L2 5 

0  Ophiuchus 5 

X  Ophiuchus 5 

3io6i  L 5 

o.'yi^  ht 5 

32128  L(«) 5 

2544  U 5 

32379  L 5 

2558  Ls 5 

32738  L 5 

^579  L, 5 

333o4  L 5 

33466  L 5 


m 


19,26 

19, 7« 

310.35.58,7 

-Mi7,3 

18.40.15,37 

io5.35.  0,1 

52,08 

52, 61 

3o5.55.25,5 

-+-i46,6 

18. 42-4^)19 

110.16.  2,6 

1,26 

«,79 

34'5.46.39,i 

■+-147,7 

18.44.57,37 

iio.2^.5o,i 

3o6.  2.36,2 

H-i45,8 

18. 5o 

110.  8.ji,i 

i3,46 

i4,oo 

3oi.  7.  8,7 

-+-i9î>,9 

18.54.  9,58 

Ii5.  5.  5,; 

11,76 

12,29 

3o6.56.i6,8 

-Hi39,4 

18.57.  7.87 

109.15.  4,1 

46,46 

46,99 

3o5.  7.1 5, 7 

-h  1 53  ,0 

18.59.42,57 

m.  4->8,S 

0  P.O. -h  8™, 42 12 

33632  L 

33651  L 

33732  L 

34187  I 

2685  L, 

34738  L 

34817  L 

34883  L 

35256  L 

35536  L 

35391  L... 

i556o  L 

35677  L 

36072  L 

36i52  L 


5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

D 

5 
5 

5 
5 


18 
10 

24 
o 

»9 

36 

4 
5o 

35 

26 

46 

6 

43 

23 

43 

38 

6 

22 

44 

59 
i3 

«9 

57 
18 

I 

3- 

o 

44 

4î 

41 
2 

57 


•,68  —  o',oi5(T  —'15'',  8).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9'  i",  '• 


20 
54 

32 

9'^ 
14 
86 
36 

76 
5o 
06 

76 
06 

30 
12 

58 

70 
3i 

90 
o 

06 

44 
36 

98 
38 

96 

52 

40 
16 
12 
66 

44 

88 

76 

82 


18,71 
II, oi 

24,78 

1,4^ 
19,62 

37, 3i 
4,86 
5i  ,25 
35,91 
26 ,  56 
47,22 
6,56 

45,95 
V3,6i 

4  4, 00 

39, «7 
6,73 

23 ,  29 

44,1 

59,51 

13,98 

19,90 
8,39 

^7,91 
19,32 

«,9*5 
37,83 

28,55 


4:78 


,  " 


o,5o 
45,21 

45,93 
42,39 

3,19 
58,35 


4 , 7'^- 


4,58 
4,64 


3i5. 10.41 
319.  2.21 
358. 3 I .3o 
309.16.55 

332.54.40 
5.40.58 

322.44»  <7 

328.22.24 
3i .26.13 

3i2.36.37 
o .  2 1 . 3 1 

3ii  .44-55 
7. i3.3i 

3 12.36.26 
25.25.55 

348.38.12 

38.  9.33 

37.46.29 

52.45.  o 

7-36.  5 

3o3.25.  3 

3oi . 14.26 
3i  .24.55 

3o6.36.47 
43.38.  4 
3 I .32.27 
r) .  26 .  i 
36.49-36 
40.44.40 

297 .21.54 

o  A  j  '4/  *^^ 

3  I  1.22.22 

16.20.45 

3o4 . 3 l .    o 


9 
3 

8 

o 

6 

I 

1 

5 

o 

I 

6 

o 

7 
4 

4 
3 

4 
3 
I 


4 
6 
o 
3 

9 
6 

4 
6 

9 

D 
I 


9'^ 
81 

16 

122 

5o 
9 

71 

58 

16 

106 

14 
no 

7 
106 

10 
■^7 

23 

'23 
43 


ï65 

i89 

—  16 
-4-139 

—  3o 

—  16 

—  o 

—  22 

—  27 
-i-248 

60 

99 
I 

i56 


1:4 


9 
4 
3 

I 
I 

8 
5 
2 
() 
2 
6 
2 


9 
5 


2 

9 
o 

5 

9 
5 

6 

4 
4 
o 
8 
3 
o 
3 
3 


1,2 


0,8 


0,1 


2,1 


4.5f . i4 
5.12.  6 
5 . 1 8 . 20 
5.32.56 

5 . 39 . 1 4 
5.42.32 
6.  9.  o 
6.25.46 
6.55.31 
7.29.21 
7.31.42 
7.34.  I 
7.38.41 
7.42. 18 
7.45.39 

7.51.34 
7.57.  2 
8.  1.18 
8.  6 

8.  9.54 
8. i3.  9 
8.i5.i5 
8.20.  3 
8.23.53 

8.29.14 
8.35.57 
8.39.33 
8.44.23 
8.49.55 
8.54.40 
8.57.41 

9.  0.37 
9.  5.58 
9. 10.53 


04 

100.59.55,0 

37 

97-  8.  1,1 

II 

37  •  "^7  '47  >'• 

76 

106.54.  ;,() 

94 

83. I 5. 11,7 

63 

5o . 28 . II ,6 

17 

93.25.55,7 

56 

87.47.35,8 

21 

24.4231 , I 

85 

io3.34. 10, '5 

5i 

55. 47. 44.  <» 

85 

104.25.55,7 

oA 

48.55.37,7 

93 

1 03.34. 20,  r» 

29 

30.42.55,4 

46 

67.31. 16,4 

02 

»7.59-  3,9 

58 

18.22.  8,2 

3.23. 17,0 

79 

48.33.  3,2 

26 

I  I2.:î6.43,l 

18 

114.57.43,7 

67 

24.43.49, > 

«9 

109.34.33,6 

60 

12.30.26,0 

21 

24 .  36 .  1 7 ,  5 

1 1 

40.42. 5y, 4 

83 

19.19.  i,S 

/  / 

1 5.23. 53,  5 

48 

118. 5i  .  i5,  5 

20 

88.22.37,8 

66 

101.48.  17,2 

46 

39.48.14,3 

62 

Il  1.40.  37, *i 

(«)  Différence  de  9'  avec  l'observation  du  1 1  juin. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.5 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C. 


Lecture 
corrigée. 


Correct. 
Réfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  oord. 


\ 


Juin  23. 

365o'i  L 5 

i6634  L 5 

36907  L ♦  5 

37109  ! 5 

C  — 
Juin  25. 

1  Serpent 5 

0  Ophiuchus 5 

À  Ophiuchus 5 

Î0999  L 5 

T,  Ophiuchus 5 

39.270  L 5 

h454L 5 

328a6L 5 

333II  L 5 

0  P.O.  -f-0^,17. ..  12 


Observateurs  E.  Vibnnet  et  Barre. 
—  4*,68  — o%oi5(T--  i5\8).        Correction  moy.  de  coll.=  56«9'i',î. 


38*,  84 

t 

39,29 

0     /     // 
G. 19. 19,0 

-h     S\5 

h      m      9 

19. i5.34,56 

0            »            y 
49.49*50,6      • 

55,00 

55,48 

336.  2.54,3 

-h  45,2 

19.19.50,75 

80.      6.52,0 

45,28 

45,71 

14.48.43,1 

-+-     0,2 

19.23.40,98 

4i .20.18,2 

54,04 

54,50 

351.44-19,6 

-+-  ^4,1 

i9-^9-49,76 

64.25.  5,6 

—  5»,42  — o*,oi5(T  —  i6\3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56° 8' 59', 2. 


20,00 
5,20 
5i,46 
53,08 
36,90 
i5,48 
27,64 
46,40 
26,12 
45,2 


20,48 

5,70 

:>r,9) 

53,  Î9 

37,4*2 
i5,88 
28,06 

46,77 
26,48 

45,3 


5:59 
5,42 
5,33 


'3,34 


332.54.37,8 

322.44. i5,3 

328.22.21 ,8 

28.2.1.33,6 

310.34.54,5 

34.57.55,8 

9.3.36.10,8 

42.  6.19,4 

44.33.  4,7 

52.44.59,4 


^9> 

59,7 
58,2 

58,7 


49,7 
71,0 

58,2 

l3,2 

114,5 

—  20,0 

—  8,4 

—  28,3 

—  3i,3 

—  4^,8      60,0 


5.39. i5,o7 
6.  9.  0,28 
6.25.46,53 
6.53.48,06 
7-  4.3i,99 
7.31.10,44 
7.38.22,62 

7.42.41 ,33 
7.53.21 ,o4 
8.  6 


Jnin  26. 

1  Serpent 5 

0  Ophiuchus 5 

À  Ophiuchus 5 

;  Hercule 

Î0999L 

1  Hercule 5 

325o3  L 5 

32826  L 5 

333II  L 5 

0  P.0.-+-o™,4i 12 

33862  L 5 

34166L 5 

3Î738  1 5 

3i8i7L 5 

^199»  L 5 

353)7  L 5 

3J3()2L 5 


—  5^78  — oJoi5(T  — l6^4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56° 8' 59', 5. 


20,32 

5,48 

51,92 


5     53,54 

5,64 

42,34 

47,06 

26,24 

44,7 

52,02 

55,48 
20,46 
2,80 
45,26 
52 ,  60 
42,80 


20,80 

5,98 

52, 4 1 

53,95 
6,12 

42,74 
47,43 
26,60 

44,7 
52, 41 
55,89 
20,82 
3,21 
45,69 
52,98 
43,25 


—  5,91 

—  5,70 

—  5,79 


5  ■"! 


332.54.39,4 
322.44. i5, I 

3)7.56.33,5 
28 .  24 .  34 , 3 

340.40.  0,8 
34.56.58,9 
42.  6.î8,5 
44.33.  7,3 
52.44.59,8 

38.i6.i4,i 


49,9 
71,4 

17,0 

l3,2 

37.9 
20,2 

28,5 

3i,6 

43,1 

24,0 


60,5 
58,9 

57,8 
60,0 


60,4 


43.38.   3,5       —  3o,4 


15.45.43,0 

4r.i9.54,9 
7.37.20,0 


0,8 
27,6 

7,2 


5.39. 1 5, o3 
6 .  9 .  o , 20 
6.25.46,63 
6.37 

6.53.48,16 
7.10.  0,32 

7.37.36,94 

7.42.41 ,63 

7.53.20,80 

8.  6 

8. 10.46,60 

8. 19.50,08 

8.29.15,01 

8.35.57,40 

8.40.39,88 

8.44.47, *6 

8. 5i .37,43 


83.i5.li ,1 
93.25.54,9 
87.47.35,6 
27.44.12,4 
105.35.59,2 

21 . 10.43,4 
32.32.40,0 
14.  2.11,5 
1 1 .35.23,2 
3.23. 17,0 


83. I 5. 10,0 

93.25.55,8 

87.48 

58. 12.43,0 

27.44. 12,0 
75.29.36,6 

9. 1 . 1 1 .  40 , 4 
14.  2.12,5 

1 1 .35.20.6 
3.23.  i6,(') 

17.52.21 ,4 
25 . 5 1 

i 2.30.25, 6 
24 .  36 

40 . 23 . 1 5 . 7 
14.48.37,0 
48.31.46,7 


Cp  =  — 9^62  — o;oi8(T  — I8^3).        Correction  moy.  de  coU.  =  56-9'4',2. 
Juillet  A. 

30962  L 5 

r,  Ophiuchus 5 

a  Hercule 5 

32371  L 5 

32^54  L 5 

"29iiL 5 


7,82 

8,25 

19.  0.29,1 

-     4,0 

16.53.58,65 

37.  8. 3 1,1 

41  ,22 

41,74     - 

-  9,63 

3io.35.   5,0 

-+-119,0 

4,3 

17.   4.32,14 

io5.35.58,2 

9,52 

10,00 

-  9,58 

340.40.  7,2 

-4-  39,1 

3,7 

17.10.  o,4o 

75.29.36, i 

38,24 

38,62 

40.43.  4,6 

-  27,6 

17.31.29,01 

1 5. 25. 32,0 

3i,34 

31,76 

23.36.17,6 

-    8,7 

17.38.22,15 

32.32.37,9 

27,22 

27,59 

41.43.13,8 

-  28,9 

17.46.17,98 

14.25.21,5 

C.5 


2 


LUNETIE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé.        T. 


c,- 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
Cp  =  — 9',62  — o',oi8(T— 18^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' 4', 2. 


JniUet  A. 
2583  L,.... 


333o4  L 5 

33409  L 5 

0  P.O.-f-o™,38....  12 

33862  L 5 

33857  L 5 

34187  L 5 

2687  L, 5 

2693  Lj 5 

34802  L 5 

35o4i  L 5 

35357  L 5 

2798  U 

2799  L» 5 

35708  L 5 

35782  L 5 

36oi6  L 5 

36324  L 5 

2946  Ls 5 

2959  U 5 

0  Aigle 5 

36835  L 5 

3o24  Lj 5 

X  Aigle 5 

3o85  L, 5 

37957  L 5 


4. 

,50 

10. 

,64 

57, 

,84 

44, 

7 

55 

,«4 

46 

,02 

la 

,74 

33 

,38 

39 

,76 

a4, 

,46 

57 

,3o 

55, 

62 

55 

41 
53 

12 

2 

21 

4 

3i 

32 

20 

34 
56 

5 


40 

90 
92 
26 
56 

92 
12 

10 

12 

82 

04 

96 
88 


s 
4,97 
II,  o3 

58,25 

44 '8 

55,53 

46,47 
i3,i5 

33,91 

40,29 

24,84 

57,69 
56, 00 

55,93 
42,29 
54,35 


» 


12 


,/: 


3,01 
22,45 

4,65 
31,59 
32,65 
21 ,35 
34,5i 
57,46 

6,32 


-9:64 


9.64 


347-29.58,7 

-^  29,9 

38.  9.33,1 

.24,6 

29.44.14,5 

—  i5,i 

52.45.  3,6 

-  44,6        3^2 

38.16.20,7 

—  24,8 

3.46.   7,6 

-+-  11,4 

3i.25.  0,9 

17,0 

306.57.38,8 

-m4i,6 

306.27.  0,7 

-m45,3 

39.  8.40,2 

25,8 

38.18.53,5 

-  24,8 

41.19.58,7 

28,5 

3o6.   8.  5,2 

-+-«47,7 

37.47.50,2 

—  24,2 

18. i5. 41,2 

-     3,3 

3o3. 57,46,0 

H-i65,9 

4.40.57,3 

-+-  10,5 

307.28.53,0 

-t-i38,2 

329.   4.41,5 

-+-  59,4        4,9 

304.56.29,6 

-+-157,3 

306.23.59,8 

-Hi45,9 

3i8.55.ii ,6 

-f-  85,4        4,9 

319.48.43,9 

-h  82,7 

12.54.48,3 

-\-    2,1 

h       m     t 
7.52.55 

7.57.    I 

8.   1.48 

8.  6 
8.10.45 
8.15.36 
8.20.*  3 
8.25.24 
8.28.30 
8.33.15 
8.38.48 
8.44.46 
8.48 
8.48.46 
8.54.32 

8.59.44 

9.  8.  3 
9. I 1.53 
9.15. 12 
9.17.55 
9.20.21 
9-25.23 
9.28. II 

9.31.24 
9.37.47 
9.48.56 


36  68.39.35,4 
42  17.59.  6,5 
63  26.24.3^,6 

3.23.16,0 

91  17.52.18,7 

85   .     52.23.  8,0 

53  24.43.46,3 

29  109.13.47,0 
67  109.44.9.8,8 
21  16.59.58,2 

06  17.49.45,9 

37  14.48.37,0 
110.  3.26,7 

30  I 10.  o 

66  18.20.49,8 
72  37.53.19,7 
i5  I 12. I4.  4,1 
37  51.28.17,4 

81  108.42.29,4 
01  111.57 

95  87.  5.22,1 

01  1 1 1 . i5.ii  ,9 

71  109.47.30,:^ 

90  97.15,18,0 

82  96.21.43,0 

67  43.14.18,0 


Cp  =  —  11*28  — o;oi8(T  —  i7\7).        Correction  raoy.  de  coll.  =  56'' 9' 3!; 5. 


Juillet  8. 

X  Ophiuchus 5  57,36  57,85 

30962  L 5      9,40  9,83 

7j  Ophiuchus 5  42,90  43,42 

a  Hercule 5  11,18  11,66 

32371  L 5  39,96  40,34 

32394  L 5  51,78  52,24 

256o  L] 5  32, 14  32,66 

33244  L 5  4i,i6  41,54 

33369  L 5  5i,5a  51,92 

0  P.O. -^o"',24....  12  47,5  47,6 

33609  L 5  37,26  37,71 

33643  L 5  15,78  16, 32 

33769  L 5  12,48  i3,oi 

34477  L 5  40,80  41,16 

3485<5L 5  14,26  14,6a 

35o84L 5  36,76  37,14 

35232  L 5      4,94  5,33 

35475  L 5  34,94  35,32 


1 1  ,25 


il  ,3o 
11,24 


328.22.28,5 

19.  o.3o,3 

3 10. 35.    1,9 

340.40.  6,8 

40.43.   5,9 

355.37.23,7 

3ii.58.5i,2 

40.43.48,7 

32.    2.3o,2 
52.45.    7,0 

7.30. 36,5 
299.50.36,1 
3o3.54.32,o 
43.12.  7,9 
43. I2.i3,5 
41.28.  5,4 
36 . 36 . 20 , 2 
40.  6.36,9 


59,5 

—  4,0 
-i-117,0 
-h  38,5 

—  27,2 

'9,8 
110,3 

—  27,2 

—  17,3 

—  43,8 

-+-  7,4 
-+-209,7 


i63,4 


—  3o,3 

—  3o,4 

—  28,2 

—  22,4 
--   26,6 


2,1 


3,  i 
3,:2 


4,5 


6.25.46,59 
6.53.58,56 

7.  4.32, i5 
7.10.  0,39 
7 . 3 I . 29 , 06 
7. 38.40,96 
7.44 .21 ,38 
7.54.30,26 

8.  0.40,63 
8.  6 

8.  9.26,4a 
8.1 3.  5,o3 
8.16.  1,7^ 
8.22.29,87 
8.32.  3,32 

8.38.25,84 
8.43.54,03 
8.48.24,07. 


87.47.34,5 
37.  8.29,2 
io5.35.  j8,6 
75.29.35,1 
1 5 .  25 .  3o ,  4 
60 . 3 1 .  59  ,C> 
104.12.   2,6 

15.14.47*^*^ 

^4-    ().i6,o 

3.  •23, 12,7 

48.38.34,4 
ii6.9Li  .57,1 

1 1 a. 17. 1 4, 9 

1  a .  56 .  25 , 3 

1 2» .  56 . 1 9 . 6 
14 .40.^9,6 
19.32.20.9 
16.    a.   00 


OBSERVATIONS  MÉRIDIEriNES. 


Noms. 


Passage 
N,  observé. 


T. 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.         Réfract.     de  coll.       apparente. 


G.53 

Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Vienmet  et  Barré. 
Cp=-  ii;28  — o;ol8(T~I7^7).       Correction  moy.  de  coll.  =  56' 9' 3^5. 


JuiUet  8. 

353ii  L 5 

35617  L 5 

35760  L 5 

35902  L 5 

36427  L 5 

36365  L 5 

•^957  Li 5 

36585  L 5 

36784  L 5 

36987  L 5 

37103  L 

37136  L 5 

37446  L 5 

375o5  L 5 

37577  L 5 

37700  L 5 

37884  L 5 

38oo5  L 5 

Îi65  L, 5 

3i8o  Lj 5 

383^1  L 5 

e  Aigle 5 


t 

s 

0  ,  ^ 

n 

h   m  t 

0  /  » 

56, 60 

57, i4 

299.52.41,5 

-4-209,5 

18.52.45,84 

116.19.51,5 

10, 56 

11,01 

6.41 .3i ,0 

•4-  8,3 

[8.56.59,71 

49.27.40,8 

39,98 

40,43 

1.47-  ',9 

-+-  i3,3 

19.  0,29, i3 

54.22.14,9 

1,64 

2,17 

3o5.38.3i,7 

-4-149,0 

19.  5.5o,86 

110.33.  0,8 

21,06 

21,46 

32.59.10,6 

-  18,1 

[9.ir.io, i5 

23.  9.34,5 

48,94 

49,48 

299.50.22,2 

-+-210,2 

19.15.38,17 

116.22. Il ,5 

45,12 

45,64 

3o8.  8.11,0 

-4-i3i,7 

19.17.34,33 

108.  3.  4,'^ 

3,78 

4,3i 

3o5.26.32,i 

-h  1 5o , 7 

19.19.53,00 

110.45.  2,1 

8,88 

9,40 

3i2.  4. 3c, 3 

H-IIO,3 

19.23.58,09 

104.  6.22,5 

52, 5o 

52,96 

357.55.12,7 

-^-  17,4 

[9.26.41 ,65 

58. 14.  8,2 

1.57.13,6 

-+-  i3,i 

'9^*9 

54.12.  3,0 

59,40 

59,85 

19.29.48,54 

54.39. 

44,36 

44,79 

17.  9-  ï,9 

—  2,2 

19.35.33,48 

38.59.59,4 

49»  ïo 

49,56 

353. 3i .42,0 

-+-    22,3 

19.38.38,24 

62.37.43 ,8 

10,78 

ii,3i 

304.59.  4,4 

-+-i54,5 

[9.41.59,99 

Il  1 .12.33,6 

54, 10 

54,62 

3i2.  0.  1,1 

-Mio,8 

19.44.43,30 

104.10.53,2 

33,04 

33, 5i 

344.42.26,3 

-h  33,1 

[9.48.22,19 

71.27. 10,3 

29,68 

3o,  16 

340.56. i3,5 

-h   38,3 

[9.51. 18,84 

75.13.28,3 

47,78 

48, 3i 

3o3.48.2i ,0 

-Hi64,9 

19.55.36,99 

112.23.27,4 

44,94 

45,46 

309.58.57,2 

-f-121,1 

19.58.34, f4 

106.12.  7,4 

46,34 

46,88 

3o2.  i.3o,7 

-i-i83,o 

20.  1.35,56 

1 14.10.35,8 

14,00 

14,49    ïï 

•3i    25.  2.41,5 

-r   67,4    4;5   : 

20.  6.  3,17 

9».  7-29,4 

JniUet  10. 

Cd") 


C' =  — i2'ï4  — o;oi8(T  — l7^4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56** 9' 1*9. 


5  52 

0  Opbiuchus 5  11 

X  Ophiachus 5  58 

X  Opbiuchus 5  2 

1  Opbiuchus 5  43 

Î225o  L 5  56 

'^>3i  Lj 5  23 

323y4  l' 5  52 

32942  L 5  29 

?}8o  Lj 5  27 

'^594  L* 5  2 

33406  L 5  29 

0  P.O.  -f-o™,  17 12  46 

33537  L 5  8 

33849  L 5  38 

34091  L 5  58 

2698  Lj 5  43 

3^886  L 5  38 

35232  L 5  5 

35276  L 5  22 

^3J92  1 5  49 

3î63i  L 5  40 


48 
86 
08 
46 
62 
62 
28 
5o 

74 

48 

62 

86 

8 

26 

26 

32 

98 
46 

94 
36 

06 

62 


53,08 

12,43 

58,65 

3,o3 

44,  ï9 
57,27 

23,85 

53,08 

3o,5i 

28,05 

3,19 
3o,52 

48,3 

8,83 

38,86 

58,95 

44,55 

39,23 

6,63 

22,97 
49,65 

4 1 ,  22 


(2, 18 
[2,05 
12,12 
12,07 


322.44.20 
328.22.27 

335.4i.5i 

3io.35..  o 

30.29.35 

338. 17.29 

355.37.24 

4i .43. i5 

3io.58.i5 

312.35.45 

32.  5.26 

52.45.  5 

297.31.53 

17.20.25 

26.  8.  4 

349.41.54 

42.17.27 

36 . 36 . 20 

17.53.48 

7.37.26 

16.48.59 


8 
5 
o 
5 

7 
I 

I 

6 

o 

4 

7 
8 

4 
2 

o 

2 

5 


-+-  72,7 
59,6 
46,2 

117,4 

—  i5,7 
42,2 

19,9 
28,5 

ii5,7 

'07,9 

—  17,5 

—  43,9 
-t-249,2 

—  2,3 

—  Il  ,2 
-h  26,8 

—  29,3 

—  22,5 

—  2,9 

H-  7,4 

—  1,8 


2,1 

0,8 

2,1 
1,3 


2,8 


5.58.40 

6.  9.  o 
6.25.46 
6.52.5o 

7.  4.32 
7.31.45 
7.36. II 
7.38.40 
7.46.18 
7.53.15 
7.55.5r 

8.  1.18 
8.  6 

8. 10.56 
8. 14.26 
8.18.46 
8.28.32 
8.33.27 

8.43.54 
8.48.10 
8.51.37 
8.56.29 


97 


3i 

93 . 25 .53,8 

53 

87.47.34,0 

90 

80.27.57,1 

06 

io5.35.58,8 

i3 

25.39. 10,5 

7« 

77.52. i 5,0 

94 

60 . 3 1 . 57 , 7 

36 

14.25.17,8 

90 

105.12.42,6 

04 

i o3 . 35 .  4,4 

37 

24.  3.17,7 

3.23. 12,2 

68 

I 18.41 .17,7 

70 

38.48.34,4 

79 

3o.  0.46,7 

39 

66.27.34,5 

07 

i3.5[.  5,1 

47 

19.32.19,1 

80 

38.15.10,3 

48 

48. 3i. 42,8 

o5 

39.20.  1,0 

C.54 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  E.  Viennet  el  Barré. 
Cp  =— 12',  i4  — o',oi8(T— i7'',4).        Correction  moy.  de  coll.  =56"9'i*,9. 


JniUet  10. 

35782  L 0 

35930  L 5 

36i66L 5 

36^85  L 5 

36734  L 5 

3-253  L 5 

3o85  Lj 5 

37608  L 5 

37/20  L 5 

37779  L 5 

37898  L 5 

38IOI  L 5 

3171  Lt 5 

38675  L 5 

38700  L ! 5 

325 1  Lj 5 

p  Capricorne 5 


56, 3o 

8 

56,91 

27,46 

28,06 

58, 16 

58,75 

49,9a 

5o,52 

2,72 

3,33 

38, 08 

38,66 

59,28 

59,85 

56, 16 

56,74 

39,12 

39,70 

38,22 

38,79 

5,56 

6,i3 

i5,oo 

i5,6o 

26,26 

26,83 

36, 02 

36,70 

55,92 

56, 5i 

5o,02 

50,59 

«4,94 

i5,5i 

m 


—  12*26 


18. 15.41 ,4 

3,3 

18.59.44,74 

«3  y    «nJOi  \  i  %  À 

II. 48. 38, 0 

-^ 

3,2 

19.  3.15,89 

44.20.27,1 

7.'  9-46,9 

-h 

i3,o 

19.  8.46,58 

53.59.28,0 

15,48.57,9 

0,8 

19.14.38,35 

40.20.  3,!i 

18.  4«i4)0 

3,1 

19.19.51,15 

38.  4.44,8 

359.23. 16,0 

-f- 

i5,9 

19.32.26,48 

56.46,   1,8 

319.48.40,0 

H- 

81,7 

19.37.47,67 

96.21.43,6 

355. 10.23,9 

-f- 

20,5 

19.40.44,56 

60.58.58,5 

356.54.45,7 

H- 

18,6 

19.43.27,52 

59.14.34,8 

3i5.33.5o,o 

H- 

96,1 

19.46.26,61 

100.36.48,0 

346.13.48,1 

-+- 

3i,3 

19.48.53,95 

69.55.45,1 

i3.25. 10,2 

-r- 

1,6 

19.52.  3,41 

42.43.53,3 

318.43.  6,1 

—U 

85,2 

19.56.1 4)64 

97.27.21,0 

33.43.32,4 

19,4 

20.    2.24,5l 

22.25.10,1 

8.   4 '50, 8 

-h 

6,9 

20.  5.44,32 

48.    4.18,0 

325.25. 10,3 

-f- 

66,9 

20.11 .38,40 

90.44.58,5 

3o8.   2.11,6 

-f- 

i33,3        2 

*i      20.23.  3,32 

108.   9.  3,6 

C'p  =  —  12^46- ojoi 8(1  —  17»»,  3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*» 9' 1', 7. 


Jnillet  M. 

0  Ophiuchus 5  12,06  12, 63 

X  Ophiuchus 5  58,34  58, 91 

/.Ophiuchus 5      2,86  3,43 

C(i"— S)H-i'",25.  5  56, 3o  56,90 

32i45L(«) 5  54,38  54,96 

255o  Lt 5  40,98  4^,55 

32558  L 5  59,76  0,42 

2583  U 5      7,24  7,81 

33343  L 5  3o,o4  3o,8i 

33409  L 5      o,56         1,21 

$  P.  0. +  0™,  17 12  48,0  49,5 

336o2  L 5  5i,72  52, 3i 

33670  L 5  23, 3o  23,87 

33763  L 5       1,10         1 ,  67 

34203  L 5      8,74  9,41 

2687  Lj 5  36,12  36,69 

2693  Li  (*) 5  42,44  43,01 

34429  L 5  33,40  33,97 

34918  L 5  22,90  23,62 

35i58  L 5  24,34  25,07 

2774  Li 5      0,34  0,91 

35276  L 5  22,70  23, 3 1 

2812  Lt.... 5  44,60  45,17 


12,39      322.44* '9,1 

12,32      328.22.27,9 

12,53       335.41.51,0 

298.41.29,4 

2.21 .25,0 

3i2.3o.23,8 

3i .3i .48,9 

347.29.59 
42.  9.27 


29.44- i5 

52.45.   5 

I. 19.22 

309.50.26 

3o4.   7.34 

33.3i.52 

306.57.33 

3o6 . 26 . 52 

3o4.36.43 

34.28.  5 

39.  0.12 

3i8.  8.58 

17.53.53 

304.54.25 


I 
6 

4 
6 
2 
8 
8 
1 

8 
I 

9 
6 

9 
2 

8 

2 


59 
46 

-f-227 
12 
108 
16 


29 
29 
14 
43 
i3 
121 
161 

—  19 
139 

143 

157 

—  24 

—  25 

86 

2 

i55 


6 
6 
I 
2 

1 

0 

o 

8 

4 
o 

9 
8 

8 

6 

6 

o 

4 
o 
5 
6 
3 
5 

9 
I 


0,5 


2,0 


2,1 


6.  9 


19 


6.25.46,46 
6.52.50,98 

7.  6.44,44 
7.3ï .42,50 
7.36.29,08 

7.39-47,95 

7.56.18,34 

8*    1 .48 ,74 

8.  6 

8.  9-39,83 
8. I 3. II ,39 

8. 15.49, »9 
8. 19.56,93 

8.25.24,21 
8.28.30,53 

8.31.21 ,49 
8.36.11,14 
8.41 . 12,58 
8.44.48,42 
8.48.10,82 
8.51.32,68 


93 . 25 . 55 , 2 

87.47.33,  \ 

80.27.56,8 

117.31 . 19,5 

53.47-49,4 
io3.4o.25,9 
24.36.56,0 
68.39.32,0 
13.59.  ^?* 
26.34.31 ,4 

!î  .23.12,'> 

54.49-53,3 
106.  "20. ^6, 5 
1  lîi.   4.   8,5 
a'2.36.5o,6 
109. 1 3. 47,3 
1 09 . 4  4 .  32 ,6 
1 I 1 .34.55,3 
17.40.31 ,5 
17.    8.23,5 
98.    i.3o,o 
38. i5.   5,0 
1 1 1 .  17. 1 1 ,6 


(  «  )  Lecture  augmentée  de  2". 
{'^)  Passage  augmenté  de  i". 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.55 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


/»• 


Lecture, 
corrigée. 


Correct. 
Béfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


JniUet  11. 

35708  L 5 

3)582  L 5 

35784  L 5 

39016  L 5 

2921  Li 5 

364II  L 5 

36822  L 5 

X  Aigle 5 

37165  L. 5 

37480  1 5 

i757;L 5 

37765  L 5 

37813  L 5 

37905  L 5 

]8i98  L 5 

38489  L 5 

38434  L 5 

3866;  L 5 

39152  L 5 


Observateurs  ë.  Viennet  et  Barré. 

—  12*46— o*oi8(T—  l7^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*»9'i%7. 


m 


44  ,«0 

45, 5i 

37.47-52,4 

23,9 

18.54.33,02 

18.20.45,4 

3,14 

3,71 

3o8.i3.56,8 

-+- 1 3 1 , 2 

18. 58.51,22 

107.57. 16,1 

24,32 

24,89 

307.32.15,2 

-Hi35,7 

19.  3.12,40 

108.39.  2,2 

i5, 10 

15,67 

303.57.40,9 

-+-i63,4 

19.  8.  3,18 

112. 14.    4,2 

55,34 

55,91 

3o6 . 42 .  7,2 

-m4i,4 

19. 10.43,42 

109.29.15,9 

12,98 

«3,57 

3.34.43,4 

-h  II ,5 

19.14.    1,07 

52.34.29,8 

41 ,02 

41,69 

32.55,3o,6 

-  18,4 

19-19-29,19 

23. i3. 12,7 

37,00 

37,57     —12 

;58       3i8.55.   8,9 

-+-  84,2        '?/,(} 

19.31 .25,07 

97.15.17,0 

54,40 

54,97     . 

3C2.32.22,2 

-^177,4 

19.33.42,47 

113.39.36,9 

3o,o8 

3o,65 

3i5.2i .39,3 

4-  96,5 

19.39. 18, i5 

100.48.58,9 

11,98 

12,55 

304.59.   2,5 

-Hi53,6 

19.42.  o,o5 

11 [. 12.32,8 

59,70 

0,27 

33o.2i.   8,6 

-f-  56,0 

^9-44-47,76 

85.48.49,1 

24,02 

24,59 

3o2.  0.24,1 

-hi83,2 

19.48.12,08 

ii4.ir .40,8 

47,88 

48,45 

3o2. 51.48, I 

-f-174,1 

19.50.35,94 

ii3.2o.  7,7 

11,18 

11,78 

16.46.35,0 

-     î,8 

19,53.59,27 

39.22.24,9 

43,90 

44,57 

33.20.   3,2 

18,8 

19.58.32,06 

22.48.39,7 

44,18 

44,75 

3o2 .19.   3,4 

-+-179,8 

20.  2.32,24 

ii3.52.58, i 

21,42 

21,99 

20.  7.  9,48 

101.  9 

8,32 

8,91 

8.49-39,9 

-h    6,1 

20. I 5. 56, 40 

47.19.27,6 

Juillet  12. 

2  Ophiuchus 5 

§  Ophiuchus 5 

V  Ophiuchus 5 

/>'  Ophiuchus 5 

oP.0 12 

CO'n 5 


Observateur  E.  Viennet. 

C;,  =  — 12*85  — o;oi8(T—  I7^8). 


24,84 

25, 4i 

—  12,80 

38,90 

39,47 

12,89 

37,44 

38,0! 

—  12,70 

3i  ,00 

31,57 

—  1 3 , 02 

48,2 

49,8 

33,82 

34,42 

17.30. 12,56 

77.22 

17.38,26,62 

85 .  23 

17.53.25,16 

99-46 

18.  0.18,72 

87-29 

18.  6 

3.23 

18. i5.2i ,56 

Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

Cp  =  —  i3*29  — o'oi8(T  —  18'', 4).        Correction  moy.  de  coll. 
Jmllet  13. 

A  Ophiuchu:-^ 5  59,36  59,93  — 13,35      328.22.27,1  -h  58,8        0,9 

X  Ophiuchus 5  3,70  4,27  — 13,38       335. 4ï. 49, 6  H-  45,5        0,9 

1;  Opbjuchuâ 5  44,74  45, 3i  — i3,2o      3io.35.  0,8  -mi5,7        3,2 

.«533  Lj 5  1,90  2,47  3 12. 12.56,3  --107,8 

»55i  Lf 5  24,24  24,81  338.17.27,2  -4-41,5 

0  P.O. -f- o™,'20.  .  . .  20  46,7  48,3  52.45.  7,3  —  43,2        2,7 

•-'73i  Lj 5  3i,52  32,09  329.33.49,2  H-  56,5 

:i7yi  J^ 5  14,54  i5,iï  3ii.   9.37,2  H-ii3,o 

3777  Lj 349 .  33 . 3 1 , 1  -h  26 , 5 

35og8  L 5  o,52  1,09  3o6.i6.   3,6  -+-i42,3 

28>4  L2 5  29,44  3o,oi 

2S25  Ls 3o3.23.5£,8  -1-166,1 


=  56^  9' 2',  4. 


6.'>5.46,67 
6.52.5i ,01 

7.  4.32,04 
7.30.49,19 
7.36. I r ,53 

8.  6 

8.37. 1 8 ,80 
8.41.    1,81 

8.44 

8-47-47,79 
8.52.16,71 

8.52 


87.47.34,1 

80.27.58,3 
105.35.57,3 
103.57.53,9 

77.52.16,7 
3.23. 11 ,9 

86.36.  9,7 
io5.    1.18,2 

66.35.  r)7, 8 
109.55.21 ,1 
112. 41 
112.47.56,7 


C.56         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Réfract.    de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  p61e  Dord. 


JaUlet  13. 

?.859  L) 5 

36281  L 5 

36a86L 

2974  L, 5 

3029  Lf 5 

3074  Lj 5 

3o86  U 5 

a  Aigle 5 

.p  Aigle 5 

3i6i  Lt 5 

3i8o  L, 5 

3191  L) 5 

e  Aigle 5 

323o  Li 5 

38885  L 5 

3290  Lf 

3374  L, 5 


Observateurs  Braisdicourt  et  Barre. 
—  13J29  — o"oc8(T —  18'', 4).        Correction  moy.de  coll.  =  56° 9' 2', 4. 


26*46 

f 
37,03 

3o3°.26.28'6 

-4-i65'8 

h       m     • 

19.  o.i3,73 

0     1    t 

IT2.43<t9,6 

54,56 

55, i3 

19.12.41,82 

91.  8 

324.58.35,9 

-h  66,6 

19.13 

91.11.33,1 

49»^^ 

49,79 

3i2.  4.5i,3 

-4-108,9 

19.19.36,48 

104.  6.  0,0 

14, 46 

i5,o3 

319.  9.55,7 

-f-  82,3 

19.29.   1,72 

97.  0.29,0 

58,70 

59,27 

322.  0.54,1 

■+-  74,1 

19.35.45,96 

94.  9-22,4 

39,52 

40,09 

19.38.26,78 

III .  2 

1,76 

2,33     — 13 

;i9    334.45.42,4 

+  47,4 

2:4 

19-45.49,0* 

81.24.  7,4 

3i,74 

32, 3i     — 13 

,41       332.18.59,0 

4-  5i,6 

3,3 

19.50.18,99 

83. 5o. 55,0 

7,38 

7,95 

317.48.28,4 

-4-  86,7 

19.53.54,63 

98.22.  0,7 

46,80 

47,37 

309.58.53,0 

-+-»i9,7 

19.58.34,05 

106.12.  9,1 

54,08 

54,65 

20.   1.41,33 

III.  8 

i5,88 

16,45     — 13 

,20       325.  2.40,4 

-4-  66,6 

3,4 

20 .  6 .  3 , I 3 

91.  7.28,6 

2,64 

3,21 

310.32.19,9 

-+-ii6,8 

20.  8.49,89 

io5.38.39,3 

12,84 

i3,4i 

3i3.2i .20,5 

-+-io3,5 

20.12.  0,09 

102.49.25,4 

3o6.  5.  7,6 

-Hi44,4 

20.17 

110.  6.19,2 

45,70 

46,27 

3o5 . I 5 . I 5 , 6 

-m5o,9 

20. 3o. 32, 94 

110.56.17,7 

Juillet  15. 

a*  Capricorne. 
P*  Capricorne 

3  Verseau 

jji  Verseau 


Observateur  Barré. 
Correction  moy.  de  coll.  =  56°  9'  3',  6. 


3i3.2i .21,4 

-t-fo3,6 

4,0 

20.12 

102.49*25,8 

3ii.  4-43,2 

-4-114, 1 

2,4 

20.  i5 

io5.  6.14,5 

320.46.16,1 

-t-  78,2 

4,0 

20.42 

95.24.  5,7 

316.48.35,7 

-4-  90,8 

4,0 

20.47 

99.21.58,7 

Juillet  16. 

8  P.  0 20 

|ji  Verseau 5 

P  Verseau 5 

a  Verseau 5 

0  Verseau 5 

Juillet  18. 

V  Ophiuchus 5 

0  P.  0 20 

7)  Serpent 5 

X  Aigle 5 

0  Aigle 5 

X  Aigle 5 


Observateur  Brandicourt. 
CJ,  =--i4',57  — o',oi8(T  — 2l^6). 


48,1 

49,7 

23,76 

24,33 

25,76 

26,33 

47,36 

47,93 

41,76 

42,33 

C;,=  — ^5^37-o^oI8(T-I8^8). 


39,88 

40,45 

-i5,i3 

5i,5 

53,1 

17,64 

18,21 

-i5,58 

5,84 

6,41 

—  1 5 , 5o 

36,82 

37,39 

— i5,3o 

39,86 

40,43 

— i5,36 

18.  6 

3.23 

20.47.  9,78 

99.2*2 

21 .26. 11,76 

96.   2 

22.  0.33,35 

90 -49 

22. II .27,75 

9^.18 

17.53.25,09 

99.46 

18.  6 

3.a3 

18.16.  2,85 

9^2.56 

19.    0.5l,04 

95.    a 

19.20.22,01 

87.    6 

19.31. 25, o5 

97.15 

1 


Noms. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.      apparente. 


C.57 

Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


C'  = 


\ 


5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 


7' 

Juillet  23. 

7,  Ophiuchus 

3  Hercule. 

ô  Ophiuchus 

32982  L 

33292  L 

33445  L 

33535  L 5 

33826  L 5 

33969  L 

34477  L 
34874  L 

34973  L 

35o4i  L 

35o52  L 5 

35869  L 5 

35906  L 5 

36273  L 5 

366o8L 5 

/  P.O.—  îi'",09. 20 

37446  L 5 

37654  L 5 

37685  L 

37935  L 
38o66  L 
383o6  L 
33391  L 

9  Aigle 

?  CapricorQe 5 

3543  Kasan 5 

3  Verseau 5 

}A  Verseau 5 

40812  L 5 

3656  Kasan 5 

4i8o3L(«) 5 

4'2023  L 5 

\no%  L 5 

363;  L, 5 

3648  L, 5 


Observateurs  Bbandicourt  et  Barré. 
—  i7;73  — 0^018(1—  ig^yS).       Correction  moy.  de  coll.  =  56° 9' 3', o. 


5 
5 


2,44 
39,54 
22,40 
54,34 
3o,o6 

3,10 
21,22 
45,68 

6,42  . 
21,48 

1,80 
i3,32 
50,90 
53,04 

22,44 
14,3 

5o,34 
ï,90 


44,14 
52, 80 

20,54 
44,62 
39,46 
27,46 

55,10 
24,32 

12,38 
6,8î 
53,52 
34,46 
59,54 


2I85 
40,81 

23,52 

55,17 
30,67 

3,88 
21,85 
46,81 

7,68 
22,40 

2,21 

14, 64 
5i,75 

53,99 

23,22 

24,1 

50,96 

2,53 


—«7,69 


5       3,3o        4,09 


44,92 

53,22' 

20,96 
45,95 

39,90 
27,89 
56,27 

23 ,  56 

13,76 

7,88 

54,47 
34,88 

59,96 


—  '7,53 


-'7,78 
—  «7,90 


3io.35.  2,7 
340.40*  9,2 
3oi.i8.i5,6 
45.24.11,9 
43.  7- 12,7 
34.43.44,5 
16. 3i. 56,1 

32. i5. 10,4 
18.45.27,6 
43.12. i3,o 
45. 17.43,3 

38.19.  3,1 
298.20.  4,4 
45.57.42,2 
35. 3i .5i ,0 
39.21.52,9 
32.  4*49,6 
55.  7.14,9 
17-  9-  6,9 

18.30.49,4 

33.22.    6,1 

7.44.45,5 

32.37.15,2 

3o2 .   I . 3o , I 

325.  2.41,4 

3o8.  2.12,6 

46.    f.19,6 

320.46.17,0 


46.3o.57  j5 

41.40.  9,' 

39.21.  3,7 

305.19.    1,3 


117 

38 

190 

—  33 

—  3o 

—  20 

—  I 

—  17 

—  3 

—  3o 

—  33 

—  24 
-h234 

—  H 

—  21 

—  a5 

—  '7 

—  47 

—  2 


3 
18 

7 
18 

i83 

67 

■  32 

34 

78 


43.57.20,1       —  3i 


—  34 

—  28 

—  25 
l52 


3 
6 
5 
2 
2 
3 
5 
6 

/' 

4 
I 

4 
o 
o 

2 

7 
4 
8 

2 

5 

9 
2 

I 

I 

5 

8 
2 


9 
6 

8 
4 


3,2 

3,1 
2,7 


3,8 


2,1 
2,9 

3,2 


h      m     s 

7.  5 
7.10 

7.15.45,17 
7.44*23, 12 
7.54.  5,82 

8.  1.37,47 

8.  7-12,97 
8.11.46,18 
8.17.  4,i5 
8 . 22 . 29 , I I 
8.30.49,97 
8.37.  4,69 
8.39 

8.46.44,50 
8.52.56,93 
8.59.34,03 

9.  5.36,27 
9.15.  5,5o 
9.26 

9.35.33,23 
9.40.44,80 

9-4i 

9.45.46.36 
9-52 

9.54.27,19 
20.   1.35,49 

20.  6 

20.23.  3,22 
20.29.28,21 
20.42.22, i5 

20.47.10,14 
20.54.38,52 

21.  4.  7,81 
21. 16.56,00 
21.24.50,12 
21 .30.36,71 
2 1 . 37 . 1 7 , I 2 
21 .40.42,20 


105.35.57,6 
75.29.32,4 

114.53.57,9 
10.44.17,9 
1 3 .  I . 20 , I 
21.24.58,2 
39.37.  5,4 
23.53.35,0 
37.23.31,7 
12.56.19,6 
10. 5o. 46,6 
17.33 
17.49.35,5 

117.52.52,6 
10.10.46,8 
20.36.5o,'8 
16.46.44,4 
24.  3.56,o 
I.  I .  0,3 
38.59.53,9 
37.41 

37.38.10,1 
22  46.38, o 

48.24.24,7 

23.31.29,7 

ii4' 10.36,0 

91.  7.29,1 
108.   9.   3,2 

10.  7.  9,2 
95.24.  4,7 

99-22 
12.11.11,4 

11.  6 
9.37.30,6 

14.28.25,3 
16.47.33,5 

110.52.34, I 

106.28 


Cp  =  — i9',i4  — o',oi8(T—  i8'S9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56** 9' 3^3. 


JuiUet  27. 

Ti  Opbiaclins 5 

3t  Hercule 5 

9  Ophiuchus 5 


5o,8o       5i,22     —19,16      3io.35.  2,5       -+-117,1         3,i 

18,96       19,44     — »9,"       340.40.10,0      -+•  38,5        3,5 

3,82        4,23    — 19,09      3oi.i8.i5.9      -4-190,2        3,4 


y^)  Lecture  diminuée  de  T. 

Observations  de  Paru,  1897. 


17.  4-32,11 
17.10.  0,33 
17.15.45,12 


105.35.57,9 

75.29.31,8 

114.53.57,6 


C.8 


C.58         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pdlenord. 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
Cp  =  —  19^14 —oJoi8(T—  i8\9).        Correction  moy.  de  coll. 

JnUlet  27.                     .  . 

3225o  L 5      3,00  3,75  30.29.38,9  — -  i5,7 

3^474  L 23. 3o. 37,2  —    8,5 

33292  L 5  24,00  25,12  43.  7.16,5  —  3o,2 

33593L 5  37,48  38,71  44.49.48,3  —32,4 

33768L 5  37,32  38,09  3i.3o.io,5  —16,8 

338i3  L 5  5o,oo  5o,56  6.25.3,7  -+-    8,5 

34109L 5  3i,84  32,52  •      24.45.38,4  —    9,8 

34874  L 5      8,18  9,44  45.17.47,5  —33,1 

34991  L 5  58, 16  58,77  i5. 45. 56,7  —    0,8 

35869L 5  i5,22  16,54  45.57.45,3  —34,1 

35715  L 5      8,52  8,98  332.33.33,5  4-  5i,8 

36354L 5      2,3o  3, 08  32.4.41,0  —  i7,5 

36429  L 5      2,5o  3,10  14.19.33,3  -4-    0,7 

X  P.O. — 1"*,49 ^o  i4,7  24,5  55.  7.15,0  — 47,9        2*6 

37505  L 5  57,18  57,69 

37735  L 5  25,24  25,82  10.27.58,6  -+-    4,5 

38098  L 5      o,5o  i,o3  358.42.36,6  -+-  16,6 

38691  L 5  53,86  54,35  346.59.24,1  4-  3o,2 

39233  L 43.39.41,6  —  3i,i 

p  Capricorne 5  22,40  22,82  — 19J34      3o8.  2.i3,i  -1-132,9       3,2 

3  Verseau 5  40,84  4i,a8  —19,11      320.46.18,8  -+-78,8       4,5 

fji  Verseau 5  28,62  29,05  —19,01      3f6.48.36,4  -*- 9i,5       2,8 

C'^  =  —  20",  i5  —  o",oi8(T  —  19*, 5).       Correction  moy.  de  coll. 

Juillet  30. 

p  Ophiuchus 5  46,32  46,78  —20,25      33o.46.33,6  -4-54,8        1,4 

32982L 5  42,14  43,41  45.24.13,4  —  33,1 

V  Ophiuchus 5  44,82  45,25  —19,96      316.24. 53, 5  H-  91,9        3,4 

33593L 5  37,74  38,97  44.49.48,9  —32,3 

33826  L... 5   5,96  6,74 

33871  L. 35.21 .57,9  —  20,9 

33969  L 5  23,80  24,43  18.45.30,1  —  3,7 

34477  L 5  47,72  48,85  43.12.15,9  —  3o,3 

34918  L 5  29,58  3o,5o  38.28. 16, 3  —24,5 

35323  L 5  47, ao  48,36  43-43.54,7  —  3i,o 

35627  L 5  21,32  22,11  33.8.3,7  —  i8,5 

35693  L 5  20,74  21,16  309.47.53,2  H-i2i,5 

36273  L 5  55,66  56, 61  39.21.56,0  —25,6 

36354L 5   3,38  4,16  32.4.40,0  —17,4 

36608  L 5  25,20  25,98  32.  4.53,3  —  17,4 

X  P.O.  —  o'",23.  .  .  9o  10,8  20,6  65.  7.15,4  —47,6    1,8 

37322  L 4.3i.  5,0  H-  10,5 

1 3333  Bonn 5      9,5o  10,06  6.32.3,9  -*-    8,4 

38i65L, 5  20,88  21, 5c  18.19.3,9  —    3,3 

38675L. 5  43,64  44,44  33.43.39,6  —19,2 

38659  L 5  12,74  i3,23  347-5.46,9  -+-29,9 

39233L 5  55,46  56,6i  43.39.44,9  —  3i,o 


=  56*»9'3^3. 


m 


o 


17.31.44,63 
17.39 
17.54.    6,00 

18.  0.19,59 
18.10.18,96 
18.14.31,43 
18.19.13,39 

i8.3o.5o,3i 
18.40.39,63 
18.52.57,40 

19.  0.49,84 

19.  9'43,94 
19.13.43,95 
19-26 

19.38.38,54 
19.43.  6,67 
19.62.41,87 

20.  6.35,19 
20. 12 

20.23.  3,65 
20.42.22,1 I 
20.47.  9,88 

=  56"  9' 2',  8. 


26.39.  8,7 
32.38. 17,6 
i3.  1.16,6 
11.18.42,6 
24.38.36,0 
49.44.  8,1 
3i.23.i6, I 
10.60.42,7 
40.23.  5,8 
10.10.43,9 
83.36.21,6 

24 .  4 •  4,8 
41.49.30,7 
1 .  1.  0,4 
62.38 

45.41-  9,2 
67.26.43,3 
69.10.  9,4 
12.28.60,6 
108.  9.  3,1 
96.24*  3,3 
99.21.68,4 


17.38.26,66 

85.23.!24,o 

17.44.23,29 

10.44.16,3 

17.53.26,13 

99.45.41,2 

18.  0.18, 85 

11.18. 41, G 

18.11.46,61 

23.54 

18.12 

20.46.44)0 

18.17.  4,3o 

37.23.129,0 

18.22.28,72 

12.56.16,6 

18.36.10,37 

17.40. S'XjO 

18.42.28,22 

12.24.37, 1 

18.54.  1,97 

23.  0.4&96 

19.  1.  1,02 

106.23. 1 1 , 1 

19.  5.36,47 

16.46.41  ,'^' 

19-  9-44, 02 

24.  4.    5,4 

19.16.  6,83 

24 .  3  •  5a ,  I 

19.26 

I.  0.59,8 

19.34 

61. 38.    8,3 

19.40.49,91 

49.37-    7,3 

19.53.  1,36 

37. 49-55, f> 

20.  2^.24,28 

22. 2S.    49O 

20.  5.63,07 

69.  3.45,^ 

20.11.36,46 

12.28.46,9 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.59 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord . 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
Cp  =  -  20",  i5  —  o", 01 8 (T  —  19*,  5).        Correction  moy.  de  coll. 

JniUet  30.  .  . 

393 16  L 5  29,18  29,60  3o2.5o.53, 8  -1-173,7 

40071  L 5      5,26  6,59  46»   I.  5,9  —  34,1 

40244  L 3  46ï70  48,12  46»52.26,2  —  35,2 

40346  L 3  25,71  26,97  45.12.32,4  —  32,0 

fx Verseau 5  29,84  30,27  — 20J19      316.48.37,2  -+-91,1        3*7 

40946  L 5  38,12  39, i5  41-27.52,2  —  28,2 

41244L 5  56, i4  57,38  45.2.22,1  —32,8 

41447  L 5  29,50  3o,5i  40.57.  4»5  —27,6 

4i8o3L 5  14,68  16,06  46.31.3,4  —34,8 

41968L 5  41,48  42,58  42.47.30,6  —29,9 

Y  Capricorne 5  47,16  47,58  — 20,20      309.  3. 49,0  -1-126,3        3,9 

3637  Lt 5  37,40  37,82  3o5.i9.  0,2  -*-i52,o 

3648  Ls 5       1,96  2,38  309.43.14,8  -4-122,6 

Cp  =  — 2i',63  — o",oi8(T  —  n/,8).        Correction  moy.  de  coll.  = 
Août  2. 

33406  L 5  38, 4o  39,18  32.  5.3i,9  —  17,2 

T^  Serpent 5  23,78  24,22  — 21,62      32.3.i^,ii,i  -t-  70,9        1,6 

34203  L 5  16,86  17,66  33.3r.58,3  —18,8 

2700  Lf 5  43,66  44, ï6  349.23.15,7  -h  26,9 

35323  L 5  48,48  49,64  43.43.54,2  —  3o,8 

35o52  L 5      5,68        6,09  298.19.58,5  h-23c,7 

356^7  L 5  22,20  22,99  33.  8.   4,1  —  18,4 

X  Aigle 5  12,16  12,60  —21,65       32i.  8.  9,5  -H  76,7        0,8 

iôSSi  L 5  58,34  59,25  38.  3.  7,7  —23,9 

36352  L 5  46,64  47, '4  349.  o.  2,1  •+-  27,4 

Î6832  L 5  5i,i6  52, oj  37.18.14,3  —  23, i 

X  P.O.  -F-i".  10 20  14,1  23,9  55.  7.16,3  —  47,4         1,7 

?7322  L 5      5,40        5,95  4 -31.  5,0  -1-10,4 

37541  L 5  47,76  48,21  325.13.36,7  -h  66,4 

3^84 J  L 5  •29,54  3o,io  6.29. 35, 2  -h     8,4 

383o6  L 5  48,24  49,02  32,37.19,9  —  I7,*9 

388f5  L 5  53,92  54,99  42.20.22,8  —  29,2 

0  Aigle 5  24,62  25,07  —21,63      325.  2.42,6  -1-66,9        ^>^ 

39233  L 5  57,32  58,47  43.39.44,9  —  3o,8 

?*  Capricorne 5  39,00  39,42  — 21, 63      3ii.  4*43,3  h-ii4,6       0,9 

p  Capricorne 5  24,76  25, 18  — 2i,65      3o8.  2.10,1  -}-i3i,7        1,2 

3358  Lt 5  55,70  56,12  303.37.9,2  4-i65,7 

40244  L 5  49,04  00,46  46.52.28,1  —  35,1 

4o346  L 3  27,27  28,53  45.12.32,2  —32,9 

fA  Verseau 5  3i,28  3i,7i  — 21 ,6r       316.48. 36, 7  4-90,8        3,3 

4oS6y  L 5  40,40  41,76  46. 18. 35, 3  —34,4 

4fo4o  L 5  25,06  26,06  40.39.11,9  —  27,2 

4fi77  L 5  31,76  32, 18  3o5.4i.58,9  -hi48,4 

8 r 49  Berlin 5  46, 3o  46,80 

5594  L, 348.16.24,9  -^  28,5 

4i85a  L 5      2,58        4>oi  46.56.32,1  —  35,3 


=  56"9'a',8. 

h      m     f 
20.22.    9,43 

20.30.46  4^ 

20.35.27,95 
20.40.  6,80 
20.47.10,10 
20.57. 18,97 
21.  2 . 37 , 20 
21.10.10,33 
21.16.55,88 
21.23.22,40 
21.34.27,39 

21.37. *7»63 
21.40.42,19 


56^9' 1%  7. 


~  w  wr 

Il3.2I.    2,7 

10.  7.22,8 
9-ï6.   1,4 

10.55.58,4 
99.21.56,7 

14.40.42,4 

11.  6.  7,9 

i5.ii.3o,7 
9.37.24,6 

l3.2I.    2,3 

107.  7.20,1 
i!o«52.34,6 
106.27.50,6 


18.   1.17,58 

24.  3.12,6 

18.16.  2,62 

92.55.30,4 

18.19.56,06 

22.36.44,6 

18.29.22,55 

66.46.12,9 

18,42.28,03 

12.24.36,7 

18.46.44,48 

117.52.54,9 

18.54.    1,38 

23.  0.39,2 

19.  0.50,98 

95.    2.    8,9 

19.  8.37,63 

18.  5.3o,i 

19.13.25,52 

67.  9.27,0 

19.18.30,43 

18.50.24,3 

19.26 

f.  o.58,o 

19.33.44,32 

51.38.  7,t 

19.40.26,58 

90.56.3i ,4 

»9-47-  8,47 

49.39.34,9 

19.54.27,39 

23.3i.23,9 

20.  2.33,36 

13.48.  9,7 

20.  6.  3,43 

91.  7.26,0 

20.11.36,83 

12.28.46,0 

20.15.17,78 

io5.  6.1 3,0 

20.23.  3,54 

108.  9.  3,3 

20.27.34,48 

112.34.38,2 

20.35.28,82 

9. 15.58,5 

20.40.  6,88 

10.55.56,6 

20.47.10,06 

99.21.55,8 

20.52.20,11 

9.49.52,0 

21.  0.  4,41 

15.29.22,6 

21.  9.10,53 

110.29.31 ,2 

21.12.25,14 

67.46 

21. i3 

67.53.  5,3 

21 .17.42,35 

y. 11.54,3 

G.6o         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Août  A. 

^  Ophiuchus 5 

/?*  Ophiuchus 5 

33573  L 5 

33568  L 

33732  L 

33917  L 5 

344^9  L ^ 

34937  L 5 

^759  Lî 5 

35o52  L 5 

2806  Lt 5 

35908  L 5 

35693  L 5 

36o58  L 

36078  L 5 

36337  L 5 

36832  L 5 

A  P.O.  -ho", 92.. . .  20 

37541  L 5 

37847  L 5 

38009  ^ ^ 

388i5  L 5 

e  Aigle 

a*  Capricorne 5 

P*  Capricorne 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  22',5i  — o",oi8(T  — i9",o).        Correction  moy.  de  coll.=  56°  8' 60', o. 


m 


48,54 

49,00      — 22,5l 

33o.46.3i,4 

-h  53,8 

59,7 

17.38.26,51 

85.23.22,4 

40,74 

41,19      —22,70 

328.41-22,7 

^  57,6 

59,7 

18    0.18,70 

87.28.35,1 

41,22 

42,01 

33.  4«47,o 

—  18,1 

18.  5.19,52 

23.  3.54.9 

9 

298.49.  5,5 

+220,4 

18. II 

117.23.34,9 

3oi.i4.23,8 

-f-187,8 

18. i5 

ii4-57.44,o 

55,54 

55,96 

3o5.  5.48,5 

-4-149,8 

18.19.33,46 

III.  5.41,3 

43, 3o 

43,72 

304. 36. 36, 5 

-f-i53,8 

i8.3i.2i ,22 

111.34.57,3 

33,10 

33,97 

36.3i.2i,7 

—  21,8 

18.37.11,47 

19.37.16,5 

46,00 

46,42 

3[I.2I.4l,2 

-hiii,i 

18.42.23,92 

104.49-  9,9 

6,48 

6,89 

18.46.44,38 

117.53 

5l,20 

5i,6i 

301.26.52,0 

-M  84, 9 

18.50.29, 10 

114.45. 12,9 

24,90 

25,94 

41.47-43,4 

—  28,0 

18.57.  3,43 

14*20.48,6 

22,96 

23,38 

309.47.47,9 

-+-119,1 

19.    ï.  0,87 

106.23.11,7. 

3i .  2.i5  0 

-  ï5,9 

19-  4 

25.  6.29,1 

3l,22 

31,98 

19-  4.  9i47 

25.16 

17,24 

17,8a 

II.  8.53,2 

-4-.    3,7 

19. I 1 .55,3i 

45.  0. 10,5 

51,78 

52,67 

37.18.14,4 

—  22,8 

19.  i8.3o,i5 

18. 5o. 22,8 

8,0 

17,8 

55,  7.16,1 

-  46,7 

60,1 

19.26 

I.  0.57,2 

48, 5o 

48,95 

325.13.34,0 

+  65,4 

19.40.26,43 

90.56.3i,4 

3o,i4 

30,70 

6.29.34,6 

-h     8,3 

19.47.  8,18 

49.39.33,7 

33,32 

33,88 

7.14.32,5 

-h     7,5 

19.50.11,36 

48.54.35,0 

53,86 

54,93 

42.20.21 ,7 

-  28,7 

20.    2.32, 40 

i3.48.  9,6 

325,  2.39,0 

-4-  68,5 

59,9 

20.    6 

91.  7.26,8 

46,70 

47,  i3     —22,46 

319.19.  2,2 

-4-102,4 

60, l 

20.12.24,60 

102. 5i. 40, 2 

39,76 

40,18    — 22,37 

3ii.  4*4i,i 

-t-II2,6 

60,7 

20.15.17,65 

io5.  6.11,5 

Août  8. 

C(i"''— I)-M'°,22.  5 

V  Ophiuchus 5 

/?*  Ophiuchus 5 

fxi  Sagillairc ......  5 

7)  Serpent 5 

2694  Li 5 

2713  L* 5 

34690  L 5 

2759  Lj 5 

2783  Lt 5 

2816  Lî 5 

35908  L 5 

36o84  L 5 

-^92 1  Lt 5 

36289  1 

36296  L 5 

2953  L, 5 

X  P.O.  -t-o'",83 20 

3i53  L, 5 

38096  L 5 


—  24',26  — o',oi8(T  — i9*',o).    Correction  mov.  de  coll.=  56*9'3'5. 


25,54 
48,92 
42,54 

4,3o 
26,24 
13,26 
1 5 ,  o4 
57,48 
47,88 

1,72 
28 ,  26 
26,10 
36,52 

7,18 

44,86 

2,70 

6,3 

55,64 

59,44 


25,97 
49,35 

43,00 

4,72 
26,68 
i3,68 
i5,46 

57,90 
48, 3o 

2,16 

28,75 

27,14 

37,28 

7,60 

45,29 
3,12 
16,1 
56,06 
59,86 


—24,11 
— 24,53 
— 24,33 
—24 , 1 1 


298 .15.54,6 
3j6.;?.4.54,7 
328.41.27,3 

305.  6.21,8 
323. 14.44*2 
3o6.33. i4,6 

306.  1.45,2 


3o5.  7 


2,1 


3ii.2i.44,4 
318.47.40,0 

346.23.29,8 

41.47.45,3 

3i,   I.  7,3 

306.42.  9,5 

3i5,  6.   1,9 

3o6.58.i8,5 

55.  7.18,3 

3o3.4o.i2,7 

3o6.  3.16,8 


-h23i ,4 
9ï,o 
58,3 
i5i,i 

70,7 
i4o,3 

-*- 144 , 1 
i5i  ,2 

I  12,3 

83,4 
3o,5 

—  28,3 

—  16,1 

139,7 
96,3 


'37,9 
-  47,3 
164,3 
144,6 


5,0 

3,4 

2,9 
3,3 


1,5 


17.48.  1,73 
17.53.25,1 f 
18.  0.18,76 

18.  7.40,47 
18.16.  2,43 
18.29.49,43 
18. 33. 5i, 21 
18.38.33,65 
18.42.24^04 
18.46.37,90 
1 8 . 5o .  4 , 49 
18.57.  2,88 

19.  4*i3,o2 

19.10.43,34 
19.13 

19.13. 21, o3 

19.16.38,85 

19.26 

19.52.31,78 

19.54.35,58 


117.57.  0,3 
99.45,39,8 
87.28.34,5 

III.  5. 12,8 
92.55.30,0 

109.38.     Qf'Z 

iio.  9-42,4 

III.  4-32,6 

104.49. 11,4 

97.22.46,9 

69.46.    4,2 

14.20.49,9 

25 .  7 .  4o ,  I 

109.29.  i3,7 

loi.  4.37,9 

loi.  7 

109.13.    !i,9 

I.  0.57,9 

112. 3i  .35  ,1 

1 10.  8.11,3 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.6i 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


c,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  p61e  nord , 


c;,= 

Août  8. 

3i8o  Li 5 

0  Aigle 5 

3^30  Li 5 

al  Capricorne 5 

^«  Capricorne 5 

39316  L 5 

3358  U 5 

40244  L 5 

40867  1 5 

41040  L 5 

41177  L 5, 

3593  L, 5 

4i852  L 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  24",  26  —  o*,oi8(T  —  ig**,©).        Correction  moy.  de  coll.  =  56° 9' 3', 5. 


58*34 

58*  76 

309'.  58'.  55' 6 

-4-ii9',8 

h      m      f 
19.58.34,48 

0       /      w 

106.12.  7,7 

27,30 

27,75 

-24; 

;29 

325.  2.44,4 

-f-  66,7 

3^9 

20.  6.  3,47 

91.  7.25,8 

i3,84 

14,26 

3io.3a.24,i 

-+-117,0 

20.  8.49,98 

io5.38.36,4 

24,48 

24,91 

-24, 

25 

3i3.ai.23,8 

H-io3,7 

4,8 

20.12.  o,63 

102.49*23,4 

41 ,64 

42,06 

-24 

,23 

3ii.  4-45,1 

-Hii4,3 

2,8 

20.15.17,78 

io5.  6.12,7 

33,02 

33,44 

3o2.5o.52,7 

+  172,7 

20.22.  9,i5 

if3.2i.  3,5 

58,46 

58,88 

3o3.37.  9,8 

-l-i65,2 

20.27.34,59 

112.34.38,9 

5o,54 

51,96 

46.52.3o,8 

35,0 

20.35.27,67 

9.15.57,7 

42,02 

43,38 

46.18.37,1 

-  34,3 

20.52.19,09 

9.49.52,1 

27,44 

28,44 

40.39.14,0 

—  27,1 

21.  0.  4, «4 

15.29.22,4 

34,40 

34.82 

3o5.4i -55,7 

H-i47,8 

21.    9. 10,52 

110.29.35,6 

54,68 

55,18 

348.i5.5i,5 

H-  28,4 

21. 12. 3o, 88 

67.53.40,4 

4,22 

5,65 

46.56.35,1 

-  35,2 

21.17.41,35 

9. 11.53,2 

Août  9. 

\  Aigle."... 
z  Sagittaire 
(u  Aigle.... 
0  Aigle 


Observateur  Bahré. 
Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'3',7. 


321.  8.12,6 

-4-    77,0 

3,0 

19.   I 

3o5.  0.25,4 

-i-i53,5 

3,1 

19-  4 

337.34.32,3 

-\-  43,2 

5,3 

19.13 

329.  4.43,9 

-h  58,2 

3,3 

19.20 

8,1 


95.    2. 

III  .II. 11,8 
78.35.14,6 
87.  5.18,0 


y 


Août  10. 

/)'  Ophiuchus 5 

33573  L 5 

33637  L 5 

l^':^']  L 5 

33841  L 5 

34198  L 5 

2690  Ls 5 

269(  Li 5 

2710  L, 

34619  L 5 

34717  L 5 

27^9  i-î ^ 

2776  Lt 5 

2816  L, 5 

35749  L 5 

35729  L 5 

35843  L 5 

36oi6  L 5 

292a  U 5 

36289  L 5 

Î953  L, 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  25*,  18  —  o',oi8(T  — 19**, 9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9'2',  i. 


43,46 
44,02 
21,76 

19,76 
56,42 
15,96 
58, 5o 
22,62 

47,46 
38,78 
48,86 
33,94 
29,14 
5,90 

1,90 
12,80 

27,88 

18,66 

38,54 
3,38 


43,92 
44,81 
22 ,  34 
20, 38 
56,85 
16,75 
59,00 
23, 04 

47,88 
39,20 
49,28 

34,37 
29,63 

6,79 
2,39 

l3,22 
28,30 
19,08 

38,97 
3,80 


25,47 


328.41.25,8 

-4-  58,4 

33.  4'5i)0 

—  18.3 

9 

9.21.32,1 

-h     5,5 

17,    5.22,5 

2,1 

3 12. 32.   5,4 

-Hio6,8 

32.53.  3,0 

—  18,1 

349.17.43,4 

-f-  26,9 

306.34.37,7 

-hi4o,3 

3o5.45.55,9 

-hi46,2 

3o5.46.5i,6 

-4-146,1 

3o5.  5.10,5 

-i-i5i,6 

3îi.2i.43,8 

-i-H2,3 

3i8.i3.  5,2 

-h  85,2 

346.23.28,0 

-+-  3o,5 

37.18.26,8 

—    23, 0 

347.14.46,4 

-^  29,4 

3oi .50.59,2 

-1-182,5 

303.57,37,4 

-1-161,2 

3o4.3i.   1,2 

-hi56,3 

3i5.  6.  2,2 

-h  96,2 

3o6.58.i7,7 

-hi37,7 

1,6 


18.  0.18,77 

87.28.34,7 

18.  5.19,66 

23.  3.52,8 

18.  9.57,19 

46.47.35,5 

18.12.55,23 

39.  3.37,5 

18.17.31,70 

io3.38.43,5 

18.19.51,60 

23.1 5. 4 1,0 

18.25.33,85 

66. 5i .45,6 

18.28.57,89 

109.36.44,7 

18.33 

110.25.32,4 

18.36.22,72 

110.24.36,6 

18.39.14,04 

III.    6.23,2 

18.42.24,12 

104.49.10,6 

18.45.  9,21 

97.57.22,1 

18. 5o.  4,47 

69.46.  4,6 

18.55.41,53 

18. 5o. 12,3 

19.  0.37,23 

68.54.45,1 

19.  4.48,o5 

114.21.  5,4 

19.  8.  3,i3 

112,14.  5,9 

19.10.53,91 

111.40.37,2 

19. i3. i3,8o 

101.  4*36,1 

19.16.38,63 

109.13.  2,1 

G.6i 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.      de  coll.      apparente.         au  pôle  nord. 


Août  10. 

X  P.O. -ho", 74 20 

37109  L 5 

37221  L 5 

37362  L 5 

37619  L 5 

37780  L 5 

38009  L 5 

e  Aigle 5 

323o  Ls 5 

a*  Capricorne 5 

39585  L 5 

p  Capricorne 5 

39419  L 5 

3358  L, 5 

3374  L, 5 

39804  L 5 

40346  L 5 

{1  Verseau 5 

3536  L, 5 

3553  L, 5 

41244  L 

8149  Berlin 5 

^593  Li , 


Obsbrvatkurs  Brandicourt  et  Barré. 
25",  18  —  o',oi8(T  —  f9^9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56* 9' 2',  i. 


B 

• 

0      1      • 

» 

» 

h      m      • 

*»      1     ff 

1,6 

",4 

55.  7.18,2 

—  47,^ 

0.7 

19.26 

I.  0.56,7 

14,60 

i5,ii 

351.44.33,8 

-t-  24,1 

'9-29-49,9i 

64.24.52,4 

17,04 

17,46 

3o3.53.58,i 

-hl62,I 

19.33.52,29 

112.17.46,1 

21,36 

21,78 

304.28.16,5 

+  «56,9 

19.36.56,60 

111.43.22,5 

46,54 

47,  M 

7.40.54,2 

-h    7,2 

19.40.21,93 

48.9.8.15,1 

43,96 

44,53 

8.i3.  6,2 

-+-    6,7 

19.44.19,35 

47.56.  2,6 

36,24 

36, 80 

7.14.35,8 

+    7,6 

19.50.11,62 

48.54.33,9 

3i,24 

3i,68 

3o3.26.25,9 

-f-166,4 

19.56.  6,5o 

112.45.22,6 

28,18 

28,63 

—25;  17 

325.  2.43,8 

-h  66,6 

3,a 

20.  6.  3,45 

91-  7.24,9 

14,70 

l5,l2 

20.  8.49,94 

105.39 

49,38 

49,8î 

—25,12* 

313.19.  6,4 

1-103,7 

2,7 

20.12.24,62 

102.51.39,4 

34,88 

36,23 

46.17.28,8 

-  34,1 

20  18.11,04 

9.50.59,9. 

28,30 

28,72 

— 25,i5 

3o8.  2.10,2 

-hi3i,i 

1,8 

20.23.  3,53 

108.  9.  3,0 

11,60 

12,02 

3o5.  8.3o,7 

-Hi5i,6 

20.24.46,83 

m.  3.  3,0 

59,26 

59,68 

20.27.34,49 

112.34 

58,10 

58,52 

3o5.i5.i6,2 

-+-i5o,8 

20.30.33,33 

110, 56. 16, 7 

8,48 

8,90 

304.53.48,0 

-m53,7 

20.33.43,71 

111.17.47,^^ 

3o,32 

3i,58 

45.12.37,3 

-  32,7 

20.40.  6,39 

10.55.52,1 

34,74 

35,17 

—25,01 

3i6.48.35,8 

-f-  90,2 

a,4 

20.47-  9,97 

99-21. 56,S 

3,64 

4,27 

17.40.17,9 

—     2,6 

20.53.39,07 

38.28.41,6 

58, 5o 

59,00 

349.14.22,9 

+  î»7,« 

21.  0.33,80 

66.55.  6,3 

45.    2.23,9 

32,5 

2r.   3 

11.6.  5,7 

49,72 

5o ,  22 

21.12.25,02 

67.46 

348.n.5o,3 

-h  28,3 

21. l3 

67.53.40,1 

Août  12. 

C(2') 5  4î,28 

t  Verseau 5  22,16 

e  Verseau 5  53,70 

Y  Verseau 5  49, 78 


Observateur  Brandicourt. 
C;  =  —  25*,  98  —  o',oi8  (T  —  2i'\  2). 


42,73 
22 ,  59 

54,19 
5o,23 


—25,85 
— 26,10 
—25,99 


21.50.16,76 

22.    1 

IO4.22 

22.  1  I 

98.18 

22.  16 

91.54 

C'p  =  — 27',92 
Août  16. 

2687  L, 5  5i,88 

34429  L 5  49,18 

34680  L 5  36,98 

2746  Li 5  43 ,  20 

2775  Lj 5  52 ,70 

35i3o  L 5  21, 5o 

2843  Li 5      2,74 

Ç  Aigle 5  II, 5o 

\  P.O.  — o'",i4 12  21,1 

37306  L 5  17,08 

Y  Aigle 5  52,86 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  o*,oi8(T  — -  20**,  5).        Correction  mov.  de  coll.  =  56'*9'3',3. 


52, 3o 

806.57.37,4 

-i-i38,6 

18.25.24,42 

i.og.i^.44/> 

49,60 

3o4.36.44," 

H-i56,6 

18.31.21,72 

1 11.34.55,9 

37, 5o 

356.54.43,1 

+  18,4 

18. 36.  9,61 

59.14.38,6 

43,62 

18.40.15,73 

io5.35 

53,16 

329.18.48,8 

-+-  57,7 

18.44.25,27 

86. 5 1  .I2,>. 

21,99 

344.32.28,9 

-^  33,2 

18.46.54,10 

71.37.   7,6 

3,16 

307.14.  4,4 

-hi37,o 

18.57.35,27 

108.57. ï5,9 

11,98 

— 28,o3 

339.52.28,6 

+  39,7 

1,5 

19.  0.44,09 

76.17.14,4 

10,9 

55.  7.20,1 

-  47,6 

1,4 

19.26 

1.    0.55,6 

17,50 

i35.  7.  7,2 

H-l52,8 

19.35.49,60 

I t I .    4.28,9 

53,33 

-27,85 

336.31.44,2 

-«-  44,9 

3,5 

19.41.25,42 

79-38.   4,0 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.63 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      appareote. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


; 


Observateurs  £.  Viennet  et  Brandicourt. 
Cp=  —  27",9a  —  o%oi8(T  —  îo^S).        Correction  moy.  de  coll.  =  56** 9' 3*, 3. 

Août  16.  ,  ,  <.     ,     ,                  ,  h     m    s 

37708  L  («) 5  48,78  49,ti9  354^a3.36',a  -4-  2 1*3  19.43.21,38 

3i36  Li 5  21,20  21,62  3io.  0.16,9  +120,5  19.48.53,71 

38096  L 5  2,70  3,C2  3o6.  3.19,1  -Hi45,7  19.54.35,21 

3179  Li 5  58,52  58,94  303.45.44,7  4-164,9  i9.58.3i,o3 

3192  Ls 5  18,46  18,88  3o6.  7.11,0  H-i45,3  20.   1.50,97 

38659  L 5  20, 5o  20,99  347-  5.5i,4  •+■  3o,o  20.  5. 53, 08 

3226  Ls 5  0,64  1,06  304.19.42,8  +159,8  20.  8.33, i5 

3243  Li 5  48,60  49,02  •  308.53.39,5  +127,0  20.11.21,11 

3275  Ls 5  17,66  18,08  3o5.  4-11,3  +i53,5  20.i4*5o,i6 

33oi  U 5  37,14  37,56  3o4.4i*4i,o  +i56,7  20.18.  9,64 

33a4  U 5  45, 3o  45,7a  3o3.52.54,3  +i63,8  20.21.17,80 

3336  L, 5  0,84  i,a6  3o3.28.  2,8  +167,7  20. 23. 33, 34 

fi  Verseau 5  37,54  37,97  —27*79      316.48.39,2  +91,0  i'6      20.47*10,05 

40392  L 5  43,92  44,39  336.4.14,8  +45,7  ao. 49. 16,46 

3529  Ls 5  16,18  16,69  35i. 50.59,1  +24,2  ao. 53. 48, 76 

3546  Lj 5  57,26  59,^7  352.38.39,0  +23,3  20.07.31,84 

3577  Li 5  28,84  29,35  353.17.37,6  +22,6  21.7.1,42 

p  Verseau 5  39,98  40,42  —28,02      320.9.15,8  +80,4  4,4      ai. 26. 12, 48 

363o  Lj 5  38, 08  38,52  32i.i5.2i,3  +77,3  21. 35. 10, 58 

s  Pégase 5  39,02  39,49  —27,90      335. 34-19,8  +46,7  4,2      21.39.11,55 

Cp  =  — 28',28  — o*,oi8(T  — 2o^5).        Correction  moy.  de  coll.=  56"9'3',o. 
Ao&t  17. 

ô  Aigle 5  3i,22  31,67  —28,21      325.  2.44,4  -i- 66,9  2,9      20.  6 

39163  L 5  35,02  35,60  n.  2.45,2  +    3,9  20.16.  7,32 

33i5  L, 5  1,34  1,76  304.22.27,0  +i58,6  20.19.33,48 

39431  L 5  11,60  12,10  347.57.26,3  +28,8  20.23.43,82 

336 1  Ls 5  24, 5o  25, 00  347.52.11,9  +28,9  20.26.56,72 

39681  L 5  6,20  6,69  346. 47*42,9  +  3o,2  20.29.38,41 

3394  Li 5  i3,86  14,35  347.36.28,6  +29,2  20.32.46,07 

3402  L) 5  17,64  18,06  309.41.51,5  +121,9  20.34.49,78 

3422  Lt 5  22,42  22,84  3o4.35.38,4  +i56,9  20.37.54,56 

3456  Ls 5  i3,58  14,00  3io.ii.44,3  +119,2  20.41*45,72 

3475  Lî 5  24,54  24,96  3o3.55.27,7  +162,8  20.43.56,67 

fi  Verseau 5  38, 10  38,53  —28,34      316.48.37,2  +90,6  3,o      ao.47 

40437  L 5  34,42  34,84  302.8.43,3  +180,5  20.51.6,55 

3529  Lj 5  16,68  17,19  .              35i.5o.58,4  +24,1  20.53.48,90 

3553  L| 5  2,04  2,54  349.14*25,5  +27,2  ai.  o.34,a5 

Cp  =  — 29',33  — o',oi8(T  — 19\9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56^9' 5', 2. 
Août  19. 

2603  L, 5  4,24  4,73  345.7.55,1  +32,4  17.56.35,44 

2614  L, 5  19,04  19,53  346.14.57,4  +  3i,o  17.58.50,23 

2feo  Lj 5  31,76  32,19  18.2.2,89 


61.45.48,4 

106. 10.46,9 

110.  8.  9,9 

lia. 26.  3,5 

110.  4.17,6 

69.  3.41,9 

m. 52.  0,3 

107.17.30,8 

m.  7.25,5 

Il  1.29.59,0 

112. i8.5a,i^ 

112.43.48,2 

99.21.55,1 

80.  5. 34, a 

64.18.28,4 

63. 3o. 47,6 

62.51.48,3 

96.  I.  7,9 
94.54.59,3 
8o.35.3o,2 


91.  8 

45.  6.22,7 
m. 49. 14)6 
68.12^  5,5 
68. 17.20,0 
69.21.50,3 
68.33.  3,6 

106.29.13,4 
111.36.  1,5 
105.59.17,9 
112.16.18,1 

99-22 

ii4*  3. 20, a 
64.18.28,7 
66.55.  4,7 


71.  1.42,5 
69.54.38,8 
104.18 


C")  Leelure  diminuée  de  i'. 


C.64         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


N. 


Passage 
observé. 


T. 


Cp- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


C'p  = 


Observateurs  E.  Viennet  et  fiRA.NDicouRT. 
—  29',33  — o',oi8(T  — 19'*,9).        Correction  moy.  de  coll.=  56°9'5',2. 


Août  19. 


ô  P.0 12 

33559  L 5' 

33706  L 5 

33927  L 5 

2687  Lt 5 

2694  Li 5 

2710  L2 5 

2718  L, 5 

34718  L 5 

34882  L... 5 

2767  Lf 5 

35536  L 5 

2829  Lt 5 

35499  L 5 

Ç  Aigle 5 

35784  L 5 

2891  Ls 5 

36216  L 5 

36324  L 5 

2943  Li 5 

2954  Ls 5 

5 


8  Aigle. 
X  Aigle. 
3o8o  Ls 


5 

5 

37470  L 5 

5 

5 

5 

5 

5 


37529  L 

37754  L 

37882  L 

0  Aigle 

40425  L 

3522  Ls 5 

3535  L, 5 

3547  Ls 5 

3554  L, 5 

3567  L, 5 

358o  Ls 5 

3587  Ls 5 

3596  Ls 5 

36oo  Ls 5 

36o4  Ls 

36io  Ls 5 

e  Pégase 5 


0 

52,2 

29,90 
55,62 

55,60 

53,10 

26,64 

38, 20 
49)  ïa 

42,94 
17, 5o 

1,34 

22,48 

39,04 
37,32 
12,98 
41,32 
5,82 
15,92 
22,08 

«9,70 
29,12 

50,98 

54,10 

45,02 

36,34 
29,32 
11,28 
36, 80 
32,24 

8,94 
7,16 

9,26 

i,5o 

12,06 

17,70 

23,78 

16,08 

39,94 
8,48 


55,4 

3o,32 

56, 04 

56, i3 

53,52 

27,06 

38,62 

49,55 

43,36 

ï7,92 
1,76 

23,48 

39,45 

37,74 
r3,46 

41,74 

6,24 

16,55 

22,63 
20 , 1 2 

29,54 

5i,44 
54,54 
45,44 
36,77 

29,74 

«1,77 

37,38 

32,69 

9,42 
7,60 

9,68 

2,Oi 

12,56 
18,12 
24,28 
16,57 

40,44 
8,98 


-29:53 


29,35 
■29,42 


29,23 


44,26      44,76 
40,24      40,71 


—29,10 


52.45.16,4 
303.59.26,9 

3o6. 18.12,5 
358.59.23,0 

306.34.43,9 

3  II. 19.53,5 
305.26.28,8 
3o5.55.3i,4 
3o3.48.47,7 
40.44.59,5 
3oi.  7.13,9 

306 . 56 . 22 . 1 
339.52.33,9 

307.32. 17.2 

18.  0.27,8 

4.4*.  7,7 
3o4.i2.i6,4 
3o8.  0.17,8 

329.  4.47,8 
3i8.55.i5,4 
302.20.39,2 
3x4.44.30,8 
3o2 . I 3 .  2,9 
345.42.  0,8 

325 .  2.48,3 
341 .52..  7,2 
319. i8.5o,o 
3o6.52.25,9 
352.53.15,8 
349.21 .16,2 
307.26.43,2 
348.54.41,7 

347.30.57,4 
347-56.53,6 
347.50.59,0 
349. 10,54,8 
348.10.39,6 
335.34.20,6 


3*5 


6,2 


43,8 

162,7 
143,9 

16,2 

142,0 

ii3,9 

i5o,8 

'47,1 
164,7 
27,4 
193,5 
139,8 

39,9 
i35,8^ 

3,0 

10,3 

161,5 

i32,9 

58,6 

84,3 

»79,8 

99,  ï 
181,3 

3i,9 


67,6         5,9 

37,2 

83,2 

i4o,9 

23,1 

27,4 
137,0 

27,9 
29,6 

29,1 
29,2 
27,6 
28,8 
46,9        4,3 


5,7 
5,9 


h 

8. 


ni 


8. II.    1,02 

8.14.26,74 
8.17  26,83 

8 .  25 .  24 ,  22 
8.28.57,76 
8.33.  9,3i 
8.35.20,24 
8.39.14,05 
8.42.48,61 
8.44.32,45 
8.49.54,17 
8.54.10, i4 
8.57.  8,43 

9.  0.44, i5 
9.  3.12,43 
9.  5.36,92 
9.  8.47,23 
9.  ii.53,3i 
9.  i4.5o,8o 
9.17.  0,22 
9 . 20 . 22 , 1 2 
9 . 3 1 . 25 , 22 
9.37.16,12 
9-39.  7,44 
9.41.  0,41 
9.44.42,44 
9.47.   8,o5 

20.  6.  3,36 
20.49.40,07 
20. 5i .38,25 
20. 55.40,33 
20 . 57 . 32 , 66 

21.  0.43,21 
21.  4.48,77 
•>.i.  7.54,93 
21 . 10.47,22 
2i.i3. 11,09 

21. 15.39,63 

21.  18 

2 I . 22 . 1 5 , 40 

21 .39.11 ,35 


o       / 

3.23 


D,0 


112.12.21,0 
109.53.16,6 

57.  9-58,4 
109.14 

109.36.43,3 
110.26 
104. 5i.  5,6 
110.45.  7,2 
i 10. 16.  0,9 
112.23.  2,2 

15.23.38,3 
ii5.  5.  4,^ 
109.15.  2,9 

76.17.11,2 
108.39.  3,8 
110.  5 

38.   8.34,4 
51.28.  7,8 
111.59.30,3 
108. II.  0,3 
87.   5.16,0 
97.15.14,1 
ii3.5i.25,8 
101 .26.13,5 
113.59.   3,6 
70.27.36,3 
46.36 
91.   7.24,5 
74.17.35,2 

96.51. 38, 4 

109.19.  0,A 

63.  ]6.i2,5 

108.44.39,0 
67. 14. 5i  ,4 

68.38.37,4 
68. 12.40,7 

68.18.35,4 
66.58.38,0 

67.58.5^,4 
8o.35.3i,5 


Août  25. 
34718  L... 
2763  Lj.... 
35475  L. . . 


Cp  =  — 32*,37  — o',oi8(T-"i9\8).        Correction  raoy.  de  coll.  =  56^9'4'.i. 


5  45,98  46,34 
5  17,14  17, 5o 
5     53,83       54, 5o 


3o5.26.25, 1 

-hi5o,6 

3o6     3.52,9 

+  145,9 

4o     6.5o,5 

—  26,6 

18.39.13,99 

18.43.45,15 
18.48.22,  i5 


I 10.45.   9,6 

110.    7.37, 1 

16.    i.47,*> 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


G.6 


0 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord 


Août  25. 

2829  Lj 5 

35C54  L 5 

î  Aigle 5 

36361  L 5 

29^1  U 5 

5  Aigle ^. . .  5 

l  P.O vi 

X  Aigle 5 

4o36o  L 

3523  Ls 5 

3554  L, 5 

3568  L, 5 

358o  Lî 5 

3584  L, 5 

3596  L] 5 

36oo  Ls 5 

36o4  L, 5 

36o8  Lî 5 

?  Verseau 5 

Août  28. 

35559  L 5 

2833  L, 5 

î  Aigle 5 

36335  L 5 

36668  L 5 

36718  L 5 

36949  L 5 

37108  L 5 

37223  L 5 

37306  L 5 

37552  L 5 

37672  L 5 

i7790  L 5 

^  Aigle 5 

Septembre  4. 

^  5749  1 5 

'M')349  L 5 

295i  Lj 5 

36685  L 5 

^6949  L 5 

^7139  L 5 

37593  L 5 

Observations 


Observateurs  £.  Viennet  el  Brandigourt. 
—  32;37  — oJoi8(T  — ig^jS).        Correclion  moy.  de  colL=  56''9'4%i. 


41,86 
58, 5o 
15,78 
22 ,  3o 
42, 5o 
54,08 

7,7 
57,02 

39,36 
i5,i8 
18,62 

26,94 
3o,4o 
43,08 
11,56 
33,88 
3o,io 
44, 3o 


42,20 
59,04 

16, 25 
22,82 
42,85 

54 ,  52 

10,6 

57,43 

39,72 
15,67 

«9,'o 
27,43 
3o,88 
43,56 
12,04 

34,37 
3o,58 

>7i 


32;38 


—32,48 


32,35 


-  w  n 

3oi .   7.10,1 

12.48.59,3 

339.52.31,0 

4.  6.28,3 

3o3.55.46,3 

329.  4-47,7 
55.  7.24,5 
3i8.55.i3,i 
316.57.46,6 
305.43.45,8 
349.21. 16,5 
347.48.25,8 
348.54*39,0 
347.55.49,3 
3.(7.56.52,5 

348.40.   6,5 


-f-i93,2 


2,2 


39,8 
10,9 
i63,6 
-K  58,4 

-47,8 
84,1 

90,7 
4-148,8 

27,3 

29,2 

27,8 

29,0 

29,0 


28,1 


^'1 


5,3 
3,5 
3,5 


— 32,26      320.  9.17,2      ■+■  80,5         5,5 


h      m      s 
18.54.  9,85 

1 8 .  57 .  26 ,  69 

19.  0.43,89 

19.12.50,46 

19.16.10,49 

19.20.22, 16 
19.26 
19.31 .25,07 

20.49 

20.52.  7,33 
21.  0.43,28 

21.  3.46,71 
21.    7.55,04 

21.  9.58,49 
21 .i3.ii ,16 
21. 15.39,64 
21.18.   1,97 

21.21.58, 18 

21 .26. 12, 3i 


—  33',7i  — o",oi8(T  — i9",4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56" 9' 2', 5. 


—  36', 93  —  o%oi8(T  —  il",  A).        Correction  moy.  de  coll.  =  56''9'6',5. 


r  m 

ii5.  5.  7,2 

43.20.    7,0 
76.17.12,9 

52.  2.46,7 
112.16.  1,4 
87.  5.14,8 
1.  o.5i,8 
97.i5.i5,i 
99.12.48,2 
110.27.47,1 
66.48. 14,9 
68.21.  7,5 
67,14.52,9 
68.13.43,8 
68.12.40,6 
68.19 
66.59 
67 . 29 . 25 , 3 
96.    I.   6,9 


16,20 

16,89 

41 .27.34,0 

—  28,1                     1 

[8.49-43,19 

14.41.  0,4 

2,94 

3,29 

3o3.2i.26,8 

-hi68,4                    1 

18.55.29,59 

112.50,25, 1 

17,12 

17,59 

-33,75 

339.52.29,7 

-h  39,7         1,1       ] 

[9.    I 

76.17 

5,86 

6,41 

I 5 . 44 • 36 , I 

—     0,8 

19. I 1.32,70 

40.24.25,6 

5o,32 

50,95 

33.   5.52,2 

18,5                    1 

19.16.17,24 

23.   2.5i ,8 

37,14 

37,68 

I2.i4>44,6 

-+-     2,7                    1 

19.20.   3,97 

43.54.20,6 

7,00 

7,52 

5.52.48,8 

-+-     9,1                    I 

[9.25.33,81 

5o. 16.22,8 

»,94 

2,45 

359.25.  8,8 

-+-  i5,8                    ] 

19.29.28,74 

56.44'  9,5 

45,20 

45,69 

349.56.  9,9 

-¥-  26,4                    1 

[9.32.11,98 

66. i3. 19,0 

22,90 

23,26 

3o5.  7.   4,9 

-f-i53,o                    ] 

[9.35.49,55 

111.   4.3o,6 

45,18 

45,69 

0.20.  9,6 

-f-  14,8                    1 

[9.39.11,98 

55.49.  7,7 

6,56 

7,09 

10. 5o.  8,6 

-H       4,1 

[9.41.33,38 

45.18.58,0 

22 ,  80 

23 ,  20 

314.57.39,2 

-+-  97,8                    1 

[9.46.49,48 

101. i3.    1,1 

52,20 

52,65 

-33,67 

332. 19.  6,7 

4-  52,1         3,8       1 

[9.50 

83. 5i 

17,10 

17,75 

37.18.31,4 

—  23,7 

18.55.40,86         18. 5o. 11,4 

3i,i4 

3i,65 

359.  6.12,9 

-h  16,5 

19.12.54,76        57.  3.10,1 

47,10 

47»45 

3o3.55.52,i 

+  166,8 

19.16.10,55       112.16.   1,2 

43,12 

43,62 

358. 40. 56,3 

-h   i6,9 

19.20.  6,72        57.28.27,1 

10,02 

10,54 

19.25.33,64        5o.i6 

1,34 

1,87 

9.22.17,4 

-\-     5,7 

19.29.24,97        46.46..54,8 

46,54 

47,09 

16.26.  4,8 

—     1,5 

19.39.10,19        39.43.  0,2 

de  Paris,  1897. 

G.9 

C.66  LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Oist.  app. 
au  pùlenord. 


Septembre  4. 

37668  L 5 

37707  L 5 

37925  L 5 

37919  L 5 

38198  L 5 

38216  L 5 

38475  L 5 

38647  L 5 

3233  L, 5 

a»  Capricorne 5 

39184  L 5 

39416  L 5 

335o  Li 5 

a  Dauphin 5 

3413  Li 5 

40109  L 5 

40191  L 5 

fjt  Verseau 5 

^io4o5  L 5 

3537  Li 5 

3554  L, 5 

3568  Li 5 

3577  Lj 5 

41 177  I' 5 

7504  B. A. C. ......  12 

3  Verseau 5 

42037  L 5 

3624  Li 5 

363i  L, 5 

e  Pégase 5 

3659  Lt 5 

42853  L 5 

Tfj  Verseau 5 

3i335  Mni 5 

Septembre  10. 

36591  L 5 

^99"^  Lî 'y 

37072  L 5 

3o3 1  Lj 5 

37297  L 5 

37651  L 5 

37668  L 5 

37799  L 5 

37925  L 5 

37963  L 5 


OoSERVATEVnS  E.   ViENNET   61  BrANDICOURT. 

_  3G;93  -"o;oi8(T  —  2i\2).        Correction  moy.  de  colL  =  56''9'6",5. 


8 

4o,5o 

8 

41,01 

0.55,20,3 

+  14",  5 

h       m      B 

19.42.  4,ïi 

0      •      f 

55.14.  0,7 

2,00 

2,33 

298.52.24,9 

-^229,9 

19.45.25,43 

117.20.31,5 

o,64 

1,16 

7.14.29,8 

-^-    7,9 

19.48.24,25 

48.54.44,6 

3i,26 

3 1,60 

3oi .35.49,2 

-^ï9»,7 

19.50.54,69 

1 14.36.29,0 

35,36 

35,91 

19.53.59,00 

39 .  22 

3,o4 

3,39 

19.57.26,4^ 

113.14. 

10,34 

10,78 

33o.38.47,o 

-f-  56,6 

20.    2.33,87 

85. 3i. 16,1 

17,24 

17,77 

8.27.51 ,2 

-h     6,6 

20.  4 «40,86 

47.41.21,9 

9w4 

10,10 

3oî.25.3o,8 

-f-162,8 

20.  9.33,19 

111.46.(8,5 

37,08 

37,47 

-36' 

;89 

20.12.    o,56 

102.49 

48,58 

49,14 

20. 16. 12,23 

38.21 

29,56 

3o,ii 

20.21 .53, 19 

39.44 

18,02 

18,37 

3o3.2i.i4,8 

-1-173,0 

20.25.41 ,45 

1  i2.5o.44i(> 

3i,32 

3i,79 

—36 

,84 

341.42.58,0 

-+-  38,1 

5^5       20.34.54,87 

74. 26. 46, C) 

44, 5o 

44,86 

3o6.20.25,4 

+  147,3 

20.37.  7,94 

109.51.  8,4 

07,38 

57,73 

3o2.58.43,5 

-hi76,8 

20.42.20,81 

1 i3.i3.i9,8 

38,36 

38,71 

3o4.3o.25,5 

-M62,2 

20.45.    1,79 

Il  1.41.23,2 

46,64 

47,04 

—36 

,88 

316.48.45,6 

-+-  93,2 

8,2      20.47.10,12 

99'«i-54.i 

29,40 

29,82 

20.49-52,90 

91.46 

5,52 

5,88 

20.56.28,95 

110.44 

19,58 

20,07 

21.    0.43,14 

66.48 

23, 16 

23,64 

21.    3.46,71 

68.21 

37,88 

38,37 

21.    7.    1,44 

62 .  52 

47,38 

47,74 

21.    9.10,81 

1 io.3o 

48,4 

49,6 

3^.l|%/.  13,^ 

—  45,0 

2  1  .  20 

3.23.  5,8 

49,10 

49, 5i 

-37 

,06 

320.     9.19,6 

-f-  82,3 

5,1          21.26.12,58 

96.    I.  9,2 

28,60 

29,16 

18.27.  4,4 

-    3,5 

21 .28.52,23 

37,41-58,6 

o,5o 

o,85 

3o4.    ï.29,7 

-hi66,8 

2! .33.23,91  ' 

1 12. 10. 23, f) 

22,14 

22,49 

3o3.48.24,7 

-f- 168,9 

21 .35.45,55 

i i2.23,3o,7 

48,08 

48,54 

36 

,90 

335.34.24,3 

+  47,8 

4,9      21.39.11,60 

8o.35.3o,o 

1 6 ,  20 

16, 58 

310.35.29,4 

-h  1 20 , 7 

21.43.39,64 

105.35.37,8 

22,70 

23,37 

39.51.43,8 

27,0 

21.49.46,43 

16.16.55,7 

44,56 

44,99 

-37 

,02 

325. 3i .46,5 

■^  67,9 

8,9         22. 30.    8,04 

90.38.27,9 

2,90 

3,33 

22.33.26,40 

84.15 

39*,  33  —  o',oi8  (T  —  21",  5).        Curreelion  moy.  do  coll.  =  56"9'4',7. 


42 ,62 

42,97 

304.26.57,6 

-m6i,4 

19.20.  3,68 

iii.4i.48*,5 

49,62 

49,99 

307.54.59,4 

-!-l35,2 

19.23.10,70 

108.16.20,5 

6,06 

6,62 

18. 3i.   2,8 

3,6 

19.27.27,33 

37.37.58,3 

29,66 

30,02 

3o5.   2.58,5 

H-i56,4 

19.29.50,73 

m.  8.42,6 

46,40 

46,92 

6.56. 18,4 

-H     8,2 

19.33.  7,6-2 

49.12.5^,5 

27,78 

28,40 

31.16.34,8 

16,8 

19.38.49,10 

a4.52.i3,i 

42,80 

43, 3i 

0.55. 19,0 

-H    14,4 

19.42.  4,01 

55.14.   0,1 

26,18 

26,68 

354.20.29,7 

-h    21,7 

19.45.47,38 

Ci. 48. 56,7 

•>-,9^ 

3,44 

7.14.31,4 

-     7,8 

19.48.24,14 

48.54.4  1    T    ' 

40,02 

40,46 

328.37.   6,5 

-H  60, i 

19. 5i.    1,16 

87.3ii.58,6 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


ce- 


Noms 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Septembre  10. 

38855  L • 5 

38923  L 5 

39007  L 5 

333i  L, 5 

39804  L 5 

39901  L  («) 5 

10091  L 5 

3  Verseau 5 

40191  L... 5 

[1  Verseau 5 

io4i9  L 5 

35-23  L, 5 

3535  Lj 5 

/iii58  L 5 

^577  U 5 

3)84  L, 5 

7>o4  B.A.C 12 

41900  L 5 

3624  U 5 

3633  L, 5 

5  Pégase 5 

3656  Ls 5 

3663  Lî 

42853  L 5 

3699  U 5 

1  Verseau 5 

9  Verseau 5 

i383o  L 5 

44242  L 5 

44676  L 5 

3833  Lj ) 

C  (i'-^) 5 

3854  L, 5 

3859  U 5 

3875  L» ) 


Observatel'hs  E.  Viennet  et  Brandigourt. 
39',33  —  o',oi8(T  —  21", 5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56**97|',7. 


s 

« 

•        1        n 

w 

h      m     s 

0         r        ^ 

1 ,00 

i>;^ 

45.18.55,1 

-  33,7 

20.    1.22,45 

10.49.35,9 

16,00 

16,75 

45.21.21,9 

—  33,8 

20.    2.37,45 

10.47.    9,0 

59,00 

59,54 

1 3.33.20,5 

-^    1,4 

20.12.20,23 

42.35.45,6 

6,34 

6,70 

3o5.29.4i,4 

+  153,1 

20.22.27,39 

110.41.56, 4 

22,88 

23,24 

304.53.55,5 

-l-i58,o 

20.33.43,93 

111.17.47,2 

34,24 

34.60 

* 

306.46.14,0 

+  143,4 

20.35.55,29 

T09.25.14, 1 

6,14 

6,66 

6.25.    1,2 

-h     8,7 

20.39.27,34 

49.44.12,2 

I  ,  12 

1,53 

-39;3i 

320.46.24,6 

-^  79,9 

6'r       20.42.22,21 

95.24.  0,0 

40,66 

41,01 

3o4.3o.2i,5 

-t-i6i,5 

20.45.   1,69 

111.41.24,7 

49,08 

49 /»8 

-39,35 

3i6  48.41,8 

-h  92,8 

4,7      20.47.10,16 

99.21.55,7 

14,22 

14,69 

342.  8.20,5 

-+-  37,3 

20.49.35,37 

74.  1.21,5 

46,10 

46,46 

305.43.44,8 

-f-i5i,4 

20.52.  7,14 

no. 27.51, 3 

19,22 

19,58 

306.52.27,8 

-^142,9 

20.55.40,26 

109.18.59,8 

20,88 

21,60 

43.11 .5o, 4 

—  3i,o 

21.   1.42,28 

12.56.43,3 

40, 3o 

40,79 

353.17.44,1 

-i-  23,0 

21.  7.   1,47 

62.51.43,6 

37,24 

347.55.52,5 

-+-  29,5 

21.  9.S8,4o 

68.13.41,7 

.')o ,  3 

5i  ,5 

52.45. 18,5 

-  44,8 

2 1 .  20 

3.23.   1,4 

17,42 

«7,92 

355. 5o. 35, 6 

-h  20, 1 

21 .26. 38,. 59 

60 . I 8 . 49 , 2 

2,92 

3,27 

3o4.    1.29,3 

-+-166,1 

2 1.33. 23, g4 

112.10.21,5 

18,02 

18,43 

320.58.47,5 

-H  79,5 

21 .35.39,10 

95. I 1.36,7 

5o,44 

5o,9o 

39,  »7 

335.34.23, i 

-4-  47,5 

3,3       21.39.11,57 

80.35.29,1 

54,20 

54,69 

352.59.26,7 

+  23,4 

21.42.15,36 

63.10.   1,4 

35'2. 1 1 .33,9 

-^  24,3 

21.44 

63.57.55,1 

24,80 

25,47 

39.51.46,2 

-  26,8 

21.49.46, i3 

i6.i6.5i,7 

16,10 

16, 46 

3o6 . 23 . 20 , 4 

-Hi46,7 

21.55.37,12 

109.48. Il ,0 

»2,74 

13,17 

-39,41 

39.5.21  .29.,  5 

-h  68,0 

4,8      22.  0.33, 83 

90.48.50,2 

7,18 

7,59 

-39,33 

317.53.10,3 

-h  89,3 

4,7      22.11.28,25 

98.17.23,7 

7,3o 

8,00 

41.45.13,8 

29,2 

22.18.28,65 

14.23.21,7 

16, 56 

17,23 

39.41 .28,6 

—  26,7 

22.30.37,88 

16.27.  9,4 

56,20 

56,93 

44.   7-27,6 

—  32,3 

22.42. 17,58 

12.    I.   4,8 

43,62 

44,09 

342.   6.16,2 

-+-.  37,5 

23.   0.   4:73 

74.  3.26,0 

7,66 

8,09 

23.  6.28,73 

34,98 

35,44 

23. 10. 56, 08 

78.44 

3i,i8 

3i,66 

348.27. 19,5 

-+-  29,0 

23.i3.52,3o 

67.42.14 ,2 

22,98 

23 ,  44 

336. 14. i3,4 

-+-  46,6 

23. 19.44,08 

79.55.37,9 

Septembre  11. 

0  Verseau 5 

2  Pégase 5 

7  Poissons 5 

«2i3  B.A.C 12 

/  Poisssons 5 

C  (2*) 5 


Observatelr  e.  Viknnet. 

C;,=  -39%7o-o',oi8(T— 23^a). 


54,78 

55,1 5 

-39,67 

21  ,06 

21 ,53 

—39,69 

33,0', 

33,48 

39,7^ 

43,1 

4i,4 

22 ,  58 

23, o3 

-39,68 

29,02 

29,47 

22.49.15,46 

106.22 

22.59.41,83 

75.21 

23.11.53,78 

87.16 

23.28 

3.i5 

23.34.43,32 

84.56 

23.55.49,76 

^*»)  Les  trois  derniers  fils  ont  été  diminués  de  1". 


C.68  LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.      de  coll.      apparente.         au  pôle  nord 


Septembre  12. 

a  Dauphin 5 

3482  L] 5 

35i2  Lt 5 

3535  L, 5 

41881  L 5 

£  Pégase 5 

43159  L 5 

3739  L, 5 

3753  L, 5 

3778  Lî 5 

3783  L, 5 

3i335  Mni 5 

X  Verseau 5 

3842  Lj 5 

3846  L, 5 

45595  L ê  5 

3871  L, 5 

45888  L 5 

388o  Li 5 

82i3  B.A.C 12 

Î6374  L 5 

3915  Lî 5 

46900  L 5 

47»87  L 5 

47349  L 5 

100  L 5 

352  L 5 

I  •?.  Baleine 5 

1 3  Baleine 5 

C  ('^^n 5 

Septembre  13. 

3393  L, 5 

3i25  L, 5 

40226  L 5 

4o256  L 5 

^0470  L 5 

3532  Lî 5 

3543  Ls 5 

3356  Ls ) 

3570  Lî 5 

358o  Lî 5 

358i  Lî 5 

3596  Lî 5 

36o3  Lî 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  40',  10  —  o", 018 (T  —  22*', 8).        Correction  moy.  de  colL  =  56*9' 4',  « 


m 


34,34 

34,89 

— 40,01 

341 .42.55,5 

-4-  38, 0         2,1 

20.34.54,83 

74.26.46,6 

46, 5o 

47, o5 

343.38.19,5 

-+-  35,3 

20.44-  6,99 

72.31.19,9 

39,52 

40,02 

3o3.48.   4,9 

-+-168,3 

20.50.59,95 

112.23.47,5 

«9,9^- 

20,43 

306.52.28,9 

-+-143, 1 

20.55.40,36 

109.18.58,3 

19,40 

19,95 

332.28.   5,8 

-¥-    53,2 

21 .26.39,87 

83.4i.5i,5 

5i,  10 

5i,65 

— 4o,o3 

335.34.24,3 

-+-  47,7        4,0 

21.39. II ,57 

80.35.27,5 

45,36 

45,91 

10.54.22,3 

-f-       <\,9. 

22.  2.   5,82 

45.14.46,0 

48,42 

48,97 

6.30.57,5 

+     8,7 

22.11.  8,88 

49-38.15,3 

22,20 

22,75 

4 • i3 .37,8 

-h  11,1 

22. 16.42,66 

51.55.37,4 

3o,oo 

3o,55 

349.  8.40,5 

-H    28,2 

22.27.50,46 

67.  o.5i,8 

45,32 

45,87 

347.56.  7,9 

-^     29,7 

22. 3o.  5,77 

68.13.25,9 

5,78 

6,33 

33i .55. 18, I 

-f-    54,3 

22.33.26,23 

84.14.40,3 

58, 3o 

58,83 

—40,12 

3i8.   3.18,7 

-h  89,1        4,3 

22.47. 18,73 

98.  7.14,5 

6,90 

7,4o 

304.37.37,9 

-f-i6i,6 

23.   5.27,29 

II 1.34.  7,8 

i,9G 

2,46 

303.42.26,5 

-+-170,0 

23.   7.22,35 

112.29.27,6 

42,40 

42,86 

23.11.  2,75 

16.19 

25,32 

25,83 

807.55.54,7 

-hi36,6 

23.18.45,72 

108.15.26,0 

19,46 

'9,96 

302.55.  3,2 

-+- 1 78 , 0 

23.21.39,85 

Ii3.i6.58,9 

11,98 

iîi,49 

3o8.2i .3o,2 

-+-i33,9 

23.24.32,38 

107.49.47,8 

44,6 

44,4 

52.52.58, 1 

-  45,3 

23 .  28 

*3.i5.20,7 

i3,8o 

14,25 

4i. 17.55,5 

—  28,8 

23.34.34,14 

14. 50.39, H 

8,40 

8,95 

7.46.52,7 

-+-    7,4 

23.43.28,83 

48.22.18,8 

9,26 

9,81 

11.56.36,7 

-h     3,1 

23.50.29,69 

44.12.30,5 

29 ,  28 

29,80 

• 

313.40.43,1 

H-io6, 1 

23.53.49,68 

102. 3o.  7,1 

34,90 

35,45 

22. 3o.  9,0 

-     7,7 

23.58.55,33 

oS a  jH . ^7  ,4 

27,10 

27,65 

19.22.47,9 

-    4,5 

0.   2.47,53 

36.46.11,7 

27,14 

•^7,69 

3.  0.26,0 

-h   12,4 

0.  7-47,57 

53.  8.5o,5 

46,06 

46, 6r 

14.46.37,5 

-h      0,2 

o.i5.  6,48 

41.22.26,8 

30,70 

3i,24 

—40 , 1 5 

321 .39.17,4 

-h  78,2         5,1 

0 . 24 . 5 1 , 1 1 

94.31.  4,y 

4o,58 

41,12 

40,21 

322.    1.1 5, 3 

H-  77,2         5,1 

o.3o.  0,99 

94.   9.  6,0 

25, 3o 

•25,87 

0.42.45,74 

=  -  4o',27  —  o',oi8(T  —  2>J',o).        Correction  mov.  de  coll.  =  56^9' 3*, o. 


8,36 

8,9» 

347.22.33,6 

-^  3o,3 

20.32.28,67 

68.46.59,7 

46,94 

47,46 

3io.  0.26,8 

+-123,4 

20.38.  7,21 

106.10.39,6 

51,96 

52,5 1 

14.   2.59,3 

-f-     1,0 

20.43.12,26 

4'2.  6.  4,7 

9,62 

10, i3 

304.34.54,7 

H-  1 6 1  , 2 

20.46.29,88 

1 11 .36.49*5 

8,06 

8,61 

15.33.29,0 

0,6 

20.49.28,36 

40.35.33, i 

40,48 

41,04 

3'V2.     2.23,7 

-f-  24,5 

20.54.  0,79 

64.    7-    «:« 

44,94 

4  5 ,  5o 

352.29.28,8 

-h  24,0 

20.57.   5,a5 

63.39.58,2 

3i,8i 

35,40 

347.37.41,3 

-h  3o,o 

21 .  0.55, 1 5 

68.3i.5i,7 

40,98 

41 ,53 

3 17- 54. 49,4 

-h  29,6 

•21.  4  •   I ,  ^B 

68. 14.43, > 

34,66 

Jd,2I 

318.54.41,6 

H-   28,4 

21.  7.54,96 

67.14.49,8 

38, 20 

38,75 

347.55.52,5 

-h  29,6 

21.  9.58,5o 

68.13.40,1 

5o,88 

5i  ,43 

347.56.54  ,8 

+-  29,6 

21.1 3.11 ,  17 

68. 12. 37, S 

27,06 

27,61 

2i.i6.47>35 

67 .  32 

OBSERVATIOiNS  MÉRIDIENNES. 


C.69 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Leclure 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  p61e  nord 


\ 


Septembre  13. 

36o5  L3 5 

36o8  L, 5 

ii$6o  L 5 

3624  L| 5 

363o  U 5 

3637  U 5 

s  Pégase 5 

3663  U 5 

368o  Lt 5 

3703  Lj 5 

3708  L, 5 

%  Verseau 5 

ô  Verseau 5 

Y  Verseau 5 

r,  Verseau 

;  Pégase 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  4o',27  —  o',oi8(T  —  2a*',o).        Correction  moy.  de  coll.  =  SG^g^S^jO. 


46, i4 
38, 00 
31,76 
3,66 
5o,5o 
57,50 

5l,20 

7,22 

42,44 
37,04 
23,24 

i3,44 
8,08 

4,24 


46,69 
38,55 
32, 3i 
4,16 
5 1,04 
58, 01 
5i,75 

7,78 

42,99 

37,59 

23,79 
13,98 

8,61 
4,78 


-40:1 3 


40,22 
40, 36 
40, 36 


347.29.45,5 
348.40.  9,3 
342.  3.46,7 
3o4.  1.25,3 
321. 15.27, I 
305.19.  4,3 
335.34.23,0 
352.1 i.3o,4 
348.15.45,7 
33i .3o.5o,3 
332. 5o. 33, 7 


324. i6.i5,2 
325. 3i .41 ,7 
336.27.52,0 


3o,2 

28,7 

37,6 

166,6 

78,9 
i55,4 

47,7 
24,4 
29,3 
55,0 
52,5 


70,9 
67,9 
46,4 


,':6 


3,5 
3,5 

2,5 


m      s 


21.19.  ^}43 

21 .21.58,29 
21 .25.52,05 
21.33.23,90 

21 .35. 10,78 
21.37.17,75 

21.39.11,49 

21. 44 -27,51 
21. 5i.  2,72 
21.55.57,32 
21.58.43,52 

22.    0.33,71 
22 . I I . 28 , 34 
22. 16. 24, 5 I 
22.  3o 
22.36 


68.39.47,7 

67.29.22,4 
74.  5.53,9 

112.10.24,3 
94.54.54,8 

110.52.34,  i 
80.35.27,7 
63.57.57,0 
67.53.46,6 
84.39.  7,7 
83. 19.21 ,8 

90-49 
98.17 

91.53.58,7 

90.38.29,2 

79.41.57,4 


Observateur  Brandicourt. 
c;  =  —  4o',o9  —  o*,oi8(T  —  o^8). 


Septembre  13. 

8213  B.A.C 20 

Y  Pégase 5 

0  Poissons 5 

t  Poissons^ 5 

>;  Poissons 5 

C(2') 5 

Septembre  15. 
3676  L, 

Î691  Lt 

43238  L 

^   Verseau 

^^^45  L, 

y      Verseau 

^—78  L, 

■t^      Verseau 

\\~^35  Miîi 

^  Verseau 

45245    L 

384a  U 

45547  L 

;858  L, 

3874  L, 

45980  L 

^°Ai3  fi.A.C 


43,0 

42,7 

39,64 

40,19 

—40,18 

3,88 

4,43 

—49,04 

19,56 

20,11 

40,07 

41,88 

43,43 

— 40,08 

57,40 

57,97 

Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'3'',6. 


23.28 
o.  8.  o, II 

0.43.24,34 
0.57.40,02 
I .26.  2,33 
I .3o. 17,87 


3.  i5 
75.23 
82.58 
82.39 
75.11 


325.  0.26,6 

-h  68,5 

2  f .  5 1 

91.  9.45,5 

3o5.42.  4,6 

-l-i5i,  I 

21.54 

1 10.29.30, I 

41 .  0.24,4 

-  28,1 

22 .  i 

i5.  8.11,1 

317.53.  9,0 

+  88,9 

3  -^ 

22, 1 1 

98 . I 7 . 23 , 5 

5.36.47,5 

-^  9,5 

22 . 1 4 

5o. 32.25,6 

324.16.14,1 

-^  70,4 

2,8 

22. 16 

91.53.59,9 

349.  8.39,7 

-h  28,0 

22.28 

67.  o.5i,9 

325, 3i .42,6 

+  67,4 

4,8 

22. 3o 

90.38.28,4 

33i .55. I I ,9 

-^  53,9 

22.33 

84.14.45,6 

3i8.  3.17,0 

-h  88,5 

3,2 

22.47 

98.  7-i5,i 

46.22.24,6 

35,2 

22 .  59 

9-46.  3,8 

304.37.34,7 

-h  160,5 

23 .  5 

111.34.  9,4 

304.26.21 ,1 

-f-162,2 

23  .  I  I 

111.45.24,7 

348.24.  9,0 

-H  28,9 

« 

23.1 3 

67.45.23,5 

336.  7.50,8 

-h  46,6 

23 .  20 

80 .  1 . 59 , 4 

8.3o.i6,4 

-4-  6,6 

23 .  22 

47.38.53,8 

52.52.58,9 

-  44,9 

23.28 

3.15.19,8 

G.70         JEUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY-  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Leclure 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Disl.  app. 
au  p^lenord. 


Septembre  19. 

37998  L 

3 171  Lj 5 

38923  L 5 

3236  L2 5 

32j5  Ls 5 

33o7  Li 5 

39631  L 5 

3366  L, 5 

40084  L 5 

40091  L 5 

3  Verseau.. 5 

35i8  Lj 5 

41895  L 5 

£  Pégase 5 

3658  L, 5 

3665  Lj 5 

368o  Ls 5 

3695  U '> 

3703  Li 5 

43o25  L 5 

43099  L 5 

3740  L 5 

Y  Verseau 5 

3778  Lj 5 

3782   Lj 5 

3i335  Mn, 5 

Ç  Pégase 5 

3829  Ls 5 

3842  Lj...' 5 

17810  A.-W 

3846  Lj 5 

3854  Lj 5 

3874     Lj 5 

45914  L 5 

8213  B. A. C 12 

46293  L 5 

46353  L 5 

3914  U 5 

^6900  L 5 

47027  L 5 


Obsrrvateurs  E.  Viennut  el  Barré. 

—  4'-A%99~  o*,or8(T  —  2i'',8)        Correclion  moy.  de  coll.  =  56''9'4",  i. 


57:10 

57 

18,60 

18 

36,22 

36 

59,00 

59 

47,54 

48 

59,90 

0 

i3,54 

14 

56,90 

57 

9,56 

10 

4,52 

5 

8,86 

9 

22,40 

22 

54,04 

54 

58,24 

58 

D,  16 

45,10 

45 

46,76 

47 

39,58 

40 

20,22 

20 

44,26 

^4 

19,44 

20 

6,82 

7 

32,80 

33 

47,90 

48 

8,56 

9 

6,00 

6 

2,32 

2 

9,68 

10 

4,66 

5 

38,38 

38 

23,64 

24 

4,76 

0 

46,4 

46 

15,88 

16 

30,02 

3o 

38, 04 

38 

12, 18 

12 

24,96 

2  3 

. 

0  /   ff 

» 

b  m  • 

0  '   » 

299.44.16,8 

-+-2i5,9 

19.53 

ii6.28.?.3,'i 

;63 

3r8.43.i3,6 

+  86,3 

19.56.14,67 

97.27.16,8 

,97 

45.21 .23, 1 

-  33,9 

20.  2.36,01 

10. i;.  7,1 

,77 

342.  4-ïo,6 

-4-  37,4 

20.  8.53,81 

74.  5.3o,9 

,55 

348.11.53,5 

-f-  29,2 

20. II . 16,59 

67.57.39,8 

,08 

325.23. 3i ,6 

-+■  67,9 

20.18.  5,12 

90.46.40,4 

,33 

41.54.39,6 

-  29,4 

20.22.17,37 

14.13.55,1 

,09 

344.26.45,1 

+  34. î 

20.27.31,12 

71.42.53,2 

,3ï 

43.3i.53,8 

3i,5 

20.33.14,34 

12.36.38,8 

,i« 

20.39.27,14 

49.44 

,o5  —.U 

!9i   320.46.22,3 

-h  80,3    3 

"2   20.42.22,08 

95.24.  2,1 

,37 

307.  0.54,2 

-f-142,3 

20 . 5 I . 26 , 40 

109. 10.3?., 2 

,95 

346.55.  3,8 

-H  3o,9 

21.26.39,97 

69. 14. 3 1,2 

,59  -43 

,01   335.34.25,9 

-^  47,7    4 

,9   21.39.11,60 

i5o.3).25,9 

,79 

5.32.  5,7 

-+-  9,7 

21.42. I 5, 80 

50.37.  8,1 

,731 

35i .4o.38,6 

-h  25. 0 

â 

21 .45.22,73 

64.28.50,5 

,65 

348.15.45,2 

■h  29,2 

2I.5l.  2,66 

67.53.48,1 

,3i 

349.23.52,0 

-h  27,8 

21.53.  4,32 

66.45.39,9 

,■3 

33i .3o.55,i 

-+-     55,0 

21.55.57,14 

84.39.  4,0 

,72 

3o2.i6. 17,4 

-+-i84,6 

21.59.37,73 

Ii3.55.5c,3 

,76 

3oi .1 1 .37,8 

-+-197,4 

22.  2.  1,77 

1 15.  0,43,7 

,00 

351.55.20,0 

-f-  i4,8 

22. II .37,00 

64.14.  8,9 

,36  -42 

,95 

22. 16.2^,36 

91.54 

,35 

3Î9.  8.41,5 

-h   28,2 

22.27.50,35 

67.  o.5o,8 

,45 

347.44.22,0 

-!-  3o,o 

22. 3o.  5,45 

68.25.12,1 

,ï» 

33i.55.i3,7 

-+-  54,3 

22.33.26, I 1 

84.14.44,: 

,55  -43 

,08   326.27.54,2 

-f-  46,3   4 

,1   22.36.23,55 

79.41.56,2 

,86 

323.  3.58,4 

-^  74,1 

22.58.19,85 

93.  6.19,8 

,'9 

3o4.37.3î,3 

-+-161,8 

23.  5.27,18 

111.34.10,6 

302.38.28,1 

-hi8i  ,0 

23.  7 

113.33.37,0 

,16 

23.  7.22,15 

112.29 

,93 

337.26.  2,0 

-H  44,8 

23.10.55,92 

78.43.46,9 

,19 

336.  7.37,4 

H-  46,9 

23.19.41,17 

80.  2.1 3, 6 

,25 

298.58.44,6 

-t-229,8 

23.22.22,23 

IÏ7-I4-  9,3 

,» 

32.53.  1,3 

-  45,4 

23.28 

3.15.17,4 

,43 

14.  7.46,3 

-+-  0,9 

23.32.33,41 

42.  1.18,7 

,57 

333.  2.23,4 

H-  52,4 

23.34.47,55 

83.  7.33,1 

,59 

335.44.49,6 

-+-  47,6 

23.42.55,57 

' 80. a5.  2,1 

,73 

I I .56.40,2 

-+-  3,1 

23.30.29,70 

44.12.27,0 

,5i 

4.41.58,8 

-+-  10,6 

23.53.42,48 

51.27.13,9 

OBseRYATKURS  Bra.n'Dicourt  et  Barré. 

C:;,  =  —  44%oi  — o',oi8(T  — 2a\o).        Correction  moy.  de  con.=  56'»8'59',8. 
Septembre  23. 

38463  L 5    38,82      39,35                       3ij.34.  2,1  -^96,3 

39034  L 5     38,76      39,32                       351.21.  5,5  -4-  25,0 

33i4  Lj 5     51,76      52, 3i                        343.17.26,8  -h  35,3 

3339  Lj 5     20,86      21,41                        344.39.26,5  -+-33,4 


20.  2.55,38 

20. 13.55,34 
20.18.  8,33 
20.22.37,43 


100. 36. 34, f^ 
64.48.19,3 
72.52.  8,3 
71.30.   6,7 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.71 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Réfraci. 


Correct.    Asc.  droite 
de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord 


\ 


Septembre  23. 

3368  Lj 5 

3393  Ls 5 

39967  L 5 

3455  Lf 5 

mu 

8^8^  Bonn 

35^1  L] 

3556  Lt 5 

41011  L 5 

358;  U 5 

36o5  L] 5 

J  Verseau 5 

V  Capricorne 5 

e  Pégase 5 

3664  U 5 

3697  Lî 3 

(3025  L 5 

7457  Gambr 5 

43198  L 5 

T|  Verseau 5 

À  Verseau > 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  44%oi  —  o%oi8(T-  22'',o;.        Correction  moy.  de  coll.=  jGo8'59',8. 


20,68 

21,23 

I2,30 

12,85 

40,40 

40,95 

32, 16 

32,71 

38, 80 

33,58 

3i  ,02 

5o,o6 

55.82 
» 

II  ,02 
54,90 
26,80 

3o,i4 
21  ,5o 

16,44 

5i,44 
2,34 


39,35 

3i,i4 
31,57 

5o,6i 

56,35 

11,54 

55,45 

•i7,35 

30,69 

22 ,  00 

»6,99 

51,98 
2,87 


44;  00 

43,99 
13,90 


44, "I 
44,16 


347-49'44,4 
347.22.28,9 

I . Il .  8,2 

I .11  55, I 

343.49.57,1 

3*3.32.   3,4 

352.53.33,1 

347.37.36,4 
354.22.  7,6 
347.30.55 ,9 
347.29.42,9 
320.  9.12,1 
aoo.   3.43,8 

335.34. «9,^ 
G.iS.    1,0 

349.14*  3,0 
3o2. 16. 12,8 

17.27.36,0 
325. 3i .40,4 
3i8.  3.i3,u 


29,3 

29.9 
i4,o 

i4,o 

^  34,5 

-  34,9 

23,2 

h    29,5 
h    21  ,5 

'r-    29,7 

^9,7 
\-  80,9 

f-127,1 
y-  46,9 

8,7 
27,6 

181,7 


—       2,5 


'58';  6 
58,1 
^9,3 


66,8      62,9 


h       m      • 
20.27.37,25 

20.32.28,87 

•>.o  35.56,97 
20.39.48,72 
20.46 
20. 5o 

20 .  56 

21 .  o. 55,36 

21.  3.5o.i5 
2! . 10.47,57 
21.19.  6,61 
21 .26.12,35 

21 .34.27,54 
2 1 . 39 . 1 1 , 4  5 
21 .44*43,34 
21 .53.46,68 
21.59.37,99 

22.  2.32,98 
22.  3 

22. 3o.  7,96 


87,7        ^<^;'        22.  47»  I  8, 85 


68.19.44,7 

68.47.  o,« 
54.58.  5,6 
54.57.18,7 
72.19.37,2 

63.1.5.49,9 
68.3 f .52,9 
61.47. i3,7 
68.38.33,6 
68.39.46,6 
96.  I.  8,6 
107.  7.23, 1 
80.35.26,9 
49.01.  7,5 

66.55.24,4 
113.55.48,7 

38.38 

38. 41 .21 ,3 

90.38.26,2 

98.  7.14,^) 


Septembre  25. 

336i  L, 5 

3384  U 5 

39984  L 5 

4o3oi  L 5 

40593  L 5 

41870  L 5 

3633  U 5 

s  Pégase 5 

i656  U 5 

3667  U 5 

3e>8o  Li 5 

*     Verseau '5 

^f    ^'erseau 5 

y     ^'erseau 5 

82  .^3B.A.C.-+-o",i3.  12 


Observateurs  ë.  Viennet  et  Barré. 
45", 60  —  o',oi8  (T  —  22", o).        Correction  moy.  de  coll.  —  56* 8' 59', o. 


4i  ,02 

55,78 

9,20 

22, 3o 

54,96 
35,76 
23,98 
56,36 

0,14 
20,60 

47,4Î 
18,60 

i3,o6 

9,16 

^1,9 


4',7î 
56, 5o 

9,7a 
22,19 

54,84 
36,56 

24,76 
57,11 

0,82 

21 ,29 

48, 14 

«9,37 
i3,85 

9,93 

48, -1 


-4'>,57 


-55,67 
45,63 
45,54 


347.52. 17,5 

344.33.26,0 

18. 10.14,8 

41.39.43,7 

41.45.13,9 

313.27.44 î6 
320.58.39,2 
335.34.19,8 
352.59.24,8 
351.34.35,8 

348.15.40,4 
325.21 .16,4 
317.53.  3,7 
324. 16.10,0 
52.53.  0,4 


20,3  20.26.56, i5 

33.6  20.31.10,93 
3,2  20.35.24,15 

28.7  20.40.36,61 
28,9  20.48.  9,26 

io5,i  21.26.50,97 

78,6  21.35.39,17 

47.0  59,0      21.39.11,52 

23.1  21.42.15,23 
+-24,8  21 .45.35,69 

28.8  2 I. 5 i.  2,54 

67.3  58,9       '^'^'  0.33,77 

88.4  59,0      22.11.28,25 

69.9  '>8,9       22.16.24,33 
-44,6  23.28 


68. 17. 10.8 
71.36.  6,6 
37.58.41 ,0 
14.28.46,6 
14.23. 16,2 

102.42.59,5 

95. 11.38,4 
80.35.26,2 
63.  9.57,3 
64.34.48,0 

67.53.47,4 

90.48.49,9 
98.17.23,7 

91 .53.58.9 
3. i5.i4,o 


C;,--46*,76 
Septembre  28. 

4ii58L 5  26,16 

3658  U 5  1,74 

3665  L, 5  8,34 

3676  U 5  57,70 

3708  L| 5  29 , 1  o 


o*,oi8(T  —  22",  3).        Correction  moy.  de  coll.  — .  >6"8'59',9. 


26,22 

43.ii.5i ,5 

-  3o,4 

21.  1.39,^8 

12.56.38,0 

2,5l 

5.32.  6,5 

-^    9,5 

21.42. 15,76 

50.37.  2,9 

9,20 

35i .4o.3i ,5 

H-  24,5 

2f  .45.22,45 

64.28.52,9 

58,69 

325.  0. 18,9 

-  67,5 

21 .5i. Il ,94 

91.  9.48,5 

3o,o5 

332.50.35,8 

-f-  5i,4 

21.58.43,30 

83. 19. i5,5 

C.72 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY, 


1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


Lecture 
corrigée* 


Correct.    Asc.  droite 
Réfract.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
aa  pôleoord. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

C'^=:_46'76  — o;oi8(T  — 22^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*8  59^9. 
Septembre  28                 .            .                             „  h     ™    . 

^  •  ss  o       t       H  tt  nms 

43o86  L 5     i3,i2       14, i5  316.46.19,7      -4-91,4  22.   1.27,40 

6  Verseau 5     14,02      i5,o4    —46^85      317. 53.  3,8      -h  87,7  59^8      22.11 

Y  Verseau 5     10,10      11,09    —46,72      324.16.  9,7      -h  69,4  59,0      22  16 

-/;  Verseau 5    53,68      54,66    —46,71       325.3f.38,i       -h  66,4  60,9      22.30 


99.24.11,6 
98.17 
91.54 
90,38 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

Cp  =  — 47',  19  — o',oi8(T  — 22^2)        Correction  moy.  de  coll.=  56'8'59%8. 
Septembre  29. 

t  Verseau 5  19,84  20,82  — 47,i5      325.21.17,0  -f-  66,4  60, 3      22.   i 

6  Verseau 5  i4,36  i5,38  —47,19      317. 53.  2,2  -1-87,2  58,7      aa.ii 

Y  Verseau 5  10,60  11,59  — 47,22      324.16.10,6  -4-69,0  60, 3      22.16 

82i3B.A.C.-ho™,23.  20  53,5  5i,o  52.53.   3,3  —  44, o  23.28 

3914  Li 5  4', 58  42, 5i  335.44-41,5  -4-46,2  23.42.55,29 

46925  L 19.32.34,6  —    4,5  23. 5i 

47090  L 5  43,60  44,58  325. 3(. 46, 3  -+-  66,1  23.55.57,36 

47255  L... 5  43,42  44,»'  16.57.  6»^  —     *  >9  ^'  0.56,89 

47386  L 17.50.20,3  —    2,8  o.  5 

8L 5      2,22  2,90  o.  5.1 5,68 


90 -49 
98.17 

91,54 

3.i5.i2,â 

80. •*5.  4,5 

36.36.20,7 

90.38.19,6 

89.11 .5i,3 

38. 18. 36,7 

38.15 


C  — 

Octobre  3. 

3484  Lj 5 

40442  L 5 

3582  Lj 5 

3593  Lî 5 

36o3  Lj *  5 

4i97>  L 5 

4^929  L 5 

363i  Lj... 5 

£  Pégase 5 

3655  U 5 

3656  Lj 

3667  L2 5 

3677  L, 5 

3693  L, 5 

3699  Lj 5 

3708  L2 5 

43086  L...: 5 

3739  L, 5 

3745  Ls 5 

Y  Verseau '> 

r^  Verseau 5 

X  Verseau 5 

3833  L, 5 

4)3 10  L 5 

3854  Lj 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 

—  48',8i  —  o%oi6(T — 22'', 3).        Correction  moy.  de  coll. 


56o97/,5. 


47  7^4 

47,94 

354.    1.57,4 

-f-    22,3 

20.43.59,16 

62.   7.29,4 

59,90 

0,61 

8.22.43,4 

-\-    6,8 

20.49. 11,82 

47.46.27,9 

43,44 

44, i5 

347.39.22,9 

-h  3o,i 

21.   8.55,36 

68. 3o.  Il  ,7 

18,94 

19,65 

348.16.   2,7 

'    H-   29,3 

21.T2.30,86 

67.53.31,1 

34,98 

35,69 

348.37.    3,2 

-\-  28,8 

21.16.46,90 

67.32.30,1 

25, 40 

26,26 

46.   3.34,2 

35,0 

21 .21 .37,47 

10.   4-55,3 

27,96 

28,67 

14.   5.53,9 

■^    0,9 

21 .26  39,87 

4*2.   3.11,5 

33,38 

34, i3 

303.48.24,2 

-hi69,o 

21.35.45,33 

1 1 '2. '23. 29, 3 

59,36 

0,07 

48,61 

335.34.26,1 

-h  47,8         3 

,9       21.39.11,27 

8o.35.'x6,> 

46, 40 

47,10 

2i.4i.58,3o 

63.    8 

352.59.32,3 

-h  23.5 

21.42 

63.  9.55,7 

23,78 

24,48 

35 I .34.43,2 

■+■    25,2 

21.45.35,68 

64.34.16,5 

3o,fo 

3o,8i 

347.59.25,6 

-+-  ^9,7 

21.50.42,01 

68.10.  8,6 

40,98 

41,69 

349.13.33,3 

-f-  28,1 

21.52.52,89 

66.  55.59,3 

25, 14 

25,89 

21 .55.37,09 

109.^8 

3ï,32 

32, o3 

332.50.38,1 

-f-  52,6 

21 .58.43,23 

83.  19.19,0 

i5,48 

16,21 

316.46. 2^,7 

+  93,7 

22.    1.27,40 

99.^4. i3, 5 

56,64 

57,35 

6.3i.   4,0 

-+-     8,7 

22.11.  8,54 

49.38.   9,2 

34,20 

34,91 

5.36.51, 5 

-H    9,6 

22. 13.46,10 

5o.32.a2,6 

12,34 

i3,o6 

-48,7'^^ 

324.16.16,6 

-+-  71,"  •     4 

,  I       22.16.24,25 

91 .33.59,0 

56, 06 

56,78 

—48,86 

32j.3i .43,9 

-4-68,1        4 

,9      22.30.   7,97 

90.38.!x8,7 

7,00 

7,73 

— 49,o5 

3i8.   3.19,5 

-h  89,3        5 

,1       22.47.18,91 

98.    7.14,^ 

52,80 

53, 5 1 

342.  6.20,5 

4-  37,7 

23.  0.  4,69 

74.    3.121,7 

17,56 

18, 3i 

3o3.îi .25,9 

-+-175,6 

23.  4.29,49 

ii3.    0.34,'^ 

44,12 

44,83 

337.26.   8,9 

-+-  44,9 

a3. 10.50,01 

78.43.40,5 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


G.  73 


Noms. 


Passage 
N.  observé.        T. 


c,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      A  se.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  3. 

^858  L, 5 

3874  L, 5 

45988  L 5 

SiiSBAG^-o^.'Jo..  12 

i63o5  L •.  5 

JgU  L, 5 

47027  L 5 

I7084  L 5 

3944  L, 5 

iJL 5 

lai  L 5 

uo  L 5 

i;i  L 5 

590  L 5 

6('>3  L 5 

764  L 5 

889  L 5 

1286  L 5 

i\i\:  L 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicoirt. 
48%8i  --o',oi6(T  —  22^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'4^5. 


• 

s 

0    /    ;/ 

it 

b   m  • 

0  ,  ff 

53,34 

54,o5 

348.24.17,8 

-+-  29,2 

23. i3.  5,23 

67.45.15,9 

29,26 

29,97 

336.  7.54,2 

H-  47,0 

23.I9.4I9I4 

80.  1,57,3 

52,60 

53, 3i 

18.40.43,2 

—  3,8 

23.24.  4,48 

37.28.17,5 

5o,9 

52,2 

52.53.  4,7 

-  45,4 

23.28 

3.i5.i4,i 

47,22 

47,93 

23.32.59,10 

37.53 

43,80 

44,'>« 

335.44.50,3 

-H  47,7 

23.42.55,68 

80.25.  1,9 

3o,74 

3i,45 

4*42.  3,8 

-h  fo,6 

23.53.42,61 

51.27.11,3 

38, 70 

39,43 

319.46.30,2 

-f-  83,9 

23.55.50,59 

96.23.58,2 

29,88 

3o,62 

308.46.  7,5 

-hi3i,8 

.  23.59.41,78 

107.25.  8,8 

15,76 

16,47 

20.55.37,0 

-  6,1 

0.  5.27,63 

35. i3.2i,4 

54,68 

55,44 

299.19.22,1 

-h  9.24, 8 

0.  8.  6,60 

116.53.27,2 

6,08 

6,79 

20. i4 -45,9 

-  5,4 

0.11.17,95 

35.54.13,2 

23,64 

24,35 

o.i5.35,5i 

44.  3 

21,94 

22,65 

5.48.26,4 

-^     9,5 

0.22.33,81 

50.20.47,6 

36, 08 

36,79 

I.i4*i5,6 

-^   14,3 

024. 47,95 

54.55.  3,2 

17,24 

'7,95 

16.  5.  0,7 

—  i,ï 

0.27.29,11 

4o.  4.  2,7 

4o,56 

41,28 

21 .43.53,6 

-  6,9 

o.3o.52,43 

34. 2J.  4,0 

33,90. 

34,60 

356.16.  7,8 

-t-  19,8 

0.42.45,75 

59.53. 16,5 

1,68 

2,4o 

21 .20.44,0 

—  6,5 

0.48.  ri, 55 

34.48.14,0 

Octobre  4. 

c(n "» 

336o  Lt 5 

^9^77  L 5 

B75  L, 5 

iiî2  L, 5 

3436  Li 5 

3462  Lj 5 

40191  L 5 

,0467  L 5 

")î37  La 5 

~i6j6  Kasan 5 

■rj«2  L, 5 

"^'393  U 5 

36o3  Lj 5 

4I966  L 5 

ii8î5  L 5 

36h  Ls 5 

M^\\  L, 5 

i649U 5 

!i<ï3ij  L2 5 

iGf)7Lî 5 

^<>:?7L, 5 

•i'-i^|I  Lj , ) 

^^10  L, 5 

3709  Lj 5 

Observations 


Observateurs  E.  Vienxet  et  Barré. 
49*,'9  —  o',oi6(T  —  22**, 5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56** 9' 2', 7. 


47,64 

48,42 

20.14.59,27 

36,72 

37,43 

343.25.19,0 

-h  35,8 

ao. 26. 48,27 

72.44. 19, ■> 

24,  Ô4 

25,69 

306.26.42,0 

-hi47,i 

20.28.36,53 

109.44.47,8 

39,76 

40, 5i 

3o6.  0.34,8 

-4-i5o,4 

20. 3o. 5 1,35 

1 10. 10.58,3 

47,32 

48,06 

20 . 36 . 58 , 90 

106.43 

20,46 

21,20 

3io.  I.  0,9 

-1-124,2 

20 . 39 , 32 , 04 

106.10.  6,0 

l3,02 

13,70 

309.27.50,3 

-M  27, 4 

20.42.24,60 

106.43.19,8 

49,94 

50,69 

3o4 . 3o . I 8 , 9 

-hi63,i 

20.45.  1,53 

I  il .41 .26,9 

41,66 

42,37 

6.48.  9,3 

-H  8,4 

20.49.53,21 

49.20.  2,8 

17,22 

17,97 

3o5 . 27 . 24 , 5 

-h  1 5  5 , 1 

20 . 56 . 28 . 80 

110. 44- i3,3 

52, 4  0 

53,23 

45.  2.54,3 

—  33,8 

21.  4 .  4 , 06 

II.  5.34,6 

43,80 

44, 5i 

347.39.20,5 

^  3o,2 

21.  8.55,34 

68. 3o. 12,0 

19,20 

19,91 

348.16.  1,4 

H-  29,4 

2  f . 1 2 . 3o , 74 

67.53.30,7 

35,32 

36,  o3 

348.37.  1,8 

-f-  29,0 

21 . 16.46,86 

67.32.29,9 

i?,oo 

17,79 

42. 15.26,3 

—  3o,i 

21 .23.28,62 

i3.53.  6,3 

29,16 

29,91 

304.47-28,9 

-hi6o,9 

21 .26.40,74 

111.24.14,0 

33,84 

34 ,  59 

3o3.48.2i,6 

H-i69,9 

21 .35.45,41 

T12.23.3l ,0 

24, 12 

24 ,  82 

358.  Î4.  2,4 

-^  17, i 

21 .37.3 ), 64 

57.25. 17,4 

3o ,  60 

3i,3o 

352.44-53,1 

H-  23,9 

21 .39.42,12 

63.24.33,5 

27,90 

28,64 

3io.35.25,2 

-h  121,  5 

21.43.39,46 

105.35.39,0 

24,18 

24 ,  88 

3 Ji. 34.41 ,0 

-+-   25,3 

21.4  5 . 3  5 , 70 

64.34.47,0 

3o,34 

3i  ,o5 

347.39.23,4 

-h  29,8 

2 1 . 5o . 4  ï  »  87 

68.10.  9,1 

28,98 

29,73 

3o5.4>..  4,4 

-hi')3,7 

21 .53.40,55 

1 10.29.32,0 

25, 40 

26,  i5 

3o6.23.23, f 

+  148,4 

21 .55.36,97 

109.48.  8,0 

4,84 

5,59 

306.37. 19,0 

-f-146,7 

21 .59.16,41 

109.34. TO,4 

de  Paris,   1897. 

G.  10 

C.74  LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


S- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Réfract.    de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  4. 

43o86  L 5 

0  Verseau 5 

Y  Verseau.. 5 

Tj  Verseau 5 

Ç  Pégase 5 

X  Verseau 5 

383o  L, 5 

45310  L 5 

3853  L, 5 

3874  L, 5 

45921  L 5 

8213  BAC -t-o™,i5..  12 

46223  L 5 

46362  L 5 

46537  L 5 

46964  L 5 

9i5  L 5 

1193  L 5 

i  399  L 5 

1370  L 5 


Obsbrvateubs  £.  Viennet  et  Baruë. 
__4g«^,c^^o*,oi6(T  — 22^5).        Correction  moy.  de  coll.=  56*9'2',7. 


s 

16,10 

16*83 

3i6.46'23"9 

-+-  94,3 

h       m     • 
22 .    1 . 27 , 65 

0      ;      „ 
99.24.13,1 

16,48 

17,21 

-49; 

;o6 

317.53.  8,7 

+  90,4 

2^1 

22. 1 I ,28,03 

98.17.24,4 

12,74 

i3,46 

-49, 

i3 

324. 16. i5,4 

-4-  7», 6 

2,4 

22.16.24,27. 

91.53.58,9 

56, 40 

57,12 

-49, 

20 

325.31.42,5 

-h  68,5 

3,1 

22. 3o.    7,93 

90.38.28,7 

11,98 

12,69 

-49, 

,28 

336.27.54,4 

-4-  46,7 

2,6 

22.36.23,50 

79.41.55,0 

7,20 

7,93 

—49. 

,26 

3i8.   3.18,1 

-+-  89,9 

3,1 

22.47.18,73 

98.  7.14,5 

19,66 

20,41 

3o6.33.   3,0 

-i-i47,5 

22.59.31 ,21 

109.38.27,9. 

18,06 

18,81 

3o3. [1.25,8 

-4-J76,7 

23.  4*29,61 

ii3.  0.33,6 

1,44 

2,19 

304.27.27,9 

-f-i64,6 

23.11. 12,99 

111.44.19,4 

29.94 

3o,6> 

336.  7.40,9 

-h  47, a 

23.19.41,45 

80.  2.  9,0 

22,00 

22,96 

299. il .58,6 

-h  228,0 

23.22.33,76 

117.    0.52,1 

5o,5 

5i,8 

52.53.  6,6 

-  45,7 

23.28 

3.i5.io,4 

28,94 

29,68 

309.20.   5,2 

-M  29, 2 

23. 3o. 40, 47 

106. 5i.  6,7 

5i,i8 

51,90 

323 . 5 I . I 2 , 2 

-^"28 
-t-   / -4,0 

23.35.   2,69 

92.19.  3,3 

54,90 

55,69 

4i.36.   2,0 

—  29,5 

23.39.  6,48 

i4.32.3i,2 

58,44 

59,28 

« 

45.19.59,4 

-   34,4 

23.52. 10,07 

10.48-28,9 

39,54 

40,28 

33.14.   7,4 

—  «9,4 

o.3i .5i,o6 

22.54.35,9 

17,80 

18,62 

44.  3.14,5 

-  32,7 

0.41.29,39 

12.  5.i5,5 

40,02 

40,77 

35.32.52,0 

—  22,1 

0.46.51 ,54 

20.35.48,6 

22 ,  52 

23,25 

30.59.20,3 

16,9 

o.5i .34,02 

25.  9.2^,5 

c;,  =  -49%2: 

Octobre  5. 

41062  L 5  54,44 

(C(i''  — I)-^i™,i2.    5  32,46 

3595  L, 5  56,76 

36o4  Lj 5  49,92 

P  Verseau .  5      o, 78 

41976  L... 

Y  Capricorne 5  16,00 

364i  L, 5  24,18 

3656  L, 5      3,40 

3677  U 

3703  Lj 5  45 , 52 

t  Verseau 5  45 ,  36 

3740  Lî 5  25,62 

3751  Lj 5  5i,[2 

3786  Lj 5       1,00 

X  Verseau 5  7,42 

0  Verseau 5      3,98 

3853  Lî 5       1,54 

3873  Lî 5  34,40 

4592 1  L 5  22 , 1 2 

3897  Lj 5  53,56 

3903  Lt 

46982  L 5  6,52 

47260  L 5  2,16 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  o",oi6(T  —  22*", i).        Correction  moy.  de  coll. 


56'>9'3',9. 


55,02 

354 •44*53,2 

-4-    21,7 

21.  5.  5,77 

61.24.32,4 

33,17 

309.52.49,6 

-1-126,2 

21.  9-43,92 

106.18.20,5 

57,36 

348.  7.18,2 

-4-   29,8 

21  .i3.  8,10 

68 .  2 . 1 5 ,  ) 

5o,52 

349.10.58,0 

-h   28,5 

21.18.    1,26 

66.58.34,^ 

1,43 

-49, 

2» 

320.  9.17,5 

-H  83,4         1 

,6      21.26.12,17 

96.    I.  9,8 

353.  3.   5,4 

-4-  23,7 

21.28 

63.  6.22,1 

16,68 

—49, 

24 

309.  3.5f,7 

-Hl3l,2             2 

,5      21.34.27,42 

107.  7.23,4 

24,76 

358.44.  2,4 

-f-     17,2 

21 .37.35,50 

57.a5.ift,7 

3,99 

352.59.33,3 

-h  23,8 

21.42.14,73 

63.  9.54,4 

347.59.22,7 

-h  3o,i 

21. 5i 

68.10.11,'^ 

46, i5 

33i.3o.57,8 

M-  55,9 

21.55.56,88 

84.39.  2,0 

46,  o3 

49, 

27 

311.49.12,9 

H-ll6,2           6 

,3       22.  0.56,76 

104.11.47,2 

26,21 

351.55.27,7 

-+-    25 ,  1 

22.11.36,94 

64.14-   »,3 

51,69 

6.    1.  8,8 

-+-     9,3 

22.16.    2,4'-^ 

5o.  8.  4,4 

1 ,60 

348.57.55,5 

-h  28,8 

22.3i.i2,3ta 

67.11.37,2 

8,08 

—49,41 

3i8.  3.20,6 

-^  90,5        5 

,1       22.47.18,80 

98.  7.13,8 

4,66 

-49, 

21 

309.49.28,2 

-4-127,1         3 

,8      22.49.15,38 

106.21 .42,8 

2,24 

304.27.26,7 

-l-i65,8 

23. 11. 12, g5 

Il  1 .44.23,0 

35,08 

3o8.  0.17,0 

-hf38,4 

23.19.45,79 

108. 1 1.   5,3 

22,83 

299.12.    1,4 

-^229, 7 

23.22.33,54 

117.     O.D2,2 

54,14 

356.27.61,8 

-f-  19,8 

23.34.  4,85 

59.41.31,9 

356.34.11,1 

-^-  '9,7 

23.37 

59.35.12,5 

7,23 

301.28.  9,8 

-1-197,6 

23.53. 17,93 

ii4.44.>>  ,7 

2,85 

307.35. 10,1 

-Hi4i,4 

0.   i.i3,55 

108.36. i5, 2 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.75 


Noms, 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Cp- 


Lecture 
corrigée. 


Réfract. 


Correct, 
de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


*Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Cp  =  -  49:'i7 
Octobre  5. 

118  L 5  49,40 

326  L 

ii;^ 5  19,48 

591  L 5  22,68 

823  L 5  49,îio 

i2o5L 5  58,84 

J336L 5  i6,o6 

M67U 

1739  L 5  35,80 

1870  L 5  42,40 

2016  L 5  55,54 

2235  L 5  24,46 

24m  L 5  59,14 

2310  L 5  52,52 

2646  L... 5  6,74 

279«L 5  43,52 


Observatkurs  Brai^tdicourt  et  Barré. 
—  oJoi6(T  —  22\  i).        Correction  moy.  de  coll.  =  56'*9'3*,9. 


s 

0            ,          H 

» 

h     m       s 

0          /          H 

5o,  II 

297.50.39,7 

-1-254,1 

0.  8.  0,81 

118.22.38,3 

16.20. 11,7 

-    1,4 

0.14 

39.48.50,8 

20,02 

19.52.36,7 

-     5,1 

0.17.30,71 

36. 16.22, 1 

23,25 

4.32.54,3 

-+-   10,9 

0.22.33,94 

5i.36.2o,5 

49,75 

17.    2». 29, 2 

a,» 

0.29.  0,44 

39.  6.32,6 

59,42 

355.56.15,2 

-\-    20,5 

0.40.10,1 I 

60. i3.  9,2 

j6,64 

0.34.33,9 

-f-    l5,2 

'o.44'9-7,33 

55.34.45,2 

21 .20.40,6 

6,6 

0.48 

34.48.16,7 

36,37 

5.14.17,7 

-h    ÏO,2 

0.55.47,05 

50.54. 56, 4 

4a,  93 

23.21.38,6 

-     8,7 

0.59. 53, 6[ 

32.47. '6,6 

56, 09 

17. 2f .21,6 

—      2,5 

I.  4.  6,77 

38.47.39,8 

25, 16 

3o3.i3.    1,0 

-i-i78,3 

I.  9.35,84 

112.59.    1,2 

59,83 

3o5.ii.29,9 

-i-160,0 

i.i5.io,5i 

III.  0.14,0 

53 ,  20 

309.10.29,6 

M-i3i,4 

1.18.  3,88 

107.  0.45,7 

7,33 

351.18.48,6 

-h  26,0 

1.22. 18,01 

64.50.41 ,3 

44,17 

3i8.56.  5,0 

-f-  88,0 

1.26.54,85 

97.14.26,9 

Octobre  6. 

39905  L 5 

.io3o4  L 5 

40498  L 5 

ioi^^L 5 

3  33 1  L2 5 

35^0  Lf 5 

3636  Kasan 

358- Lt " 5 

3j9j  Lj 5 

36oiLs 5 

36o6Li 5 

36o8L, 5 

36i3L, 5 

41832L 5 

4'i236  L ^  .  .  . . 

i63i  L, 5 

^^49  U 5 

3655  L, 5 

3656  Li 

15993  Bonn 5 

>a64Lj 

3678  L, 5 

3691  Lj 5 

3702  Li 5 

C(f'— I)-J-o-,7-î-  5 

3739  Ls 5 

7  Verseau 5 

r,  Verseau 5 


Observateurs  E.  Vibnnet  et  Brandicolrt. 
—  49Î9'  —  o;oi6(T  — 23'*,o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'6',i. 


28,60 

29,21 

347.37.11,6 

-h 

3o,7 

20. 34. 39, 3i 

68.32.25,2 

2,4o 

2,86 

42.36.52,4 

— 

3i,o 

20.40.12,99 

i3.3i .42,7 

5i  ,00 

5i,47 

21.21 .26,8 

— 

29,4 

20.46.    1,60 

'4-47-   9,9 

30,78 

3i,35 

Î.54. 17,3 

-h 

i3,8 

20.49-41,47 

54.15.  2,6 

49,44 

5o,o3 

352.  4*29,8 

-h 

25,1 

20.54.  o,i5 

64.  5.   1,1 

5l,02 

5i  ,61 

352.41 .47,7 

-h 

24,3 

20.56.    1,73 

63.27.42,7 

45.  2.53,5 

— 

34,3 

21.   4 

II.   5.38,3 

36, 10 

36,71 

347.31.    3,2 

■+■ 

3o,8 

21.10.46,83 

68.38.33,7 

57,40 

58, 00 

348.  7.16,1 

■+■ 

3o,o 

21. i3.  8,12 

68.  2.20,0 

44,32 

44,95 

33o.  4'55,4 

-t- 

59,  ï 

21. 16.55,07 

86.  5.  9,8 

5,78 

6,39 

347.39.23,9 

-+- 

3o,7 

21. 19. 16, 5i 

68. 3o. 12,9 

47, lî* 

47 ,  72 

348.40.13,4 

-h 

29,4 

21.21.57,84 

67.29.22,1 

45,24 

45,84 

348.23.26,7 

-h 

29,7 

21 .23.55,96 

67.46.  9,1 

55,34 

56, 00 

3j5. 37.13,0 

-h 

99,9 

2 i . 26 .  6,11 

100.33.33,0 

42.  0.18,3 

— 

3o,3 

21. 3o 

14.  8.17,5 

34,46 

35, 16 

3o3.48.28,2 

-+-1 

72,6 

21 .35.45,27 

1 i2.23.3o,5 

3i,3o 

31,89 

3j2.44-55,9 

-+- 

24,3 

21.39  42,00 

63.24.34,5 

47,56 

48, i5 

21.41.58,26 

63.   8 

352.59.31,3 

-4- 

24,0 

21 .42 

63.  9.58,8 

26, 10 

26,67 

21  .44*36,78 

49-42 

6.18.  9,4 

-+- 

9,1 

21.45 

49.51.  5,8 

52,48 

53,11 

332.54.54,3 

-+- 

53,6 

21. 5l.    3,22 

83.I.S.   5,4 

29,76 

3o,45 

•          3o5.42.io,7 

-m56,o 

21.53.40,56 

1 10.29.31 ,i 

55,42 

56,07 

322.28.15,7 

■+■ 

//,4 

21.56.  6,18 

93.42.   7,8 

40,16 

40,84 

3 i5. 2 1.44,0 

-hI0I,I 

22.  0.50,95 

100.49.    3/2 

57,84 

58, 41 

6.3i.  4,6 

■+■ 

8,9 

22.11.  8,5i 

49*38. 10, i 

i3,5o 

i'»,i4    —49 

'82       324.16.20,7 

-4- 

72,6      C 

►^8      22.16.24,24 

91.53.58,0 

57,18 

57,82    —49 

,91       325. 3i. 46, 6 

-h 

69,5        C 

>,i       22. 3o.  7,92 

90.38.29,0 

C.76         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  iMURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


S- 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  6. 

(  Pégase 5 

X  Verseau 5 

3873  L, 5 

46020  L 5 

46>36L 5 

463o5L 5 

46379  L 5 

46964  1 5 

47164  L 5 

47368  L 5 

121  L 5 

932L 5 

325  L 5 

485  L 5 

575  L 5 

680  L 5 

893  L 5 

0  Poissons 5 

Polaire  -f-o'",33  ...  la 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicoi'rt. 
—  49Î9I  —  o;oi6(T  — 23^o).        Corrcclion  moy.  de  colI.  =  56'*9'6",i. 


s 

1 

s 

0        f        n 

» 

» 

h     m     1 

0     ,    . 

12,60 

j3,22 

-49.82 

336.27.58,2 

-+-  47, i 

5,6 

22 . 36 . 23 , 32 

79.41.55,3 

8,08 

8,74 

5o,o8 

3i8.  3.22,3 

-+-  91,2 

6,1 

22.47.18,83 

98.  7.i5,o 

35,08 

35,76 

3o8.  0.16,3 

-^139,4 

23.19.45,85 

108.11.  9,2 

1,86 

î^,34 

40.   8.  2,0 

—  28,0 

23.20.12,42 

16.  0.36,1 

16, 14 

16,69 

17.59.  6,1 

-     3,1 

23.30.26,77 

38.  9.56,9 

48,12 

48.67 

18.16.   9,8 

-     3,4 

23.32.58,75 

37.52.52,9 

23,26 

23,92 

3i7.4îi.   5,1 

-h  92,6 

23.35.34,00 

98.28.33,6 

59,30 

59,73 

45.20.  0,7 

-  34,9 

23.52.  9,81 

10.48.30,5 

47,82 

48,53 

3oi.   3.ï3,i 

-h2o4,3 

23.57.58,60 

ii5.  9.17,3 

'4, 9a 

i5,46 

19.23.56,1 

-     4,6 

0.   3.25,53 

36.45.  5,4 

55 ,  84 

56,55 

299-19.29,3 

4-229,4 

0.  8.  6,62 

116.53.26,2 

29,52 

3o,o6 

22 . 29 . 4 1 , 1 

—     7,9 

o.ii .40,13 

33.39.17,1 

i5,6i> 

16, 14 

21.18.  0,2 

—    6,6 

0. 14. 26, ai 

34.50.59,3 

i3,82 

14,53 

298.44-19,7 

-^239,  a 

0.19.24,60 

117.28.45,6 

47,54 

48,16 

334.45.48,4 

-+■  5o,4 

0. ai. 58, 23 

81.24.  ^»i 

59,18 

59,78 

349. 42 • 16,2 

-h  28,2 

0.25.  9,85 

66.27.18,1 

26,72 

27,36 

324. 4a. 53, a 

-+-  71,6 

0.30.37, 4a 

91.27.24,5 

13,90 

14,53 

19,9» 

333.11.58,1 

-f-  53,3 

6,9 

0.43.24,58 

82.58.  1,3 

11,4 

11,0 

54.54.   5,5 

—  5o,o 

5,1 

1.22 

1.14.10,6 

Observateurs  £.  Viennet  et  Barré. 

Cp  =  -  5oJi3  — o;oi6(T  — 23^o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' 4', o. 
Octobre  7. 

40692  L 5  26,94  27,37  45.  o.a6,2  —  34,1  20.48.37,28 

3540  Lt 5  5i,34  51,93  352.41*46,1  -h  24,2  20.56.   1,83 

3556Lï 5  44, *8  44,79  347.37.45,5  -+-  3o,6  21.  0.54,69 

3569L, 5  37,06  37,66  348.38.2,9  -h  29,3  21.3.47,56 

3582  L, 5  44,74  45,35.  347.39.23,4  h-  3o,0  21.8.55,25 

3593  L} 5  ao,aa  ao,8a  348.16.  a, a  +29,8  ai.  la. 30,7a 

36oi  Lt 5  44,54  45,17  33o.  4.5o,i  h-  58,9  ai. 16.55,07 

36o5  L] 5  55,62  56,23  347.29.47,9  -H  3o,8  21.19.  6,i3 

41966L 5  18, oa  18,48  4a. 15.26,8  —  3o,5  21.23.28,38 

41889  L 5  57,40  58, o5  319.25.  2,8  -h  86,1  21.27.  7*95 

3638  L] 5  49,46  5o,ii  321.2a.  8,9  -h  80,1  ai. 37.  0,00 

3648  L] 5  31,96  32,64  309.43.22,9  -1-127,8  21.40.4^,53 

3659  Ls 5  29,00  29,68  3x0.35.27,1  -4-122,9  21.43.39,57 

3678  Lj 5  53,00  53,63  332.54.49,7  -1-53,4  21. 5i.  3,5a 

3695  Lj :...  5  53,82  54,4a  349.23.53,3  -h  28,3  21.53.4,31 

3702  Lj 5  55,84  56,49  322.28.10,7  -H  77,1  21.56.  6,38 

3708  L, 5  33,00  33,63  332.50.46,6  4-53,5  2L. 58. 43,5a 

3740  Li 5  26,42  27,01  351.55.26,2  -h  25, a  22.11.36,89 

3745L, 5  35,66  36,23  5.36.53,6  '-h    9,8  22.13.46,11 

7  Verseau 5  i3,88  i4,5«  — 5o,2i       324.16.16,6  -1-72,3  2,9      22.16.24,40 

îj  Verseau 5  57,34  57,98  — 5o,o8      3^5. 3i. 44, 5  -1-69,2  4,3      22.30.7,86 

Ç  Pégase 5  i3,o2  i3,64  — 5o,24       336.27.55,8  -t-  47,2  3,3      22. 36. 23, 5ï 

(0(1"'— I)-M™,o5.  5  10,62  11, a9  3ai. 11.46,5  4-  80,9  22.49.21,16 

a  Pégase 5  31,22  3i,84  — 5o,oi      340.49.18,7  -h  40, 3  5,3      22.59.41,71 


Il .  8.  3,7 
63.27.42,1 

68. 3 1.49.1 

67.31.30,4 

68. 30. 11.2 

67.53.31,6 
86.  5.12,8 
68.39.46,<j 
i3.53.  6,7 
96.45.27,3 
94.48.15,2 

106. '27. 48 ,9 
105.35.39,8 

83. i5.  7,7 
66.45.39,0 

93.42.10,4 
83.19.10,9 

64-i4.  3,0 
So.Sa.ao,*? 
91 .53.59,7 
90.38.28,7 
79.41.55,} 

94.58.38,4 
75.20.25,6 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.77 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.     de  coll.       apparente.         au  pôle  nord 


Octobre  7. 

45595  L 5 

3873  L, 5 

45988  L 5 

3884  Lï 5 

46236  L 5 

46362  L 5 

46537  L 5 

3927  U 5 

47033  L 5 

47164  L 5 

47255  L 5 

124  L 5 

3i5L 5 

629  L 5 

634  L 5 

854  L 5 

988  L 5 

i2o5  L 5 

0  Poissons 5 

Polaire  —  2",-;59  . . .  i4 


Observateurs  £.  Yiennet  et  Barré. 
—  5o;i3  —  oJoi6(T  — îS^jO).        Correction  moy.  de  coll.  =  5C°9'4''.o. 

SI  0/jy  ff  hms 

9.3.  II.  1,95 
23. 19.45,81 
23.24.  4,37 
23.27.25,46 
23.30.26,75 
23.35.  2,72 
23.39.  6,33 
23.52.1 3, o5 
23.54.22,68 
23.57.58,61 
o.  0.57,46 
o.  8.  8,26 

o.î4.i3,49 
o.20.5o,o5 

0.23.52,37 

0.29.47,11 

0.31.44,34 

0.40. 10, i4 

3'6        0.43.24,57 

4,5 


5i  ,60 

52, 08 

39.49-17,3 

—  27,5 

35,26 

35,94 

3o8.  0.   8,9 

•+-139,0 

53,96 

64, 5i 

18.40.42,3 

—     3,8 

14, 9i 

i5,6o 

307.49.   ï,9 

-1-140,3 

16,34 

16,89 

17.59.  2,4 

-    3,1 

52,22 

52,86 

323.5i.ji,5 

-h  73,6 

56, 00 

56,47 

41. 36. 10,0 

-  29,8 

2,62 

3,19 

7.11.46,5 

-f-     8,1 

12,16 

12,82 

317.48.15,2 

H-   92,0 

48, 04 

48,75 

3oi.   3.11,7 

-+-2o3,9 

47,06 

47,61 

16.57.  9,1 

—    2,0 

57,72 

58, 4i 

3o5.  0.38,0 

-t-162,0 

3,10 

3,64 

21 .15.27,9 

6,6 

39,66 

40,20 

23.33.37,6 

9,0 

41,98 

42,52 

20.57.   1,4 

-    6,2 

36,66 

37,26 

347.47.29,7 

-h  3o,6 

33,78 

34,49 

3oi.  8.59,4 

-h203,0 

59,72 

o,3o 

355.56.18,4 

-+-  20,6 

14,10 

14,73     — 5o 

Jio      333.11.54,8 

-+-  53,3 

l3,2 

12,8 

54.54.  5,4 

—  49,9 

16.19.19,2 

108. ir. 14,1 
37.28.17,9 

108.22.22,4 
38.  9-58,5 
92.19.  6,1 
14.32.24,2 
48.57.25,6 
98.22.20,8 

ii5.  9. 16,2 
39.11.52,9 

Il  I.  M.  8,0 
34.53.29,5 
32.35.17,4 
35.11.56,4 
68.22.  4,9 

ii5.  3.27,6 

60. i3.  6,2 

82.58.  2,5 

1.14.  8,7 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

C'^  =  — 5o*io  — oJoi6(T— -  22'*,3).        Correction  moy.  de  coll.  = 
Octobre  8. 

42731  L 5    25,86      26,49  332.56.23,0  -H  53,4 

1  Verseau 5    23, 06      23,70    — 5o,io      325.21.24,4  -*"  69,7        4,2 

3740  Lt 5    26,32      26,91  351.55.29,3  -+-25,3 

3754Li 5     37,84       38, 41  2.37.34,3  -f-  i3,o 

T,  Verseau 5    57,34      57,98    —50,09      325. 3i. 46,1  -1-69,5        5,6 

45547  L 5     16,24      16,94  3o4.26.a5,7  -4-167,4 

3875L, 5    33,56      34,18  336.14.14,8  -4-47,9 

S2f3  BAC-Ho™,i3..  20    5o,o        5o,2  52.53.  8,6  —46,4 

C(i*'— I)H-ï"*,i2..     5     10,10       10,76  327.  6.29,6  -f-  65,9 


56«9'4',9. 

21. 5o. 36, 40 
22.  o 

22.11.36,81 
22. 16.48,31 
22. 3o 

23.11.26,83 
23. 19.44,06 
23.28 
23.36.20,64 


83.13.35,3 

90.49 
64.14.  0,9 

53. 3 I .43,6 

90.39 

1 11.45.26,6 

79.55.38,0 

3.i5    9,9 

89.  3.41,2 


C;,  =  — 52*70 --o;oi6(T  — 2^,7).        Correction  moy.de  coll.=  56"8'6i*,o. 
Octobre  14. 

w  Poissons 5  57,66  58,29  — 52,70      332.27.57,6  ■+■  52,4  60,9      23.54.  5,63 

3o  Poissons 5  37,12  37,77  — ^2,74      319.35.39,8  -1-82,7  60, 5      23.56.45, 11 

2  Baleine 308.17.7,8  -hi32,o  62,8      23.58 

325L 5  18,44  18,98  21.17.57,1  —    6,3  0.14.26,32 

417  L 5  22,46  23,00  19.52.34,6  —    4,9  0.17.30,34 

58o  L 5  13,78  14, 32  0.22.21,66 

823  L -•.  5  52,48  53, o3  17.  2.26,3  —    2,1  0.29.  0,37 

1467  L 5  5,92  .     6,46  21.20.39,7  —    6,4  0.48.13,79 

1735  L 5  47,36  47,91  16.38.54,4  —     ',7  0.55.55,24 

2016  L 5  58,68  59,23  17.21.  3,1  —    2,4  i.  4-  6,56 

2279  L 5  34,48  35, o3  i5.22.  5,2  —    0,4  1.11.42,35 


83.41.55,8 
96.34.43,9 
107.54.  5,2 
34.50.57,6 
36.16.21,5 
37.37 
39.  6.32,6 

34.48.14,9 
39.30.  4,9 
38.47.55,5 
40.46.55,4 


C.78 


LUISETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


S- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Rcfract.     de  coll.       apparente.        aup^lenord. 


Octobre  14. 
Polaire  —  o",  17. .  • .  20 

2820  L 

i358  Ilels.-Golba..  5 

2968  L 5 

782  Cambridge 5 

3279  L 5 

3469  L * 5 

3589  1 5 

3740  L 

3903  L 5 

4o38  L 5 

4261  L 5 

4370  L.'. 5 

4)24  L 5 

r>4oL 

4740  L 5 

4870  L 5 

4 1  Bélier 

0  Éridan 5 

7»  Éridan 5 

Y  Taureau 5 

z  Taureau 5 

Octobre  15. 

[i  Verseau 5 

0  Verseau 5 

Y  Verseau 5 

T,  Verseau 

X  Verseau 5 

•5  Verseau 5 

3856  L, 5 

3875  Lj 5 

388[  U 5 

3887  L, 5 

46250  L 5 

3928  Lt 5 

47-^99  L 5 

9>'  L 5 

3i5  L 

325  L 5 

586  L 

1182  L 5 

1498  L 5 

1749  L-..- 5 

2o55  L V  5 

2279  L 5 

Polaire  -h  o™,  08 . . .  20 


-5-.:  70 

—  ojoi 

8 

s 

ï9)^> 

'9,^ 

38,38 

38,92 

0,06 

0,61 

56,34 

56,88 

9,88 

10,45 

Odsërvatei'Rs  Brandicolrt  et  Barré. 

(T  —  2\7).        CorrecLion  moy.  de  coll.  =  56«8'6i',o. 


38, i8      39,02 


»o,74 
38, 40 

13,96 

59,80 

4,56 

I  ,[6 
11,78 

i5,o8 

9,46 
52,44 
32,88 


JI,28 

38,93 

ii,53 

0,33 

5, 16 


1,72 
12,34 

i5,7i 
10, i3 
53, o5 

33,49 


54.54.  6,5 

21.40. 18. 1 

17.53.59,4 
18. 55. 4), 4 
9.28.  0,4 
21.18.18,8 
2 I . 22 .  8,3 
17.37.43,8 
19.30.40,3 

21.  9.44,4 

5.3i . 10,7 

23.53. 19,4 

335.23.21 ,4 
9.53.46,0 

10. 35. 5 1 .2 
352.59.54,6 


-  47,8 

-  6,7 


•^,9 

3,9 
5,5 

6,3 

6,4 
2,6 

4,5 

9,*i 
9,6 

9,0 

20,4 
5,1 

4,4 
ï3,i 


61 ,0 


-f- 


59,6 


■52;67 

-32,69 

-52,6  c 

52,78 


h     m 

0    ,     « 

1.22 

1.14.  6,7 

1.29 

34.28.36,2 

1.28. 46^24 

34.20 

1.33.  7,93 

38.14.58,7 

1.37.  4,^0 

37.13.11,7 

I  43.17,77 

46.41.  6,1 

1.49 

34.50.35,9 

1.52.46,33 

34.46.46,3 

1.58 

38. 3i. 14,6 

2.  3.18,59 

36.38.16,2 

2.  7.46,2.4 

31.59.  7,4 

2.I3.2I ,84 

50.37.59,9 

2.18.  7,64 

32.i5.32,6 

2.22.12,46 

60.47 

2.23 

60.46.  0,0 

2.29.    9,02 

46. i5. 20,1 

2.33. 19,64 

45.33.14,2 

2.44 

63.  9.29,3 

3.38.23,o3 

100,  7 

3.53.17,41 

103.48 

4.14.  0,32 

74.37 

4.22.40,76 

71.  3 

—  53^31  — o;oi6(T  — 22^3).        Corroclion  moy.  de  coll.=  56**8'59',4. 


4,74 

5,39 

-33, 

28 

21 .26.12,09 

96.    I 

20,66 

21 ,32 

53 

,27 

317.53.  2,4 

-4- 

87,1 

59. 

4 

22.1 1.28,01 

98.17.24,1 

16,92 

17,56 

-53, 

,32 

324.16.  8,6 

-h 

68,9 

•58, 

4 

22.16.24,25 

91.53.59,7 

325. 3i .40,4 

■+■ 

65,9 

63, 

5 

22. 3o 

90.38.24,9 

11,26 

11,92 

-53 

,32 

3i8.  3.  9,4 

-h 

86,5 

58 

,2 

22.47.18,60 

98.    7.16,5 

8,06 

8,74 

53 

,36 

309.49.15,7 

-4-121,4 

57, 

»7 

22.49.15,4^ 

106.21.45,1 

32,78 

33,40 

336.12.28,5 

-h 

45,4 

23.11.40,08 

79.57.16,3 

36,58 

37,20 

23.19.43,87 

79.56 

9,32 

9,89 

6.17.48,4 

4- 

8,6 

23.24.16,56 

49-5i.i9,^ 

8,26 

8,83 

6.3». 34, 3 

-h 

8,4 

23.27.1.5,50 

49.37.33,5 

55, 5o 

56 ,0  5 

17.52.21 ,5 

— 

a. 9 

23.32.    2,7îi 

38.16.35,0 

19,32 

19,89 

6.46.34,5 

-+- 

8,2 

23.53.26,55 

49.22.33,1 

25,76 

26,30 

21.   9.38,4 

6,1 

0.  2.32,96 

34.59.14,9 

32,16 

32,70 

21 .2.6.36, 1 
21.16.26,8 

6,4 
6,9. 

0.  7.39,36 
o.i4 

34.4'^<i6,9 
34.53.26,4 

»9,''4 

«9,78 

^0.49.57,9 

5,8 

0.14.26,44 
0.22 

34.51 
35.18.55,7 

48,42 

48,96 

22.22.   3,7 

— 

7,3 

0.39.55,61 

33.46.48,4 

3,36 

3,90 

22.52.22,7 

7,8 

0.49.10,55 

33.16.28,9 

16, 48 

17, o3 

16. 38. 17,1 

1,6 

# 

0.56.23,68 

39.30.40,7 

4i,i4 

41,70 

12.58. 12, I 

-4- 

2,0 

I.  4.48,35 

43.10.49,3 

35,16 

35,71 

i5.22.   5,8 

— 

0,4 

I.  !  1.42,33 

40.46.53,2 

21,7 

21,3 

54.34.   7,2 

47,3 

60 

,8 

1.22 

1.14.   4,9 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C-7i) 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C.- 


Lecture 
corrigée. 


Correct. 
Réfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  16. 

364i  Lî 5 

42436  L 5 

3678  L, 5 

3695  L, 5 

3-09  L, 5 

9  Verseau 5 

Y  Verseau 5 

3780  Li 5 

;  Pégase 5 

X  Verseau 5 

3853  Lï 5 

45881  L(«) 

46o5o  L 5 

46290  L 5 

46372  L 5 

46948  L 5 

3937  Lt 5 

47^^83  L 5 

92  L 5 

179  L 5 

35/ L 5 

55o  L, 5 

65oL 5 

843  L 5 

940  L 5 

1247  L 5 

i32i  L 5 

1473  L 5, 

i547  L 

1747  L 5 

1 829  L 5 

ig4"^  L 5 

108a  L 5 

2171  L 5 

2240  L 5 

23f6  L 5 

2422  L 5 

252 1  L 5 

Polaire  —  o",  3'z 1 3 

2870  L 5 

V  Poissons 5 

3412  L 5 

355 1  L 5 


Observateubs  E.  Viennbt  et  Barré. 
—  53*9i  —  o;oi6(T  —  23»",  i)       Correction  moy.  de  coll.  =  36"8'6o',3. 


28,86 

s 

29,44 

358%3'.58",2 

H-  i6'',7 

Il      m      s 
21.37.35,51 

0     /      ./ 
57 .  'i5 .18,8 

40,28 

40,87 

352.41.23,0 

-t-  23,6 

21.40.46,94 

63.28.  0,9 

56,48 

57,11 

21. 5i .   3,18 

83.15 

57,28 

57,88 

349.23.51 ,6 

-+-  27,5 

21.53.   3,95 

66.45.36.>. 

9,3o 

9j99 

306.37. Il ,9 

-m44,o 

21,59. 16,06 

109.34. 12,4 

2i,3o 

21,96     —  53592 

317.53.  4,4 

-h  88,7 

59^9 

22. I 1.28,02 

98. 17. 24,  <> 

17,36 

i8,oo     —53,77 

324.16.10,6 

-H   70,3 

59,0 

22.16.24,06 

91 .54.  0,0 

46,92 

47,61 

3o6. 36.46,6 

-^144,3 

22.28.53,67 

109.34.38,0 

16,66 

17,28     —53,95 

336.27.51,1 

-^   45,9 

59,4 

22.36.23,34 

79.41.55,1 

12,04 

12,70     — 54,10 

3i8.  3.12,1 

-f-  88,3 

59,2 

22.47.18,75 

98.  7.16,5 

6,12 

6,82 

304.27.16,0 

-4-161,6 

23. I 1 . 12,87 

iif.44-25,9 

8.  7.48,9 

-*-     6,9 

23.21 

48.   1.18,3 

35,20 

35,68 

39.52.12,2 

—  26,7 

23.24.41 ,72 

16. 16.21,4 

47>7o 

48,19 

39.30.  5,3 

—  26,3 

23.31.54,23 

16.38.28,7 

16,10 

16,73 

333.37.5.1,4 

•4-  5o,7 

23.35  22,77 

82.31 .59,6 

18, 3o 

18,76 

4i.53.3o,4 

-  ^9,3 

23.52.24,80 

14.15.  0,6 

35,96 

36,58 

341.  7.26,9 

+  38,7 

23.56.42,62 

75.  2.12,1 

1,32 

1,86 

21 .14.19,0 

—     6,3 

0.  2.  7,89 

34. 54. 35, <» 

32,96 

33, 5o 

21 .26.34,0 

—     6,5 

0.  7.39,53 

34.42. 19,8 

3i,84 

32, 5i 

311.26.25,6 

-f- 1 1 5 , 5 

0.  9.38,54 

104.44.30,2 

5,78 

6,3i 

27.27.45,3 

—  12,8 

0.  i5. 12,34 

28.41.   2,>. 

27,30 

27,83 

26. iD.  6,3 

—  11,5 

0.21.33,86 

29.53.42,5 

14,54 

i5,ii 

2.a6.   1,0 

H-   12,9 

0.24.21, 14 

53.43. 12, :f 

43,40 

43,94 

19.47.32,5 

4,9 

0.29.49,97 

36.21.22,9 

37,46 

38,17 

3oi.  8.40,1 

-Hf96,8 

o.3i .44i2o 

ii5.  3.37,0 

3,24 

3,94 

3o3.23.52,7 

•^ï7«>9 

0.41.  9,96 

iiîi.47.59,5 

21,84 

22,52 

310.52.40,9 

H-ii8,5 

0.43.28,54 

io5. 18. 17,9 

33,62 

34,32 

3o4 .12.21,3 

H-i64,4 

0.47.40,34 

1 1 1.59.23,4 

18.  5.23,9 

-    3,1 

o.5o 

ÔO  4        0  m  ùi  ,  0 

49,88 

5o,46 

357.25.20,1 

-h  18,3 

0.55.56,48 

58.43.58,5 

«  ,9'^- 

2,5o 

355.  6.40,9 

H-    21,0 

0.58.   8,52 

61.  2:40,4 

56,32 

57,03 

298.56.27,6 

-+-228,7 

I.    1.  3,o5 

117. 16.21 , î 

21,14 

21,71 

3.20.20,0 

■+■  11,9 

i.  5.27,73 

52.48.52,2 

13,76 

14,47 

299.21.49.6 

-4- 2  22,0 

1.  7.20,49 

1 I 6 . 5o . J2 , 7 

42,24 

42,94 

3o3.   8.  4,7 

-M74,8 

1.  9.48,96 

ii3.   3.5o,4 

41,12 

41,81 

3o5.33.    1,0 

H-i53,i 

1 .1 I .47,83 

110.38.32,4 

3,76 

4,4^ 

3o5.ii .2! ,4 

-Hi56,i 

I  .i5. 10,46 

I I V.  o.i3,o 

22,92 

23,5<> 

311.43.42,3 

-hii4,5 

1 . 18.29,60 

104.27. 12,5 

24,0 

23,6 

54.54.  6,4 

-  48,4 

60,7 

1 .22 

1.14.  5,5 

8,02 

8,70 

3o8.  8.  0,0 

-hi34,7 

1.27.14,71 

1 08 .  3 .  r5 , 0 

21,08 

21,70 

338.12.   8,5 

-^  43,3 

1.29.27,71 

"^   "i"  35    1 

2,06 

2,69             34,00 

33i.  8.27,2 

-h  55,6 

63,7 

1.36     8,70 

85.    1.28,7 

4,54 

5,11 

2.58.3o,9 

■+■    12,3 

1.47. 11 ,12 

53. 10.41 ,7 

48,70 

49,37 

314.10.  9,3 

-4-io3,4 

1.49.55,38 

102.  0.34,4 

(«)  Nébuleuse. 


C.8o  LUiVETTE  MÉRIDlE.XiNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 

Passage  Lecture  CorrecU      Asc.  droite  Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.  T.  G.  corrigée.  Réfract.  de  coll.       apparente.  au  pôle  nord. 

OnSERVATElRS  E.    VlENNKT   Cl  BbA>DICOURT. 

C;,  =  — 54'45  — o*oi6(T  — 2a^7).        Correction  moy.  de  coll.  =  56'»9'o',8. 

Octobre  17.        s  ,  o  .  .  .  h  n.  .      o    ,    „ 

41841  L 5  35,îAÎ  35,95  Soi.  9-48,3  -1-195,2  -21  .26.4I,5-;î  ii5.  2.27,7 

3638L, 5  53,80  54,45  321.22.8,8  4-77,8  21.37.0,02  94.48-9,8 

365 1  L2 4  12,20  12,77  5.i3.  9,2  -f-  9,9  21.40.18,34  5o.56.  i,5 

3678L, 5  57,04  57,67  2î.5i.  3, 23  83.15 

42731  1 332.56.21,9  H-  5i,8  21. 5i  83.i3.3o,7 

42827  L 5  49,36  49,99  331.37.18,7  H-  54,2  21.52.55,55  84.32.36,3 

3709  L, 5   9,80  10,49  306.37.12,9  —143,8  21.59.16,05  109.34.11,7 

e  Verseau 5  21,82  22,48  — 54"45      317. 53.  5,4  H-  88,6  1^0      22.11.28,04  98.17.24,0 

3751  L2 5  56,26  56,83  6.    i.  5,5  -h     9,1  22.16.  2,39  5o.  8.  4,4 

3780  Lj 5  47,26  47, ÎP  22.28.53,50  109.35 

î  Pégase 5  17,14  17, 7^  — 54,44      336.27.52,0  h-  45,7  o,5      22. 36. 23, 3i  79.41.54,5 

X  Verseau 5  12,40  i3,o6  —54,47      3i8.  3. 14,0  -4-88,1  i,3      22.47.18,61  98.  7.14,9 

a  Péjîasc 5  35,58  36, 20  — 54, î3      340.49.  i3, 3  -h  09,0  0,4      22.59.41,74  75.20.26,5 

3853  Li 5      6,56  7,26  304.27.19,6  -m6i,2  23.11.12,80  111.44.^^,4 

46000  L 5  34,90  35,38  39.42.13,7  —  26,5  23.23.40,92  16.26.20,6 

3886Li 5  27,36  28, o5  3o7.34.3i,5  -f-i37,3  23.27.33,59  108. 36.46,6 

463o2  L 5  i2,84  43,39  17.49.57,2  —  a, 9  23.32.48,93  38.19.0,7 

46386  L 5  33, i4  33, 77  329.i3.5o,4  -+-   59,0  23. 35. 39, 3o  86.56.  9,4 

46948  L 5  18,80  19,26  41.53.29,9  —  29,2  23.52.24,79  i4.i5.    1,7 

47175  L 5  19,14  19,86  297.14.16,3  -H258,9  23.58.25,39  118.59.  3,4 

47368  L 4  19,59  20, i3  19.23.54,4  —    4,4  o.  3.25,66  36.45.  2,0 

199  L 5  23,44  2^,97  26.35.  0,9  —  11,8  0.10.29,50  29.33.48,1 

Cp  =  —  54;78  —  o*oi6(T  — 23",  i  ).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"8'6o',8. 
Octobre  18. 

41929  L 5  33,80  34,35  14.  5.52,7  -+"    0,9  21.26.39,60  4^.  3.  9,0 

3638  Lt 5  54,12  54,77  321.22.  5,0  -+-77,7  21.37.  0,01  94.48'i3,5 

365 1  Lj 5  i?,58  i3,i5  5.i3.  8,7  H-    9,9  21.40.18,39  5o.56.  a,o 

3658  Lt 5      9,72  10, '^9  5. 32. 11, 5  -+-    9,6  21.42.15, 53  5o.36.58,9 

368 1  Lt 5  19,98  20,61  33a.55.3i,o  -4-5i,7  21. 5i. 25, 85  83. 14. 21, 5 

a  Verseau. 5  27,68  28,32  — 54,82      325.21.18,2  -1-67,4  60, 3      22.  o.33,56  90.48.50,0 

0  Verseau 5  22,14  22,80  -54,78      317. 53.  5,o  h-  88,6  60,8      22.11.28,03  98.17.24,3 

3751  L2 5  56,56  57,  ]3  6.   I.  7,9  -h    9,1  22.16.  2,36  5o.  8.  a,o 

3780LJ 5  47.64  48,33  306.36.45,7  -Hi43,8  22.28.53,56  109.34.38,9 

Ç  Pégase 5  17,46  18,08  — 5;, 77      336.27.52,4  4-45,7  60,9      22. 36. 23, 3i  79.41.54,1 

X  Verseau 3i8.  3.i3,3  -h  88,0  60,7      22.47  9^.  7-1'^î^ 

a  Pégase 5  35,86  36,48  —54,72  22.59.41,70  75.21 

45547  L 5  20,76  21,46  304.26.15,5  -T-i6i,2  23.11.26,68  111.45.26,5 

45881  L 5  55,00  55,57  8.  7.46,5  -t-     6,9  23.21.  0,79  48.   i.tiij'x 

46o5o  L 5  36, 10  36,58  39.52. i5, 4  —  26,7  23.24.41,79  16.16.18,7 

1042A-I-73" 5       8,3o  8,78  39.48.30,9  —  26,6  23.29.13,99  16.20.    3,3 

463o2  L 5  43,12  43,67  17-49. ^7, 3  —  2,9  23.32.48,88  38.19.  0,6 

46373  L 5   7,10  7,66  10.39.50,2  -f-  4,4  23.35.12,87  45.29.15,0 

47019  L 5   0,80  1,39  352.51.44,1  -i-  23,4  23.54.  6,60  63.17.40,1 

47218  L 5  45,88  46,41  26.53.46,1  —   12,1  23.59.51,62  29.15.    2,6 

97  L 5  4^,86  43,39  27.37.26,4  —  ia,9  o.  7.48,59  28.3i--^i,'> 

266  L 5  43,48  44,01  27.18.36,2  —  12,6  0.12.49,21  28.5o-i-2,«> 

438  L 5  26,48  26, 9H  35.33.  8,8  —  21,6  0.18.32, 18  20.35 -3o,.^ 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.8 


Noms. 


Passage 

Leclure 

Correct. 

Asc.  droile 

Dist.  app. 

N.  observé. 

T. 

C,- 

corrigée. 

Réfract. 

de  coll. 

apparente. 

au  pAIenord. 

\ 


Octobre  18. 

586  L 5 

697  L 5 

674  W, 5 

^381 5 

283  Cambridge  ....  5 

1291  L 5 

i388L 5 

1547  L 5 

1811  L 5 

1868  L 5 

2279  L 

235iL 5 

2459  L 5 

Polaire -t-i",3o....  12 

2780  L 5 

2873  L... 5 

2985  L 

2987  L 5 

3io5L... 5 

0  Poissons 5 

3890  L 5 

3937  L 5 


ObSERVATEUBS  E.  VlBNTl'ET  et  Brandicourt. 
—  54^78  —  o;oi6(T— •1l3^ î ).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"8'6o',8. 


• 

1 

0          « 

• 

h     m     s 

0        /        n 

26,12 

26,66 

20. 5o.  0,4 

—    5,9 

0.22.31, 86 

35.18.54,5 

28,80 

29,36 

8.58.  6,4 

-h     6,1 

0.25.34,56 

47.11.    0,5 

Sojio 

30,71 

343.37.59,9 

-V-  35,1 

0.28.35,91 

72.31. 36, 0 

38,42 

39,13 

3oi.  8.43,9 

-Hi96,3 

0.31.44,33 

ii5.  3.33,2 

0,78 

1,32 

20.34.55,5 

5  7 

0.35.  6,52 

35.33.59,6 

40,80 

41,41 

345.  5.21,5 

H-    33,2 

0.42.46,60 

71.  4.12,5 

14,80 

i5,3i 

31.29.  6»7 

—  17, « 

0.46. 20, 5o 

24.39.37,0 

16,98 

17,53 

18.  5.24,6 

-    3,1 

0.50.22,72 

38.  3.33,1 

3o,48 

3i,i6 

309.22.32,9 

-4-126,6 

0.56.36,35 

106.48.34,5 

22,62 

23,19 

4.  5.10,6 

-+-  II, I 

o.59.'>.8,38 

52.  4.  1,3 

l5.22.    8,1 

-    0,4 

1.12 

40.46.52,3 

35,56 

36,14 

354.50.25,3 

-H   21,2 

I. 13.41,33 

6i.ï8.56,7 

4,72 

5,3o 

354.48.56,7 

-+-    21,2 

1.17.10,48 

61.20.25,3 

26,5 

26,1 

54.54.  6,6 

-  48,3       59 

;9         ï-23 

1.14.  5,9 

33,28 

33,90 

.  337.28.44,4 

-h  44,3 

1.26.39,08 

78.41.  0,7 

23,00 

23,62 

338.12.  9,9 

-^  43,1 

1.29.28,80 

77.57.34,0 

6.42.  9,0 

^    8,4 

1.33 

49.27.  0,2 

0,16 

0,73 

1 .33.  5,91 

49.22 

58,44 

59,06 

334.43.24,7 

-+-  48,9 

1.36.  4,24 

81.26.25,0 

56,02 

56,64     —5^ 

i;8i     334.48.40,5 

-1-  48,7      62 

,3        1.40.   1,82 

81.21.  9,0 

5,42 

6,08 

3i5.25.  6,7 

-h  98,0 

2.     1.11,25 

100.45.32,1 

35,10 

35,67 

6.11.37,3 

-H     8,9 

2.   3.40,84 

49.57.32,4 

Octobr»  19. 

3638  L, 5 

365 1  Lj 5 

3656  L, 5 

368i  L, 5 

42827  L 5 

a  Verseau 5 

0  Verseau 5 

3754  L, 5 

3782  L, 5 

î  Pégase 5 

X  Verseau 5 

a  Pégase 5 

3856  L, 5 

46250  L 5 

46372  L 5 

47014  L 5 

47096  L 5 

47218  L 5 

«37  L 5 

2fe66L 5 

-438  L 5 

Observations 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

—  55;2o  — oJoi6(T  — 22'',5).        Correction  moy.  de  coll.=  56*'8'59'',5. 


54,48 
12,90 
9,42 
20,26 
5o,i4 
28,12 

22,48 

43,06 
0,00 

17,86 

l3,20 

36,26 

34,68 

57,50 

17,18 

47,42 

58,86 
46, 3o 
30,28 
43,88 
26,84 


.^8      _ 


55, i3  321.22.  5,2 

i3,47  5.i3.  7,4 

10,01  352.59.27,6 

20,89  332.55.29,9 

5o,77     .  331.37.19,1 

28,76  —55,27  325.21.16,9 
23, 14  — 55,i3  317.53.  4,5 
43,63  2.37.29,6 

0,61  347.44-15, 3 

55,18      336.27.50,4 
55,29      3 18.   3.12,3 
j5,i3       340.49.12,5 
336. 12.28,0 
17.52.24,5 
333.37.51 ,0 
i8.5o.i3,6 
18.47.22,1 
26.53.44,8 
299.21.32,9 
27.18,37,0 
<55 •  o<j .   7 )^ 


18,48 
13,86 
36,88 
35, 3o 
58, o5 
17,81 

47,96 
59,40 
46,83 

3o,99 
44,41 
27,34 


78,0 

9,9 
23,3 

5i,9 
54,3 

67,7 
88,8 

12,6 

29,7 
45,9 
88,3 

39,  ï 
46,3 

2,9 
5o,8 

—  3,9 
^     3,8 

—  12,2 

-1-221,4 

—  12,6 

—  21,7 


58,7 
60,0 


58,6 
59,5 

59,4 


de  Paris,  1897. 


21.36.59,94 
21.40.18,28 
21.42.14,82 
2 1.5 1.25, 70 
21 .52.55,58 
22.  0.33,57 
22.11 .27,95 
22.16.48,43 
22. 3o.   5,41 

22.36.23,28 

22.47.18,66 
22.59.41 ,67 
23.1 1.40,09 
23.32.  2,83 
23.35.22,59 
23.53.52,74 
23.56.  4,18 
23.59.51,61 
o.  8.35,76 
0.12.49, 18 

0.18.32,1 T 

Ci 


94.48. 12,3 
5o.56.  2,0 
63.  9.55,2 
83.i4.2f ,5 

84.32.34,7 
90.48.50,3 
98.17.23,8 
53.31.42,5 
68.25. i3, 9 
79.41.55,0 
98.  7.15,5 
75.20.26,1 
79.57.17,8 
38. t6.32,i 
82.31.59,3 
37.18.42,0 
37.21 .33,6 
29.15.  2,5 
116. 5i.  8,0 
28.50.  9,9 
20.35. 3o,o 


I 


C.8a         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 

Passage  Lecture  Correct.     Asc.  droite  Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.        T.  C.  corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente.  au  pôle  nord. 

Obsbrvateubs  E.  Vibnnbt  et  Barr6. 
C^=:--55;2o  — o;oi6(T— 22",5).       Correction  moy.de  coll.  =  56«8'59',5. 

Octobre  19.  .  .  o    ,    „               „  h    m    •  o     ,     . 

736L 5  19, 3o  19,87  2.33'.43",7  -+-12^7  0.26.24,64  53.35.28*5 

878  L 5  21,26  21,84  o.iï.48,1  -4-  i5,3  0.30.26,61  55.57.26,7 

1186L 5  56,66  57,21  20.34.26,2  —    5,7  0.40.   1,98  35.34.27,6 

i34i  L 5  21,54  22, ir  4*20.25,0  +  10,9  0.44*26,87  5i. 48*45, 4 

i525  L 5  59,84  0,37  26.51.  2,2  —  12,1  o.5o.  5,i3  29.17.45,2 

1695  L 5  5o,o8  5o,6i  25. 57.31, 4  —  ii|2  0.54. 55, 37  3o. 11. 16,9 

1810  L 5  49)^2  5o,38  9.40.21,6  +    5,4  0.57.55,14  4^.28.43,3 

1991  L 5  40,94  41,47  27.24.49,2  —  12,7  I.  3.46,23  28.43.57,6 

2110L 5  37,56  38,09  27.18.50,1  —  12,6  I.  6.42,85  28.49.56,8 

2260  L 5  29,76  30,29  27.19.46,1  —  12,7  i.fi.35,o5  28.49.  0,7 

2423  L 5  38,86  39,46  348.0.2,7  H-  29,5  1. 15.44,22  68,9.26,3 

25o5  L 5  17,80  18, 4i  343.26.58,6  4-35,5  1.18.23,17  72.42.36,4 

Polaire -+-o",o5....  24  25, 1  24,7  54.54.  7,7  —  48,4      60^7        1.22  1.14.  3,4 

2839L..I 5  17.47.37,9  —    2,8  1.29  38.21. 18,8 

Observateurs  Brandigourt  et  Barré. 

C;,  =  —  55^31 —oJoI6(T  —  2I^9).        Correction  mov.  de  coll.  =  56* 8' 61 ',4. 
Octobre  20. 

42236  L 42.  0.18,2  —  29,7                   21. 3o  14.  8.i3,5 

Y  Capricorne >  21,88  22,56  --55*3i  309.  3.48,2  +129,5  61,6      21,34.27,25  107,  7.22,7 

EPégase 5  5,80  6,42  —55,16  335.34.22,4  -^  47,8  59,7      21.39.11,11  80.35.26,8 

16  Pégase 5  20, 5o  21,09  — 55,22  351. 36. 21, 2  -h  25,2  61,0      21.48.25,78  64.33.  5,4 

a  Verseau 5  28,40  29,04  — 55,57  325.21.21,3  -f- 68,4  62,5      22.  o.33,73  90.48.48,5 

6  Verseau 5  22,64  23, 3o  — 55,3o  317.53.  7,7  -h  89,9  62,2      22.11.27,98  98.17.23,6 

3754  Lj 5  42,98  43,55  2.37.33,1  -h  12,8                   22,16.48,23  53.3i.4i,i 

3782  Lî 5  0,04  0,64                                                                                 22. 3o.  5,3a  68.25 

46000L... 5  35,38  35,86  39.42.13,2  —26,8                    23. 23. 40, 53  16.26.21,4 

Observateurs  E.  Viennbt  et  Brandicourt. 

C'f,  =  —  55J94  —  o;oi6(T  —  22'', 5).        Correction  mov.  de  coll.  =  56*9'2',8. 
Octobre  21. 

36o2  L) 5      1,62 

36o6  Ls *>  II , 66 

4i832  L 5       T,20 

42183  L 5  58, 80 

42436  L 5  42,08 

3664  L, 5  38, 08 

42834  L 5  39,30 

a  Verseau 5  28,78 

0  Verseau 5  23,18 

3757  Lj 5  44,62 

3784  U 5  3o,3o 

;  Pégase 5  18,62 

X  Verseau 5  13,98 

a  Pégase 5  36,94 

46020  L 5  7,88 

46373  L 5  8,24 


2,25 

33o.i3.2i,7 

-\-  58,1 

21.17.  6,33 

85. 56. 39, a 

12,27 

347.39.20,0 

-h  3o,3 

21.19.16,35 

68.3o.i3,i 

1,86 

315.37.  7,4 

-^  98,7 

21.26.  5,94 

100.33.34,1 

59,29 

39.10.26,9 

—  26,3 

21. 3o.  3,37 

16. 58.  9,6 

42,67 

352.41.25,8 

-f-  24,1 

21.40.46,74 

63.28.  1,1 

38,65 

6.18.10,5 

-*-     9,0 

21.44.42,72 

49.51.   1,3 

39,90 

349.16.36,0 

-+-•28,3 

21.52.43,97 

66.52.55, 1 

29,42 

-55,96 

325.21.22,7 

-4-    68,9 

3.4 

22«  0.33,49 

90.48.49,*^ 

23,84 

—55,85 

317.53.  8,4 

-H   90,5 

2,3 

22.11.27,91 

98.17.24,9 

45,19 

4.    1.32,2 

-H    11,4 

22.17.49,25 

52.  7.4^,0 

30y92 

22.30.34,98 

80.12 

19,24 

-55,96 

336.27.54,7 

-+-  46,8 

2,0 

22. 36. 23, 3o 

79.41.54,9 

14,64 

-56,09 

3i8.  3.18,7 

-+-  90,0 

4,3 

22.47,18,70 

98.  7'4,i 

37,56 

-55,83 

22.59.41,61 

75.21 

8,36 

40.  8.  4,0 

-  27,6 

23.25.12,41 

16.  0.3 1  ,-JL 

8,80 

10.39.52,9 

-H    4,5 

23.35.12,84 

45.29.14,4 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.83 


Noms. 


Passage 

Lecture 

Correct. 

Asc.  droite 

Dist.  app. 

N.  observé. 

T. 

^r 

corrigée. 

Réfract. 

de  coll. 

apparente. 

aupdlenord. 

c;= 

Octobre  21. 

47012  L 5 

47144L 5 

ia4L 5 

284L 5 

289  L 5 

55o  L- 5 

677  L 5 

799  L 5 

1182  L 5 

i335  L 

i34i  L..: 5 

i56oL 5 

1695  L(«) 5 

i83i  L 5 

199*  L 5 

2240  L 5 

2320  L 5 

2434  L 5 

2486  L 5 

2564  L 5 

Polaire  -h o", 87  ...  12 

2836  L 4 

2993  L 5 

3i64  L 5 

3271  L 5 

3412  L 5 

3577  L 5 

366oL 5 

3910  L 5 

4121  L 5 


Obsbrvatbubs  £.  Viennbt  et  Br4Ndicourt. 
—  55*,94  —  o%oi6(T  —  22'*, 5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*'9'2',8. 


46,98 

8 

47,52 

18, 56 

t9,«o 

3,56 

4,î5 

9,^0 

9,7ï 

17,36 

17,87 

29,26 

î»9,79 

54,26 

54,92 

22,40 

22,93 

5i,3o 

5i,84 

27,16 

27,73 

54,62 

55,16 

50,78 

5i,3i 

58,24 

58,79 

41, 5a 

42, o5 

44,10 

44,80 

57,00 

57,68 

29,06 

29,75 

20,14 

20,79 

44,60 

45,21 

23,6 

23,2 

48,89 

49,59 

39,00 

39,54 

34,88 

35,57 

24,68 

25,29 

6,52 

7,09 

3l,20 

31,78 

25,92 

a6,45 

10,96 

11,52 

43,94 

44,49 

m 


21.20.24,3 

-    6,5 

23.53.51,56 

34.48.32,0 

21.  9«28,7 

-    6,4 

23.57.23,14 

34.59.27,7 

3o5.  0.34,1 

-l-i6o,i 

0.  8.  8,28 

111.11.  8,8 

34.  4-5i,4 

—  20,4 

o.i3.i3,74 

22.  3.5i,o 

34.  o.i4,6 

—  20,3 

0.13.21,90 

22.  8.27,9 

26.15.10,7 

—  U)7 

0.21.33,82 

29.53.40,4 

0.24.58,95 

99-48 

25.29.18,4 

—  10,9 

0.28.26,96 

30.39.33,5 

22.22.  8,0 

-    7,6 

0.39.55,87 

33.46.47,2 

4.20.27,9 

■+■  11,1 

0.44 

51.48.46,0 

0.44.31,75 

5i.5i 

23.  5.3i,3 

-    8,4 

0.50.59, 18 

33.  3.23,1 

25.57.37,0 

—  11,6 

0.54.55,33 

3o. 11. 14,2 

i5. 20. 11,0 

—    0,4 

0.58.  2,81 

40.48.51,4 

27.24.53,8 

—  i3,o 

I.  3.46,07 

28.43.56,0 

1.  9.48,82 

ii3.  4 

308.34.   1,8 

-hi34,2 

1.12.    1,70 

107.37.15,  >. 

3o5.43.  3,2 

+i54,5 

1.15.33, 77 

110.28.34,1 

1.17.24,81 

94.20 

345.58.52,6 

H-   32,7 

1.19.49,22 

70.10.42,9 

54.54.  8,8 

-  49,3        2 

'0        1.22 

1.14.  4,7 

3o3.i5.5o,i 

-4-176,7 

1 .27.53,60 

112.56.  9, 

20.  4-48,4 

—    5,3 

1.33.43,55 

36.  4.  9,1 

306.19.41,7 

-»-i49,8 

1.37.39,58 

109.51.50,9 

347.18.43,5 

-f-  3o,9 

1.42.29,30 

68.5o.5o,2 

2.58.36,6 

H-    12,6 

r.47. II ,10 

53.10.38,8 

359.  5.16,7 

-h    16,8 

i.5i.35,79 

57.  4.  2,9 

.25.20.42,2 

—    10,8 

I. 55.30,45 

30.48.  9,8 

10.20.37,7 

-+•    4,8 

2 .  3 . I 5 , 52 

45.48.29,9 

. 

^-  9-48,49 

37.45 

Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

CJ,  =  — 56J37--o;oi6(T  — 1**,4).        Correction  moy.  de  coll.  = 
Octobre  22. 

0  Poiseons 5  20, 5o  21, i3  —56^45      333. 11. 5o, 8  -f-  52,o       0,4 

i636  L 5  35,12  35,62  34. 55. 46,0  —21,1 

aPoissons 5  36, 04  36,67  — 56,3o      333.3o.3i,4  -i-  5i,4        2,3 

1975L 5  43,76  44,27  34.22.58,6  —20,5 

2283L 5  41,98  42,53  14.37.26,9  -h    0,4 

2372  L 5  53,96  54,57  343.46.0,1  H-  35,3 

2486  L 5  20,54  21,19  321.50.26,0  -1-77,6 

Polaire —o'", 23 12  24,5  24,1  54.54.10,9  —48,8        3,2 

2799  L 5  40,84  41,53  3o6.38.  9,2  -f-i45,9 

2858  L 5  23,24  23,82  358.44-52,3  -4-  17,0 


56«9'i',7. 

0.43 

0.53.39,26 

0.58 

I.  3.47,90 

1.11.46,16 

I . I 3 . 58 , 20 

1 .17.24,82 

1.22 

1.26.45,16 

1.29.27,45 


82.58.  2,9 

2IaI2.54,6 

82.39.21,7 
21.45.42,6 
4i.3i.35,'>. 
72.23.36,9 
94.19.53,3 
1.14.  2,0 
109.33.18,4 
57.24.26,4 


(")  Lecture  diminuée  de  5'. 


C.84         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture  Correct.     A  se.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  22. 

2967  L 5 

3 109  L 5 

3245  L 5 

3432  L 5 

3567  L 5 

365i  L 5 

38o6  L 5 

3924  L 5 

4073  L 5 

4226  L 5 

4462  L 5 

S*  Baleine 5 


Observateurs  E.  Yiennet  et  Barré. 

—  56%37  — o%oi6(T-- 1\4).        Correction  moy.  de  con.=  56*»9'i',7. 


3',  56 

7,24 
33,12 

27,60 

18,44 
48,06 
53,90 
10,72 

17,84 
52,20 
10,66 
41, a4 


4,11 

7,79 
33,82 

îi8,i9 

I9ïi5 

48,77 
54,61 

11,39 

18,55 

52,90 

11,24 
4i,86 


56^36 


18.32.59,5 
18. 3i .24,0 
3o3.42.  8,6 
351.42.  4,9 
300.49.  7»9 
3oo. 12.22,7 
298.59.  o, I 
3i4.  0.52,7 
3oo. 16.28,6 
302.21.37,9 
355.37.39,2 
334.10.12,7 


—  3,6 

—  3,6 
170,5 

25,1 
-+-202,9 
-h2II,3 
-4-23o,0 

-f-io4,8 

-T-2IO,4 

-M  84 ,4 
-h  20,5 

5o,4 


!> 


h      m     • 

1.33,  7,74 

1.37.11,42 
1.40.37,44 
1.47.31,81 
i.5o.22,77 
1.52.52,39 
1,57.58,23 

2.    2.l5,0I 

2.  6.22,17 
2.10.56,52 
2. 20.14, 85 

2.23 


37.35.58,6 

37.37.34,1 
112.29.43,6 

64.27.11,9 

Ii5.23.i6,7 
116.  0.10,3 
117.13.51,6 
102.  9.53,8 
II5.56.  3,5 
ii3.5o.28,2 
60.31.43,0 
81.59.39,4 


Octobre  23. 

3693  L, > 

a  Verseau 5 

6  Verseau 5 

3757  L, 5 

3784  L, 5 

Ç  Pégase 5 

fl  Pégase 5 

X  Verseau 5 

388i  L, 5 

3885  L, 5 

46288  L 5 

3928  Li 5 

ik- 

47184  L 3 

1 26  L 5 

^77  L 5 

490  L 5 

735  L 5 

889  1 5 

1186  L 5 

i34i  L 5 

i5i2  L 5 

1698  L 5 

1868  L 5 

1985  L 5 

2287  L 5 

Polaire 20 

2873  L 5 

3o57  L 5 

3194  L 5 

3412  L '. 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  56',7i  —o', 021(1  —  22'',  5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*8  6o',  8. 


48,52 

49, '-i 

349.13.32,6 

-+- 

27,9 

21.52.52,42 

66.55.56,1 

29 ,  56 

3o,2o 

—56 

.76 

325.21.19,9 

-+- 

67,8 

61,7 

22.  o.33,5o 

90.48.48,7 

23,88 

24,54 

—56 

,58 

317.53.  4,4 

-h 

.89,1 

59,8 

22.11.27,83 

98.17.25,5 

45,18 

45,75 

4.  1.24,3 

-+- 

11,2 

22.17.49,04 

52.  7*^7w 

3o,8o 

3!, 4a 

335.57.59,3 

« 

46,8 

22.30.34,71 

80.11.48,2 

19,32 

«9,94 

—56,68 

336.27.50,1 

-f- 

46,0 

58,! 

22.36.23,23 

79.41.56,: 

10, 16 

10,74 

-56, 

70 

355.5o.5i ,4 

•+- 

20,1 

62 , 2 

22.38. i4,o3 

60.18  29,5 

14,70 

i5,36 

—56, 

,82 

3i8.'3.i3,o 

-h 

88,5 

60,1 

22.47.18,64 

98.  7.16,3 

12,52 

13,09 

6. 17.53,7 

-f- 

8,8 

23.24.16,36 

49.51. i5, 9 

57,7a 

58,29 

6.21 .48,7 

1  ^^ 

8,8 

23.27.   1,56 

49-47-2o,9 

17,80 

18,34 

21.27.53,7 

— 

6,6 

23.32.21,61 

34.41.  0,J 

22,80 

23,37 

23.53.26,63 

49.23 

6.47.22,7 

_u 

8,3 

23.53 

49.21.46,^ 

36,74 

37,46 

297.15.40,7 

-t-259,6 

23.58.40,72 

118.57.39,7 

20,04 

20,59 

18.14.40,0 

— 

3,3 

0.  8,23,84 

37.54.17,^ 

55,72 

56,24 

• 

27.47.16,1 

— 

l3,2 

0.12.59,49 

28.21.31,5 

34,4'2 

34,85 

45.37.54,3 

34,3 

0.20.38,10 

io.3o.32,2 

28,36 

28,91 

18.35.32,4 

— 

3,7 

0.26.32,16 

37.33.24,7 

48,54 

49,08 

21.43.57,1 

— 

6,9 

0.30.52, 33 

34.24.56,» 

58,24 

58,79 

20.34.28,1 

— 

5,7 

0.40.  2,o3 

35.34.27,0 

a7,74 

28, 3i 

4.18.39,1 

-f- 

10,9 

0.44.31 ,55 

5i.5o.32,6 

48,94 

49,45 

32.  0.29,8 

»7,7 

0  49-5^,69 

24.  8.i3,3 

11,88 

12,39 

3i.49«24,9 

— 

17,5 

o.55.i5«63 

24.19.18,.^ 

24, 5o 

25,07 

4.  5.10,7 

-h 

Il  ,2 

0.59.28,31 

52.  4.   1,3 

55,88 

56,39 

33.23.  2,4 

— 

19,3 

I.  3.59,63 

aa. 45. 39,1 

43,16 

43,72 

10.14.56,6 

-h 

4,8 

1.11.46,95 

45.54.  9^0 

22,5 

22, 1 

54.54.11,4 

— 

48,5 

63,1 

1.22 

1.14.  0,9 

25,  18 

25,80 

338.12.14,2 

-4- 

43,3 

1.29.29,03 

77.57.29,9 

3o,7o 

3i,26 

io.4i.3o,8 

-h 

4,4 

1.35.34,4g 

45,27.34,4 

5o,3o 

5o,88 

359.29.53,5 

-+- 

16,1 

1.39. 54, 10 

56. 39. 23, 4 

7,38 

7,95 

2.58.29,5 

-h 

12,3 

i.47-ïi,t7 

53.10.43,6 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.85 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C. 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 


C;,  =  -56-,7i 

Octobre  23.  , 

3554  L 5  59,90 

3743  L 5  4,5o 

3882  L 5  41, 38 

4i8i  L 5  17,48 

43o4  L 5  35,66 

4464  1 

4702  L.. 5  27,66 

4847  L 5  i3,66 

4990  L 5  57,92 

5io5  L 5  5i,84 

5241  L 5  '  57,40 

5473  L 5  io,6a 

5569  L 5  44,98 

5674  L 5  37,04 


—  0*,02l(T  — 

22'»,  5).        Correction  moy.  de  c 

oll.=  56"8'6o',8. 

s 

0     ,     « 

n 

h      m     s 

0        t        n 

0,47 

7.25.24,5 

-h 

7,7 

i.5i.  3,69 

48.43.44,0 

5,07 

3.17.42,5 

■+■ 

12,0 

1.57.    8,29 

52.5i.3o,3 

41,96 

355.24.52,6 

-h 

20,6 

2.    1.45,18 

60.44.28,8 

18, o5 

2.11.21,26 

47.53 

36,23 

8.37.51,2 

-h 

6,5 

a. 14.39,44 

47.31.16,1 

i3.53.3o,i 

-1- 

i,ï 

2.21 

42.i5.3i,8 

28,24 

357.  7.  4,6 

-r 

18,7 

2.27.31,45 

59.  a.i4,9 

1 4 ,  20 

i8.3o.55,7 

— 

3,6 

2.33. 17,40 

37.38.   1,5 

58,49 

2.39.41,4 

-+- 

12,7 

2.37.  1,69 

53.29.3a, 1 

52, 41 

5.38.34,0 

-4- 

9,6 

2.40.55,61 

5o. 30.36, 4 

57,98 

356.14.46,5 

•4- 

19,7 

2.45.   1,18 

59.54.34,0 

11,20 

I.  4-4o,6 

-+- 

14,4 

2.53.14,40 

55.  4.34,6 

45,55 

7.18.48,9 

-h 

7,8 

2.56.48,75 

48.50.19,7 

37,62 

359.46.15,0 

■+■ 

i5,8 

2.59.40,82 

56.23.   1,6 

Octobre  24. 

4i83i  L 5 

42183  L 5 

3654  Li 5 

3693  L, 5 

1  Verseau 5 

0  Verseau 5 

3757  L,(«) 5 

r^  Verseau 5 

X  Poissons 5 

388i  L, 5 

3883  L, 5 

46290  L 5 

46410  L 5 

47014  L 5 

4709^  L 5 

47176  L 

471S4  L 5 

190  L 5 

284  L 5 

55o  L 5 

649  L 5 

744  L 5 

i3  Baleine 5 

1247  L 5 

i324  L 5 

i5i2  L 5 

i636  L 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  57',53--o',o2i(T  — 23N5).        Correction  moy.  de  coll.  -  56**9'3',2. 


0,76 

1,43 

313.47.40,0 

-f-io5,3 

21.26.  3,94 

102. a3.  8,5 

0, 10 

0,59 

39.10.28,0 

—  26,1 

ai.3o.  3,10 

16. 58.  9,1 

35, 5o 

36,07 

5.13.59,5 

-+-  10,0 

21.40.38,58 

5o.55.i3,7 

49,38 

49,98 

349.13.34,7 

-h  a8,î 

21. 52. 5a, 48 

66.55.56,6 

3o,28 

3o,9Îi 

-57' 

;49 

325.21.20,9 

-\-  68,4        2 

'i       22.  0.33,42 

90.48.50,7 

24,88 

25,54 

-57 

,59 

22.11.28,04 

98.18 

46,16 

46,73 

4.  1.28,7 

-+-  11,3 

22.17.49,22 

5a.  7.45,8 

4,68 

5,32 

>7 

,57 

325. 3i .41,6 

H-    68,0           2 

,7      22. 3o.  7,81 

90.38.29,6 

40,20 

40,84 

-57 

,5o 

326.52.  6,9 

-i-  65,0        4,4      23.21.43,31 

89.18.   1,3 

i3,52 

«4,09 

6.17.54,3 

+    8,9 

23.24.16,56 

49.51.17,8 

58,48 

59,  o5 

6.21.52,1 

-+-    8,8 

23.27.    ',52 

49.47>9,9 

5o,82 

5i,3i 

39.30.  6,1 

—  26,6 

23.31.53,78 

i6.38.3o,5 

47.34 

47,89 

18.  8.56,o 

-     3,2 

23. 35. 5o, 36 

38.  0.  4,0 

49,46 

5o,oo 

i8.5o.2o,8 

-    3,9 

23.53.52,46 

37.18.38,5 

1,04 

1,58 

18.47.31,3 

-    3,9 

a3.56.  4,04 

37.21 .28,0 

297.15.52,4 

H-26a,o 

23.58 

118. 57. 3a, 8 

37,82 

38,54 

23.58.41,00 

118.58 

52, 3o 

52,86 

12.58.29,6 

-H    2,1 

0.  9.55,32 

43.10.35,7 

10, 56 

11,07 

34.  4.55,1 

—  20,2 

o.i3.i3,52 

aa.  3.47,9 

3o,74 

3i,27 

26.i5.i3,6 

—  11,6 

0.21.33,72 

a9.53.38,o 

o,4o 

1,11 

298.38.40,3 

-j-235,8 

o.a4.  3,56 

117.34.18,7 

31,72 

32,33 

343.32.14,8 

+  35,7 

0.26.34,78 

72.37.24,1 

58, 10 

58,75 

-57 

,62 

322.   1.12,8 

-*-  77,^        3 

,1        o.3o.   i,ao 

94.  9.  7,6 

6,64 

7,34 

3o3.24.  2,9 

-f-173,6 

0.41.  9,79 

[12.47.53,9 

29,84 

3o,55 

299.17.14,6 

-H  225, 2 

0.43.32,99 

116.55.33,8 

5o,  i4 

5o,65 

3a.  o.3o,6 

-    17,9 

0.49.53,09 

24.  8.14,7 

36, 16 

36,66 

34.55.45,1 

—   21,2 

0.53.39,10 

ai.ia.56,9 

(*)  Lecture  diminuée  de  5'. 


G.86         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Oist.  app. 
aa  pôle  nord 


Octobre  24. 

i8o3  L 5 

194a  L 5 

'1082  L 5 

•A171  L  («) ;..  5 

-Jt3 1 1  L 5 

•2406  L 5 

•ii7i  L 5 

u564  L  (*) 5 

Polaire -4-1'", 27. ...  12 

2807  L 5 

2878  L 5 

2958  I. 5 

3097  L 5 

■{279  L 5 

•J43i  L 5 

i5i6L 5 

542  A  -f-5o" 5 

$>  Baleine 5 

4741  L 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
-57%  53-—o•,o2l(T--23^5).       Correction  raoy.  de  coll.  =  56" 9' 3', 2. 


s 

s 

0    **   /.'     " 

it 

h      m     8 

0           t          B 

49)22 

49,92 

3o2.i6.ii,5 

-4-185, 6                      < 

>.56.52,36 

113,55.57,3 

59,80 

o,5i 

298.56.33,6 

■4-230, 9 

[.   I.  2,95 

117.16.20,5 

24, 5o 

25,07 

3.20.20,3 

-H    12,0                              J 

1.  5.27,51 

52.48.54,9 

17,22 

17,93 

299.21.53,2 

-+-224,  I                              1 

[.  7.20,37 

116. 5o. 54,1 

11,96 

12,56 

348.19.38,5 

-4-  29,3                            ] 

t. la. 14,99 

67.49.54,0 

35,28 

35,99 

300.43.35,8 

-h 204, 5                      1 

[.14.38,42 

ii5.28.5i,9 

14,10 

i4,7' 

342.49.36,8 

-+-  36,7                      1 

1.17.17,14 

73-20.  3,1 

46,12 

46,73 

345.58.50,5 

-4-  32,4                     1 

i.i9.49iï6 

70.10.45,1 

26,7 

26,3 

54.54. 10,8 

-  48,9        2:5        j 

1.22 

1.14.  3,5 

57>54 

58,22 

307.57.46,5 

H-i37,o                     1 

1.27.  0,65 

108. i3. 33, 7 

53,54 

54,12 

354.41.57,3 

-h  21,6                     ] 

[.29.56,55 

61.27.27,7 

45,62 

46,16 

20.l4«    2,8 

-    5,4                    1 

[.32.48,59 

35.54.55,0 

48,80 

49,43 

[.35.51,86 

86.49 

14,82 

i5,38 

9-28.  4,9 

-4-    5,7 

[.43.17,80 

46.41.  4,0 

35,96 

36,54 

357.35.47,5 

H-  i3,3 

1.47-38,56 

58.33.34,0 

5o,i4 

50,71 

1.49.53,13 

52.38 

44,46 

45,01 

16.41-24,2 

—     1,7                      2.17.47,42 

39.27.37,3 

42,32 

42,94    — •57;42     334.10.16,3 

H-  5o,6        4,4        2.22.45,35 

81.59.37,5 

20,76 

21,46 

3o2 .40.  3,7 

H-i8i,9                    2.27.23,87 

Ii3.32.  1,4 

Octobre  25. 

a  Verseau 5 

0  Verseau 5 

Y  Verseau 5 

r,  Verseau 5 

•/.  Poissons 5 

46288  L 5 

464n  L 5 

47099  L 5 

3942  L, 5 

139  L 5 

277  L 5 

526  L 5 

660  L 5 

818  L 5 

1166  L 5 

J  292  L 5 

i388  L 5 

1685  L 5 

i83i  L 5 

1981  L 5 

2T194  L 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 
--58',02  — o',o2i(T  — 22'*,5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' i', 4- 


3o,92 
25,26 
21,42 

5,14 
40,68 

19,22 

46,90 
5,3o 

4,96 
4i,i6 
57,12 
55,90 

8,90 
14,16 
25,26 

29,98 
17,90 
5 1,66 

0,14 
40, 58 
53, 5o 


3i,56 
25,92 
22,06 
5,78 
41, 32 

19,76 

5,85 
5,64 
41,73 
57,65 
56, 40 
9»îo 
14,66 
25,78 
3o,5o 

18,41 

52,17 

0,69 

4ï,io 

54,07 


-58, i5       325.21.19,5 

-57,98       317.53.  5,2 

-57,93      324.16.14,6 

•58, 04      325. 3i. 40, 7 

-57,99       326.52.   3,2 

21.27.53,9 

20.44* 11,8 

15.34.  3,9 

309.  5.34,4 

7.34.21,6 

27. 47-12, 5 

35.20.56,2 

35.22.17,5 

35.19.22,6 

30.41 •  3,8 

3o.4o.33,6 

31.29.  9>8 

31.28.19,7 

i5.2o.  9,4 

3o.i5.  3,9 

6.37,54,5 


68,3 
89,6 


''I    o 


67,9 

64,9 
6,6 

5,9 
0,6 

129,7 
7,6 

—  i3,3 

—  21,7 

—  21,7 

—  21,7 

—  16,4 

—  16,4 

—  17,3 
i«  3 

—  0,4 

16,0 

-+-    8,6 


0,9 
0,2 

2,5 

2,0 
0,9 


22.  0.33,55 
22.11.27,91 
22.16.24,04 
aa.3o.  7,76 
23.20.43,28 
23.32.21,72 

23.35.49,40 
23.56.  7,80 
23.59.  7,59 

0.  8.43,68 
0.12.59,59 
0.20.58,34 
o. 25. 11.34 
0.29. 16,60 

0.39.27,71 

0.43.32,43 

0.46.20,34 
0.54.54,10 
0.58.  2,62 

1.  3.43,03 
1.11.55,99 


90.48.50,2 
98.17.25,8 
91.53.57,8 
9o.38.a8,6 
89.18.  3,1 
34.41.  0,9 

03 .  ^4  *  4  ,  / 
40.34.56,9 

107.   5.36,7 

48.34.47i4 
28.21 .35,6 
20.47.43,5 
20.46.22,2 

2o.49«"7,« 
25.27.41  ,** 
25.28.11,4 
24*39.^4,3 

24.4<>*24.4 
4o.4B.5i,6 

25.53.41  f  5 
49«3i.iô,5 


(^)  Lecture  diminuée  de  1'. 
{'*)  Lecture  diminuée  de  4'- 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.87 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


<^.- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.      de  colU     apparente.        au  pôle  nord . 


Octobre  25. 

2394  L 5 

2485  L 5 

2374  L 5 

Polaire — o'",i7....  12 

2879  L 5 

2958  L 5 

3069  L 5 

3196  L 5 

3320  L 5 

3443  L 5 

3525  L 5 

3642  L 5 

3778  L 5 

3905  L 5 

423o  L 5 

4310  L 5 

4376  L 5 

4507  L 5 

4584  L 5 

4685  L 5 

4752  L 5 

4892  L 5 

49^9  L 5 

5o3o  L 5 


Observateurs  E.  Viet^net  et  Barre. 

—  58', 02  —  o*,o2i(T  — 22*',5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'i'4. 


26*38 

• 
27,03 

320.18.45^8 

-+-  82,4 

h      m     • 
1.14.28,95 

0     /     » 
95.5i.38,o 

25,24 

25,86 

33o.22.3o,2 

H-  57,7 

1.17.27,78 

85.47.28,9 

36,38 

37,03 

322.47.41,5 

+  75,3 

1.19.38,95 

'  93.22.35,2 

27,1 

26,7 

54.54.10,3 

—  49,0           ï' 

;8           1.22 

1. 14.  2,1 

10,46 

11,02 

12.57.30,0 

-+-      2,1 

I .3o. 12,94 

43.11.33,5 

46,08 

46,62 

20.14.  0,7 

-    5,4 

1.32.48,54 

35.54.55,3 

41,22 

41,79 

2.12.    3,8 

-H  i3,3 

1.35.43,71 

53.57.10,9 

58, 40 

58,97 

i.5o.  5,2 

-¥-  i3,7 

1 .40.  0,88 

54.19.  9,9 

17,94 

18,47 

22.59.49,0 

—  11,4 

1.44.20,38 

3o.  9.   1,0 

21,90 

22,55 

323.38.30,8 

-H  73,2 

1.47.24,46 

92.31.43,8 

54,16 

54,74 

357.17.49,8 

H-    18,7 

1.49.56,65 

58.5i.3o,3 

34,64 

35,34 

301.42.46,7 

H-ï92,7 

1.52.37,25 

114.29.27,4 

40, 56 

41,28 

295.44.43,4 

-4-298,0 

1.56.43,19 

120.29.16,0 

32,86 

33,53 

311.47.32,2 

H-ii5,6 

2.   1.35,44 

104.23.24,8 

0,00 

0,70 

304.24.22,4 

^-i64,9 

2.11.  2,60 

111.47-23,9 

23,02 

23,72 

302.    6.22,5 

-f-188,2 

2.13.25,62 

114.   5.47,1 

47,72 

48,43 

298.28.44,4 

-+-239,9 

2.i5.5o,33 

117.44.16,9 

48, 14 

48,78 

325.32.  0,5 

-H  68,5 

2.20.5o,68 

90.38.  9,4 

11,10 

11,74 

325.28.52,1 

H-  68,6 

2.23.13, 64 

90-41.17,9 

37,54 

38,25 

300.34.12,6 

-4-207,4 

2.25.40, i5 

Ii5.38.i6,2 

20,80 

21,37 

3.   1.20,2 

-4-  12,4 

2.29.23,27 

53.  7.53,6 

5,20 

5,89 

304.59.  5,0 

^-«59, 9 

2.32.  7,79 

ni. 12.36,3 

34,36 

35,o5 

3o5.35.  8,2 

-+-i55,o 

2.34.36,94 

110.36.28,2 

7,90 

8,56 

317.22.   2,3 

-*-  92,3 

2.37.10,45 

98.48.31,4 

Octobre  26. 

7  Capricorne 5 

3652  I^ 5 

16  Pégase 5 

3684  L, 5 

X  Verseau 5 

8  Verseau 5 

Y  Verseau 5 

46044  L 5 

46209  L 5 

3894  Li 5 

3928  L, 5 

* 

47176  L 5 

47184  L 

118  L 5 

289  L 5 

526  L 5 

7i3  L 5 

863  L 5 

ijSS  L 5 


Observateurs  Branoigourt  et  Barre. 
58', 32  — o',02i  (T  —  23^8).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"8'6o;7. 


24,88 

25,56 

-58;4o 

309.  3.45,9 

-HI29,6 

59,5 

21.34.37,29 

107.  7.24,4 

41,88 

42,47 

353.  3.  6,3 

-h  23,5 

21.40.44,19 

63.  6.17,9 

23, 5o 

24,09 

-58 

,3i 

351.36.21,3 

-H    25,2 

60,8 

21.48.25,81 

64.33.  4,6 

27,66 

28,31 

322.21.12,8 

^    76,2 

2i.52.3o,o3 

93.49.  4,1 

3i,io 

3i,74 

—58 

,34 

325.21.19,5 

-H  68,5 

60,7 

22.  0.33,46 

90.48.49,7 

25,70 

26,36 

—58. 

,43 

317.53.  3,9 

-+-  89,9 

58,7 

22.11.28,07 

98.17.26,7 

21,76 

22,40 

-58. 

,28 

324.16.12,9 

-H   7t,2 

60,6 

22.16.24,11 

91.53.59,0 

51,70 

52,19 

39.33.59,4 

—  26,7 

23.24.53,88 

16.34.34,6 

10,84 

11,32 

39.48.34,1 

—  27,0 

23.29.13,01 

16.19.59,6 

21,36 

22,  o5 

304.45.47,3 

-hi6i,i 

23.33.23,73 

111.25.54,5 

24, 5o 

25,07 

6.47.25,6 

H-    8,4 

23.53.26,75 
23.53 

49-23 
49.21.43,5 

25,18 

25,90 

297.15.44,4 

-+-262,5 

23.58.27,58 
23.59 

118.58 
118.57.38,8 

58,34 

59,05 

297.50.35,9 

H-25o,8 

0.  8.  0,72 

118.22.35,6 

19,16 

19,67 

34.  o.i5,o 

—  20,2 

o.i3.2i,34 

22.  8.25,5 

55,86 

56,36 

35.20.56,3 

—   21,7 

0.20. 58, o3 

20.47-42,7 

56,90 

57»  47 

4.34.25,8 

-+-  10,8 

0.25.59,14 

51.34.45,7 

5,66 

6,23 

2.10.29,9 

-f-  i3,3 

o.3o,  7,90 

53.58.44, ï 

33,08 

33,59 

32. 44. 58,1 

-  1.8,8 

0.38.35,25 

23.23.43,8 

C.88         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  obserré. 


T. 


Cp. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.    Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.      de  coll.      apparente.         an  pôle  nord. 


Octobre  26. 

1298  L  («) 5 

i363  L 5 

i685L 5 

i835  L 

aio5  L 5 

2294  L 5 

Polaire  —  o",  07 —  20 

3i46  L 5 

3247  L 5 

3431  L 5 

3705  L 5 

3829  L 5 

4002  L 5 

4121  L 

4280  L 5 

4370  L 5 

4490  L 5 

47Ï7  L 5 

4857  L 5 

Y  Baleine 5 

5082  L 5 

5io4  L 

5238  L 5 

e  Bélier 5 

a  Baleine 5 

5688  L 5 

58o4  L 5 


Observateurs  Br.\ndicourt  et  Barré. 
58',32  — o',o2i(T  — 23^8).        Correction  moy.  de  coll.=  56«8'6o',7. 


s 

s 

0     /      f 

«r 

h      m     • 

0             /             ;, 

40,42 

41, i3 

298.40.54,7 

-f-235,8 

0.42.42,79 

117.32.  1,8 

3i,54 

32,24 

302.17.  9,9 

-M  85,9 

0.44*33,90 

113.54.56,7 

5i,56 

52,08 

31.28.18,7 

-  17,3 

0.54.53,74 

24.40.24,7 

4.17-52,7 

-^  11,1 

0.58 

5i.5i.i9,i 

14,14 

14,69 

17.  8.10,7 

2,2 

1.  6.i6|34 

39.  0.47,8 

53,80 

54,37 

6.37.55,8 

-f-    8,6 

I . 11 .56,02 

49.31. i3, 5 

^6,9 

26,5 

54.54.10,8 

—  49,0 

61^9 

1.22 

I    14.  0,9 

12,56 

l3,I2 

11.46.53,1 

-h     3,3 

1.38.14,76 

44.^2.10,9 

0,24 

0,79 

14.  0.44,0 

-h     1,0 

1.42.  2,43 

42.  8.17,7 

36,74 

37,32 

0^7 . oj.47,7 

"+■  18,4 

1.47.38,96 

58.33.3i,4 

36,54 

37,08 

20.21. i3, 2 

-     5,5 

1.56.38,72 

35.47.42,0 

5i  ,52 

52,06 

22.46.11,4 

—     8,0 

2.    0.53,69 

33.22.41,3 

39,56 

40,09 

2.    6.41 ,72 

31.44 

18.23.57,8 

-     3,5 

2.10 

37.44.59,4 

42,9a 

43,46 

22.55.32,9 

—    8,2 

2.14.45,09 

33.13.19.6 

5,84 

6,37 

23.53.26, 1 

9,î» 

2.18.    8,00 

32. i5.25,4 

13,78 

i4,32 

21 .i3.5o,o 

-    6,4 

2.22.15,95 

34.55.  4,3 

9,54 

10,07 

23.25.27,9 

-    8,7 

2.29.11,69 

32.43.24,1 

45,34 

45,88 

21.58.53,3 

—    7ia 

2.33.47,50 

34. fo.  0,2 

0,00 

0,63    — 58*29 

328.58.34,3 

-h  60,9 

61,2 

2.38.    2,25 

87.11.27,3 

23,74 

24,27 

2.41.25,89 

32.24 

23.36.32,4 

-    8,9 

2.42 

32.32.19,4 

41,66 

42,21 

14. 32. 56, 3 

-4-    0,5 

2.45.43,83 

4». 36.  4,9 

21,90 

22,51     — 58,26 

347.  5,38,o 

-h    3l,2 

60,1 

2.53.24,i3 

69.   3.53,9 

55,92 

56,55     -58,28 

329.51.34,7 

H-   59,2 

62,6 

2.56.58,16 

86.18.25,2 

6,76 

7,34 

359.52.33,1 

-^  i5,9 

3.  0.  8,95 

56.16.43,5 

5,66 

6,24 

355.26.  7,8 

-f-  21,0 

3.  4«  7j85 

60.43.13,9 

Observateurs  E.  Vibnnbt  et  Brandicourt. 

Cp  =  —  58*97  — o;o2i(T  —  23^9)       Correction  moy.  de  coll.  =  56^9' 2',3. 
Octobre  27. 

a  Verseau 5  3i,88  32,52  — 59,i3      325.21.20,1  4-68,7  1,1      22.  o. 33,59 

0  Verseau 5  26,24  26,90  —58,98      317. 53.  5,9  -h  90,2  0,4      22.11.27,96 

Y  Verseau 5  22,26  22,90  —58,79      324.16.14,6  -1-71,4  2,1      22.16.23,96 

388o  L, 5  3o,58  3i,26  3o8.2i.37,2  -hi34,6  23. 24. 32, 3o 

3884  Li 5  23,54  24,22  307.48.59,6  -t-i38,2  23.27.25,26 

3894  Lf 5  22,10  22,79  23.33.23,83 

46416  L 5  9,3o  9,92  23.36.10,96 

47018  L 5  1,18  1,72  19.  8.58,3  —    4,3  23.54.  2,75 

3941  Li 5  i,5o  2,12  339.40.47,1  -h  41,5  23.59.  3,i5 

129  L 5  3i,i8  31,71  25.35.  4,6  —  11,0  o.  8.32,73 

332  L 5  41, 4o  41,91  34.25.43,9  —20,7  0.14.42,93 

6o3  L 5  0,62  1,17  18.37.30,5  —    3,7  0.23.  2,19 

711  L 5  53,86  54,43  4.36.19,8  ■+-  10,7  o. 25. 55, 45 

873  L 5  22,18  22,75  3.57.16,2  4-11,4  0.30.23, 77 


90.48.50,9 

98.17.26,6 

91.53.59,1 

107.49.39,7 

108.22.20,9 

1 1 1 .  2O 

75.48 

36.59.59,7 
76.28.56,7 
3o.33 .46,7 
21.4^.57,7 
37.31 .28, 1 
5i.32.53,'2 
52.1 1 .57,5 


(^)  Lecture  diminuée  de  1'. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


G.  89 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Cp- 


Lecture 
corrigée. 


Correct. 
Réfract.     de  coll. 


Âsc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  27. 

1166  L 5 

1292  L 5 

1763  L 5 

i835  L 5 

1981  L 5 

2260  L 5 

2365  L 5 

2471  L 5 

Polaire -i- o"*,  73. .. .  12 

2799  ï- 5 

2879  L 5 

3039L  («)..; 5 

3ii3  L 

3193  L 5 

3341  L 5 

3471  L 5 

356;  L 5 

3665  L....... 5 

3729  L 5 

3905  L 5 

3974  L 5 

4i25  L 5 

4236  L 5 

4266  L 5 

4376  L 5 

J*  Baleine 5 

4657  L 5 

4754  L 5 

4837  L 5 

4906  L 5 

7  Baleine 5 


Obseavatburs  e.  Viennet  et  Brandicovrt. 
—  58%  97 —  0% 021  (T  — 23*",  9).        Correction  moy.  de  coll.=  56** 9' 2',  3. 


26 

3i 

2 

22 

41 
33 
3o 
i5 

29 
43 

II 
17 

o 
53 
36 
20 
18 

45 
33 
26 
57 
2 
i3 
48 
43 

54 
43 

47 

23 

o 


i4  26,66 

02  3 1,54 

08  2,64 

38  22,95 

44  41,96 

82  34,35 

58  3i,i3 

54  16, i5 

o  28,6 

44  44, i3 

5o  12,06 

72  18, 3i 

42  0,99    . 

06  53,77 

68  37 , 39 

96  21 ,67 

44  19, i5 

90  46,46 

98  34,65 

52  27,22 

78  58,49      • 

34  3,o5 

94  i4,52 

72  49,43 

96  44,58    -59*03 

82  55,52 

68  44,39 

88  48,56 

02  23,73 

64  1,27    —58,92 


0   /    V 

j? 

h  m  B 

0     /             M 

30.41.  3,8 

—  16,5 

0.39.27,67 

25.27.42,0 

3o.4o.33,8 

16,5 

0.43.32,55 

25.28.12,0 

o'.56.  3,65 

46.26 

4.17.54,3 

-+■   II, I 

0.58.23,96 

5i .51.19, I 

3o.i5.  3,9 

—  16,0 

I.  3.42,97 

25.53.42,4 

27.ï9.49»3 

—  12,9 

1.11.35,35 

28.49.  0,' 

1. 14.32, i3 

38.56 

342.49.35,6 

-h  36,9 

1. 17. 17, i5 

73.20.  3,6 

54.54.11,7 

—  49, -i    2' 

;6    1 .  22 

i.i4*  1,4 

3o6.38.i3,4 

-f-i47,i 

1.26.45,13 

109.33.16,0 

I .3o.i3,o6 

43.12 

353.58.14,3 

-f-  22,6 

1.34.19,31 

*  62.11.10,6 

358.18.  7,9 

-\-   17,6 

1.37 

57.51.12,0 

5.15.24,0 

H-  10,1 

1.40.  i  ,'98 

50.53.48,4 

1 .43.54,76 

116.46 

3oo . 39 . 4^ , 3 

-1-206,8 

1 . 47 . ^8 , 00 

115.32.46,8 

1.50.22, 66 

115.23 

298.47.  7,6 

-h235,4 

I .53.20, 14 

117.25.50,1 

11.26.24,5 

-^  3,7 

I .56.47,45 

44*42. 4', 5 

311.47.39,1 

-+-116,1 

2.  1.35,64 

104.23.19,3 

2.  3.28,21 

114.41 

299.24.57,4 

-1-225,3 

2.  7.59,47 

116.47.50,2 

299.13.  9,4 

-f-2a8,4 

2.11.  4,o3 

116.59.41 ,3 

355.44.  5,9 

H-  20,6 

2.i3.i5,5o 

60.25.17,0 

298.28.48,8 

-+-241,1 

2.i5.5o,4i 

117.44.14,6 

334.10.15,4 

-i-  5o,9    3 

,2    2.22.45,56 

81.59.37,8 

2.24.56,50 

114.34 

297.58.58,3 

•-h25o,4 

2.27.45,37 

118.14.14,4 

310.47.58,5 

4-121,4 

2.30.49,54 

io5.23.  5,2 

3oo.  1.49,1 

4-2l6,2 

2.34.24,70 

116.10.49,4 

328.58.37,5 

4-  61,1    4 

,2    2.38.  2,24 

87. 11.25,9 

59^45 


Octobre  28. 

a  Verseau ... ,i .  5 

0  Verseau 5 

Y  Verseau 5 

3884  Lî 5 

3894  L2 5 

46407  L 5 

47022  L 5 

47175  L 5 

i52  L 5 

649  L 5 


(<*)  Leclure  augmentée  de  1'. 

Observations  de  Paris ^  1897. 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

—  o'o2i(T  — 23^9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*'9'i^2. 


32,22 

32,86 

-59,48 

323.21.20,1 

-+-  68,4 

1,4 

22.  0.33,45 

90.48.49,5 

26,58 

27,24 

—59, 

33 

317.53.  6,1 

-h  89,8 

1,1 

22. Il .27,83 

98.17.24,9 

22,96 

23,60 

-59. 

,5o 

324.16.12,9 

-f-  71,1 

0,7 

22.16.24,18 

91.53.59,4 

24,00 

24,68 

23.27.25,24 

108.22 

22,52 

23,21 

3o4.45>5o,3 

-hi6o,9 

23.33.23,77 

iii.25.5i ,8 

5,04 

5,67 

330.49.23,9 

-+-  56,6  . 

23.36.  6,23 

85.20.33,9 

i5,5o 

16,21 

299.  7.20,4 

-f-227,8 

23.54.16,76 

117.  5.28,6 

23,92 

24,64 

297, 14.20,0 

-h262,7 

23.58.25,19 

118.59.  3,9 

1,06 

1,70 

325.  2.10,4 

+  69,4 

0.  9.  2,24» 

91.  8.  0,2 

2,20 

2,91 

298.38.34,2 

H-236,0 

0.2 1.  3,45 

117.34.23,0 

G.  12 


C.go 


LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  ŒRCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.       Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.     de  coll.        apparente.         au  pôle  nord 


c;,= 

Octobre  28. 

744  L 5 

888  L 5 

1128  L 5 

1298  L 5 

1761  L 5 

i855  L 5 

1906  L 3 

2o63  1 3 

2335  L 5 

2498  L 5 

2582  L 5 

Polaire  —  o™,  02  .. .  12 

2791  L 5 

2799  L 5 

2943  L 5 

3093  L 5 

3i52  L 5 

3234  L 6 

3354  L 5 

3471  L 5 

353a  L 5 

365i  L 5 

3719  L 5 

3974  L 5 

4125  L 5 

423o  L 5 

43i5  L.. 5 

J»  Baleiné 5 

4685  L 5 

4752  L 5 

4892  L 5 

4956  L 5 

Y  Baleine 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

—  59',  45  — o', 021  (T  — 23*", 9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56^9' T,  2. 


8 

• 

0     f     it 

it 

h      m      s 

0     ,     ,  • 

33,82 

34,43 

343.32.13,5 

H-  35,8 

0.26.34,97 

72.37.23,5 

20,98 

21,69 

3oo.46.5i,7 

-t-2o3,8        ' 

0.3o.22,23 

115.25.33,3 

16,04 

16,55 

32.37.20,8 

18,6 

0.38.17,08 

23.3i.2i,8 

41,24 

41,95 

298.41.  0,4 

-i-235,7 

0.42.42,48 

117.31.56,5 

42,16 

42,87 

299.22.49,4 

-4-224,3 

0.55.43,40 

116.49.56,1 

19,84 

20,55 

299.29.14,8 

-4-222 , 7 

0.58. 21, 08 

116.43.29,1 

31,93 

32,36 

45.16.29,3 

-  34,2 

1.  3.32,89 

10.51.07,7 

33,60 

34,  o3 

•  45.30.42,1 

-  34,5 

1.  7.34,55 

10.37.44,6 

29,32 

29,97 

320.49.45,3 

-4-   80,9 

i.i2.3o,49 

95.20.36,8 

34,20 

34,89 

306.34.47,5 

-+-147,0 

1.17.35,41 

109.36.40,7 

52,42 

53,07 

1.19.53,59 

96.28 

27,4 

27,0 

54.54.11,3 

--  49,0        i' 

[6         1.22 

1.14.   û,y 

39,00 

39,69 

3o6. 38.42,8 

-Hi46,7 

1.26.40,21 

109.32.45,1 

44,04 

44,73 

1.26.45,25 

109.33 

16,42 

16,97  " 

18.14.23,2 

3,3 

1.32.17,49 

37.54.34.7 

36, 08 

36,73 

321.  4.47,2 

-4-  80,3 

1.35.37,24 

95.   5.34,3 

10,44 

11,01 

4.  9.55,4 

-4-  11,2 

1.38.11,52 

51.59.17,0 

18, 5o 

Ï9,2I 

298.21.39,4 

-4-242,1 

1.41.19,72  . 

117.51.23,9 

9,16 

9,87 

299.33.18,5 

-4-222,2 

1.44.10,38 

116.39.24,9 

37,10 

36, 81 

300.39.39,5 

-4-206,2 

1.47.38,32 

115.32.47,9 

15,96 

16,53 

3.37.26,4 

-4-  11,8 

I. 50.17, 04 

52.31.46,6 

5i,i8 

51,89 

300.12.26,9 

-^2I2,6 

1.52.52,40 

116.   0.  6,9 

5o,4o 

50,95 

17.18.45,0 

—    2,4 

i.56.5i,46 

38.5o.i3,8 

27,22 

27,92 

3()i.3i.  5,9 

-M95,4 

2.  3.28,43 

114.41- 10,7 

58,28 

^8,99 

299.24.53,6 

-i-224,5 

2.  7-59,49 

1 16.47.52,1 

1 ,5o 

2,20 

304.24.21 ,0 

-M  65,1 

2 . 1 1 .  2 , 70 

1 1 1 .47.25,3 

32,08 

32,78 

3o3.  8.43,3 

-+-177,2 

2.13.33,28 

if3.   3.i5,i 

44,40 

45,02    —59;  46 

334.10.12,7 

-h  5o,7        0 

,7        2.22.45,52 

81.59.39,2 

39,02 

39,73 

300.34. II ,5 

-4-207,7 

2.25.40,23 

m5. 38. 17,4 

22,18 

22,77 

3.   1.21,8 

-h    12,5 

2.29.23,27 

53.   7.51,9 

6,62 

7,3i 

3o4 . 59 .  4,3 

-4-160,1 

2.32.    7,81 

III. 12.37,0 

23,56 

24,27 

3oo.   1.48,2 

-4-2l5,3 

2.34.24,76 

1 16. 10.48,3 

1,22 

1,85     —59,49 

328:58.34,6 

-4-  60,8           I 

,6        2.38.  2,34 

87 . 1 1 . 27 , 4 

Octobre  29. 

Y  Poissons 5 

V  Pégase 5 

X  Poissons 5 

3886  L, 5 

860  W, 5 

3929  Lt 

47097  L. •••.-./••.  ^ 

3944  L, 5 

144  L 

80  Cambridge 5 

640  L 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

—  59',88  — o',o2i  (T  — o'»,2).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'r,6. 


52,84 

53,47 

-59 

,85 

328.53.38,6 

-4-  60,5 

0,7 

23.11.53,61 

87.16.23,5 

17,52 

18,12 

-59, 

87 

349-  o.i4,9 

-4-   28,4 

0,5 

23.20.18,26 

67.   9.15,1 

42,52 

43,16 

-59, 

86 

326.52.   4,1 

H-  65, 0 

1,8 

23.21.43,30 

89.18.   •;i,5 

32,46 

33, i5 

307.34.31,1 

-î-139,3 

23.27.33,28 

jo8.36.49,*^ 

5,80 

6, '38 

357.  4-46,3 
6.37. ^9, 8 

-^   18,9 
-^     8,6 

23.42.  6,5i 
23.54 

59.  4.3  1,2 
49.31 .5o,  i 

6,58 

7,14 

12.19.11,2 

-h     2,7 

23.56.  7,26 

43.49.53. 1 

40,52 

41,20 

308.45.59,0 
20.52.  6,5 

-^i3i,9 
—    6,0 

23.59.41,32 
0.  9 

107.25. 14,5 
35. 16. /|9, 1 

26,50 

27,04 

0.  9.27,16 

35.35 

10,46 

11 ,00 

22.37.   7,7 

—     7,9 

0.24.11,11 

33.3i-4G,o 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.91 


Noms. 


Passage 

Lecture 

Correct. 

Asc.  droite 

Dist.  app. 

N.  observé. 

T. 

Cp- 

corrigée. 

Réfract. 

de  coll. 

apparente. 

au  pôle  nord 

Octobre  29. 

832  L 5 

1128  L 5 

7)  Cassiopée 5 

1761  L .'. ..  5 

i832  L 5 

2J07  L 5 

2277  L 5 

Polaire  —  o",  o5  . . .  20 

2819  L 5 

2988  L 5 

3ii2  L 5 

3223  L 5 

3392  L 5 

3537  L 

3740  L 5 

3879  L.... 5 

4122  L 5 

688  Berlin  B  (û)  ...  5 

0  Baleine  (^)..,. ...  5 

4754  L '....  5 

4842  L 5 

5o2o  L.. 

Y  Baleine 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  59\88  — o',o2i(T— o^2).        Correction  moy.  de  coll.=  56°^'!", 6. 


s 

• 

0     /     „ 

» 

h      m     B 

0         r         // 

33,58 

34,12 

2C.40.22,7 

6,9 

0.29.34,23 

34.28.32,0 

i5,74 

16, 25 

32.37.24,2 

18,6 

0.38.16,36 

23.3i.i8,8 

56,74 

57,28 

23 . 25 . 36 , I 

— 

8,7 

0.42.57,39 

32.43. 16,8 

42,38 

43,09 

0.55.43,19 

116. 5o 

20,62 

21,19 

2.26.37,4 

4- 

i3,i 

0.58.21,29 

53.42.37,3 

5,00 

5,57 

7.50.27,6 

-1- 

7,4 

1.  6.  5,67 

48.18.41,4 

52,58 

53,12 

23.25.  0,0 

8,7 

1.11.53,22 

32.43.52,9 

26,1 

25,7 

54.54. 12,0 

49,  «        ^', 

0         1 .12 

i.i.  0,5 

3l,24 

3 1,80 

11.13.39,7 

-4- 

3,9 

1.28.31,89 

44.55.25,8 

46,00 

46,53 

24.41-  9,9 

— 

10,0 

1.33.46,62 

31.27.41,7 

11,70 

12,25 

17.  9.17,3 

— 

2,2 

1.37.12,34 

38.59.42,1 

45,36 

45,89 

24.  5.57,3 

9,4 

1.41.45,98 

32.  2.54,9 

4,24 

4,78 

21.14.46,3 

— 

6,4 

1.47.  4,87 

34.54.  8,9 

9.51.49,8- 

-+- 

5,3 

1 .5i 

46.17.17,1 

33,46 

34,01 

1.57.34,09 

38.32 

6,54 

7,10 

8.51.46,4 

1 

-r- 

6,3 

2.  2.  7,18 

47.17.21,5 

42,78 

43,49 

299.  5.54,7 

^-229, 9 

2.  7.43,57 

117.  6.56,8 

36,44 

37,04 

349.3i.5o,2 

■4- 

28,0 

2.10.37,12 

66.37.39,4 

11,98 

12,63     — 59^42      322.44.    1,4 

H- 

75,8        0, 

,9        2.14.12,71 

93.26. 16,0 

44,44 

45, i5 

297.58.56,2 

-^-249, 7 

2.27.45,22 

118. j4.i5, I 

16,76 

17,33 

2.  4.19,3 

-H 

i3,5 

2.32.17,40 

54.  4.55,8 

3iï. 11.56,3 

-i-119,0 

2.37 

104.59.  4,3 

1,66 

2,29    —59 

,92       328.58.36,8 

-l- 

60,9         3. 

,8        2.38.  2,36 

87.11.25,7 

Octobre  30. 

38511  L 5 

38639  ^ 5 

38688  L 5 

38706  L 

3236  Lj 5 

39354  L 5 

39431   L 5 

336i  Li 5 

3378  Lj 5 

3392  L2 5 

34n   L« 5 

3437  Lî 5 

3478  L#2 5 

3493  L^ 

3495  Li 4 

4o44^  I^ 5 

3546  L^ 5 


Observateurs  £.  Viënnet  et  Brandicourt. 
—  6o",6i  —  o%02i(T—  i'*,2).        Correction  moy.  de  coll.  =  56**9'3',2. 


3o,i4 

30,78 

349.28.50,4 

-*- 

27,7 

20.  2.30,28 

66.40.40,5 

32,56 

33,14 

8.14.37,8 

-+- 

6,9 

20.  4-32,64 

1)  y  .  'J^  »  0  Jt  »  ù 

27,40 

28,04 

20.  6.27,53 

68.24 

347-43.59,7 

-H 

29,9 

20.  6 

68.25.33,4 

53,08 

53,74 

342.  4-12,7 

-l- 

37,6 

20.  8.53,23 

74.   5.28,1 

13,90 

14,12 

45.28.50,6 

34,2 

20. c8.i3,6i 

10.39.38,4 

16,96 

17,60 

20.24.17,09 

68.13 

55,34 

55,98 

20.26.55,47 

68.17 

1,48 

2,l3 

344-20.27,0 

-1- 

34,4 

20. 3o.   1,62 

7i.49-ïo,6 

27,78 

28,43 

344.37.51,0 

-+- 

34,0 

20.32.27,92 

7 1. 3 I .46,2 

21,54 

22,16 

354.22.  8,1 

H- 

21,8 

20.35.21 ,64 

61.47.16,9 

8,40 

9,02 

•    353.33.  5,2 

-y- 

22,8 

20. 38.   8,5o 

62.36.20,8 

6,36 

6,96 

0.  9.28,3 

-h 

i5,4 

. 20.43.  6,44 

55.09.50,3 

343.50.  4,9 

-h 

35,1 

20.46 

72.19.33,4 

19,99 

20,64 

20.46.20,12 

72.20 

11,08 

11,66 

20.49.11,14 

47-46 

30,82 

3i,44 

352.38.45,4 

_l_ 

23,9 

• 

20.57.30,92 

63 . 3o . 4 I , 7 

r  m 


(  «  )  Passage  diminué  de  1 

(*)  On  a  négligé  dans  le  calcul  de  C^  le  Cp  déduit  de  cette  étoile. 


C.92         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  30. 

3557  U 5 

41011  L 5 

3595  Lj 5 

36o2  Lj 5 

36o6  L2 1 5 

3609  Lj 5 

p  Verseau 5 

s  Poissons 5 

0  Poissons 5 

3465  L 5 

3571  L 5 

3690  L 5 

3822  L... 5 

4122  L 5 

4186  L 5 

4263  L 5 

542  A-+-  5o'*(«) 5 

4533  L 5 

4622  L 5 

4716  L 5 

4761  L 5 

5027  L 5 

5i46  L 5 

523o  L 5 

5448  L 5 

s  Bélier 5 

a  Baleine 5 

5762  L 5 

5i4oBAC.P1~q'",37  12 

a  Persée 


Observateurs  £.  Vibnnet  et  Brandicourt. 
—  60J61  — oJo2i(T  — 1*',2).        Correelion  moy.  de  coll.  =  56"9'3'2. 


s 

s 

0  ,  „ 

ff 

b  m  s 

0   ,      n 

8,84 

9,46 

354 '51.  0,4 

H-  21,3 

21.  I.  8,94 

61.18.24,1 

48,98 

49,60 

354.22. 11 ,0 

-h  21,8 

21.  3.49,07 

61.47.14,0 

7,62 

8,26 

348.  7.16,3 

-+-  29,4 

21. i3.  7,73 

68.  2.16,3 

6,00 

6,69 

33o.i3.20,8 

-h-57,5 

21.17.  6,16 

85.56.39,9 

16,12 

16,76 

347.39.19,8 

-1-  3o,o 

21 .19.16,23 

68.3o.i3,4 

11,48 

12,12 

347.53.  2,4 

-+-  29,7 

21 .22. Il ,59 

68.i6.3o,5 

11,88 

12,60 

-60; 

^69 

320.  9.16,2 

-H  82,2 

a'i   21.26.12,07 

96.  i.  .9,2 

40,18 

40,86 

-60. 

,48 

• 

0.57.40,26 

82.39 

1,94 

2,61 

60 

.71 

1.40.  1,99 

81.21 

44,84 

45,58 

312.57.  8,3 

-M09,4 

1-47.44,96 

io3. 13.44,3 

46,66 

47,25 

7.21.  8,8 

-4-  7,8 

I. 51.46, 63 

48.48.  2,2 

2,68 

3,14 

30.45.42,8 

—  16,5 

1.57.  2,5l 

25.23.  3,9 

4,86 

5,32 

30.42.  0,5 

-  16,4 

2.  I.  4,69 

25.26.46,3 

43,74 

44,54 

299.  5.54,9 

-+-228,3 

2.  7.43,91 

1 17.  6.56,6 

46,82 

47,62 

297 . 5o . 3 I , 7 

-+-250,7 

2.  9.46,99 

IlH.22.42,V. 

14, 1-4 

14,74 

359.43.11,7 

■+-   16,0 

2.i3.i4,ii 

56.26.  7,T 

47,72 

48,27 

16.41.28,0 

—  1,7 

2.17.47,64 

39.27.33,5 

16,04 

16, 83 

301.54. 12,7 

-+-[90,0 

2.2! . 16,20 

114. 18.  0,5 

59,70 

.60,47 

3o5.56.28,i 

-l-i5i,6 

2.23.59,83 

1 10. i5.  6,7 

31,72 

32, 5i 

3oo.3o.  1,3 

-h 207, 8 

2.26.31,87 

115.42.29,7 

40,22 

40,82 

2.46.  9,6 

-f-  12,7 

2.29.40, 18 

53.23.  6,3 

35,98 

36,77 

301.16.34,5 

•-^197,9 

2.36.36, i3 

114.55.46,6 

39,88 

4o,65 

3o5.2i .55,7 

-+-156,5 

2.40.40,01 

110.49-44,0 

42,56 

43,27 

3a4.i4-  5,1 

-+-   71,7 

2.43.42,63 

91.56.  9,8 

4,68 

5,45 

3o6.  1.35,7 

-+-i5i,4 

2.5i.  4,81 

MO.  9.58,9 

24,22 

24,87 

— 60, 

57 

347.  5.39,7 

•4-  3r,o 

1,7    2.53.24,22 

G9 .  3 . 54 , 5 

58,20 

58,89 

—60^ 

,58 

329.51.35,6 

-+-  58,9 

4,0    2.56.58,24 

86.18.26,5 

31,28 

32 , 0 1 

317.11 .52,2 

-+-  92,9 

3.  i.3i,36 

98.58.43,9 

33,0 

35,5 

58. 3o. 38,1 

—  55,7 

i5.  9 

•2.22.30,6 

15.39.  3,8 

—  0,7 

5,0    3.17 

40.29.58,7 

g;,  =  --61",  07 
Octobre  31. 

X  Poissons 5  43 ,52 

46395  L 5  50,78 

47018  L 5       3,26 

47144  L 5  23,56 

ri2  L 5      8,.'jo 

633  L 5  54,92 

735  L 5  32,76 

i3  Baleine 5      1 ,5o 

940  L 5  44, 5o 

1237  L '. . . .  5  56, 08 

1337  L 5  12,82 

(«)  Lecture  augmentée  de  1'. 


Observateurs  £.  Viennet  et  Barré. 
o*,o2i(T  — 1'*,5).        Correction  moy.  de  coll.  =  36'*9'3',i. 


6,4      23.21.43,19 

23.34.50, 10 

23.54.  2,76 

23.57.23,05 

o.  8.  7,79 

0.23.54,36 

0.26.32,25 

o , I         o . 3o .    1,16 

0.31.44,24 
0.41 .55,45 
0.45. 12,18 


44,22 

-60 

,93 

326.52.  8,7 

-+-  65,0 

5i ,  i3 

40.52.28, I 

28,3 

3,80 

19.  8.56,0 

-  4,3 

24 ,  09 

8,83 

33.38.26,4 

-  19,7 

55,41 

27.39.  3,5 

—  i3,i 

33, 3o 

18.35.34,6 

-  3,7 

2,21 

61 

,09 

322.  1.  9,9 

-^  11.^ 

45,29 

3oi.  8.44,6 

-^'99, 0 

56, 5o 

35.  7.37,7 

—  21,4 

13^,24 

34.34.49,0 

—  20,8 

89.17.59,4 

i5. 16.   6,7 

37.    o.    2,8 

34.59 

2a.  3o.  17,0 

28.^9.46.5 

37.33.^4,8 

94-    Q-ïo,"» 
ii5.    3.37.5 

21 .    1 .   4  ,<> 
21 -33.53,3 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.93 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


c.- 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Octobre  31. 

1763  L 5 

1855L 5 

i#L 5 

23o4  L 6 

2377  L 5 

25o5L 5 

2607  L 5 

Polaire -ho", 20 12 

281SI 5 

3o42  L 5 

3ii3  L 5 

3196  L 5 

3247  L 5 

3487  L 5 

3532  L 5 

3740  L 5 

3921  L 5 

67  Baleine 5 

4317  L 5 

4564  L 5 

4753  L 5 

4876  L 4 

Y  Baleine 5 

41  Bélier 5 


Observateurs  £.  Viennet  et  Barré. 
6i',07  — o',o2i  (T  — i^jS).        Correction  moy.  de  coll.  =  Sô^q'S",!. 


4*18 

4*76 

0        /        n 
9.42.45,9 

+.  5,*4 

h      m     8 
0.56.    3,70 

0          /          H 
46.26.22,6 

21,44 

22,24 

299.29.15,4 

-1-222,4 

0. 58. 21, 18 

116.43.30,1 

0,52 

0,99 

29.46.53,2 

i5,5 

I.  3.59,93 

26.21.54,4 

19,12 

19,70 

8.25.51, 6 

-H      6,7 

1.12.18,64 

47.43.18,2 

20,64 

21,24 

2.l5'.27,4 

-H    l3,2 

1. 14.20,17 

53.53.48,9 

23,72 

:i4,38 

343.27.  0,0 

-h  35,9 

i.i8.23,3i 

72.42.39,0 

4i,i8 

41,97 

300.57.36,3 

H-20I,7 

1.20.40,90 

115.14.48,5 

3l,2 

28,1 

54.54.12,5 

—   49,0           l' 

[6         1.22 

1.14.   1,6 

19,12 

>9i9i 

3o2.  2.  0,9 

-f:i88,8 

1.27.18,84 

114. 10. 11,0 

36, 04 

36,64 

359.58.50,8 

-h  i5,7 

1.34.35,57 

56.10.28,0 

42, T2 

42,73 

358.18.  6,5 

+  ij,6 

î. 36. 41, 66 

57.51.14,2 

1,48 

2,08 

i.5o.  5,2 

H-  i3,7 

1.40.    1,01 

54.19.11,6 

3,18 

3,74 

14.  0.43,7 

-f-     1,0 

1.42.  2,67 

42.  8.20,4 

15,98 

16,74 

308.57.15,4 

-+-l3l,2 

1.48.15,66 

ïo7.i3.58,9 

17,28 

17,88 

3.37.25,7 

-H    11,8 

I .5o. 16,80 

52. 3 I. 49 î 2 

37,80 

38,59 

301.42.46,5 

+192,9 

1.52.37,51 

114.29.29,5 

34,94 

35,48 

17.37.46,4 

—     2,7 

1 .57.34,40 

38. 3i. 14,0 

4,28 

5,o5 

306.34.  9,6 

-m47,4 

2.  2.  3,97 

109.37.20,9 

55,68 

56, 40     —61 

■17       319.17.  5,5 

H-  85,9         » 

,5        2.11.55,32 

96.53.23,5 

0,98 

1,49 

23.46.22,6 

9,1 

2.16.  o,4o 

32. 22. 3 i ,4 

40, 64 

41,34 

324.55.24,4 

4-  70,1 

2.22.40,25 

91.14.48,8 

28,76 

29,35 

5.15.26,4 

-f-  10,1 

2 . 29 . 28 , 26 

50.53.46,8 

39,33 

40,11 

304. 23. 3i, 9 

-l-i65,4 

2.3i .39,02 

III .48. 16, fi 

2,80 

3,i9     -61 

,10      328.58.37,0 

■+■  60,9        4 

,1      .  2.38.  2,40 

87.11.27,0 

0,72 

1,34     -61 

,07      353.  0.   1,9 

-+-  23,8        4 

,3        2.44*  0,24 

63.  9.25,0 

NoTembre  2. 

3t*  Capricorne 3 

a'  Capricorne 

?^  Capricorne 5 

39317  L 5 

8217  Berlin 5 

3374  L, 5 

3402  Li 5 

3462  L, 5 

40257  L 5 

35]4  Lt 5 

3541  L, 5 

40906  L 5 

4io6'>.  L 5 

3602L, 5 

3607  Lj 5 

36og  L« 5 

41799  L 5 

365!i  Lj 5 

C(i*'-I)-Hi",i7.  5 


Observateurs  Brandigourt  et  Barré. 
— 61 J99  — 0^021  (T—o'»,o).        Correction  raoy.de  coll.==  56'8'6i',6. 


1,12 

1,86    —62,08 

20.11.59,95 

102.49 

313.19.  9,2 

-+-108,5      61,4 

20.  12 

i02.5i.4o,9 

18, 3o 

i9,o5    — 62 

,10       3ii.  4.45,8 

-^»»9,3      59,7 

20. i5. 17,14 

io5.  6.i5,i 

41, 58 

42,23 

347. '9-  8,5 

H-  3o,8 

20. 20. 40, 3 I 

68.5o.23,9 

53,84 

54, 5o 

343.26.50,4 

-i-  36,1 

20.25.52,58 

72.42.47,3 

33,76 

34,53 

3o5.i5.i8,7 

^157,8 

20. 3o. 32, 61 

110.56.20,7 

50,02 

50,78 

309.41.54,3 

-hl27,0 

20.34.48,86 

106.29. '4)3 

25, o4 

25,80 

309.27.49,2 

-f-i>.8,4 

20.42.23,88 

106.43.20,8 

27,52 

28,29 

3o6.  9.54,0 

H-i5o,6 

20.46.26,37 

110.   1.38,2 

9,7« 

10,36 

343.38.17,9 

4-  35,8 

20. 5o.   8,43 

72.31.19,5 

15,26 

i5,88 

352.53.40,4 

-f-  23,9 

20.56.13,95 

63.15.45,1 

15,62 

16,23 

35^.30.25,0 

-r-    22,0 

21.   i.i4,3o 

61. 38. 58, 6 

6,46 

7,07 

354.44'54,2 

-t-    21,7 

21.   5.   5,14 

6  r . 24 . 29 , i 

7,38 

8,07 

33o. i3.22,6 

-t-  58,3 

21 . 17.  6, 14 

85.56.37,3 

36,70 

37,34 

349.27.  0,9 

-h  28,1 

21 . 19.35,40 

66.42.28,8 

1 2 ,  5o 

i3,i4 

347.53.  2,2 

-f-  3o,  I 

21 .22. II ,20 

68. 16.29,5 

21,52 

22,16 

347.53.44,8 

H-  3o,i 

21.24.20,22 

68.i5.46,9 

45,32 

45,94 

353.  3.10,2 

-h  24,7 

21.40.44,00 

63.  6.16,1 

25,94 

26,71 

3i3.52.3i,9 

-rl06,4 

21.45.24,77 

102. 18. 16, 1 

C.94         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


p* 


Leclure 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite 
Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  oord. 


c;,= 

Novembre  2. 

372  Hols. -Gotha... 

800  L 5 

P  Baleine 5 

r)  Cassiopée 

1795  L 5 

^  Andromède 5 

2o63  L 5 

•2288  L 5 

2433  L 5 

Polaire  4-  o™,  68 . . .  20 

3io9  L 5 

3214  L 

8i5  Cambridge 5 

3346  L 5 

3525  L 5 

3593  L 5 

3739  L 5 

4o38  L 5 

4190  L 5 

4508  L 5 

4627  L 5 

4862  L 

24  4^  Hels .  -Golba . .  5 

41  Bélier 5 

e  Bélier 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
—  6i",99  —  o",o2i  (T^o^o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*8'6i',6. 


0       /        n 

H 

h     m     • 

0    ,     » 

27.37.41,4 

—  i3,3 

0.25 

28.31.  6,9 

42^02 

42:46 

33.  6.i3,4 

—  '9,4 

0.28.40,46 

23.  1.1%,% 

30,96 

31,73 

62^13 

0.38.29,73 

108.33                    ; 

23.J»3.>Jy  ,2 

8,8 

0.42 

32.43. \5,6 

18,18 

18,71 

[9.48.42,6 

—     5,0 

0.58.16,70 

36.20. 14,0              , 

3,88 

4,48 

61,88 

1.14. 16,5 

-\-  14,5 

6o> 

I.  4-  2,47 

54.54.59,6 

34,93 

35,14 

45.30.47,2 

—  35,0 

I.  7.33,13 

10.37.39,4 

59,46 

60,02 

13.17.55,8 

-f-     1,8 

1.11 .58,00 

42. 5i.  7,6 

55,12 

55,63 

23.45.48,8 

9,a 

1.16.53,61 

32.23.  3,6 

3o,3 

27,2 

54.54.13,6 

-  49,6 

62,5 

1.22 

i.i3.58,4 

12,68 

l3,22 

• 

18.31.28,5 

-    3,7 

1.37.11,20 

37.37.29,4 

16.23.39,7 

-     1,5 

1.40 

39.45.20,4 

5i,o4 

51,59 

1.40.49,56 

39.39 

54,12 

54,64 

22.56.  7,3 

—    8,3 

1.45.52,61 

33.12.46,0 

57,82 

58,43 

357.17.51,7 

-+-  18,9 

1.49.56,40 

58.51.28,8 

11,90 

12, 4i 

25.33.48,0 

U,I 

1.53.10,38 

3o.35.  2,5 

56,94 

57,44 

26.  0.36,8 

—  11,6 

1.57.55,41 

3o.  8.i3,2 

47,68 

48,19 

24.  9-5i,4 

-    9,6 

2.  7.46,16 

31.59.  0,6 

41, 36 

41,93 

12.  9.24,2 

-H      3,0 

2.12.39,89 

43.59.40,4 

54.52 

55,11 

.   4.32.25,3 

-+-  11,0 

2.21.53,07 

51.36.47,3 

35,40 

35,99 

3.49.36,7 

■+■  11,7 

2.25.33,95 

52.19.36,6 

24.41*25,9 

—  10,2 

2.34 

31.27.25,5 

14, 40 

ï4,9ï 

2.35.12,87 

3i.i6 

i;66 

2,28 

—61.99 

353.  0.  0,8 

-H  24,0 

62,8 

2.44*   0,23 

63.  9.24,8 

25,44 

26,09 

-61,75 

347.  5.41,9 

■4-  3i,5 

63,2 

2  53.24,04 

69.  3.5i,2 

0.;= 

Novembre  3. 

e  Aigle 5 

3240  Li 5 

39025  L 5 

39554  L 5 

39468  L 5 

336oLî 5 

3378  Lj 5 

3392  L 5 

a  Dauphin 5 

4o3oi  L 5 

40257  L 5 

(C(i"-I)-+-o«  99.  5 

Y  Poissons 5 

3887  Lî 5 

3897  Lî 5 

46407  L 5 

47;.58L 5 

112  L 5 


Observateurs  £.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  62^63  — o:o2I(T  —  23^5).        Correction  moy.de  coll.  =  56" 9' 4', 3. 


4,36 

5,06 

3,26 

3,90 

43,96 

44,53 

i5,8o 

16,02 

1,72 

2,26 

49,62 

50,28 

3,58 

4,23 

29,84 

3o,49 

56,00 

56,66 

35,76 

36, 09 

28,34 

29,11 

29,52 

30,26 

55,54 

56,23 

17,50 

18,09 

6,94 

7,55 

8,20 

8,89 

6,08 

6,58 

9,84 

10,27 

—62,53 


— 62 , 54 


62,65 


325.  2.49,7 
349. 18.24,6 

11.25.22,7 

45.28.50,8 

18.56.54,0 
343.25.19,7 
344-20.24,8 
344.37.54,0 
341 .42.58,9 

41.39.50,6 

3o6.  9.57,9 

319.35.11,7 

328.53.43,9 

6.31.42,1 

356.27.54,7 

330.49.24,3 

26.  2.28,4 

33.38.30,7 


69,7 
28,2 

3,7 

—  34,5 

—  4,1 
36, o 

34,8 

34,4 
38,5 

—  29,5 
i5o,3 

85,2 
61,1 
8,8 
4-  19,8 
-+-  57,2 

—  11,5 

—  19,9 


3,8  20.  6.  2,5o 
20.  9.  1,34 
20.12.41,97 
20. 18. ]3, 46 
20 . 22 . 59 ,  69 

20.26.47,71 
20. 3o.  1,66 
20.32.27,92 

2,8  20. 34. 54,09 
20.40.33,62 
20.46.26,54 
22.34.27,65 

5,5      23.11.53,61 

23.27.15,46 

23 .  34 .   4 ,  92 

23.30.   6,!à6 

o,   ï.    3,94 

o.  8.    7,63 


91.  7.24,3 

66. 5i.  7,9 

44.43.45,3 

10.39.39,0 

37.12.  6,2 

72.44.20,6 

71.49.14,3 

71.31.44,7 
74.26.43,9 

14.28.44,2 
iio.  i-.36,7 
96.35.17,» 
87.16.21,5 
49.37.31,0 

59.41.29,4 
85.20.37,2 

3o.  6.24,4 
2a.3o,i3,7 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.95 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


^r 


F^ecture 
corrigée. 


Correct. 
Réfract.     de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord . 


Novembre  3. 

668  L 5 

773  L 5 

8^2  L 5 

1271  L 5 

1811  L 5 

1886  L... 5 

i#  L 5 

2288  L 5 

2520  L 5 

Polaire  +  o*»,  78 .. .  12 

2780  L 5 

2856  L 5 

3o33L 5 

3i64L 5 

44o5L 5 

4520  L 5 

4592  L 5 

4741  L 5 

4755  L 5 

4890  L 5 

49/31 5 

Y  Baleine 5 

5093  L 5 

5289  L 5 

5425  L 5 

z  Baleine 5 


Observateubs  E.  Vibnnet  et  Brandicourt. 
62',63  —  o',o2i(T  — 23*',5).        Correction  moy.  do  coll.  =  56'»9'4',3. 


s 

52, 40 

53,08 
54,90 

23,38 
38, 5o 
41,00 

1,94 

0,44 

27,18 

3i,6 

41,24 

3,22 

46,34 

41,66 

27, 5o 

18,26 

26,04 

26,12 

55,24 

29,38 

58,02 

4,40 

6,06 

8,58 

3i,44 
0,42 


53,  la 
53,58 
55,40 
23,89 
39,26 
4ï,5o 

2,41 
1 ,00 

27,94 
28,5 

41,91 
3,75 

46,90 

42,43 

28,01 

18,86 

26,64 
26,90 

55,84 

3o,io 

58, 81 

5,09 

6,71 

9,35 

32, o5 


— 62J67 


-62,75 


0           /           H 

u 

h      m     s 

0      t     » 

319.30.34,8 

+  85,7 

0.24.50,47 

96.39.55,2 

26.      8.14,5 

—  I  r,6 

0.27.50,93 

3o.  o.38,2 

0.  «29. 52, 75 

3o.i6 

23.23.42,8 

-    8,7 

0.43.21,23 

32.4^.12,8 

309.22.36,3 

H-I29,8 

0. 56. 36, 60 

106.48.37,8 

25.27.51,9 

—  ïo,9 

I.  o.38,8i 

3o.4i.   1)5 

29.46.56,1 

—  i5,6 

I.   3.59,75 

26.21 .5-2,6 

13.17.52,9 

-f-     1,8 

1.11.58,33 

42.5l.l3,2 

307.43.31,7 

-f-i4o,4 

1.18.25,27 

108.27.53,0 

54.54.13,8 

—  49,5         2^2 

1.22 

1.14.     1,0 

337.28.52,3 

+  45,4 

1.26.39,24 

78.40.57,4 

20.19.41,8 

-    5,5 

i.3o.    1,08 

35.49.17,0 

14.44.30,7 

H-     0,3 

1.34.44,23 

41.24.33,9 

306.19.45,9 

+i5o,5 

1.37.39,76 

109.51.48,9 

24.33.56,7 

—  10,0 

2.19.25,32 

31.34.57,6 

2 . 39 . 20 , 3 

-\-  i3,o 

2.22. 16,17 

53.29.57,0 

359.    1«21,8 

+  17,0 

2.24.23,95 

57.  7.59,5 

302.40.  7,2 

H-i83,9 

2.27.24,21 

ii3.32.   1,0 

358.46.47,7 

-+-  17,2 

2.29.53,15 

57.22.33,8 

320.38.37,0 

H-   82,5 

2.32.27,41 

95.3c.49,8 

3oo.i2.i6,4 

-4-214,9 

2.34.56,12 

1(6.  0.22,8 

328.58,38,4 

-+-  61,4         5,2 

2.38.  2,39 

87. 11.27,3 

345.31.18,9 

-i-  33,5 

2.40.  4,01 

70.38.18,9 

3o5.3i.44,6 

-t-i57,i 

2.45.  6,65 

no. 39. 56,8 

2.51.29,35 

60.42 

329.51.38,2 

H-  59,6        6,1 

2.56.58,41 

86.18.25,7 

Novemlire  4. 

39098  L 5 

39585  L 5 

39684  L 5 

^9419  L 5 

3384  Lj 5 

2  Dauphin 5 

39996  L 5 

3  Verseau 5 

4069a  L 5 

€(!•'— l)-+-o»,99.  5 

e  Poissons 5 

47o3i  L 3 

472S8L 5 

197  L 5 

660  L 5 

1265  L 5 

1721  L 5 


Obsebvateurs  e.  Vibnnet  et  Barré. 
— 63^28  — o;o2I(T  —  23^7).        Correction  moy.  de  coll.=  56'»'9'3',9. 


49,94 

5o,48 

18.14.  7,3 

— 

3,3 

20.13.47,27 

37.54.53,3 

4,3o 

4,49 

46.17.42,9 

— 

35,9 

20.18.   1,28 

9.50.45,1 

i5,90 

16,08 

46.21.27,9 

36,0 

20.20.12,87 

9.47.  0,0 

48,54 

49, 3i 

3o5.  8.35,2 

-H 

159,8 

20.24.46,10 

ii[.  3.  8,5 

12,86 

i3,5i 

344.33.27,5 

-î- 

34,7 

2o''.3i,io,3o 

71.36.11,1 

56, 60 

57,26 

—63 

,16 

341.42.58,3 

-H 

38,8        I 

,9      20.34.54,04 

74.26.44,4 

3,86 

4,48 

353.27. '2,7 

-h 

23,4 

20.37.   ',26 

62.42. 14,6 

24,12 

24,84 

—63, 

,33 

320.46.25,3 

H- 

82,0         5 

,1       20.42.21,62 

95.24.  0,6 

37,20 

37,43 

45.  0.28,3 

— 

34,2 

20.48.34,21 

II.  8.   I ,4 

29,74 

3o,46 

325.24.50,4 

-+- 

69,8 

23.21.27,19 

90.45.23,3 

45,90 

46,58 

—63, 

|29 

33i. 14.35,0 

-h 

57,0       4 

,8      23.34.43,30 

84.55.25,9 

9,12 

9,48 

40.23. I 5,0 

— 

28,3 

23.54.  6,20 

i5..  45. 20,6 

6,64 

7,14 

26.  2.28,4 

11,6 

0.    1.   3,85 

3o.  6.23,9 

32, 5o 

32,80 

42.3i.5i ,0 

— 

3i,i 

o.io.29,5i 

13.36. 41, 8 

i4,i6 

14, 58 

35.22.20,9 

22,2 

0 . 25 . 1 1 , 29 

20.46.20,8 

39,40 

39,68 

43.32.37,9 

— 

32,5 

0.43.36,38 

12.35.53,5 

14,06 

14, 48 

34.49-51, 9 

— 

21,6 

0.56.11,17 

2i.i8.5o,4 

C.gô         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 

Passage  Lecture  Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.        T.  C  .  corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente.         au  pôle  nord. 

Observateurs  ë.  Viennbt  et  Barré. 


Novembre  A. 


m 

Cp  =  —  63*, 28  —  o",o2i  (T  — 23^7).        Correction  moy.  de  coll.  =  56»9'3',9. 


s                  s  0,0  $,  Il     ma  o      f      n 

1824  L 5  37,70  37,91  45.36.44,2  —  35,4  I-  0.34,60  10.31.44,3 

Polaire -H  o™,  73  .. .   12  3i,9  28,8  54.54. i5, 7  —  5o,o  4'3        1.22  i.i3.58,2 

2803  L 5      6,62        7,06  33.14.31,9  —  19,7  1.29,  3,74  22.54.12,3 

2843  L 5  26,06  26, 5o  i.3o.23,i8  22.56 

3059L 5  48,84  49, a8  33.11.54,7  —19,7  1.36.45,96  22.56.49,5 

3i62  L 5      0,40        o»84  33.22.27,4  —   19,9  1.39.57,52  22.46.16,6 

• 

33o2  L 5  23,06  23,49  33.49.43,3  —  20,4  1.45.20,17  22.19.  ^i^   ' 

3462  L 5  23, 3o  23,73  34.11.17,4  —  2^0,9  ,        i.5o. 20,41  21.57.25,6 

3625  L 5  22,98  23, 40  35.i4.i5,3  —  22,1*  1.55.20,07  20.54.26,5 

3771  L 5  54,44  54,86  35.32.3i,8.     —22,5  i. 59.51, 53  '20.36.9,6 

3960  L 5  18,96  19,40  32.23.56,8  —18,8  2.6.16,07  23.44.48,3 

4109  L 5  22,10  22,55  3i. 16. 16,1  —  17,5  2.10.19,22  24.52.30,3 

4222  L 5  27,08  27,51  34.26.34,1  —  21,2  2.14.24,18  21.42.  8,6 

41  Bélier 5      2,98        3, 60  — 63"28      352.59.59,9  -h  24,2  i,5        2.44.  0,26  63.  9.28,2 

5243  L 5  3o,i4  30,59  3i.32.22,8  —  17,8  2.47.27,25  24.30.23,3 

5328  L 5  58, 80  59,22  35.14.25,5  —  22, a  2.50.55, 88  20.54.16,2 

a  Baleine 5      1,02        1,71  — 63,34      329.51. 38, 8  -*-  6o,3  6,0        2.56.58,36  86.18.25,4 

Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

C;,  =  — 63'4o  —  0^021  (T  — 1^ 3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'3",5. 

Novembre  5. 

C(i''— I)-4-i°îOi  .     5  38,52  39,22  33i.  7.50,4  -+-57,6  o.  7.35,84  85.   2.10,7 

£  Poissons 5  43, 10  43,78  —63, 40      333.3o.35,o  -h  53,2  4>ï        0.57.40,39  8*2.39.21,7 

P  Andromède 5      5,26        5,86  —63,26  1.14.17,8  -h  i4,7  0,6        i.  4.  2.46  54-55.  0,4 

Polaire  4- 0°, 24 20  28,8  25,7  54.54.i4î6  —  5o,4  3,3        1.22  i.i3.58,5 

V  Poissons 5  11,62  12, 3i  —63,52      33i.  8.29,9  "^  ^7j9  4,3        i.36.  8,91  85.    i.3i,5 

0  Poissons 5  4,66        5,33  —63, 40      334.48.45,6  -f-  50,9  5,o        1.40.   1,92  81.21,  8,8 

.  Orservateurs  £.  Viennet  et  Brandicourt. 

Cp  =  — 64"3o  — o^o2i(T  — 23^9).        Correction  moy.  de  colI.=  56°9'4',o. 

Novembre  6. 

(z  Pégase 5  45, 14  45, 80  — 64,22      340.49.18,2  -h  40,2  3,3      22.59.41,52  75.20.26,0 

yPoissons 5  57,14  67,83  —64,28      328.53.43,5  -+-  6i,5  4,8      23. 11. 53, 54  87.16.22,0 

1 3  Baleine 5  4,86        6,57  —64,47      522.   i.i4,a  -h  78,6  3,8        o.3o.   1,26  94.   9.  8,4 

S  Poissons 5  28,22  28,90  —64,23       333.  ci. 55, 5  -h  53, 1  4,0        o.43..24,58  8a. 58.    1,6 

^(ier__i)_^ora^g^       5  ^^^g         ,55  336.3i.4i,3  -+-  47,2  0.53.57,33  79.38.   9,9 

C;,  =  —  65^84  —  o;o2i (T  —  2^ 8).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' i', 3. 

Novembre  9. 

Y  Baleine 5  7,58        8,27  —65, 80      328. 58. 33, o  -4-61,2  o,3        2.38.2,43  87.11.29,5 

4iBélier 5  5, 60        6,22  —65,86      352.59.59,4  H-  ^3,9  0,8        2.44-0,38  63.9.25,8 

s  Bélier 5  29,62  39,27  —65,85      347.5.40,8  h-3i,3  1,9        2.53.24,43  69.   3.5i,8 

aBaleino 5       3,56        4,25  —65,84      329.51. 33, 8  -H  69,4  2,2        2.56.58,4i  86.i8.!z6,9 

C(2'=  — S)— i'",o8.     5      4,3o        4,96  349.17-^6)9  -+-28,5  3. 23. 59, 11  66.5a.   u,9 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


T. 


S- 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Rcfract.     de  coll.        apparente. 


C-97 

Dist.  app. 
au  pôle  nord . 


NoTembre  10. 

'mu 5 

mu 5 

3i8iLt 5 

/i  Verseau 5 

40470  L 5 

'i53oL, 5 

3543  U 5 

3^371, 5 

/41011  L ^ 

3607  L2 5 

3609  Lî 5 

41799  L 5 

4i83i  L 5 

42236  L 5 

36)4  Li.* 5 

394Ut 4 

93L 5 

697L('0 5 

832  L 5 

0  Poissons 5 

1721  L 5 

1806  L 5 

2o33L 5 

2277  L 5 

j382L 5 

2J8i  L 5 

Polaire  -i-o'",Rj  ...  12 

•>.S56I 5 

3o> I  L 5 

'j  Poissons 5 


Obseryateubs  E.  Yiennet  et  Barbé. 

—  eejaa  — oîoai(T  — 23^7).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'o',8. 


38,1-2 

15,76 

i,o4 

14,92 
3'2,46 

5o,54 

9,84 
i4,4o 
54,48 
41,24 
17,00 
25,90 

9,06 
33,76 
43,90 
47,02 
47, 5o 
40,18 
40, 32 
3o,24 
17,08 
39, 3o 

58,22 

59, 3o 
56,88 

46,90 

36,5 

3,96 

6,90 

27,48 

7,34 


28,72 
16,37 
1,70 
i5,65 
33,01 
5i  ,26 
10,46 

l5,02 

55,10 
41,88 
'7,64 
26,54 
9,80 
34,07 

44,49 

47j93 
40,76 

40, 84 
30,92 
17,50 

39,72 
58 ,  69 

59,81 

57,42 

47,65 

33,4 
4,55 

7,43 

28,03 

8,01 


o 


•66 '32 


— 66 , 27 


—66,08 


1.14.52,8 

354.56.24,4 
343.37.39,3 
316.48. 38, 9 

32o.i4*i4,8 
352.29.28,7 
354.50.52,3 
354.22.  8,3 
349.26.58,7 
347".  52. 59, 5 
347.53.42,3 

313.47.35,4 

42.  0.19,7 

5.13.53, 3 

308.45.59,9 

33.45.16,8 

8.58.  9,8 

21.40.23,4 

333.  II. 5i ,9 

34.49*51,2 

34.35.3j,3 

29.48.36,2 

23.25.    r,9 

17.36.17,0 

309.59.42,3 

54.54. I 4, 2 

3.45.17,9 

20.19.37,4 

16.38.48,2 

334.48.40,3 


14,4 
21,4 
35,7 
94,3 

82,8 
24,3 

21,5 

22,1 
28,0 
3o,o 
3o,o 
106,4 

29,9 
10,1 

i32,9 

20,0 

6,2 

6,9 
52,7 

21,3 

21,0 

i5,6 

8,8 

2,7 

123,9 

49  »4 

«1.7 
5,5 

49,9 


m 


1:6 


0,9 


0,2 


O 


,  y 


ao. 38. 22, 56 

20.4l>IO,2I 

20.43.55,54 
20.47 

20.49*26,85 
20.54.45,10 
20.57.  4,3o 
21.  I.  8,86 
21.  3.48,93 
21.19.35,71 

21 .22.11,47 
ai. 24. 20, 37 

ai. 26.  3,63 
21.30.27,90 
2 1.40. 38, 3 I 
23 . 59 . 4 i , 55 

0.  7-4i,70 
0.25.34,53 

0.29.34,60 

0.43 

0.56. 11,25 

0.58.33,47 

1.  4*5a,44 
1. 11.53,56 
1 .14.51,17 
1.19.41,40 
1.22 

I .26.58,29 
i.3o.  1,17 
1.34.21,77 
1.40 


54.54.22 
61.12.57 
71.31.57 
99 . 2 1 . 56 
4o.36 
95.56.  8 

63 . 39 . 56 
6i.i8.3o 

61.47.14 
66.4a.3o 

68.i6.3i 

68. 15.48 

102.23. II 
14.  8.11 
5o . 55 . I 7 

107.25. i3 
22 . 23 . 24 

47. 10.57 
34*28.30 
82.58.  I 
21.18.48 
21.33.  8 
26.20.  9 
32.43.5o 
38. 32.41 

106.11.24 
I. 13.57 

52.23.54 

35.49. »7 
39.30.10 

81 .21.10 


4 
8 
2 
2 

8 

o 
6 
I 
3 
5 
8 
2 
6 
8 
o 
2 
5 
6 
3 
5 
o 
I 
I 

4 

a 

h 

9 

9 
4 


C;  =  - 66^59 
Novembre  11. 

3iio  Lj 

3iîoLt 

3492  î-i 5  49^82 

40489  L 5  34,44 

3i4i  Lj 5  19,60 

3>57  Li 5  14, 52 

4io62  L 5  10,86 

;:  Cygne 5  4», 54 

3607  Lj 5  41,22 

J611  L, 5  57,54 


Observateurs  BrAiNDIcourt  et  Barré. 
o|o2i(T  —  o",!).        Correction  moy.  de  coll.  =  56''8'59",2. 


5o,5o 

34,85 
20,22 

i5,i3 

11,47 
42,14 

41,87 
58, 20 


— 66,5o 


<  **)  Lecture  diminuée  de  i'. 

Observations  de  Paru,  1897. 


354.33.19,6 
310.46.39,5 
343.48.40,3 
20.49.  6,9 
352.53.32,3 
354.50.53,1 
354.44.52,2 
3')5.58.  1,6 
349.26.59,9 
348.15. 23,0 


21,8 
120,3 
35,3 
6,0 
23,7 
21,4 
21 ,5 
20,1 

27,9 
29/1 


1^" 


^7,9 


20.35 

20 .  40 

20.45.43,98 
20.49.28,31 
20. 56. i3, 70 

21.  i.  8,60 
21.  5.  4,94 
21.  8.35,61 

21.19.35,34 
ai .22.51,67 


6 1.36.  i-,4 
105.24.20,0 
72.20.54,2 
35. 19.46,3 
63.i5.5o,6 
61 . 18.27,5 
61.24.28,5 
Go . II . 1 7 , 7 
66.42.27,2 
67.54.  5,6 


G.i3 


CgS         LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  ŒRCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 

Passage  Lectare  Correct.      Abc.  droite  Dist.  app. 

Noms.  N.  observé.        T.  G.  corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente.         aupdlenord. 

Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
Cp  =  — 66^59  — oJo2i(T  — o^l).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*8' Sg',^. 

Novembre  11. 

p  Verseau 5 

Y  Capricorne 5 

36521  Li 5 

3684  L, 5 

2943  L 5 

309a  L 5 

3167  L 

3389  L 5 

3587  L 5 

3706  L 5 

3884  L 5 

3960  L 5 

4121  L 5 

4ai8L 5 

44o5  L : 5 

4741L 5 

480*%  L 5 

4891  L 5 

5173  L 5 

5237  L 5 

5497  L ^ 

5575  L 5 

5712  L 5 

5i4o  BAC.PI— o".36  20 

6217  L 5 

^388  L 5 

6437  L 5 

6748  L 5 

8  Éridai> 5 

7086  L 5 

i  Cocher 5 

Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 

Cp=  — 67 J23  — 0^021  (T  —  2^o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56'' 9' a', 3. 

NoTembre  12. 

40002  L 5    56, 04      56, 61  o.5o.  9,9      ■+■  14,6  20. 36. 49)49         55.19.  7,0 

3447  Li 5    40,80      41,71  303.39.40,4      -1-170,0  20.40.34,59       lia. 32. 11,9 

3476  Li 5     36, 00      36,93  3oo.5o.43,3      -+-2oi,5  ao.44-29>^*         ii5.2i.4o,5 

fi  Verseau 5     i5,66      16,48    —67,17      3i6.48.37;i       -+-93,3        0,8      20.47-  9i3^         99.21.68,5 

3510L3 5     3i,94      32,62  343.48.11,5      4-35,1  20.49.a5,5o  72.21.25,9 

3523  Li 5     12,58       i3,47  3o5.43.38,2      -m52,i  20.52.6,35        110.27.56,^ 

3543L, 5     10,80       11,43  352.29.27,8      H-  24,1  20.57.4,30  63.39.58,6 

40906  L 5     21,00      21,61  354.30.25,4      -+-21,7  21.   i.i4,4^  61. 38. 58, 6 

3569L, 5    53,40      54, o5  348.37.59,3      -4-28,8  21.3.46,9-2  67.31.31,8 

36ii  Li 5    58,32      58,98  348. i5  23,7      -4-29,3  21. 22. 5i, 85  67,54.  7  9 

41821  L 5     19,70      20, 63  3oo. 31.43,1       +2o5,9  21.26. i3, 49        ii5.4o-4^,> 

3654Li 5    44,82      45,37  5.13.53,8      H-  10,0  21.40. 38, a3  5o.55.i8,5 


s 

B 

• 

0     /     0 

9           1 

h      m      s 

0         /         H 

17,66 

18,46 

—66,72 

320.  9.12,3 

-H  82,7       58,2 

ai. a6. Il, 93 

96.      I.     9,6 

32,70 

33,57 

-66,63 

309.  3.44,1 

-m3o,o      58,2 

ai.34.a7,o3 

107.     7.25,1 

49,56 

5o,i8 

353.  3.  6,3 

-{-  23,5 

ai. 40. 43,64 

63.  6.16,4 

35, 5o 

36,29 

322.21.    6,3 

-+-  76,4 

ai. 5a. 29, 75 

93.49-  9,^ 

23,28 

23,70 

i8.i4-a3,7 

-    3,4 

1.3a. 17, 08 

37.54.32,1 

>4,74 

i5,35 

354. 4a. 36, 8 

-r-    21,8 

1.36.  8,73 

61.26.44,^ 

9.20.56,4 

H-     5,8 

1.39 

46.48.  8,6 

12,78 

i3,i4 

23.11.   9,8 

—     8,5 

1.47*  6,5a 

32,57.40,9 

50,78 

5i,i7 

21.26.28,0 

-    6,7 

1. 5a. 44, 54 

34.42.a4, 5 

i3,i4 

i3,46 

25.54*ao,i 

—  11,4 

1.57.  6,83 

30.14.27,7 

35,94 

36,38 

16.44.32,6 

-     1,8 

a.  a.a9,75 

39.24.24,8 

21,96 

22, i3 

32.23.56,4 

—  18,5 

a.  6.i5,5o 

a3. 44. 44,3 

54,60 

55,02 

18.23.59,4 

—    3,5 

a.  9.48,39 

37.44.56,3 

53,36 

53,78 

18. 14. 36, 6 

~    3,4 

a.ia.47,i5 

37.54.19,2 

3l,02 

31,37 

24.33.55,8 

—   10,0 

2.19.24,73 

31.34.53,4 

29,7îï 

3o,64 

302.39.59,9 

-M83,a 

2.27.24,00 

iï3.3a.  2,5 

5,70 

6,29 

358.36.14,5 

-+■  17,4 

2. 3o. 59,65 

57.33.  2,1 

29,80 

3o,22 

18.23.  0,5 

—    3,5 

2.34.23,58 

37.45.55,2 

58,20 

58,78 

359.33.  5,0 

-4-  16,3 

a. 43. 52, 14 

56.36.10,5 

6,86 

7,11 

29.53.22,1 

-   i5,7 

2.47.  0,46 

a6.i5.2i,4 

6,78 

7,35 

0.56.33,8 

-+-  14,8 

2.54.  0,70 

55.ia.4o,a 

8,70 

9,2a 

8.10.17,4 

-+-    7,> 

2.57.  2,57 

47.58.48,9 

19,22 

i9,7« 

2.23.11,6 

-t-  ï3,a 

3.   i.i3,i3 

53.46.  0,8 

39,9 

45,9 

58.3o.4i,3 

—  56, a 

i5.ii 

2.22.38,3 

53,18 

53,72 

5.5o.i4,3 

-^    9,5 

3.17.47,06 

5o. 18.54,4 

45,4a 

46, 3o 

306.56.43,1 

-4-145,8 

3.21.39,64 

109.14.41,9 

46,88 

47,38 

10.39.44,7 

+    4,5 

3.25.40,72 

45.29.19,0 

55,70 

56,44 

333.25.23,1 

-H  5a, 4 

3.34.49,78 

82.44-28,5 

29,36 

3o,i8 

—66,67 

3i6.  4-17,7 

-4-  97,8      60,6 

3.38.23,52 

100.  6.19,3 

44,4a 

44,98 

2.22. 10,9 

-t-  i3,3 

3.45.38,3f 

53.47.  ',6 

28,72 

a9,3o 

-66,44 

359.  9.39,7 

-}-  16,8      60,9 

4.50.22,61 

56.59.36,3 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.99 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C.- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.     de  coll.      apparente.        au  pôle  nord. 


Novembre  13. 

16  Pégase 5 

3684  L, 5 

35oi  L 5 

3589  L 5 

3708  L 

3917  L 5 

388  Christiania  (">).  5 

4186  L 5 

4^63  L(*) 5 

4319  L 5 

4493  L 5 

4584  L 5 

4648  L 5 

4876  L 5 

49^9  L 5 

5o43L 5 

5i46L 5 

5i54L 5 

)295  L 5 

5448L 5 

5539  L 5 

3  Baleine 5 

5738  L 5 

)846L 5 

5923  L 5 

5i4o  BAC.PI— «",78  12 

i  Éridan 5 

Neptune 5 

t  Orion 5 

î  Orion 5 

io8a8L 5 

Ï0949L 5 

C(2'~S)— i^So.  5 


Observateurs  E.  VisffNET  et  Brandigourt. 
—  67;23  — 0^021  (T  —  2^o).        Correction  moy.  de  coll.  =  66^9' 2", 3. 


m 


32,10 

32,73 

-67,21 

351.36. 21, 8 

-+-  a5,i         1 

,1         21.48.25,59 

64 . 33 .  5,6 

36,20 

36,99 

322.21.    8,1 

-+-  76,0 

21.52.29,85 

93.4910,2 

27,08 

27169 

354.27.27,9 

+  21,9 

1.49.20,46 

61. 41. 56, 3 

53,34 

53,72 

21.22.16,7 

-    6,5 

1.52.46,49 

34.46.39,1 

3o.  2.43,6 

—  i5,7 

1.57 

26.  6.  3,0 

56, 16 

57,08 

3o2.  9.  2,1 

-4-187,1 

2,  1.49,85 

114.  3.  7,3 

41,04 

41,24 

32.i5.32,o 

—  18,2 

2.  6.34,01 

23.53.12,1 

53,4^ 

54,37 

297.50.29,8 

-H25o,9 

2.  9.47,^4 

118.22.43,4 

20,92 

21, 5o 

359.43.14,2 

-f-  16,0 

2.13.14,27 

56.26.  4,1 

39,32 

39,57 

29.13.19,2 

-  14,8 

2.16.32,33 

26.55.28,3 

i4,io 

14,73 

351.44.36,5 

-f-   25,1 

2.21.  7,49 

64.24'5o,9 

20, 36 

21, i3 

325.28.45,8 

-f-  68,4 

2. a3. 13,89 

90.41.24,9 

42,80 

43, o5 

28.56.40,3 

-  14,5 

2.27.35,81 

27.12.  7,5 

45, 5o 

46,40 

304.23.28,0 

-Hi64,5 

2.31.39,16 

111.48.18,8 

43,60 

44,49 

3o5.35.  3,6 

-hi54,4 

2.34.37,25 

110.36.33,1 

29,02 

29,93 

3o3.  9.37,2 

H-,176,3 

2.37.22,69 

ii3.  2.21,4 

46,56 

47,46 

3o5.2i.5o,7 

-f-i56,2 

2.40.40,22 

iio.49-47>8 

21,24 

21,82 

359.40.  9,3 

H-    16,0 

2.43.14,58 

56.29.  9,0 

28,10 

29,02 

3oi.i3.4i,4 

-4-i9B,i 

2.45.21,77 

114.58.39,0 

11,34 

12,23 

. 

3o6.   i.3i,2 

-m5o,9 

2.5i.  4,98 

iio.io.  2,0 

41,72 

42,64 

302.1I.2I,3 

4-186,7 

2.53.35,39 

114.  d.47»7 

5,04 

5,79 

—67,35 

329.51.32,9 

-H  58,7        2 

,2        2.56.58,54 

86.18.28,1 

4i,8b 

42,73 

306.43.   1,8 

+  145,7 

3.  0.35,48 

109.28.26,2 

39,06 

39,95 

3o6.3o.   1,3 

+  147,3 

3.  3.32,70 

109.41*28,3 

59,04 

59,89 

3II.23.  7,2 

-+-117,3 

3.  5.52,64 

104.47.52,4 

35,4 

41,4 

58.3o.4i,7 

—  55,5 

i5.ii 

2.22.34,9 

i5,54 

16, 36 

-67,10 

316.22.35,6 

-H  95,5        4 

,6        3.28.  9,10 

99.48.  2,2 

21,36 

22,02 

347.58.19,9 

-^  29,7 

5.25.14,72 

68.11.12,1 

10, 32 

11,10 

-67,30 

324.54.20,3 

-+-  69,4        3 

,0        5.3i.  3,80 

9i.i5.5i ,4 

44,76 

45,54 

—67,23 

324.10.35,0 

-h  71,3        2 

,2        5.35.38,24 

91.59.38,6 

55,18 

56,01 

314.29.21,1 

-f-I02,5 

5.37.48,71 

101 .41.23,7 

39,24 

40,14 

304.29.49,7 

-1-162,7 

5.40.32,83 

iii.4i*55,3 

56,58 

57,21 

35i .52.55,7 

H-    24,9 

6.  5.49,90 

64.16.31,5 

Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

Cp  =  — 67179- o"o2i(T  — o\3).        Correction  moy.  de  coU.  =  56'8'58',i. 

NoTembre  13. 

36ii  Lj 5    58,92      59,57                       348. i5. 22, 3       -f-  28,8  21. 2a. 5i, 84 

41799L 5    27,30      27,96                      347.53.40,9      -+-29,3  21.24.20,23 

419*5  L 5    20,20      20,85                        349.33.20,6      ■+■  27,2*  21.27.13,12 

TfCapricorne 5    33,84      34,71     —67,80      309.3.40,2      -+-127,3  57,1      21.34.26,98 

3652Lj .• 5    5i,i8      5i,8o                       353.  3.  5,5      ■+-  23, o  21.40.44,07 

iGPégase 5    32,6o      33,23    —67,72      35i.36.i6,8      -+-  24,7  56,5      21. 48. 25, 5o 

4703 1  L 5     i3,66       13,57                         40.23.12,9      —27,2  23.54.5,79 


i'*)  Lecture  diminuée  de  1'. 
(*)  Lecture  augmentée  de  1', 


67.54.  4,6 
68.15.46,5 
66.36.  4,7 
107.  7.25,2 
63.  6.i5,6 
64.33.  6,0 
15.45. 18,0 


Cioo        LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MUtlAL  DÉ  GAMBEY.  -  1897. 


Nomsi 


Passage 
N.  observé. 


T. 


^.' 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


NOTombre  13. 

3941  L, 5 

i36L 5 

173  L 5 

642  L 4 

773  L 5 

889  L 5 

e  Poissons 5 

1886  L 5 

204 1  L 5 

2368  L 5 

2434  L 5 

25o4  L. 5 

2594  L 5 

2712  L 5 

^797^ 5 

2849  L 5 

2988  L 5 

(<  Baleine 5 

46i3  L 5 

474î»L 5 

4844  L 5 

Y  Baleine 5 

5o88L 5 

5219  L 5 

5285  L 5 


Observat'eubs  E.  Viennet  et  Barré. 
—  67^79  —  o;o2i  (T  —  0^,1),       Correction  moy.  de  coll.  :==  56"8'58'',i. 

ê  s  0/tf  ff  hOOB 

23.59.  3)^4 
o.  8.4^,85 
o.  9.44,35 

0.24.15,64 
0.27.50,83 

o.3o.52,49 
59*0  0.57.40,15 
.  o.38,8o 
.  5.  4,82 
.13.26,19 
.15.33,86 
.17.50,97 
.20.53,64 

.24>    2,3o 

.27.15,40 

.3o.   5,39 

.33.47,12 

58,5        2.22.45,88 

2.25.13,75 

2.29.12,51 

a. 32. 24, 00 

59,3        2.38.  2,44 

2.40.36,74 

2.44*13,59 

2.48.20,85 


10,12 

10,82 

339.40.44,3 

-h  40,6 

5o,32 

5o,64 

26.18.17,0 

—   11,5 

51,82 

52, 14 

26.21.26,4 

-  11,5 

23,09 

23,43 

24.50.40,2 

—   10,0 

58, 3o 

58,62 

26.  8.14,4 

-   11,3 

59,90 

60,28 

47 ,  '^-i 

47,95     — 67559 

333.30.27,3 

-1-  5o,7 

46,28 

46,61 

25.27.50,5 

—  10,6 

12,42 

12,63 

33,08 

34,00 

3o2. 10.   2,9 

-f-i83,5 

40,78 

41,67 

3o5. 42.51 ,1 

-l-i5o,4 

57,88 

58,78 

3o4 . I 4 • 1 I , 6 

-4-162,8 

0,78 

1,45 

345.42.14,0 

-+-    32,2 

9,40 

10,11 

338.   1.34,8 

-h    43,2 

22,52 

23,21 

342.36.34,8 

-h  36,4 

12,88 

l3,2l 

25. 1 5. 22, 2 

—  10,4 

54,60 

54,94 

24.41.13,7 

-    9,8, 

52,98 

53,71       —68,04 

334.10.  9,1 

-h  49,6 

21,02 

21,58 

3.  9.26,3 

■+■  12,0 

19,84 

20,35 

9.18.24,3 

■+-    5,7 

31,28 

3i,84 

2.   3.10,7 

■+-    l3,2 

9,52 

10,28    — 67,78 

328.58.3o,o 

H-  59,3 

44,06 

44,58 

7.54.  7,0 

-+-     7,2 

20,84 

21,43 

358.34.56,6 

-T-  16,9 

28,42 

28,69 

28.20.38,9 

-  i3,7 

76.28.54,4 

29. 'io.  29,6 
29.47.20,2 
3i.i8.  7,9 
3o.  o.3'2,4 
34.25 
82.39.21,5 
3o. 40. 57,0 
25. 3i 
114.  1.58,7 

iïo.28.37,4 
1 11.37.29,3 

70.27. 16,3 
78.  8.  6,5 
73.32.59,7 
3o.53.25,5 
«  31.27.34,6 
81.59.38,6 
52.59.43,8 
46.50.39,3 
54.  6.  0,6 
87.11.27,6 
48.14.58,3 

57.34.10,4 
27.48.  5,5 


NoTombre  21. 

47024  L 4 

93  1 5 

642  L 5 

795L 5 

1237  L 5 

i363  L 5 

1775  L 5 

1872  L 5 

2o4i  L. 5 

2383  L 5 

2489  L 5 

2582  L 5 

2767  L 5 

2836  L 5 

3o64  L 5 

0  Poissons 5 

3930  L 5 

4142  J 5 

67  Baleine 5 


Observateurs  E.  Viexnet  et  Brandicourt. 
—  II J73  —  0*021  (T  —  2**, 8).        Correction  moy.  de  coll.  —  56*9' 4', 2. 


21,53 

22,09 

52,98 

53,14 

26,82 

27,16 

47,94 

48,07 

6,38 

6,5o 

44,48 

45,40 

58,82 

59,39 

21,70 

21,93 

16,32 

16, 56 

58, 08 

58,99 

5,46 

6,06 

4,64 

5,44 

47,04 

47,98 

4,3o 

5,21 

i5,42 

i5,97 

l3,02 

13,75 

43,14 

43,70 

44,72 

45,63 

6,28 

7,08 

— 11,82 


-u,77 


1.57.52,1 

H-  i3,8 

33.45.22,7 

—  20,2 

24.50.45,4 

—  10,3 

35.    1.19,1 

"  21,7 

35.  7.46,6 

—  21,8 

302.17.  9,7 

-+-189,0 

1.17.27,8 

H-    14,5 

29.59.58,2 

—    16,0 

30.37.38,2 

-    16,7 

3o2.5o.36,2 

H-i83,o 

356.34.31,5 

-^  «9,8 

299.28.48,4 

-1-227,0 

3o3. 15.47,7 

4-178,8 

3.54.27,1 

-h  11,7 

334.48.44,0 

4-  5o,4 

2.47.27,2 

-t-  12,9 

3o2.5i.ii  ,9 

-4-183, 4 

319.17.  6,5 

4-   87,4 

4,2 


3,3 


23.54. 10,42 

0.  7.41,46 
0.24.15,48 
0.28.36,89 
0.4 1.54. 81 
0.44.33,71 
0.56.47,70 

1.  0.10,24 

1.  5.  4,86 
I. 13.47,^9 
1.17.54,36 
1.19.53,74 
1.25.36,^8 
j. 27.53,61 
1.35.   4,a6 

1.40.   ^,04 

2.  3.3 1  ,98 
2.  8.33,91 
2.11.55,36 


54.ii.'i5,9 

Îi2.23.21,3 

3i.i8.  8, S 
21.  7 . 23 , 4 
ai.   o.5ri,i< 
I i3.55.  3,5 
54.5i.5o,9 
26.   8.5o,o 
2D.3i.  9,i 
I i3.2i .3i.o 
59.34.52,5 
y  6 .  29 

1 16. 44-  2,S 

112.56.15,3 

'yx,  i4-48.^ 
81 .21.10,6 

53.ai.49i9 
I  i3.'2o.55,7 

96.53.25,1 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.ioi 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C.- 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.         Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


c'p-- 

Novembre  21. 

^328  L 5 

44i4L 5 

{*  Baleine 5 

4654  L 5 

4648  L 4 

5485  L 5 

5567  L 5 

5619L Ô 

5706  L 5 

58^4  L 5 

5919  L 5 

3963  L 5 

5i4oBAC.PI— i°>,o3  12 

6148  L 5 

1270  Leipzig  U  . . . .  5 

1 283  Leipzig  II 5 

s  Éridan 5 

6662  L 5 

6747  L 5 

6829  L 5 

7062  L 5 

7645  L 5 

783i  L 5 

0*  Éridan 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 
—  ii*73  — oJo2i(T  — a'^ïS).       Correction  moy.  de  coU.  =  56**9'4',2. 

SI  0       t       ir  K  hms 

2.i4*  9,85 
2.20.  5,80 
3*9  2.22.45,91 
2. 24 «45, 28 
2.27.35,96 

2.52. l5,25 

2.54'5i,49 
2.56.54,20 
2.59. 12,43 
3.  3.10,10 
3.  5. 12,77 

3.  7.20,05 
i5.  Il 

3.i5.  8,12 

3.21.19,46 

3.24.  9,32 

5,9        3.28.  9,3o 

3.30.41, 99 
3.33.5o,20 

*  3.36.  7,64 

3.43.15,29 

4.  0.45,70 
4»  5.43,63 

3,7        4.10.36,33 


20,68 

21,57 

3o6.ii .26,7 

-Hi52,9 

17,18 

17,52 

24.39.48,4 

—  10,2 

56,90 

57,63     — lî 

■93      334.10.16,2 

-f-  5i,6 

56, 06 

57,00 

47,43 

47,68 

28.56.44,8 

—  14,9 

26)12 

26,98 

3io.  3.11,1 

-1-127,2 

2,32 

3,22 

3o5.  o.i5,2 

+  162,8 

5,14 

5,93 

322.49-58,2 

-h  76,8 

23,26 

24,16 

304.26.23,9 

+  167,8 

21,00 

21,84 

3i3.44.56,3 

+  108,6 

23,62 

24, 5i 

306.20.57,6 

+  i5i,8 

3o,94 

3i,79 

311.33.43,9 

+  119,1 

41,3 

47,3 

58.3o.44,2 

—  56,8 

19,26 

19,86 

356.   4.  7,8 

+    20,5 

3o,46 

3i  ,20 

332.28.19,8 

+  54,8 

20,32 

21, 06 

20,22 

21,04      —11 

,76      316.22.37,8 

^  97,8 

52,82 

53,74 

3oi .33.35,0 

■4-198,7 

1,04 

1,95 

3o3.36.io,7 

+  176,0 

18, 5o 

19,39 

26,18 

27,04 

310.46.  8,1 

+  123,4 

56,56 

57,46 

3o4 . 28 . I 1 , 1 

+167,8 

54,46 

55,39 

300.54.  6,6 

+207 , 2 

47,^8 

48,09     —II 

,45      3i8.22.  2,4 

-^    90,7 

/; 


iio.  0.10,4 

31.29.  5,6 

81.59.89,6 

117.43 

27.12.  4>5 

106.  8.  0,3 

III. II. 3i, 8 

93.20.22,8 

111.45.28,1 

102.25.56,5 

109.50.38,4 
104.37.19,4 

2.22.36,8 

60.  5.16,9 

83.41 .39,:>. 

83.52 

99.48.  4,2 
114.38.47,9 
I I 2 . 35 . 49 , 5 
109.48 
105.24.59,5 
111.43.40,9 
115.18.24,8 

97.48.32,5 


Novembre  25. 

680  L 5 

7951 5 

9^7  1- 5 

I258L 5 

1347  L 5 

1728  L 5 

1840  L 5 

^079  L 5 

2272  L 5 

9  Baleine 5 

Polaire 12 

^  Poissons 5 

V  Poissons 5 

•>  Poissons 5 


Observatelrs  E.  ViENNET  et  Barré. 
—  i3J84  — oJo2i(T—  l^5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' 2', 4. 


23,12 

23,76 

349.42.21,4 

+  28,4 

0.25.  9,94 

66.27.  9,4 

49,68 

49,81 

35.   1.20,3 

21,9 

0.28.35,99 

21.    7.20,2 

54,54 

55,48 

298.14.20,9 

+25o,8 

o.3i.4i ,66 

117.58.52,3 

35,46 

35,76 

27. 10.49,^2 

—  i3,o 

0.42.21,94 

28.58.  0,2 

24,32 

24,54 

3ï.34.36,9 

-   »7,9 

0,45. 10,72 

24.34.   7,6 

28,08 

28,54 

i5.  4.35,0 

—    0,1 

0.56.14,71 

4ï.  4.27,3 

33 ,  46 

33,68 

31.34.33,5 

—  18,0 

0.59.19,85 

24.34. 10,9 

54,16 

54,62 

i5. 14. i4,8 

—    0,3 

I.  5.40,79 

40.54.47,3 

7,66 

7,95 

27.30.28,8 

-  i3,4 

1 .11.54,12 

28.38.20,2 

10,02 

10,83 

— 13 

,90 

317.28.  8,4 

+  94,6        2 

,4         1.18.56,99 

98.42 

33,0 

23,4 

1 .22 

1.14 

i5,90 

16,60 

—13^ 

,76 

1.26.  2,76 

75.11 

ai,  94 

22,69 

— 13 

.91 

1.36.   8,85 

85.    1 

i5,oo 

15,73 

— 13, 

,80 

1.40.    1,89 

81.21 

Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
Cp=  —  i3*92  — 0^021  (T  —  I^8).        Correction  moy.  de  coll.  =  56''9'6',o. 


Novembre  26. 

oL 5    20,68  '    21,35 

Baleine 5    4^,84      43,72 


346.40.30,0 
14,27      307.38.45,1 


32,8 
145,1 


5,7 


o.3i.   7,46 
0.38.29,82 


69.29.  2, S 
108.32.46,0 


C.ioa        LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


Lecture  Correct.      Asc.  droite  Dist.app. 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente.         aupôlenord. 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
C^  =  —  i3 Jgj  —  o^oai  (T  —  i"», 8).       Correction  moy.  de  coll.  =  56'9'6 Jo. 


Novembre  26. 

1777  L(«) 

P  Andromède. . . 
'2105  L 


2128  L  ... 
23o6  L. . . 
2447  L... 
2664  L-  •  • 
2776  L. . . 
2872  L... 
3o5o  L. . . 
^*  Baleine. 
a  Baleine. 


5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 


4^8 


5      4,58        5,i3 
5     i5,54      16,11 


3,60 
39,90 

26,56 
11,72 
3i,56 
41,66 
58,82 
11,76 


4,04 
40, 38 

27,11 
12,29 
32, 00 
42,12 
59,55 
12, 5i 


i3;6o 


i3,84 
•13,98 


5.  5.i3,i 

1 .14.22,3 

17.  8.19,2 

i3.25.i5,4 
354.28.52,7 

3.33.41,9 

1.28.42,1 

17.23.  0,6 

r4.56.4o,8 

334.10.19,1 

329.51 .42,5 


10",  7 
«4,9 

2,3 

22,9 

12,4 

14,7 
2,6 

0,0 

52,8 

61,5 


2^5 


5,8 
9,9 


m 


0.56.51 ,23 
.  4*  2,20 
.  6 

.  6.5o,i3 
.12.26,47 
•17 

.23.l3,20 

.26.58,38 
.3o. 18,08 
.35.28,20 
2.22.45,62 

2.56.58,57 


5i.  4.  3,6 

54.54.68,6 

39.  0.44,5 

38.57 

42.43.52,3 

6r. 40. 36,3 

52.35.36,5 

54.40.38,6 

38.46.  ifi 

41.12.26,2 

81.59.39,7 

86.18.26,0 


Cp=  -o;85  — oJo27(T--3\o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56» 9' 3%  5. 


Novembre  29. 
2079  L 


23o6  L 

2457  L 

2575  L 

2757  L 

2872  L 

3oo8  L 

3i6o  L 

3260  L 

p  Bélier 

3588  L 

3829  L 

4io5  L 

67  Baleine... 

4283  L 

4414  L 

4598  L 

4755  L 

Y  Baleine. . . . 
5j4o  BAG.PI-o 
1 283  Leipzig  II 

£  Éridan 

6709  L 

6790  L 

7oi3  L 

7100  L 

7316  L 

7442  L 

7579  L 

7755  L 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


m 


11 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


40 

26 

57 

2 

5o 

18 

4 

29 
5i 

I 

25 

54 
3o 

55 

26 

6 

7 
53 


20    29 

5   9 


9 

58 
46 

4 

39 
ix 

i3 

56 

56 


,84 

41, 

,76 

27, 

,08 

57, 

.70 

3, 

,3o 

50, 

,66 

'9. 

,28 

4, 

,88 

3o, 

.9» 

52, 

,78 

», 

,36 

25, 

,20 

54, 

.76 

3i, 

,48 

56, 

,36 

26, 

,04 

6, 

,86 

8, 

,44 

54, 

,7'* 

3, 

,2 

35, 

,32 

10, 

,28 

10, 

,46 

59, 

,16 

46, 

,78 

5, 

,36 

39, 

,16 

42, 

,18 

14, 

,84 

57, 

,18 

57, 

3o 

i5.i4*i3,2. 

—  0,3 

24 

i3.25. 11,4 

-h     1,6 

77 

• 

342.27.28,7 

-4-  38,1 

35 

349.  8.35,7 

-4-  29,0 

65 

23.57.22,3 

-    9,5 

10 

17.22.57,2 

-  2,5 

68 

20.34.44)0 

-  5,9 

43 

5.36.16,8 

-^  9,9 

08 

34.  0.22,2 

—  20,6 

44 

—  0,74 

346.28.23,5 

-t-  32,5 

61 

30.22.42,4 

—  16,5 

56 

22.46.22,7 

—  8,2 

35 

358.28.11,9 

-h  17,8 

29 

-  0,99 

319.17.  4,9 

-^  87,7 

61 

29.17.12,7 

i5,3 

39 

24*39.52,6 

—  10,2 

36 

10. 11.32,6 

-h  5,0 

02 

358.46.54,0 

-+-  17,4 

48 

—  0,93 

328.58.37,1 

-t-  62,1 

2 

58.30.49,7 

—   57,0 

06 

10 

—  0,72 

3i6.22.35,7 

-i-   98,2 

27 

3i8.ii.36,5 

-h  91,6 

76 

356.  1.40,2 

-h   20,6 

44 

347.11.27,7 

+  3i,7 

72 

22.46.10,9 

~  8,2 

99 

3i5.  i.5i,5 

-4-io3,6 

06 

307.59.21,5 

-+-140,8 

73 

3o5.46.i3,5 

+  157,3 

08 

304.47.56,0 

-hi65,6 

3,6 


2,3 


4,9 


4,6 


I.  5.4o,5o 

40.54.60,0 

1 .12.26,44 

42.43.53,7 

I. 16. 56, 97 

73.42.12,9 

1.20.  2,54 

67.  0.56,8 

1.26.49,84 

32.ii.3i,7 

I .3o. 18,29 

38.46.  3,8 

1.34.  3,87 

35.34.13,6 

1 .38.29,62 

5o. 32. 56,6 

1.43.51,26 

22.  8.20,7 

1.49.  1,62 

69.41*12, 6 

1.53.24,79 

25.46.  4,6 

2.  0.53,74 

33.22.3'>.,6 

2.  8.3o,52 

57.41.  ^,4 

2.11.55,46 

96.53.26,3 

2.15.25,78 

26.51.35,5 

2.20.  5,56 

81.29.  o»7 

2.25.  7,53 

45.57.35,9 

2.29.53,18 

57.22.26,9 

2.38.  2,64 

87.11.28,^ 

i5.ii 

2.22.43,2 

3.24.  9,20 

83.52 

3.28.  9,24 

99.48..  6,0 

3. 32. 58, 40 

97.58.58,6 

3.36.45,89 

60.  7.43,9 

3.43.  4,^7 

68.58.  7,5 

3.47.38,85 

33.22.44,4 

3.5l.42,I!2 

101.  8.65,6 

3.55.13, 18 

118.12.  2, S 

3.58.56,85 

110.25.27,3 

4.  3.5G,ao 

Il  1 .23.53,1 

(^)  Lecture  augmentée  de  1', 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.io3 


Noms. 


Passage 
X.  obserTé. 


T. 


Lecture, 
corrigée. 


Correct. 
Réfract.    de  coll. 


Asc.  droite 
apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord 


c;, 

Novembre  29. 

7874  L 5 

79/3  L 5 

8081  L 5 

8246  L 5 

834i  L 5 

843i  L 5 

8566  L 5 

8670  L 5 

8750  L 5 

8866  L 5 

8959  L 5 

9065  L 5 

9181  L 5 

i  Cocher 5 

9402  L 5 


OesEnvATEUEs  Brandicourt  et  Bareé. 
=  —  oJSS  —  0^027 (T  —  3*',o).       CorrectiOD  moy.de  coll.  =  56^9' 3',  5. 


9,5» 
35,34 

47,54 
23,48 
18,70 
0,66 
15,78 
54,20 
36,46 
54,34 
59,00 

24,14 
46,78 

23,52 

i5,i4 


• 
10,42 

36,12 

48,27 
24, 3i 
19,50 

1,49 
16,69 

55, o3 

37,28 

55,27 

59,86 

25, 04 

47,58 
24,10 
15,98 


m 


-o;87 


305.34.29,6 

-f-i58,9 

4.  7-  9,54 

110.37.12,8 

324.20.27,9 

-4-73,3 

4.10.35,24 

91.49-48,9 

335. i3.  7,0 

-h  5o,i 

4.13.47,39 

80. 56. 46,6 

3î5.4o.32,5 

-4-101,1 

4. 17*23,42 

100. 3o. 12,1 

320 . 1 7 . 22 , 5 

-h  84,8 

4.20.18,61 

95.53.  5,8 

314.49.44,1 

-h  104, 6 

4-23.  0,60 

101.21.  4,0 

302.57.25,1 

-hi83,7 

4.26.15,80 

ii3. i4>42) 1 

3i4.20.  9,9 

-i-106,7 

4.29.54,14 

101. 5o. 40, 3 

3i6.  7.24,6 

-+-  99,4 

4.32.36,39 

100.  3.18,3 

3oi.3i.32,9 

-h200,4 

4.35.54,38 

114.40.51,0 

309.55.59,8 

-+-128,9 

4.39.58,96 

106. i5. 12,6 

3o5. 12.27,3 

-hi62,3 

4.43.24,14 

110.59.18,5 

320.43.10,9 

-f-  83,6 

4.47.46,68 

95.27.16,2 

359.  9.42,6 

-h  17,1        2 

'2        4.50.23,20 

56.59.38,0 

3i3.  4*30,'^ 

-*-II2,5 

4.54.15,08 

io3.  6.35,8 

Observa  TEL' ns  £.  Viennet  et  Barré. 


Décembre  1. 

0  Poissons.. 4 

1728  L 5 

1864  l 3 

2081  L 5 

2272  L 5 

238i  L 5 

2482  L 5 

2700  L 5 

2933  L 5 

3i4o  L 5 

3232  L 5 

3362  L 5 

3445  L 5 

3665  L 4 

3955  L 5 

4i20  L 5 

4253  L 5 

o  Baleine 5 

337A-Mr 5 

Ç^  Baleine 

4678  L(«) 5 

t885  L 5 

'Y  Baleine 5 

>  140B.A.C— PI...  12 

^«76  L 5 

45  198  L 5 


—  2',  3o  —  o',o27  (T  —  2**, 9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56° 9' 2',  8. 


26,15 

26,89 

—  2,36 

333.11.54,4 

-h  52,2        4,6        0.43.24,65 

82.58.  0,6 

16,60 

17,06 

i5.  4.35,0 

—    0,1 

0. 56. 14,81 

41.  4.27,7 

12,83 

12,95 

34.26. 14,0 

—  20,7 

I.  0.10,70 

21.42.28,1 

8,18 

8,47 

27.29.46,9 

—  i3,o 

I.  6.  6,22 

28.39.  2,9 

56,46 

56,75 

27.30.28,2 

—  i3,o 

1 . II . 54 , 5o 

28.38.21,6 

5 1,26 

5 1,66 

20.14.54,5 

-    5,4 

1.14.49,41 

35.54.  2,9 

43,76 

44,40 

35o.  8.58,9 

4-  27,1 

1.17.42,14 

66.  o.3i,o 

16, 84 

17,78 

298.34.37,1 

^-237,9 

i.23.i5,52 

117.38.23,6 

35,56 

,35,80 

1.32.33,54 

25.22 

59,10 

59,57 

i3^5i.i4,7 

-t-     1,2 

1.37.57,31 

42.17.49,3 

4o,o6 

40,53 

i3.5o.  3,5 

H-       1,2 

1.41.38,26 

42.19.  0,5 

35,10 

35,41 

• 

26.38.25,5 

—    12,1 

1.46.33,14 

29.30.25,2 

17, 9» 

18,23 

26.56.  0,3 

—    12,4 

1.49.15,96 

29.12.50,1 

21,85 

22,79 

298.46.53,9 

-f-234,6 

1.53.20,52 

117.26.  3,5 

21, 3o 

22, i4 

3i3.2i.44,o 

-Mo8,2 

2.  3.19,86 

102.49.  7,0 

S5,8o 

56,64 

312.47.46,7 

H-II0,8 

2.  6.54,36 

io3.23.  6,9 

35,44 

36,35 

302.41.18,4 

-m8i,9 

2. 11.34,07 

ii3.3o.46,3 

14,82 

i5,6i 

—    2,3l 

322.43.58,9 

-h  75,7        1 

,6        2.14.13, 33 

93.26.19,6 

32,42 

33, i3 

337.38.14,0 

+  44,8     • 

2.20. 3o, 85 

78.31.33,6 

334. io.i3,o 

H-  5o,7        2 

^1          2.23 

81.59.40,5 

37,44 

37,69 

29.12.  5,7 

-  14,9 

2.28.35,40 

•  26.56.42,2 

57,14 

58 ,06 

3pi .50.27,9 

-Hi9<,6 

2.31.55, 77 

114.21,46,5 

4,16 

4,92 

-  2,37 

2.38.  2,63 

87.12 

3o,5 

36,5 

58. 30.49, 5 

—  55,8 

i5.ii 

2.22.42,5 

21,34 

21,95 

354.30.  2,2 

-h  22,0 

3.12.19,64 

61.39.22,6 

38,28 

38,92 

35x).4o.i3,3 

-+-  26,6 

3.i6.36,6ï 

65.29.16,1 

(<*)  Lecture  augmentée  de  i'. 


J 


C.i64        LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURA.L  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Décembre  1. 

6258  L 

1270  Leipzig  n  . . . 
1283  Leipzig  II  .. . 

6625  L 

6715  L 

6736  L 

6881  L 

6960  L 

7024  L 

7095  L 

7167  L 

7253  L 

7306  L 

7362  L 

Y  Taureau 

8229  L 

83i2  L 

ir  Orion 

9196  L 

Neptune 


Passage 

• 

Lecture 

Correct. 

Asc.  droite 

Dist.  app. 

N, 

observé. 

T. 

c. 

■ 

corrigée. 

Réfract.     de  coll. 

apparente. 

au  pAlcDord. 

Observateurs  £.  Viennet  et  Barré. 

1 

c;,= 

:  —  2',  3o 

— o*,  027 

(T- 

A 

9).        Correction  nwy.  de  coll.  = 

56*9' 2",  8. 

8 

s 

0       r       „ 

// 

h      m      s 

0     t    „ 

5 

54,72 

55,33 

354.30.55,0 

-+-  21,9 

3. 18.53,02 

61.  H8. 29,7 

21, i4 

21,88 

332.28. 19,2 

+  53,9 

3.21.19,57 

83.41.37,5 

5 

11,10 

11,84 

332.18.11,8 

.  -f-  54,2 

3.24.  9,53 

83.51.45,2              1 

5 

43,56 

44,37 

318.27.35,6 

■+-  88,7      . 

3.29.42,05 

97-42.55,9 

5 

7,68 

8,49 

317.57.52,4 

^-  90,4 

3.33.  6,17 

98.12.40,8 

5 

6,04 

6,65 

355.20.12,7 

-+-  21,0 

3.35.  4,33 

60.49.11,1 

5 

35,82 

36,72 

3o4.38.  7,4 

-+-i63,3 

3.37.34,40 

111.33.38,7 

5 

2,72 

3,57 

312.23.48,5 

-»-ii3,o 

3.40.    1,25 

103.47.  7,3 

5 

i5,68 

16,53 

3x1.23.26,8 

-hii8,o 

3.42.14,21 

104.47.34,0 

4 

18,26 

19,10 

3i2.44-   i,B 

-MU, 4 

3.44.16,78 

103.26.52,4 

5 

.  5,26 

6,09 

3i5.2o.5i,5 

-hioo,i 

3.47-  3,87 

100. 49. 'il, 4 

5 

a"),  70 

26,62 

3of . 17.35,4 

+  198,6  • 

3.49*24,30 

I 14.54.46,0 

5 

17,68 

18,57 

306.27.42,0 

+148,5 

3.5i.i6,24 

109.43.49,^ 

5 

54,14 

54,80 

347.10.48,5 

+  3i,o 

3.53.52,47 

68.58.45,3 

5 

'2,84 

3,53 

-*: 

23 

341 .32.42,0 

-+-  38,9        1^6 

4.14.   1,19 

74.36.59,7 

5 

43,82 

44,7a 

304.42.25,0 

-hi63,o 

4.16.42,38 

111.29.20,8 

5 

53,38 

54, 3i 

3oi.  4*43,0 

+201,7 

4.18.51,97 

ii5.  7. 4», 5 

5 

21,72 

22,46 

—  '•. 

21 

332.57.  4,2 

-+-  53,2         3,9 

4.44-20,11 

83.12.51,8 

5 

i5,i8 

15,82 

349.53.  7,3 

+  27,7 

4.49-13,47 

66.16.23,2 

5 

10,24 

10,90 

347.56. 19,5 

+  3o.2 

0 

5.23.  8,53 

68.i3.i3,5 

Décembre  3. 

12  Baleine 5 

i3  Baleine 5 

C(i"— l)-Ho",9o..  5 

1864  L 5 

208 1  L 5 

23i9  L 5 

2|2l  L 5 

25 1 1  L 5 

2594  L 5 

2767  L 5 

2804  L 5 

3o3o  L 5 

3iio  L 5 

3196  L 5 

3362  L 5 

3445  L 5 

3568  L 4 

38i5  L 5 

3916  L 5 

4120  L '5 

a  Baleine 5 

5706  L 5 

5824  L 5 

5923  L 4 


Observateurs  E.  Yiennet  et  Brandicourt. 
=  — 3',8o  — o',o27(T— 2\5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'6\3. 


54,10 

54,89 

—  3,82 

321.39. 17,1 

+  80,7        5. 

,6        o.2{.5i,i5 

94.31.  9,9 

4,10 

4,89 

-  3,97 

322.   i.i5,6 

+  79,6        6 

,2        o.3o.   i,i4' 

94.  9*10,3 

4,64 

5,38 

335.  2.36,3 

+  5o,4 

0.39.   1,63 

81.  7.20,4 

i3,86 

13,98 

34.26.16,3 

-21,3         ^ 

1.  0.10,22 

21.42,28,7 

9,44 

9,73 

27.29.48,6 

-  i3,4 

l.  6.  5,97 

28,39.  4,3 

48,10 

48,64 

5.50.46, 7 

■^    9,7 

1.12.44,88 

50.18,29,3 

3o,!8 

30,90 

337.  5.3i,2 

-H  46,9 

i.i5. 27,13 

79.  4.22,0 

7,16 

8,o3 

309.  5.39,7 

-+-134,0 

1.18.  4,26 

107.  5. 40, G 

56, 60 

57,27 

345.42.23,9 

+  33,8 

1 .20.53,5o 

70.27.16,2 

39,02 

39,96 

299.28.50,6 

+229,6 

I  25.36,19 

I 16.44.  5,3 

40,72 

41,33 

• 

354.54.15,7 

+  22,1 

f .27.37,55 

61 .  i5.i2,7 

42,38 

42,84 

i4.55.i4t4 

+    0,1 

1.34.39,07 

4i.i3.52,o 

46,90 

47,45 

4-  9-37,9 

+   Il  ,5 

1.36.43,67 

51.59.39,9 

4,26 

4,83 

1.40.    i,o5 

54.19 

36 ,  5o 

36, 81 

26.38.29,4 

—    12,5 

1.46.33,03 

29.30.24,4 

19,38 

19,68 

26.56.    2,5 

~  12,8 

1.49.15,90 

29.12.51,0 

38, 20 

38,53 

25.39.54,2 

—  11,4 

1 .52.34,75 

30.29.  0,7 

20,88 

21,79 

3o3.47.5o,6 

+  175,6 

1 .58.18,00 

112.24.  Il  il 

5o,3o 

5 1,23 

3oi.  2.46,8 

+207,1 

2.   1.47,44 

ii5.  9.46,7 

57,10 

57,94 

312.47.54,0 

+  ii4,i 

2.  6.54 , i5 

io3.23.  6,4 

1,66 

2,41 

-3,87 

329 . 5 I . 39 , 8 

+  60,6         8, 

7        2. 56. 58, 60 

86.18.27,1 

i5,34 

16,24 

9 

304.26. 3o, 5 

+169,6 

2.59. 1!2,4'2 

I  II .45.25,4 

l3,02 

i3,86 

313.44. 58,1 

-+-109,7 

3.  3.10,04 

102.25.57,9 

55,70 

56,55 

3ii.23.  9,3 

+  121,3 

kJ  •    ^#  •  '•J  M»  ^  y  ^ 

104.47.58,3 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.ioS 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Héfract.    de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  p(Me  nord. 


Décembre  3. 

5969  L 5 

G093  L 5 

()200  1 5 

G282  L 5 

1270  Leipzii:  11 5 

1283  Leipzij;  II 5 

65i9  1 4 

6576  l 5 

6^)98  L 5 

f>8oi  L 4 

6881  L 5 

7009  1^ 5 

7089  L 5 

7^26  L 5 

X  Taureau 5 

r.  Orio.i 5 

9144  L 5 

9282  L 5 

9308  L 5 

9408  L 5 

Neptune 5 


Observateurs  E.  Viennet  et  Brandicourt. 

=  — 3',8o— o',o27(T  — 2*',5).        Correction  moy.  de  coll.=  56"9'6'',3. 


8 

50,92 

s 

5i,72 

• 

0     ,     « 
320.39  47,6 

-h  84'',o 

h      m      s 

3.  7-47,90 

0         /        n 
95.30.42,7 

32,02 

32,91 

306.27.46,4 

-M  52, 6 

3.11.29,09 

109.43.52,5 

2,70 

3,47 

326.21 .  8,4 

-4-  68,6 

3. 15.59, 65 

89.49-   6,5 

'î»,74 

i3,63 

306.43.52,7 

-f-i5o,6 

3.18.  9,81 

109.27.44,2 

22,46 

23,20 

332.28.24,9 

-4-  55,4 

3.21 . 19,38 

83.41.36,8 

12,36 

i3,io 

332.18. i5,7 

-h  55,7 

3.24.  9,28 

83.51.46,3 

9,65 

10,54 

306.24.40,3 

-4-i53,o 

3.26.  6,71 

109.46.59,0 

17,02 

17,64 

352.40. i5, 9 

-+-  a4,8 

3.29. i3,8i 

63.29. l5,2 

26,96 

'^7,87 

3o3.22.55,8 

H-i8o,i 

3.32.24,04 

112.49. 10,6 

33,33 

34,19 

310.37.53,9 

-+-125,4 

3.35.3o,36 

io5.33. 17,8 

37,18 

38 ,08 

3o4.38.i3,5 

-+-167,9 

3.37.34,25 

I II .33.40,7 

54,20 

55,06 

310.37.19,3 

-hl25,4 

3 . 4 1 . 5 I , 23 

105.33.52,4 

47,06 

47,80 

332.28.49,2 

-f-  55,4 

3.44.43,97 

83.41 . 12,5 

53,10 

53,96 

310.54.53,8 

+  123,8 

3.48.50, 12 

io5. 16. 16,3 

6,68 

7,39 

-  3:76 

338.22.  6,5 

-^  44,9        5' 

\i        3.55.  3,55 

77- 47- 44 j  7 

23,12 

23,86 

-  3,59 

332.57.   7,3 

-h  5-4,5         5, 

8       4 '44  «'^0,00 

83.12.53,5 

22,96 

23,78 

3i6. 14.14, I 

-»-  99,4 

4.46.19,9^' 

99. 56. 3 1 ,6 

3i  ,22 

32,00 

^324.12.49,3 

-¥■   74,0 

4.49-28,14 

gi. 57.31,0 

56, 08 

56,85 

.326.14,  5,5 

-^   68,9 

4.51.52, 99 

89.56.   9,7 

48,92 

49,71 

321.39.41,1 

-+-   81,1 

4.54.45,84 

94.30.46,3 

57,36 

58, 02 

347.56. 10,9 

-4-  3o,9 

5.22.54,15 

68.13.26,3 

Observateurs  Brandicourt  1 1  Barré. 

Cp  =  — 6',98  — o',o27(T  — 5'',o).        Correction  moy.de  coll.  =  56"9'i*,2. 
Décembre  9. 

Aldcbaran 5     12,40      13,09    —  6,95      342.28.  2,7      -+-  37,5  1,4        4.3o.  6,12 

-  Orion 5     26,72      27,46    —7,12      332.56.59,6      -+-53,0  0,2        4.44.20,49 

YÛrion 5     47,98      48,72     —6,96      332.25.26,5       -4-54,i  1,2        5.19.41,73 

;[oi86  1 5    39,22      39,88  5.21.32,89 

^  Orion 5    55,90      56,67     —6,88      325.47.46,5      -f-  68,2  2,0        5.26.49,68 

C(2'-S)-  i'Vkj..     5      4,58        5,23                        352.4.49,8       -+-24,9  5.47.58,23 


73.41 .36,0 
83   12.54,6 

83.44 .28.8 
68.  9 

90 . 22 . 22 . 9 
64.   4-36,3 


Cp=  — 8",82  — o",o27(T  — 5^8).        Correction  moy.  de  coll.  =  56''9'i'',3. 
Décembre  il. 

Aldébaran 5  14,14  i4,83  —8,67      342.28.1,4      -4-37,5        0,2        4.3o.  6,o5 

^Orion 5  28,56  29,30  —8,94      332.56.59,4      -h  53,o        0,2        4.44.20,51 

rOrion 5  49,74  5o,48  —8,70      332.25.27,9      -h  54,o        3,o        5.19.41,67 

'0186  L 5  41,02  41,68  5.21.32,87 

î  Gémeaux 346.52.46,0      h-3i,4        1,9        6.58 

^Gémeaux 5  12,82  12,98  —8,84                                                              7.14.4,12 

?Polit  Chien 5  47,36  48,09  -8,94                                                                7.21.39,28 

C  (2*) 5  20,76  21,42  7.35.12,55 


73.41.37,4 

83. 12.54,9 

83.44.27,4 

68.  9 

69. 16.46,7 

67.50 

81. 3o 


Observations  de  Paris,  1897. 


C.l/i 


C.io6        LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.-  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture  Correct.      Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.     de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


c;.= 

Décembre  15. 

2988  L 5 

3i4o  L 5 

3470  L 5 

3509  ^ ^ 

3588  L 5 

1765  Hels.-Golha. . .  5 

38i5  L 5 

3916  L 5 

.{1C2  L 5 

4253  L.  * 5 

43r5  L 5 

4319  L 5 

5*  Baleine 5 

4654  L 5 

4742  L 5 

4885  L 5 

4867  L 5 

Y  Baleine 5 

5087  L 5 

5i8i  L 5 

5491  L 5 

5 140  BA(:.PI-Ho"\o3  12 

J  Taureau 5 

6443  L 5 

()5o4  L 5 

6585  L 5 

«662  L 5 

6698  L 5 

6784  L 5 

6885  L 5 

6987  L 5 

7o52  L 5 

7i38  L 5 

7192  L 5 

7260  L 5 

7354  L 5 

9185  L 5 

93o5  L 5 

9399  L, 5 

9445  L 5 

Rigel 5 

Y  Orion 5 


Observateurs  £.  Viënnet  et  Brandicolrt. 

—  ii',59  — o",o27(T  — 3'',8).        Correction  moy.  de  coll.  =56'*9'4",i. 


s 

s 

0         1         n 

n 

h       m      • 

0      f     « 

57,9^ 

58,26 

24.41.21,7 

10,0 

1.33.46,73 

3i .27. 32, 4 

8,32 

8,79 

i3.5i . 19,0 

-+-       1,2 

1.37.57,26 

42.17.46,3 

45,44 

46,39 

297  57 . 36 , I 

-h249,5 

1. 47*34, 85 

I 18.15.37,5 

36,40 

37,02 

3 52.55.34,2 

-4-  23,8 

1 .49.25,48 

63.13. 53.7 

35,82 

36,07 

30.22.44,6 

—  16, 1 

I .53.24,53 

25.46.   3,i 

42, 5o 

42,75 

3o.22.   6,7 

--  16,1 

1 .  53 . 3 1 , 2 1 

25.46.4i,'i 

28,52 

29,43 

303.47.42,7 

-1-170,6 

1 .58.17,89 

I 12.24. 12,0 

58. 04 

58,97 

3oi.   2.39,3 

-1-201,2 

2.    ï.47,43 

ii5.  9.46,0 

9,56 

10,49 

3oo. 56.20,6 

-+-202,5 

2.  8.58,9i 

ii5.i6.  6,0 

44,56 

45,47 

3o2.4r.  8,9 

-^181,9 

2.11 .33,92 

ii3. 30.57,! 

44,14 

45, o5 

3o3.   8,32,2 

-^»77,ï 

2.  i3.33,5o 

ii3.   3.29,0 

43,52 

43,77 

29.13.27,9 

»4,9 

2.16.32,22 

26.55.21 ,3 

56,46 

57,19    —11*52 

334.10. 12,9 

H-  5o,6         2 

:7         2.22.45,64 

81.59.41,8 

55,80 

56,74 

298.30.12,7 

-f-239,5 

2.24.45, 19 

117.42.50,9 

23 ,  58 

24,09 

9.18.31,7 

4-     5,8 

2.29.12,53 

46.5o.38,'A 

6,20 

7,12 

3oi.5o.29,2 

-»-i9i,4 

2.3i .55,56 

114.21.46,3 

4i  ,06 

41,35 

28.  4.26,1 

i3,6 

2.34.29,79 

28.   4.24,4 

i3,36 

1 4 , 1 2    —  1 1 ,  60 

328.58.33,6 

-4-  60,7         \ 

,0        2.38.  2,56 

87. 1  i.3i,> 

a4,58 

25,17 

357.43.28,0 

4-  18, a 

2.40. i3,6i 

58.a5.54,3 

26 ,  70 

27,26 

2.32.32,9 

-r-  r3,o 

2.43.15,70 

53.36.44/' 

11,56 

12,12 

2.   8.29,0 

-+-  i3,4 

2.54.  0,55 

54.   0.48,5 

41,9 

47,8 

58. 3o. 54,0 

—  55,7 

i5.io 

2.22.45,6 

5l,12 

5i,84     -11,57 

335.32.38,5 

-+-  48,3         3 

,8         3 . 2 I . 4o , 26 

80.37.13,9 

52,  o4 

52,88 

312.37.17,9 

-f-iii,7 

3.23.41 ,3o 

io3.33.37,i) 

58, 3o 

59,12 

3i6.  5.56,9 

^-  97,0 

3.25.47,54 

100.  4 •44,' 

3o,4o 

3i  ,22 

3.28. 19,64 

100  23 

52,72 

53,64 

301.33.27,1 

-4-195,0 

3.30.42,06 

1 14.38.52,0 

34,74 

35,65 

3o3.22.47,8 

-+-'74.9 

3,32.24,07 

I  12.49-11  ,» 

0,56 

1,47 

3o3.32.47,2 

-4-173,3 

3.34.49,88 

i 12.39. 10,2 

48,76 

49,68 

3oi . i3.45,2 

-i-i99ii 

3.37.38,09 

114.58.38,0 

2, 12 

3,02 

3o5.2i.  8,6 

-m5:,i 

3.40.51 ,43 

1 io.5o.32,G 

5,96 

6,83 

3o8.2i.  4,9 

-4-135,3 

3.42.55,24 

1 07 .  5o .  1 4 , 5 

46,08 

46,95 

309.14.29,2 

-Hï29,8 

3.45.35,36 

106.56.44,7 

30,70 

3i,6i 

302.57.52, I 

-i-179,3 

3.47*20,02 

ii3.i4.ii,> 

46,02 

46,93 

302.46.18,7 

-hi8i,4 

3.49.35,34 

1  i3.25.'|6,H 

22,14 

23,07 

300.44 '22, 3 

-r-205,6 

3.52.11,48 

115.28.   7.4 

45,22 

45,78 

2.  9-4o,7 

+  i3,4 

4.49-34,16 

53.59.36,* 

34,^6 

34,95 

34r.48.i4,8 

-h  38,5 

4.52.23,33 

74.21.27,8 

17,16 

17,88 

336.55.38,2 

-H  46,1 

4.55.  6,26 

79.1/1.12,0 

1,12 

1,64 

j  .3>).  32,>.) 

-+-    7,3 

4.57.50,02 

48.15. 39,1 

5i  ,02 

5i,83.   -11,63 

3 1 7 . 5 1 . 3o , 2 

-+-9»,o        4, 

5         5.  9.40,20 

98.19.    /\,Ç) 

52,72 

53,46     —11,63 

332. 25. 3o, 2 

+54,1         5, 

6        5.19.41,83 

S3. 44. 28,0 

Observateurs  E.  Yiennet  et  Barré. 

C),  =—  i2',32  —  o',o,27(T  —  3^4).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' 3', 8. 


Décembre  16. 

V  Poissons 5    20,28      2i,o3     — 12, 36      33 1.  8.26,1 

3167  L. 5      6,80        7,3i 


56,4         4,0 


1.36.  8,76 
1 .38. 55, 04 


8  5.    1  .  34  î  1 
46.^8 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


G. 107 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture  Correct.     Asc.  droite  Dist.  app. 

corrigée.  Réfract.      de  coll.      apparente.         aup61enord. 


Décembre  16. 

h\i  L 5 

']3i9L 5 

m]  L 5 

■}()25  L 5 

3-71  L 5 

3912  L 5 

3987  L. 5 

394  Christiniiia 5 

4272  L 5 

«L 5 

çî  Baleine 5 

^657  L. 5 

i753L 5 

^915  L 4 

5oi8  L 5 

'i077  L 5 

J229  L 5 

2  Baleine 5 

5i4oB\C.PI— o'",62  20 

0252  L 5 

63i2  L 5 

6386  L 5 

6458  L 5 

fi472  L 5 

6)j2  L 5 

6G01  L '") 

6760  L 5 

tm'}  L 5 

6948  L 5 

7043  L 5 

7i38  L 5 

yigo  L 5 

728 1  L 5 

-  Orion 5 

9139  L r 5 

9255  L 5 

9^97  L 5 

9552  L 5 

Neptune 5 

0  Orion 5 

10482  L 5 

10906  L 5 


—  12*,3'i 


Observateurs  ë.  Viennet  et  Barré. 

o',o27(T  — 3'*,4).        Corroctionmoy.de 


coll.=  56»  9' 3',  8. 


s 

s 

0     /     ff 

ff 

Il      m      1 

0     ,      „ 

23,84 

24,53 

343.  9.   5,5 

-f-  36,5 

1.41 •12,26 

73.  0.34,8 

59,34 

59,48 

33.47.57,4 

—  20,0 

1 .46.47,20 

22.20.46,4 

33,34 

33,64 

27.21.  9,4 

-  '2,9 

i.5i .21 ,36 

28 . 47 . 4  »,  5 

31,98 

32,08 

35. 14.26,0 

-  21,7 

1.55. 19,80 

20.54. 16, ! 

3,38 

3,47 

35.32.39,4 

—  22 , 1 

1.59.51,19 

20.36.  2,3 

43,64 

44,33 

341.29.   5,0 

4-  38,9 

2.    2.32,05 

74.40.37,7 

36,74 

36,88 

33.21.16,8 

—  »9,5 

2.    7.24,60 

22.47.27,5 

44,54 

44,68 

33.21.  5,6 

19,5 

2.  7.3>.,4o 

22.47.38,7 

27,22 

28,15 

3oi.  6.  6,0 

+200,9 

2. 12.1 5, 86 

1 i5.  6. 18,7 

59,68 

59,9* 

29.24.54,3 

—  i5,i 

2. i5. 47,63 

26.43.54,4 

57,32 

58, o5 

- 12^38 

334. 10.12,3 

-♦-  5o,8        2^ 

0        2.22.45,76 

81.59.42,3 

8,00 

8,9a 

2.24. 56 , 63 

114.34 

40,20 

40,75 

5.15.33,8 

-4-    10,1 

2.29.28,46 

5o,53.4o, I 

39,80 

40, 64 

3i2.5o.25,8 

-Mio,9 

2.31.28,34 

103.20.28,9 

20,89 

2 1 ,  80 

2.33.  9,5o 

1 13.26 

53,14 

54,00 

3io.38.58,4 

-+-121,9 

2.36.41,70 

io5.32.   7,3 

10,18 

10,98 

319.23.49,6 

+  85,7 

2.38.58,68 

96.46.39,9 

43,04 

43,86 

316.45.23,3 

-+-  94,7 

2.42.31 ,56 

99.25. l5,2 

10,  12 

10,87 

—  12,33 

329.51.32,0 

-+-  59,1        3,4        2.56.58,56 

86.i8.3o,9 

41,7 

V47,6 

58.3o.55,2 

-  55,9 

i5. 10 

JL  m   jLm,  .  i4    /    ,  '3 

20,58 

21,47 

3o5.3o. i4,6 

-M  56,1 

3. 17. -9,15 

110.41.25,3 

50,98 

5i,83 

311.49.44,6 

-hii5,8 

3.19.39,51 

Ï04.21 . i5,o 

53,54 

54,40 

310.27.52,4 

-4-123,0 

3.21.42,08 

105.43. 14,4 

16,04 

16,92 

307.27.34,7 

-T-i4i,4 

3 . 24 .  4 ,  60 

io8.43.5o,5 

10,64 

Il  ,25 

355.20.34,9 

-f-    21,0 

3.25.58,93 

60. 48. .19:9 

3,66 

4,29 

352.25.36,5 

-h    24,5 

3.28. 5r ,97 

63.43.51,8 

16,86 

17,34 

13.23.45,2 

-H       1,6 

3.3i.   5,02 

42.45.20,*Jl 

1,86 

2,64 

324.43.  9,7 

-h   70,8 

3.34.50,32 

91.27.  4,9 

49»  40 

5o,32 

3oi. 13.42,7 

ï99i6 

3.37.37,99 

114.58.40,7 

4,48 

5,3o 

3i5.36.39,2 

-H  99,2 

3.39.52,97 

100.34.   3,8 

02,26 

53,12 

3ii.  5.58,2 

-4-119,6 

3.42.40,79 

io5.   5.   5,2 

46,82 

47,69 

309. 14 «27, I 

-+-i3o,o 

3.45.35,36 

106.56.46,7 

12,36 

i3,i4 

324.    1.53,7 

-+-  72,5 

3.48.  0,81 

92.   8.22,6 

35,80 

36,69 

3o5.55.5i ,8 

-+-i52,8 

3. 50.24. 36 

1 10.15.44,8 

31,96 

32,70 

— 12, 3o 

332.57.  4,1 

-h  53 , 1         5 

,2        4.44.20,34 

83. 12.52,8 

i3,o4 

i3,75  . 

338.22.45,0 

-+-  43,8 

4.47.   1,39 

77.47.   2,6 

46,52 

47,26 

33 1 .24. i 5, I 

-4-  56,1 

4.50.34,90 

84.45.44,8 

24,44 

25, i4 

340. 3i.    1,2 

-4-  40,5 

4.55. 12,78 

75.38.43,1 

40,22 

41, i3 

3o3.i5.33,4 

-rI76,8 

4.58.28,77 

I I 2 . 56 . 27 , 2 

3i,6o 

32,26 

347-54.49,3 

-h  3o,2 

5.21.19,89 

68.14.44,7 

1,34 

2,11 

— 12,23 

325.47.48,1 

4-68,3        4 

,5         5.26.49,73 

90.22.24,0 

24,18 

24,92 

332.i3.3i,6 

4-   54,6 

5.29.12,54 

83.56.26,8 

54,76 

55,65 

306.34.44,7 

-hi48,2 

5.39.43,27 

109.36.47,3 

Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

C^  =  — i2',76  —  o",o27(T  — 4'',o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'3',  i. 
Décembre  17. 
V  Poissons 5    20,82      21,57    —12,91       33i.  8.26,8      4-56,7        4,5        1.36.8,87 

0  Poissons 


5     13,78       14, 5i     —12,69      334.48.40,0      4-49,9         ï,8 


1.40.   1,81 


8^  «ï  '■* 

81.21. I 3,0 


C.,o8        LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Réfracl.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


c;,= 

Décembre  17. 

3470  L 5 

6812  L 5 

6863  L 5 

7037  1 5 

7i3i  L 5 

7260  L 5 

7365  L 5 

7460  L 5 

7620  L 5 

7702  L 

7821  L 

8006  L 5 

8293  1 5 

8397  ' '5 

8590  L 5 

8754  L 5 

8855  L 5 

8954  J 5 

9039  1 5 

9161  L 5 

9206  L 5 

9338  L 5 

9J20  L 5 

963 1  L.. .,. 5 

9704  L 

9857  L 5 

10084  L ô 

Neptune 

0  Orion 5 

£  Orion 5 

Ç  Orion 5 

1 1595  L 5 

0  P.O.  — PI 


Observateurs  Brandicourt  el  Barré. 
—  i2%76  — o»,o27(T  — 4^o).        Correction  moy.  de  coll.  =  56*9' 3',  1. 


1 

1 

0     /      9 

// 

b     m      1 

0          1          H 

46,16 

47, i« 

297.57.30,9 

-t-25i,4 

1.47.34,41 

118.15.43,6 

46,84 

47,74 

3o3.4i .59,7 

-1-173,0 

3.35.34,99 

112.29.56,^ 

8,80 

9,35 

4.30.42,9 

■    10,9 

3.38.56,60 

5i.38.3i,i 

5 ,  58 

6,37 

322.59.50,0 

^  75,6 

3.4*2.53,62 

93.10.7.8,7 

4o,02 

40,70 

344.46.28,9 

-r-    34,5 

3.46.27,95 

71.23.  8,7 

46,82 

47,73 

302.46.17,8 

-^182,6 

3.49.34,97 

113.25.47,1) 

55,70 

56, 41 

339.36.24,1 

-^    42,0 

3.53.43,65 

76.33.21,0 

43,26 

43,90 

350.49. 3o, 6 

-}-    26,6 

3.57.3r,i4 

65.19.59,1 

23,54 

26,35 

318.27.34,9 

-^    89,4 

4.  0.13,59 

97. -il. 57,(1 

343.  3.20,4 

--  36,9 

4.  4 

73.  6.19,(1 

345.26.20,7 

-f-  33,6 

4.  7 

70.43. 1(),0 

i3,3o 

i4,oo 

339.44.54,2 

-^  41,9 

4.12.    1,23 

76.24.50,8 

25,24 

25,88 

349.42.50,3 

-+-  28,0 

4.19.13,11 

66.26.40,8 

5o,56 

5i  ,25 

342.17.41,1 

-f-  38,1 

4.22.38,48 

73.52.  0,1 

58, 18 

58,95 

325.48.14,6 

-+-  68,6 

4.27.46,18 

90.21.57,1 

36,82 

37,7» 

3o5.58.ii,3 

-T-153,5 

4.31.24,93 

iio.i3.25,3 

''>7,64 

58,55 

3o3.23.i3,3 

-+-176,6 

4.35.45,77 

112.48.46,4 

53,10 

54,00 

304.53.59,0 

-hl62,4 

4 . 39 . 4 I , 22 

m.  17. 46,1 

47,76 

48,66 

304.48.  6,9 

-i-i63,3 

4.42.35,88 

iii.23.3i),5 

39,80 

40, 63 

3i5.  2.12,0 

-i-l02,3 

4.46.27,85 

loi.  8.33,4 

i5,i8 

15,89 

338.21.  6,2 

-h  47,'^- 

4.49-  3,11 

77.48.4'»,» 

25,98 

26,68 

4.53.13,89 

75.37 

33,44 

34,20 

328.35.  5,1 

-f-  62,3 

4. 58. 21, 41 

87.35.  0,3 

21,56 

22,28 

336.55.3i,o 

H-  46,5 

5.   2.   9,49 

79.i4.i8,('. 

355.    1.24,3 

-h  21,6 

5.   5 

61.  8.  0,^ 

i3,88 

«i,76 

307.41. ï8,4 

-4-l4l,I.' 

5.10.   1,97 

108.30.  5,8 

56,94 

57,80 

3ii.3i.43,o 

-+-118,4 

5.16.45,00 

104.39.18,5 

347.54.38,6 

-4-  3o,4 

5.21 

68.14.34,9 

1,78 

2,55     —12 

;66      325.47.47,1 

-h  68,7        3 

'^1        5.26.49,75 

90.22.24,7 

16,48 

17,26    --12 

,87       324.54.16,3 

H-  70,9        2 

,7        5.3i.  4,46 

91.15.57,7 

5o,8o 

5i,58     — 12 

,67       324.10.32,3 

-+-  72,8        3 

,5         5.35.38,78 

9i.59.43,(*> 

•^4  ,/  4 

35,6a 

3o8.   7.  7,0 

-^i38,3 

6.  0.22,80 

108.   4. '4,4 

59.31.17,9 

-  58,4 

18. .5 

3.23.13, -2 

Observateurs  E.  Viennet  et  Barré. 

(Vf,  =  -  1 4% 04  —  o', 027( T  —  2\  6;.  '     Correction  moy.  de  coll.  = 
Décembre  19. 

3568  L 5  47,98  48, 3i  25.39.52,4  -11,2 

3706  L 5  20, 5o  20,82  25.54.29,7  --11,5 

67  Baleine 5  8,38  9,18  —13,97      319.17.3,7  -+-86,9        4,i 

4309  L 5  55,90  56,26  22.55.57„6  —    8,3 

4428  1 5  3,16  3,42  28.52.53,8  —14,7 

4607  L 5  3,98  4,81  3x4.22.44,4  -i-io5,3 

4674  L 4  47, 5o  47,75  28.49.53,3  —14,7 

4852  L.. 5  33,48  34,35  3o8.35.54,5  -hi35,5 

5oo8  L 5  55,10  55,89  822.31.26,1  -+-77,4 

5o5i   1 5  52,52  53,20  343.29.46,4  -h  36,5 


56-9'3',5. 

1.52.34,9,9 
1.57.  6,Bo 
2.12 

2.15.4^,^3 
2.20.49,39 
2.23.5o,77 
2.28.33,71 
2 . 3 1 . 9,0 , 3 1 

2.36.41  ,85 
2.38.39, 16 


30.28. 59.9 

3o.l<^.2"2,i 

96.53 

33. 12.57  ,f» 

•>.-;,  1 5. 5 5,0 

101.4H.   \À 

9.7. 18.55.5 

107. 35. 24,'» 
93.38.54.8 
72.39.53.0 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Cl  09 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


C,- 


Lecture  Correct.     Asc.  droite 

corrigée.  Réfract.    de  coll.       apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateurs  ë.  Yiennbt  et  Barré. 

Cp  =  —  i4%o4  —  o»,o27(T  — 2^6).        Correction  moy.  de  coll.=  56''9'3*,5. 

Décembre  19.  ^ 

jioj  L 5      9,'ï6       10,10                           5.38.41  }3      -f-     9,8  ^         •>-.4o.56,o6 

'noo  L 5      8,86        9,41                            3.54.47,^       -^  *'»/  2.43.53,37 

5'2^3L 4    4i,ï8      41,47                        3i.32.34,4      —17,7  2.47.27,42 

419  L 5    40,80      41,35                         4.47-52,4      -+-  10,7  2.51.27,30 

))67  L 4      4,5o        5,40                      3o5.  o.  6,3      H-i62,6  2.54.5i,33 

a  Baleine 4     11,89      12,64    — i4îii      329.51.32,2      -h  60,0  2^9        2.57 


5o.3o.32,o 
52. 14*28,0 
2f .36.11,4 

5l.2I.2I ,8 

III .11 .39,8 
86.19 


Décembre  20. 

V  Poissons 5 

0  Poissons 5 

• 

3)09  L 5 

3641  L 5 

38w  L 5 

'¥:i '^ 

Ii63  1 5 

\:2()L 5 

\m  L 5 

3o)i  L 5 

yn()  L 5 

5'232  L 5 

3356  L 5 

368)  L 5 

3i4o  BAC.PI— o™,33  20 

62>6  L 5 

63i6  L 5 

fi4p  I 

663|  L 5 

<%»  L 5 

691,;.  L 5 

7o^j  L 5 

/    ly/      Lia»    ..........  J 

72'2  L 5 

;4o7  L 5 

**  *           T  f 

771'  1-..., 5 

778!  L 5 

7H61  1 5 

7993  L 5 

8081  L 5 

H915  I 

9079  1 5 

'.  Cocher 

0  Orion 5 

sOrion 5 


Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 
— 14',45 --o',o2o(T  —  3^6).        Correction  moy.  de  coll.=  56"* 9*1', 9. 


22,44 

23,19  — 14,55 

33i.  8.23,9 

-+- 

57,6    0, 

9    1.36.  8,78 

85.  2 

i5,52 

16, 25  — 14,45 

334.48.40,6 

-h 

5o,6    1, 

8    1.40.  1,84 

81.21 

39,02 

39,64 

352.55.34,5 

-+- 

'24,3 

1.49.25,22 

63.i3.5i,7 

52, 60 

52,73 

34.36.18,4 

— 

^lA 

I. 55.38,31 

21.32.22, 1 

T7792 

18,16 

30.42.12,8 

— 

«6,9 

2.  r.  3,74 

25.26.32,2 

38, 04 

38 ,  22 

33.21.19,4 

— 

«9,9 

2.  7.23,80 

22.47.22,6 

16,74 

'7,19 

16.16.  8,0 

1,4 

2.21.  2 , 76 

39.52.52,5 

38, 18 

38,55 

21 .54.17,8 

7,3 

2.29.24,12 

34.14.36,8 

20 ,  26 

20,59 

24.41.32,6 

— 

10,3 

2.34.  6,16 

31.27. 19,0 

52,86 

53 ,  55 

343.29.47,6 

-f- 

36,8 

2.38.39,12 

72.39.51, 1 

44,90 

45,7a 

316.45.24,1 

-f- 

96,8 

2.42.31 ,29 

99.25.14,6 

53,66 

54,07 

18  43.56,5 

3,9 

2.43.39,64 

37.25.  1,5 

49,88 

50,27 

21.36.33,0 

— 

7,0 

2.5o.35,84 

34.32.21,9 

43,44 

43,79 

24.31.  5,5 

10,1 

3.  1.29,36 

3i .37.46,3 

46,7  ■ 

52,7 

58.3o.53,8 

— - 

57,1 

i5.io 

2.22.49,0 

0,60 

1,18 

359.47.46,4 

-+- 

16,3 

3.17.46,74 

56.2i.3i,8 

21 ,22 

21,78 

2.54.46,8 

-+• 

12,9 

3.22.  7,33 

33.14.28,0 

3.19.33,5 

-h 

12,4 

3.25 

52.49.40,8 

58,62 

59,44 

3i5. 58.13,2 

-i- 

99,9 

3.29.44,99 

100. 12.28,6 

20,60 

21 ,21 

355.22.48,9 

t 

21,4 

3.34.  6,76 

60.46.34,4 

56,88 

57,71 

3 15.22.17,1 

-H 

102,4 

3.38.43,26 

100.48.27,2 

5,78. 

6,59 

318. 5o.  9,7 

-^ 

89,6 

3.42.52,14 

97.20.21,8 

33,36 

34,47 

302.57.56,4 

-m83,7 

3.47.20,02 

1*13.14.  9,2 

3 1,82 

32,68 

3io. 58.49,7 

-r- 

122,9 

3. 3o. ï8,22 

io3. I2.i5,i 

34,82 

35,66 

3i3. 30.49,2 

-h 

110,4 

3.54.21 ,20 

102.40.  3,1 

•34,64 

55,37 

334. 4>. 59, 3 

-4- 

5o,9 

3.57.40,91 

81.23.53,5 

48,66 

49,56 

3o3. 55.55, I 

-T- 

ï73,9 

4.  2.35,10 

112. 16.  0,7 

13,96 

14,80 

3i3.2i . i3,9 

-h 

111,2 

4.  5.  0,34 

102.49.39,2 

40,68 

41,47 

323.23.46,7 

-H 

75,9 

4.  7.27,01 

92.46.31, i 

20,96 

21,73 

322.47- 12,0 

-r- 

77,6 

4. II.  7,29 

93.23.  7,3 

0,94 

',67 

333. i3.  6,2 

H- 

5o,  1 

4.13.47,21 

80.56.43,8 

3o3.  1.48,8 

-+-i63,9 

4.38 

III.  9.37,0 

18,68 

19,^4 

309 . 5o . 29 , 3 

; 

129,5 

4.44.  5,07 

106.20.42, 1 

339.  9-44,7 

-H 

17,1    3 

, 1    4 • 5o 

56.59 

3 ,  32 

4,>.9  ~i4,38 

3.26.49,80 

90  22 

18,04 

18,82  --ii,4i 

3.3i.  4,33 

91.16 

Cl  10        LUNETTE  MÉRIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  -  1897. 

Passage  Lecture                            Correct.     Asc.  droite              Disl.  app. 

Noms.  N.  observé.  T.  C^.  corrigée.  Réfract.    de  coll.       apparente.  aupôIeDord. 

Observateurs  E.  Viennbt  ot  Brandicourt. 

Cp  =  — 15%  i5  —  o",o2o(T  —  3**,9).        Correction  moy.  de  coll.  =  56°9'4',2. 

Décembre  21.  .  .  ,  o    ,     „                „  ,  h     m    .              o    ,    „ 

Tj  Poissons 5  17,20  17,88  —  i"),2i       340.69.  8,6  ■+■  4i,o  3,9         1.26.  2,78  75. 10. 36, G 

2829  L 5  58,9.8  58,79  9.24.29,8  -+-     5,9  1.28.43,69  46-44. 4o,"^ 

•2934  L 5  22,28  22,64  23.  2.  5,2  —  8,6  i.32.  7,54  33.  6.5o,4 

3o8o  L 5  3o,oo  30,79  321.11.42,5  -+-83,0  i. 35. 15,69  94.'>8.4i,7 

3167  1 5  9,9i  10,45  9.21.3,8  +  6,0  1.38.55,34  4<>.48.  6,4 

3229  L.... 5  1,60  2,01  18.53.40,6  —  4î2  1.41.46,90  37.15.19,4 

34i4  L 5  0,34  0,76  18.18.27,8  —  3,5  1.47.45,65  37.50.32,9 

3559  L 5  49î62  5o,o8  i5.i8,  5,5  —  o,3  i.5i.34,97  4o.5o.58,4 

3641  L 5  53,90  54,02  1.55.38,9!  21.32 

3716  L 5  12,00  11,52  2.  o.56,4i  10.47 

3730  L 5  3i,84  3i,36  2.  i.i6,25  10.47 

4059  L 5  25,56  25,95  20.45.57,4  —  6,2  2.  8. 10, 83  35.23.  0,6 

4211  L 5  45,12  45,77  349.33.47,0  -+-  29,0  2.ii.3o,65  66.35.46,2 

43i4  li 5  4î54  5,35  3i8.i5.  0,7  -h  92,7  2.i3.5o,23  97.55.36,2 

4428  L 5  4ï06  4)32  28.52.54,5  —  i5,i  2.20.49,20  27.15.54,6 

Y  Baleine 5  16,94  17,70  — i),2i   328.58.35,8  -4-63,i  4,3    2.38.  2,57  87.11.31,5 

5087  L 5  28,18  28,77  357.43.32,7  -+-  19,0  2.40.13,64  58.25.5o,5 

5i68  L 5  29,92  30,39  i3. 52.41, 8  -h  1,2  2.43. i5, 26  4'^-. 16. 23, 6 

5324  L 5  53,36  53,66  26.52.8,8  —12,8  2.49.38,53  29.16.42,6 

5485  L 5  29,38  3o,24  3io.  3.  7,3  -4-129,8  2.52.  i5, 11  106.  8,  6,7 

55o8  L 5  31, 10  .34,70  356.19.26,9  -h  20,6  2.54.19,57  59.49.57,9 

5619  L 5  8,4o  9,19  322.49.55,8  -i-  78,4  2.56.54,06  93.20.26,8 

5677  L 5  16,26  16,95  341.37.30,3  -+-  40,2  2.59.  1,82    74.32.14,1 

5791  L 5  19,84  20,54  34ï.  6.5i,o  -4-  41,0  3.  3.  5,4i    75.  2.54,2 

5i4o  BAC.PI— o"',i8  II  47,1  53,0  58. 3o. 53,4  —  ^7,9  i5.io         '2.22.47,1 

7605  L 5  52,42  53,27  3ii.38.34,4  -+-121,1  3.59.38,12  104. 32. 3o, 9 

7685  L 5  18,98  19,86  307.51.59,4  -+-i43,9  4«  2.  4,71  108.19.28,7 

7788  L 5  9,40  10,27  308.26.46,1  -hi4o,o  4.  4.55,12  107.44.38,1 

7873  L 5  21,92  22,81  4.  7.  7,66  110. 36 

7874  L 3o5.34.3i,6  4-161,4  4.  7  110.37.14,0 

7942  L 5  29,48  3o,36  307.52.40,9   4-i43,8  4.  9.i5,20  108  18.47,1 

8021  L.. 5  39,70  4o,56  3ii.  0.14,2  -hi24,6  4.ii.25.4<>  io5.io.5î,6 

Y  Taureau 5  i5,88  16,57  — i5,r4   341.32.44,6   -+-  4o,4  3,3   4.i4.  i,4i    74*37.  0,0 

8205  L 5  28,44  29,34  3o5.i8.5i,5   -+-i63,7  4.16.14,18  110  52.56,4 

83o7  L 5  59,80  60,71  3o3.5o.3i,9   4-177,3  4. 18. 45, 55  112.21.29,6 

8399  L 5  43,54  44,42  3o8.  5.37,5   4-142,4  4.21.29,26    108.  5.49,* 

8474  L 5  47,88  48,78  304.28.9,6   4-171,3  4.23.33,62    111.43.45,0 

8573  L 5  4o,o8  40,98  3o4.36.i4,8   4-170,1  4.26.25,82   m. 35. 39, 5 

10090  L 5  49,94  5o,84  3o5.  3.23,3   4-166,4  5. 16. 35, 66    111.8.27,3 

Neptune 5  58, 3o  58,96  347.54.17,6   4-3i,3  5.20.43,78    68.15.17,9 

10283  L.. 5  7,72  8,57  3i2.3i.35,2   -4-117,1  5.22.53,39   103.39.26,1 

io384  L 5  46,94  47,78  3i3.2o.3o,9      4-ii3,i  5. 25. 32, 60        io'a.5o.26,4 

10452  L 5  46,12  46,99  3o8.2o.58,2      -hi4i,i  5.27.31,81         107.50.27,1 

£  Orion 5  18,84  19,62  — i5,2o      324.54.20,0      4-73,1  4,8        5.3i.  4,44          9i.iJ.57,3 

?  Orion 5  53, 18  53,96  — i5,io      324. 10. 35, 2       -^  75,o  4,8         5.35.38,78          91. 39. 44, <^ 

10937  L 5  49,92  5o,58  347.   3.54,2       4-32,5  5. {i. 35, 89          69.    5.42,5 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.  1 1 1 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


^r- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droite  Dist.  app. 

Réfract.     de  coll.      apparente.         au  pôle  nord. 


Décemlire  22. 

3349  L 5 

3559  L 5 

36o2  L 5 

3924  L 5 

4181  L 5 

4428  1 5 

4600  L 5 

4816  L 5 

49i5  L 5 

Y  Baleine 5 

J086  L 5 

5194  L 5 

523;  L 5 

5324  L 5 

5476  1 5 

5568  L 5 

2  Baleine 5 

5i4oB.A.G.  —  PI..  12 

6111  L 5 

6169  L 5 

7321  L 5 

7605  L 5 

7703  L 5 

7785  L. 5 

7856  L 5 

7931.L 5 

7991  I^ 5 

8102  L 3 

8167  I^ 5 

«307  1 5 

t^497L 5 

«573  L 5 

>^636  L 5 

^^707  L 5 

^:69L 5 

^^  Orion 5 

■^Seplune 5 

~*026i  I. 5 

^o38o  L 5 

^0452  1 5 

2  Orion 5 

î  Orion 5 

ii45o  L 5 

1  1593  L. 5 

ifGSS  L 5 


Observateurs  £.  Viennet  et  Barré. 
=  — 15",55  —  o',o2o(T  — 4'',3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56''9'5',o. 


8 

* 

0        /        w 

H 

h      m      s 

»'     /     Il 

2,48 

2,63 

33.48.  0,1 

—    20,8 

1.46. 47, i3 

22.20.44,1 

5o,24 

50,70 

i5.i8.  6,1 

—    0,3 

I .5i .35,20 

4o.5o.58,6 

5,32 

5,i5 

41.46.26,8 

-   3o,8 

1.55. 4 9, 65 

14.22.   7,4 

29,94 

3o,77 

3i4.  o.52,8 

-1-109,6 

2 .  2 . 1 5 , 26 

102. ÎO.    1,8 

36,46 

36,98 

8.16.32,7 

H-      7,2 

2. 11.21 ,47 

47.52.39,5 

4,72 

4,98 

28.52.56,6 

—  i5,i 

2.20.49,47 

2y  .  I J  .  D^  ,  ij 

19,78 

19,94 

34.  4.16,1 

—  21,1 

2.27.  4,43 

22.     4.27,8 

14,88 

i5,55 

346.25.11,7 

-f-  33,3 

2.3i.  0,04 

69. {4.26,6 

24,18 

25,09 

302.46.   3,2 

-hi88,5 

2.33.  9,57 

ii3.26.io,3 

17,38 

18,14     — 15^65 

328.58.35,7 

-1-63,2        4 

/i        2.38.  2,62 

87. 11.32,5 

4i,3o 

41, 85 

2.40.26,33 

5i.  6 

1 ,02 

1,56 

6.33.15, 5 

-^    9," 

2.43.46,04 

49.3^<.  58,6 

16,60 

16, 83 

29.53.34,4 

16,3 

2.47.    i,3ï 

26.i5. 14,3 

53,98 

54,28 

26.52.   8,7 

—  12,9 

2.49.88,76 

29. 16.43,4 

12,00 

12,85 

3i2.3i.57,6 

-Mi6,8 

2.51.57,33 

103.39.  4,2 

14,14 

i5,of 

309.  3.23,8 

-+-i36,2 

2.54.59,49 

107.   7.57,4 

i3,34 

14,09    —15,57 

329.51.36,2 

-f-61,4         5 

,8        2.56.58,57 

86.i8.3o,2 

46,8 

52,7 

i5.ïo 

2.23 

33 ,  32 

34,23 

3o3.45.i3,i 

+  178,5 

3. 12. 18,70 

112.26.50,4 

25,88 

26,43 

4.11.43,8 

H-    11,7 

3 . 1 6 . 1 0 , 90 

5 r .57.32,9 

41,38 

45 ,  28 

304.53.34,5 

-f-167,6 

3.57.29,74 

III. 18.18,1 

52,96 

53,81 

311.38.36,4 

-f-I2I,4 

3.59.38,27 

io4.32.3o,o 

39,06 

39,94 

4.  2.24,39 

io8.it 

58,82 

59,72 

3o5.i3.3o,4 

-m64,7 

4.  4.44,17 

110.58.19,3 

45,08 

46,01 

3oo.5i.  3,0 

H-212,5 

4.  6.3o,46 

i I 5 . 2 i . 32 , 5 

58,96 

•^9,87 

302.48.57,7 

-+-188,3 

4.  8.44,32 

Ii3.23.i5,6 

5,10 

5,91 

317  17.15,0 

H-   96,5 

4.10.50, 36 

98.53.26,5 

49,84 

50,69 

311.17.53,8 

-M23,2 

4.13.35, 14 

104.53.14,4 

3,52 

4,36 

312.59.  3,6 

-Hii4,7 

4.15.48,81 

io3.ii .56, 1 

0,20 

ï,ii 

3o3.5o.3o, I 

-f-177,6 

4.18.45,56 

112.21 .32,5 

26,62 

27, 5i 

3o6.3o.47,6 

H-i54, I 

4.24.11,96 

109.40.51 ,5 

40,54 

41,44 

3o4.36.i5,6 

-+-170,3 

4.26.25,89 

111.35.39,7 

55,66 

56,55 

306.37.12,9 

-+-i53,3 

4.28.41 ,00 

109.34.25,4 

57,44 

58,3; 

300.57.39,8 

-^211 ,1 

4.30.42,82 

Il  5. 14. 56, 3 

14, 64 

i5,55 

302.56.55,5 

-+-i86,9 

4.32.59,99 

Ii3.i5.i6,4 

35,10 

35,84    —  i5,4i 

332.57^  4,4 

-4-  55,2        3, 

9        4.44.20,28 

83.12.55,8 

5i,64 

52, 3o 

347.54.12,0 

:    3i,3 

5.20.36,73 

68.15.24,3 

2,3o 

3,o5 

329.37.13, I 

-+-  62,0 

5.^22.47,48 

86.32.53,9 

26,48 

27,38 

3o5.  4.36,9 

-T-i66,i 

5.25. 11 ,81 

1 1 1 .   7.14,2 

46,58 

47,46 

308.20.57,8 

-+-i4i,o 

5.27.31 ,89 

107.50.28,2 

«9,28 

20,06     — 15,63 

324.54.20,7 

-+-  73,1         5, 

6        5.3i.  4,49 

91.15.57,4 

53,64 

54,42    — 15,47 

324.10.36,1 

H-  75,0         5, 

8         5.35.38,84 

91.59.43,9 

55,40 

56,24 

3i3.  9.16,1 

-4-114,0 

5.56.40,66 

io3.    1.42,9 

34,10 

34,98 

3o8. 14.29,3 

-m4i,7 

6.  0.19,40 

107.56.57,4 

46, 3o 

47,09 

322.35.  0,1 

-+-  79,4 

6.  2.3i,5o 

93.35.24,3 

C.  1 1 2        LUNETTE  MERIDIENNE  ET  CERCLE  MURAL  DE  GAMBEY.  —  1897. 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


T. 


Lecture 
corrigée. 


Correct.      Asc.  droiie 
Réfract.     de  coll.        apparenle. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


Observateubs  Bràndicourt  et  Barré. 

C;,  =  — 15',87  —  o",o2o(T  —  3'»,7).        Correction  moy.  de  coll.=  56'*9'4',"5. 


Décembre  23. 

()7  Baleine 5 

J  Baleine 5 

469-i  1 5 

48i3  L 5 

Y  Baleine 5 

>fi99  L 5 

m4o  BAC.PÏ— o'",32  20 

2950  Bonn. ,  i 5 

CG23  1 5 

6760  1 5 

69 1 2  I • 5 

7037  L 5 

7'99  1 5 

7307  L 5 

7529  L 5 

76r38  1 5 

77C8  L 5 

8090  L 5 

834o  1 5 

9107  L 5 

923G  L 5 

9481  L 5 

9^47  L 5 

9702  L 5 

9906  L 5 

10021  L.. 5 

Neptune  . . ...  5 

10449  î- •  ^ 

£  Orion 5 

C  Orion 5 

io«97  1 5 

11002  L 5 

ii5oi  L 5 

11784  L 5 

11890  L 5 


10*,  34 

s 

0,70 

I, 

33,96 

34, 

54,70 

54, 

17,56 

18, 

32,66 

33, 

49,8 

55, 

19,66 

20, 

47,48 

48, 

5,14 

5, 

58,48 

59, 

8,48 

9, 

25,78 

26, 

0,66 

I, 

55,88 

56, 

35,20 

36, 

0,86 

>, 

54,84 

55, 

55,58 

56, 

18, 5o 

19, 

5,22 

6, 

56,64 

57, 

53,56 

54, 

23 ,  20 

24, 

[6,68 

17, 

6,76 

7, 

44,74 

45, 

49,02 

49, 

19,56 

20, 

54,02 

54, 

52,66 

53, 

3,56 

4, 

9,3o 

9, 

47,90 

48, 

33,48 

34, 

B            0/0 

H                                1 

,                h   m   t 

0  t    >, 

13   — 13 

,97   319.17.  4,2 

-f-  89,0    3 

,0    2.ii.55,3r 

96.53. 29,3 

H     -l'i 

,81   334.10.15,4 

H-  52,5    3 

,8    2.22.45,60 

81.59.41,6 

18 

31.27.  9,0 

—  18,0 

2.29.18,33 

24.41.37,5 

86 

33.46.40,5 

-  20,7 

2.33.39,01 

22.22.  3,3 

32  —  1 5 

,84   328.58.35,6 

-^  63, 0   4 

,4    2.38.  2,47 

87.11.31,9 

47 

3i8. 10.42,1 

-^  9^,9 

2.59. 17,61 

97.59.5^,3 

8 

58.30.55,8 

-  57,8 

i5. 10 

2.22.49,1 

12 

i5. 15.43,2 

--  0,3 

3.24.  4i'^0 

40.53.21,0 

i5 

345.53.37,8 

H-  33,9 

3.30.32,28 

70. iG.  0,6 

92 

324.43.15,5 

-+-  73,2 

3.34.5o,o5 

91.27.  2,2 

3i 

3 15.22.19,3 

-hio3,6 

3.38.43,44 

100.48.28,8 

^•7 

322.59.53,3 

-^  77,8 

3.42.53,40 

93.10.29,0 

57 

322.34.30,3 

-^  79,0 

3.48.10,70 

93.35.53,2 

46 

320 . 1 5 . 2 I , 5 

-h  86,0 

3.5 1 .45,59 

95.55.  9,0 

61 

334.46.  1,5 

-h  5i  ,5 

3.57.40,73 

8i.23.5i,5 

10 

305.24.29,2 

-f-162,5 

4 .  i . 20 , 22 

110.47.17,8 

67 

3i8.  o.5o,7 

-^  93,6 

4.  4  45,79 

98.  9-47,4 

61 

327.41.47,7 

-t-  66,0 

4.13.39,73 

88.28.22,8 

33 

330.18.39,9 

-h  60,3 

4.20.40,45 

85. 5 1. 24 ,9 

35 

312.14.35,5 

-+-118,0 

4.45.  3,46 

io3. 56.27,0 

12 

3o5. i5.25,2 

4-164,0 

4.48.50,23 

110.56.23,3 

47 

3i5.22.57,5 

-t-io3,8 

4.56.41 ,57 

100.47.50,8 

'^7 

339.  1.29,3 

-H  44,3 

4.59.38,37 

77.  8.19,5 

04 

313.27.33,7 

-hII2,2 

5.  3.  8,14 

102.43.23,0 

49 

319.  7.46,5 

-H  89,8 

5.12.  I , 59 

97-  ^-47,^ 

64 

307.34.37,5 

4-145,9 

5.14.51 ,74 

108. 36.52,9 

40 

347.54.  6,2 

4-  3l,2 

5 . 20 . 29 , 5o 

68.15.29,5 

88 

3io.32.36,9 

4-127,1 

5.27.33,97 

io3.38.34,7 

34  -15 

,90   324.54.19,6 

•^  72,9   4 

,9    5.3i.  4,43 

91.15.57,8 

80  -i5 

,84   324.10.36,2 

4-  74,8   6 

,3    5.35.38,89 

91.59.43,1 

54 

307.51.39,5 

4-143,9 

5.39.37,63 

108.19.48,9 

n 

4.54.14,3 

4-  10,9 

5.44*48,20 

5i.i5.  1,1 

9' 

355.40.41,9 

4-  21,4 

5.59.53,99 

60.28.44,0 

81 

303.26.42,9 

H-i8i,3 

6.  5.32,89 

1 11.45.22,9 

36 

308.27.14,1 

4-140,0 

6.  8.18,44 

io7.44-io,4 

Observateurs  E.  Viennet  et  Bràndicourt. 

Cp  =  — i6',45  — o',o2o(T  — 4\5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56"9'5",  1. 


Décembre  24. 

3169  L 5 

3414  1 5 

35o5  1 5 

36o2  L 5 

3716  1 5 

3730  L 5 

4143  L 5 

4259  1 5 


4i,9o 

42,29 

2o.58.3i,8 

-  6,4 

1.39.25,90 

35.10.26,9 

1,78 

2,20 

18.18.29,4 

—  3,5 

1 , 47.45, 80 

37.50.32,2 

26, 4î 

26,60 

32.52.54,1 

—  19,6 

i.5i .10,20 

23.i5.5i,4 

6,04 

5,87 

41.46.26,5 

—  3o,6 

i,55.49»47 

14.22.  8,0 

12,98 

12, 5o 

45.2! .27,0 

—  35,5 

2.  o.56,io 

10.47.  ',^ 

39  "i 

32,26 

45.21.21,8 

-  35,5 

2.  i.i5,86 

10.47.  7,8 

1 ,5o 

2,35 

3 12. 25. 3o, I 

4-116,4 

2.  8.45,95 

io3.45.3i,4 

7,04 

7,94 

2.  II .5i ,53 

r II .35 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


C.  1 1 3 


Noms. 


Passage 
N.  observé. 


S- 


Lecture 
corrigée. 


Correct.     Asc.  droite 
Réfracl.      de  coll.      apparente. 


Dist.  app. 
au  pôle  nord. 


i  "P^c^mbre  24. 

''^^       ïï  K 

C^     '. 5 

S^    •-. 5 

v^^çine 5 

\*t]fco  L 

5670  L 5 

5764  L. 5 

5901  L 5 

5140BAC  — PI 12 

6i(i  L 5 

6169  L 5 

fi282  1 5 

63i7  L 5 

65o4  1 5 

£  Éridan 5 

«795  L 5 

8954  L 5 

9023  L 5 

i:  Orion 5 

9161  L 5 

9236  L 5 

9327  L 5 

9404  L 5 

9494  L 5 

9536  L , . . . .  5 

Neptune 5 

10261  L 5 

io38o  L 5 

î  Orioii 5 

10623  L 5 

;  Orion 5 

10810  1 5 

10937  L 5 

J    vHf  y    ^1           1-J»     ■■■•••■•••  «^ 

III56  L : 5 


ÛBSEaVATEUnS  £.   ViENNET  61  BrANDICOURT. 

i6",45  —  o', 020(1  —  4":  5).        Correction  moy.  de  coll.  =  56**9'5',  i. 


1 

s 

0     /     „ 

» 

h      m     « 

0     ,     „ 

33,70 

34,59 

3o5. 28.25,8 

-f-i6i,i 

2.38. 18,18 

110.43.20,4 

42,12 

42,67 

2.40.26,26 

5i.  6 

22,16 

23,o5 

3o5.3f.4i,3 

-M  60, 7 

2.45.  6,63 

110.40.  4,5 

12,80 

i3,65 

3i'i.3t.58,o 

-hii5,9 

2.5i .57,23 

103,39.  3,0 

i5,o6 

ï5,93 

309.   3.25,0 

-t-i35,i 

2.54.59,51 

107.  7.55,2, 

14,^4 

14,99 

-i6;48 

329.51.34,3 

-»-  60,9        4 

",5        2.56.58,57 

86.i8.3i,7 

357.51.34,3 

-h  18,7 

2.59 

58.17.49,5 

49,06 

49,65 

2.59.33,23 

58.22 

48, 3o 

49.1'^ 

3i6. 14.37,7 

■^  99,7 

3.   3.32,70 

99.56.  7,1 

52, 04 

52,84 

3.   5.36,42 

95.47 

48,3 

54, ti 

58. 30.57, 4 

-  57,6 

i5. 10 

2.22.49,9 

34, 12 

35,  o3 

3o3.45.ii,6 

-hi77,o 

3. 12.18,60 

j 12.26.50,5 

26,56 

27,  If 

4. II .42,1 

-h  11,6 

3.16.10,68 

51.57.34,6 

25,44 

26,32 

306.43.48,8 

-+-i5i  ,2 

3.18.  9,89 

109.27.47,5 

1,22 

1,88 

347.45.18,7 

-h    3l,2 

3.20.45,45 

68.24.17,6 

3,18 

4,00 

3i6.  5.58,7 

H-I00,3 

3.25.47,57 

100.  4.46,7 

25,00 

25,82 

—16,43 

316.22.34,8 

-H  99.2        6 

,5        3.28.  9,39 

99.48.  9,5 

8,98 

9,54 

2.16.23,1 

-f-  i3,7 

4.35.53, 10 

53.52.55,7 

57,02 

57,92 

3o4 . 54 .  3,1 

-4-166, 5 

4.39.41,46 

11 I .17.48,5 

7,86 

8,76 

3o4.33.  0,1 

-^«69,7 

4 . 4 I • 52 , 3o 

m. 38. 54, 7 

36, 06 

36, 80 

—  16,36 

332.57.  3,9 

H-  54,8        4 

,0        4.44<2o,34 

83.12.56,0 

43,90 

44,73 

3i5.  2.17,4 

+  104,8 

4.46.28,27 

loi.  8.32,5 

6,12 

7,02 

3o5.i5.26,6 

-hi63,4 

4.48.50, 56 

I 10.56.21 ,9 

37,54 

38,47 

300.19.17,6 

-f-218,7 

4,5l.22,Ol 

i 15.53.26,2 

39,9^ 

40,76 

3 1 3 . 1 5 . 4  3 , 5 

-MI2,7 

4.54.24,30 

102.55.14,3 

5,10 

5,97 

308.29.   5,8 

+  139,2 

4.56.49,51 

107.42. 18,5 

49,46 

5o ,  1 3 

345. 49. 4a, a 

+  33,9 

4.59.33,67 

70. 19.56,8 

38,26 

38,92 

347.54.  0,0 

H-  3i , 1 

5.20.22,45 

68.15.36,2 

3,18 

3,93 

329.37.11,7 

-t-  61,6 

5.22.47,46 

86.32.55,0 

27,36 

28,26 

5 . 25 . 1 1 , 79 

III.  7 

20,22 

21 ,00 

-16, 56 

324.54.19,2 

-4-  72,6       4 

,9        5.3i.   4,53 

91. 15.58,5 

16,  i4 

16,90 

3i8.  5.53,0 

+  64,9 

5.33.  0,43 

88.  4.17," 

54,60 

55,38 

-16,41 

324. 10.35,2 

-+-74,6        5 

,6        5.35.38,91 

91. 59. 44, *> 

28 ,  22 

28,93 

337.31.24,9 

-+-  46,6 

5.38.12,46 

78.38.26,8 

5i,îo 

52,06 

3|7.   3.53,2 

-+-  32,3 

5.41 .35,59 

69.     .44,2 

25,04 

25,70 

347.15.47,3 

-h  32,0 

5.43.  9,22 

68.53.49,8 

4,io 

5,09 

341.39.  2,4 

H-  4o,o 

5.48.48,61 

74.30.42,7 

Observateurs  Brandicourt  et  Barré. 

Cp=  — 17',48  — o^02o(T~4^3).        Correction  moy.  de  coll.  =  56* 9' 3', 4. 

Décembre  27. 

o  Baleine 5    29,84      3o,63     —17,46      322.43.59,6      -t-  78,0  2,5        2.14.13,19 

4533  L 5     32,60       33, 5o                        3oi.54.  9,8       +196,6  2.21.16,06 

4717  L 23  25.43,8       —     9,0  2.29 

YBaleine 5     19,16       19,92    —17,46      328.58.33,8       +62,6  3,3        2.38.2,47 

■^1171 5     26,38      26,79                          18.45.29,9      —     4,0  2.42.9,34 

•^356  L 5     53,04       53,43                          21.36.36,1       —     7,0  2.5o.35,98 

SÔ08  L 36,26       36,86                        356.19.27,9      +20,4  2.5^19,41 

Observations  de  Paris,  1897.  1^.1.) 


93.26.21 ,8 
114. 18. 10,2 
32.43. 10,6 
87 . I I . 32 , 2 
37.23.29,5  , 
34.32.20,3 
59. 49-55, 9 


c.  1 1 6 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GA^IBEY. 


Étoiles. 

1^7  i 

i3(i  J 

i39  1 

i44  I 

l 'y-À  L 

8o  Cambr. . . . 

•79  1 

173  I 

i9«  I 

Ï97  I 

«99  I 

A 10  L 

a3  >.  L 

V.66  L 

•^77  L 

•^«9  L 

3i6  L 

37.)  L 

33-2  I 

3Î2  L 

35i  I 

371  L 

\i'  L 

438  L 

485  L; 

490  ^ 

V29  L 

')'26  L 

Vîo  L 

)75  L 

5So  L 

586  I 

590  L 

691  L 

()o3  L 

634  L 

633  L 


Dates, 
M.-J. 


0-19 
i-i3 

0-'25 

0-29 

0-28 
0-29 

o-[6 

o-i3 

0-24 

I-  4 
0-17 

o-  3 
o-  6 
0-18 
0-19 
0-23 
0-2  5 
a-21 
0-24 
0-21 
0-26 
o-  7 
o-i5 
o-  5 
o-  6 

0-14 
o-i5 

0-27 

9-12 

0-16 

o-  3 

o~  •> 

Q-14 
0-18 
0-19 
o-  6 
0-23 

o-  7 

0-25 

0-26 

0-16 

0-21 

0-24 

o-  6 

o- 1 4 

o- 1 5 

0-18 

o-  3 

o-  5 

0-27 

o-   '" 

o-3i 


Ascensions 
G'.  droites. 

but 

6  o .   8 . 3 I , 06 

8  o.   8.38, i5 

9  o.   8.39,17 

7  o.   8.     » 

8  o.   8.57,84 

8  o.  9.22,39 

7.8  o.  9.34,00 

8.9  o.  9.39,63 

9  o.  9.50,70 
8  0.10.23,06 
8  0.10.24,39 

8.9  o.ii.i3,o8 

8  0.11.35,16 

8  0.12.44,03 

9  44,00 
7.8  0.12.54,32 

7.8  54,44 

8.9  o.i3.   8,08 

9  7»90 

8.9  o.i3. 16,24 
8.9  15,75 

9  o. 14 •   8,55 

9  » 

9  0.14.     » 

8.9  o.i4>2i,^6 
9  2>,37 

9  î^'i^o 

9  0.14.37,29 

8.9  o.i5.   1,93 

7.8  o.i5.  7,10 

10  o.i5.3o,84 

8.9  0.17.25,78 

9  ^'^>4i 

9  o . I 8 . 26 , 20 

10  26,14 
o.i9»9,89 

7  0.20.29,71 
9  0.20.44,93 

9.10  0.20.52,4 I 
52,12 

8  0.21.28,59 

28,57 

28 ,  5o 

9.10  0.21.53,82 

8.9  0.22.16,72 

9  0.22.     » 

26,84 

10  o . 22 . 29 , 2 I 

9.10  0.22.29,35 
9  0.22.57,29 
9  0.23.47,33 
8  0.23.49,09 


Distances 
polaires. 

c    /    p 
1 16. 3  1 .32,2 

29 . 5  ! .  8,6 
48.3i.2i,3 

3j. 17.24,4 

91.  8.2?<,6 

35.36.  » 

104.44.56,9 

29.47-'>9»o 
43.11.  9,6 
13.37.18,5 
29.34.20,0 

35. 54.4»  ,'^ 
33. 39. 4), 9 

38.5o.44, ' 
42,3 

28.22.  5,1 

9>7 
22.  4''>-3,7 

21,5 

22.  8.60,6 

59,7 
34.53.58,5 

57,8 

39.49- i9i6 
34.51 .28,0 

a8,9 
» 

21 .43.32,1 
41 .22.48,8 
28.41.33,5 

44.  3.  » 
36 . 1 6 . jo , 5 
52,5 
20. 36.  1,7 

»,7 
I 17.29. 12,2 

10. 3i .  4,^ 

32.3^.45,9 

20.48. 16,9 

16,5 

29.54. i3,6 

i3,o 

11,5 

81 .24.37.6 
37.31.  » 

35. 19.26.7 

26,4 
5o.2i . 16,2 
5 I .36.49,6 

35. i2.25,o 

28.30. 21 .8 


Étoiles. 

649  L 

64o  L 

642  L 

372  He's-Culiia.  . 

650  L 

663  L 

12  Baleine.. . . 

668  L 

677  L 

680  L 

660  L 

697  L 

71 1  L 

7i3  L 

736  L 

735  L 

744  L 

7G4  L 

773  L 

799  L 

79^  L 

674  Wj 

oOO  Lj»  .•■.... 

823  L 

818  L 

832  I 

85|  I 

843  I 

842  I 

i3  Baleine.. . . 

863  I 

888  I 

873  L 

8;8  I 

893  I 

889  1 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

M.-J. 

G'. 

droites. 

polaires. 

Il     m      1 

0     1     Ê 

io-24 

9 

0.2b. 58,87 

117.34.4^7 

10-28 

9.10 

58,78 

46,  i 

1 0-29 

8 

0.24.  6,06 

33.32.  Al», 7 

11-13 

8.9 

0.24. 10,69 

31.18.46,3 

1 1-21 

8 

10,67 

48,4 

1 1-  2 

9 

0.24.     » 

28.31 .4>-,7 

!0-i6 

10 

0.2|. 16,55 

53.43.43,; 

10-  3 

9 

0.24.43,41 

54.55.31  ,(j 

9-12 

0.2  1.46,85 

94.3i.33,r) 

12-  3 

46,9» 

35,3 

II-  3 

9 

0.24.46,02 

96.40.22,4 

10-2! 

10 

0.24.54,45 

99-48.     » 

10-  6 

9 

2.25.     5,40 

66. 27. 47, « 

1  1-25 

9 

5,63 

43,5 

10-25 

8 

0.25.   5,3i 

20.46. 55.4 

II-  4 

8.9 

5,43 

'»7,« 

10-18 

9 

0.25.29,85 

47.11.32,4 

1  l-IO 

«.9 

^9.93 

33,4 

10-27 

9 

o.25.5o,83 

51.33.26,8 

10-26 

7-B 

0.25.54,52 

5i .35.19,1 

10-19 

9.10 

0.26.20,03 

53.36.  0,') 

10-2  3 

8.9 

0.26.27, 19 

37.33.57,7 

IO-3I 

8.9 

27,33 

^9.» 

10-24 

9.10 

0.26.30,32 

72.37.55,5 

10-28 

9.10 

30)52 

55,1 

10-  3 

9 

0.27.24,24 

4o.   4'3o,3 

II-  3 

8.9 

0.27.45,70 

3o.    i.i4,» 

ii-i3 

8.9 

45,75 

10,7 

10-21 

9 

0.28.21,65 

30.40.  5,8 

1 1-21 

8.9 

0.28.30,93 

il.    8.   3,S 

1 1  -2  ') 

8. y 

3o,66 

0,1 

10-18 

9 

0.28.31,44 

72.32.  6,9 

11-  2 

7.8 

0.28.34,71 

a3.   3.  4,3 

10-  5 

9 

0.28.55,51 

39.   7.  0,6 

10-14 

9.10 

55,41 

3,> 

10-25 

9 

0.29.10,47 

20.49-^0,1 

10-29 

8.9 

0.29.29,14 

34.29.   6.5 

1  i-io 

9 

29,62 

:^^ 

10-  7 

9.10 

0.29.42,61» 

68.22.34,6 

10-16 

7.8 

0.29.44,90 

36.9.i.5i,vj 

11-  3 

9 

0.29.471^0 

3o.  i(>.     >' 

9-12 

0 . 29 . 56 , 72 

94.  g-'^^-'T 

I0-2| 

56,71 

35, s 

io-3i 

56,68 

3«/i 

11-  6 

56, 80 

3  5,9 

12-  3 

56,86 

35,8 

1 0-26 

8 

o.3o.  .3,28 

53.59.  «7»2 

10-28 

9 

0.30.17,59 

11 5. 2 5.  57,3 

10-27 

10 

o.3o. 19,12 

52. 12.30.9 

10-19 

9.10 

0.30.22,00 

55. 57. 58,  5 

10-  6 

9 

o.3o  32,98 

91 .27.53,7 

10-  3 

9 

o.3o.47,3f 

3.Î  -2.5.3o,'j 

POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 


889  L  (suite). 


9(0  L. 
937  L. 
9i8  L 

9ioL 


9»5  L 

283  Cambr. 
1128  L 


^  Baleine. 


1166  L. 
it8'i  L. 
1186  1. 
120J  L. 
yi\:  L 


1193  L. 
rji37  L. 


Jn8  L 


1286  L 
1291  L. 


Cassiopée 


liyi  L 

0  Poissons. 


'292  L. 

/324  L 
\n\5  L. 
im  L.. 


im  L. 

li^r  L. 


M.-J. 

IO-23 

ii-i3 
1 1-26 

I  1-25 

10-  7 
io~i8 
10-16 
io-3i 

10-  i 
10-18 
10-28 
1 0-29 

11-  2 
11-26 
10-26 

10-25 

1 0-27 

lO-l.) 
IO-2[ 

10-19 

10-23 

10-  5 
10-  7 
10-16 
10-24 
10-  4 
io-3i 

I  1-21 
I  1-25 

10-16 

10-28 

10-  3 
10-18 
10-29 
11-2 

M-   3 

y-i3 

fo-  6 

s  G-   7 

11-  6 

I  I-iO 

12-  1 
10- ib 
10— 'iS 
10—^7 
io-'-?.4 

II-  4 

10— ÎO 
10—21 
10—  5 
10— '^1 


G'. 

8.9 
8.9 

9 

9 

9 
10 

9.10 

8.9 

8 

9 

8.9 
8.9 


7.8 
8.9 

9 

8.9 

8 

9 
8.9 

8 

8 

lO-l  I 

10 

8 

8.9 

9 

'8.9 
9.10 

10. 1 1 

9 
9 


10 


9.10 
8.9 

9 

9 
8 

9.10 

7.8 
10 


Ascensions 
droites. 

h   m   f 
0.30.47, 18 

4:.>3 

o.3i .  3 
o.3! .37 
0.31.39 

39 

o.3i .39 

39 

o.3i .45 

0.35.  1 

0.38. Il 

10 

O. 38.23 
23 

0.38. 29 
0.39.21 

21 
0.39.50 

5o 
o .  39 .  56 

56 
0.40.  5 


0.41 •  5 

3 

O . 4 I . 20 
0.41.49 
48 
0.42. 16 
0.42.38 

37 
0.42.40 

0.42.42 

o . 42 . 32 

0.43.  l5 

0.43.20 
20 
20 

20 

20 
0.43.23 
0.43.26 

26 
0.43.28 
0.43.28 
0.44 -22 

0.44.22 
0.44*26 


12 
21 

69 
67 
54 
61 
08 

36 

09 
38 

«7 
41 
22 

86 
83 
3i 

^7 
76 
81 

55 

57 

34 
65 

7* 
II 

93 

73 

12 
81 

7i 

07 
i3 

88 

13 

i3 
10 

3i 

99 
5o 

64 

32 

ï9 
10 

69 
98 


Distances 
polaires. 

34.23.29,0 


69.29 
117.59 

I  13.    3 


.36 

II 

.33 

58 

1 i5.  4*  3 

I 

I   1 

.3o 

.55 

52 


22 . 3  ) 
35.34 
23 . 3 1 


108  33 

23.24 
25  28 

33.47 
35.34 

60.  i3 

112.48 

12.  5 
21 .   I 

28.38 
117.32 

59.53 
71.  4 
32.43 

32.45 
82.58 


103.18 
25.28 

116.55 
12.36 

51.49 

55.35 
5i.5i 


7 
.16 

.13 
16 

.18 
18 

.58 

59 
.38 

35 

.26 

«9 
.39 

.38 

35 

.40 

.26 

20 

.44 
.43 

.5o 

5o 

.47 

• 

3o 
3i 

32 

3i 
3i 

.45 
.43 

44 
.58 
.29 
.16 

17 
.13 


I 

4 
o 

9 

I 

2 

8 
8 
3 
6 

à 
6 

8 

5 

4 

9 

8 

3 
1 

» 

3 
3 
5 

4 
1 

6 
3 
3 
6 

9 
2 

o 

3 

8 

7 

9 
8 

3 

4 

7 

7 

7 

9 
8 

2 

/ 
/ 

/ 


Étoiles. 

341  L  (suite) 
363  L 


Dates, 
M.-J.      G'. 


Ascensions 
droites. 


347  L 
337  L 
388  L. 

399  L. 
473  L. 

467  L 


498  L 
5i2  L. 

525  L 

547  L. 

56o  L. 
570  L. 
636  L. 


685  L. 
695  L. 


69H  L. 
761  L. 

739  L 
735  L. 

747  L. 
763  L. 

721  L. 

7:\8  L. 

749  T- 
8m  L. 


775  L 

777  L 

8o3  L 

&  Poissons. . . . 


1810  L. 
i83i  L. 


0-2  3 

0-2() 
1-2 1 
1-25 
0-3  1 
0-18 

a-25 
o-  4 
0-16 
o-  3 
o-  3 

0-14 
o-i5 

0-23 

0-24 
0-19 
0-16 
0-18 
0-21 

0-  4 
0-22 

0-24 
0-2  3 
0-26 
0-19 
0-21 
0-23 
0-28 
0-29 

m 

O-    3 

0-14 
0-16 
0-27 

o-3i 

1-  4 
1-10 

1-25 
2-    I 

0-1 5 

0-18 

i-  3 

1-21 

1-26 
0-24 
9-i3 
0-22 
o-3o 
1-  5 
i-i3 
0-19 
0-21 

l|0-23 


9.10 

8 

8 
8.9 
8.9 

9 

9 
8 

9 

9 
8 

9 

8.9 

9 

9 

9 
8 

8.9 

9 

9 
8.9 

9 

9 

9 
9.10 

9 

9 

9 

9 

9 

8.9 

9 

9 

9 

9 

9 
8.9 

9 
7.8 

7.8 

7.8 

9 
8.9 

9 


10 

9 

8 


h     m     • 
0.44. 26 

0.44.29 

29 
0.45.    3 

0.45.   5 

0.46. 14 

14 
0.46.45 
0.47.35 

0.48.  8 

8 

0.49*   5 

0.49.47 

46 

o. 49-^9 
o.5o. 

17 
0.50.53 

0.51.27 

o. 53.32 

32 

0.54.47 

47 

o. 55.49 

^    49 
0.55.  9 

0.55.38 

38 

0.55.42 

0.55.50 

o. 33.51 

0.53.58 

58 

0.56.  4 

4 
0.56.  9 

9 
0.56.18 

o . 56 . 3 1 

32 

0.36.42 
0.36.46 

0.56.47 
0.57,35 

35 

35 

35 

o . 37 . 5o 

0.57.57 

57 


27 
22 

17 
84 
42 
28 
00 
73 
29 

45 
1 1 
5i 

90 
40 

5o 

69 

99 
62 

45 
88 

52 

6i 
60 
36 
75 
54 

27 
04 

// 
63 

7« 
^7 
74 
71 
«9 
47 
79 
o4 
96 
46 

73 
82 


72 
85 
63 

14 
61 

4-2 


C.  1 17 

Distances 
polaires. 

o     *     V 

5 1 . 5 1 .  4  »  7 
113.55.21 ,9 
24,6 
24.34.47,9 
21 .34. 27,2 
24. 4û.  6,9 

6,4 

20 . 36 . I 3 , 2 

I I I .39.50,5 

34.48.39,9 

43,2 

44 , 1 
33.16.38,3 

24.  8.44,5 

46,2 

29.18.  i"*,4 

38.  4.  3,3 

o,  ) 

33.  3.54,1 

25.  9.50,3 

21 . 1 3. 25.0 

28,0 

24.40.55,9 
56,5 

3o. 11.46,9 
44,8 

24.i9.i9»2 
116. 5o. 20, 8 

50.33.24. 1 
39.30.33 
38.44.28 
46.26. 

33 
21 .19.24 

24 

4i .  5.  5 

6 

39 . 3  ! . I o 

106.49.  2 

3,'» 

54.52.26,4 

5i .  4-  Î0.3 

1 13.  36.23,'/ 

82.40.   ») 

3  1,6 

M, 6 
31,3 

46.29. i3,8 
40.49.22,3 

23,3 


9 

8 

9 
7 
4 


o 

2 


C.ii8 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAiMBEY. 


Etoiles. 


Dates, 
M.-J. 


i^'^ç)  \ 10-16 

171):)    L II-    '2 

18'))  L îo-'>.8 

\H:ii  L 10-29 

i8'^5  L io->.() 

j8or>  i lî-io 

iSjo  L 1 1-'>") 

1868  1 10-18 

10-9/i 

1870  L 10-  3 

1872  ! 11-21 

180'»  L i'>.-  I 

11-  3 

i8>.4  I^ "-  '» 

1886  L II-  3 

I  i-i3 
nyyy.  I lo-ifi 

1  O-'À  \ 

iç)o6  L 10-28 

1981  L 10-7  j 

10-27 

199»  L 10-19 

10-21 

1975  L io-2>, 

1985  L IO-23 

1996  L io-3i 

II-  3 
3  Andromcdc.       11-  i 

II-  ) 

I  1-20 

'>,oi6  L 10-  j 

î3i  Cambr.  . .       10-14 

2o')5  L lo-i) 

i;!o33  L ii-io 

•io/ji  l ii-i3 

11-21 
2082  L 10-16 

1 0-24 
2079  L 1 1-2") 

i  i->.9 

2107  1 10-29 

2081  l 12-  I 

12-  3 

210)  L 10-20 

1 1 -2G 
2110  L 10-19 

2  I  28  L Il  -2() 

2171  L 10-16 

10-24 
2o63  L 10-28 


G'. 

8.9 

9 

8.9 

8 

/ 
8 

9 
7.8 

9 

9 
7.8 

8.9 

9 
9.10 

7.8 

9 

7. H 
9.10 

10 

6.7 

9 

9 
9.10 

9 

/ 

/ 
8.9 

9 


8.9 

9 
8.9 


6 

8.9 
8.9 

8 

9 
9 
9 

7.8 

8.9 

9 
9.10 

6 


Ascensions 
droites. 

0.58.  3.83 
0.58. Il ,3i 
o. 58. 16,43 
16;  54 
o .  )8 . 1 6 , 4  i 
o.J8.     » 

19. «7 
o.  >8.26,93 

o .  )9 . 1 3 ,  92 

o. 39.23,52 

23, 4:^ 
o. 59.48, 10 

.  o.  4,35 
.  o.  4,63 
4,21 
.  0.24,60 
.  0.33,09 
33, 12 

.  o.58,4i 
58,29 

.   3.22,80 

.  3.36,78 
36,72 

.  3.40,26 
40,09 

.  3.4i,i'i 
.  3.52,99 

53 ,  37 

.   3.57,60 

57.59 

57,42 

.  4  •   1  »  5  3 

.  4-   iî'^5 

.  4 -H, 21 
.  4'4fij3o 
.   4.58,63 

58,79 
.   5.22,85 

22,60 

.   5.35,63 

33,40 

().  0,6 j 

.    6.   0,57 

o,36 

.   6.10,97 

» 
.  6.36,83 

.  6.44,92 
.   7 . 1 5 ,  86 
i5,73 

I.'  7  '^îî»^ 


Di<«tances 
polaires. 

o        I        0 

61 .   3. 10,6 

36.20.47,8 

116.43.53,9 

53.43.    9,8 

5 1 . 5 1 . 5 1 , 1 
5i  ,3 
21 .33.44,4 
24 .34. 3n,5 
52.  4 -31 ,7 
32,7 
32.47.42, I 
26.  9.28,6 
21.43.  9,1 

10. 1 

10. 32. 17.7 

3o . 4 1 • 3  5 , 4 

33,5 

117. 16.48,3 

46,0 

10.52.28,6 

25.54  12,5 
14,0 

28.44.26,8 

25,9 
21.46. 12,3 

22.46.  9,1 

26.22.27, I 

26 . 2 
54.55.32,3 

33,6 

34,2 
38.48.  5,8 
38.48.24,0 
43.11 . 18,3 
26  20. 44 j 5 
25.32.      a 

47, G 
52.49.21 ,9 

26,  i 
40.55.20,0 

28,3 
48. 19  i3,6 
28.39. i3,o 

44w 

39.   1.19,1 

22,6 

28.30.2 5. 8 
38.57.     " 

I 16. 5i . 19.9 

«9,9 
0.38. i5, I 


Étoiles. 


I  . 


2o63  L  (suite) 

2233  L 

2240  I 


2260  L 


2279  L 


2283  L. 
!  2287  L. 
j  23 16  L. 
i  2277  L. 


2272  L. 

2294  L. 
2288  L. 

2320  L. 

23 il  L. 
23o4  L. 
23o6  L. 


2335  L 
23 19  L. 
2368  L. 
235 I  L. 
2383  L. 
2372  L. 


A<3         y        Mdm    m    •     •    •     m    m 


4     / 


^39'4  I 

2365  I 

2406  L 

238i  L 

2382  I 

2^2^    JL«....... 

2421  L 

2434  I 

2.|2.v>    1j..  .  .  .  •  . 
2447    I 

2i33  I 

2|*/    Ij. ...... 

2439   1 

2471    î 


2.486  L. 


2.485  L. 


Dates, 
M.-J. 


1-  2 

O-  5 
0-16 
0-21 

0-19 

0-27 

0-14 

o-i5 

0-18 

0-22 

0-2  3 

0-16 

0-29 

i-io 

1-25 

2-  1 

0-2  5 
0-26 

1-  2 

i-  3 
0-2» 
0-24 

0-3 1 

1-26 

1-29 
0-28 

2-  3 

i-i3 
0-18 
1-21 
0-22 
o-3i 

0-25 

0-27 

0-24 
2-  I 

I-IO 

0-  D 
0-16 
2-  3 
0-21 
i-i3 
o- 1 9 
1-26 

1-  2 
1-29 
0-18 

0-24 
0-27 
0-2 1 
0-22 

0-25 


G'. 

6.7 
9 

9 
10 

9 

8.9 
8 

9 

7.8 
7.8 

9 

7' 8 

8  9 

9 

9 
8.9 

7.8 

9 

9 
9.10 

9 
9 

9.10 
9.10 
8 

9 

9 
8.9 

8 

9 

8 

9 
8 

8.9 

8.9 

8.9 

9 

9 
8 

8.9 
8 


Ascensions 
droites. 


9 
8 

8 

9 
8.9 


h     m      8 

.  7-'^^79 
.   9  3i,33 

.  9.44,38 

44,22 
.11.28,98 

29,25 
. II .37,06 

37,06 
» 
. 1 I .40,86 
. II .41 ,80 
.  1 1 .43,27 
.11.47,4-2 

47,80 
.  1 1 .48,25 

48,73 
.ii.5o,94 

■>o,97 
. i 1.52,72 

53,  o5 
. I I .57, i4 
.12. 10,29 
.12. i3,52 
. 12.21 ,3o 

21  ,3o 

. 12.25,94 
.12.39,98 
.i3.2i ,61 
.  1 3 . 36 , 36 
.  i3.4'i,76 
.  i3.53,55 

.  i4  >  l5,20 

.14.24,40 

. 14.33,80 
. 1 4 . 4  4  »  00 
.14.45,69 
.i5.  6,62 
5,90 
. i 5.22,58 
.i5.>.9,i9 

•>-9.29 
.1 j.39,54 

.  iG.      » 

iG.47,72 

.  i6.f>'2,*V4 

.17.    5,70 

.17. 1  "2 ,  AV^ 

1^,48 
.  17.^-0, 27 

20,28 
.  17.^23,^0 


DistaDces 
polaires. 

I 

0.38.  M, G  ; 

ri3.  4.i8,n 

28..i9.;9,-î 

40. 47.23,) 

21, fi 

21,7 

4i.>2.  5,^ 

45.34.39,1) 

ÎIO.39.  0,3 

32.W  '^-i,7 

23,0 

28.38.38,^^ 

(il, 3 

49.3i.-i6,G 

107. 3;,  Vi.:        I 
67.30.24,1» 
47.43.30,5 
42. 4^.29,') 

95.21.  3,1 
5o.i<j.  6,1 

114.  2.2i,ri 

6i.i9-2f»,*» 

1  i3.2i.3<,8 
72.2».  7,0 
53.54.'io.9 
95.32.  0,4 
38.30.    a 

115.29.18.1 

35.54.4^7 
38.33.!), fi 

I  II  .  o./p,i 
41,0 

79.  4.3i,H 

110.29.  1,4 

68.  9.36.' 

61.41.^0^0 
32.23.36.1 

73.4'î.u^» 

61.20.34,0 
73.20.33,3 

33,9 
94.20.    * 
22.1 

83.47-'J^i'' 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


f 


<i(j8L 10-28 

2i8'i  L 12-1 

»joi  L ii-i'J 

■).\^l Il --21 

*')ioL 10-  5 

riii  L 19.-  3 

i»Jo5  L 10-Ï9 

io-3i 

>jioL 1 1-  3 

•ôii  L lo-iG 

0' Baleine i  i-iS 

■i'rf\L io-'i> 

n$i  L ii-io 

•iîGi  L IO--2I 

io-?.4 

ïkSi  L 10-28 

1 1-21 

li;)  L 1 1-^9 

«Go;  L io-3i 

'i'}(j.\  L I  i-i3 

11-  H 

Polaire 4-i3I 

4-1 H 

4-*20  I 

4-23  J 

4-'^4 1 
4-1 H 
4-27 1 
5-  Jtl 
5-  41 
5-  51 


5-  GI 


5-1  il 


5-1 2 1 
10-  G 
10-  7 

10-14 
io-i5 
10-1 G 
10-18 
10-19 

10--2I 
10-22 
10-23 

10-24 
10-25 
IO-2G 
10-27 
10-28 
10-29 

io-3i 

H-    2 


G'. 


6.7 
7.8 

8 

9 

8 

8 
7.8 
7.8 

9 
9 


G 
G.  7 

9 
8.9 

8 

8'.  9 
G. 7 

G.T 


Ascensions 
droites. 


h     m     1 

I.17. 

3o, 

I.17 

3'- 

I.17 

.46, 

I.I7 

•49, 

1.17. 

>9 , 

1.17 

•J9j 

1.18 

.18, 

18, 

1.18. 

20, 

1.18, 

25, 

1.18 

.52, 

1.19 

.3i, 

1.19. 

3G, 

1.19 

.44, 

44, 

1 .19 

■497 

49, 

1.19 

5" 

1 .20 

.3G, 

i .  20 

.18, 

48, 

83 
43 
40 
5o 
43 
81 
53 

G2 

69 
08 

19 

39 
83 

53 

46 

o3 

»9 

82 

28 

9« 

83 


1.21 


» 

M 

» 
» 
M 
» 

» 

U 

u 
» 
u 
u 
)» 
» 

» 
u 
» 

» 


Distances 
polaires. 

109.37.  7 
G6 .    I .   4 

111.57. 52 
59.35.2G 

107.    i.i5 

107.  G.  2 
72.43.  G 

9 
108.28.18 

104.27.41 

98.43. 

93 . 23 .  3 
loG. I 1 .49 

70. 1 I . 12 
i5 

9G.29. 

67.  1.29 
I i3. i5. i3 

70. 27»  -1 7 

48 

I .  i\.7.'; 

27 

27 

'^7 

'^7 

28 

28 
27 

27 
26 

2" 
23 
2() 

3o 

29 

29 
28 

29 

3o 

28 

3o 
28 
27 
3o 

29 

28 

29 

29 

29 
3i 

28 


o 

8 
5 
8 
3 


5 
G 


I  i 

■il 

I 

I  I 

1  1 
I 

91 
o| 

9! 
5 

5 

o 

5 

I 

I 

4 
3 
3 
o 
2 
2 
I 
3 
2 
1 
I 
o 


Étoiles. 


Polaire  (suite). 


26  |G  L 
26G4  L 
2700  L 
2712  L 
27G7  L 


Y)  Poissons 


Dates, 
M.-J. 

Il-  3 

11-  4 
u-  5 
H-10 
10-  5 
1 1-2G 

12-  1 
I  i-i3 

I  1-21* 

12-  3 
9-i3 


G'. 


Ascensions 
droites. 


Cl  19 

Distances 
polaires. 


11-2) 

1 2-2 1 
2780  L 10-18 

II-  3 

2791  L 10-28 

2799  L 10-22 

10-27 

10-28 

2757  L 1 1-29 

2798  L 10-  5 

2774  L Il  10 

2776  L I  i~2G 

2807  L 10-24 

2797  L II-I3 

2813  L lo-iG 

2818  L 10-3 1 

2804  L 12-  3 

2836  L 10-21 

1 1-21 

2819  L 10-^9 

2829  L 12-21 

l358  UJ«.-Golha.    10-14 

2820  L 10-14 

2803  1 11-4 

2839  L 10-19 

2858  L 10-22 

2870  L lo-iG 

2873  L 10-18 

10-23 

2878  L 10-2  i 

2856  L II-  3 

I  I-IO 

2849  L ii-ï3 

2879  L IO-25 

1 0-27 

2872  L 1 1-2G 

11-29 

2843  L II- 4 

2934  L 12-21 

2943  L 10-28 

ii-ii 


8.9 

9 

7.8 

8 

10 

G 


9.10 

9 

7.8 

8 

8 

7.8 

7 
8 

9.10 

9 

9 

7.8 

9 
10 

9 
8.9 

9 

8 

8.9 

10 
8 
9.10 

9.10 

8.9 
8 

8 

8 

8 

8 

8.9 
10 

9 

9 
8.9 


h  m 
1  .21. 


I  .  22 .  I  3 

1.23.  8 

1 .23. n 

i . 23 . 57 

1 . 2  j .  3 1 

3i 

1 .25.58 

58 

58 

1 . 26 . 34 

34 
1 .26  35 

I .26.40 

40 

40 

ï .26.43 

I  .  2() .  5o 

1 .26.53 
I .26.53 
1 . 26 . 56 
I .27.10 
I .27. 10 
I . 27 . I 4 

I . 27 . 32 
1.27.49 
48 
I . 28 . 26 
1.28.38 
I  28.40 
1.28. 
I .28.56 
1.29. 

1 . 29 . 22 

1 . 29 . 23 

I .99.24 

24 

1.29.51 
1 . 29 . 5  5 
55 
1.29.59 
i.3o.  7 

I .3o. 12 

12 

I . 3o . I 6 

1 .32.  2 

I .32. Il 

1 1 


38 

ï7 
04 
62 


i4 
08 

27 
48 

57 
63 

60 

^  • 

J3 
67 


97 
i3 

17 
36 

09 
66 

»9 

23 

71 
o3 

96 
54 
70 
43 

62 


5i 


1 1 

19 
39 
67 
24 

34 
21 
53 
63 

47 
73 
04 
01 

/  / 

34 


o   / 

1 .  14 


64.51 

52 .  36 

117.38 

78.  8 

11G.44 


7J.  u 


78.41 

109.33 
109.33 


.3i  ,G 

29,» 

29 , 7 
3o,  I 

.  8,9 
.  Il ,() 
.42,7 
.  3G ,  ') 
.23,9 

24,  ) 

» 

G,  G 
.3o.o 


27 , 2 


32.12 

97-1^ 

')2.24 

54.41 

108.14 

73.33 

108.  3 

1  i4-io 

Gi .  i5 

I I 2 . 56 


.11 

.45 

42 

•  9 
.56 

.27 

.13 

.  I 

.3o 

.43 

.36 

.46 

.36 

37 
44'55.56 

4G.45.18 

34 «20. 

34.29.  2 

22.54.44 
38.21.46 

37*24 ' 0  J 

77-58.  4 
77.57.63 

59 
G 1 . 27 . 57 

33.49.48 

5i 

3o.53.59 

43.12,  3 

38.46.39 
40 
22 . 56 . 
33.  7.31 
37.55.  4 


G 
8 


\ 
4 
2 
o 
3 


4 


3 
G 
3 


4 
1 

8 

9 
3 

3 

I 
() 

8 

\ 

8 

1 

3 

8 

1 
8 

•J 


i 


(].  I  20 

Étoiles. 

2y33  L 

29  >8  L 

j{985  L 

«987  L 

•^9*>7  L 

•>.968  L 

•^99^  L 

'>.988  L 

3oo8  L 

io39  L 

.3o'ï-i  L 

3042  L 

3o3o  L 

3o33L 

3o64  L 

:Jo8o  L 

3o5o  L 

3o57  L 

3093  L 

3069  L 

3097  L 

3io5  L 

3092  L 

V  Poissons . . .  ^ 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Dates, 
M.-J.   G'. 


Ascensions 
droites. 


3ii3I 

3iro  L 

3o59  L 

782  Cambr. 
3109  L 

3lI2  I 

3i64  L 

3i  jo  L 

3i57.  L 

3i46  L 

3i6o  L 

3167  L 

3ï69  L 

31941 


2-  i 
0-24 

O-'jID 

0-18 
0-18 

0-2'2 
0-14 
0-'2I 

o->9 
i-i3 

'2-1  5 

1-29 

0-27 

I-IO 

o-3i 

'2-  3 

I-  3 
1-2 1 
2-2  r 
I  -26 
0-2  3 
0-28 
0-26 
0-24 
0-18 
i-ii 
0-16 

1-  5 

1-25 

2-16 
2-17 
2-20 
0-27 
0-3 1 

2-  3 
I-  4 
(>-i4 
0-22 
I-  2 
0-29 
0-21 

1-  3 

2-  I 

2-l5 

0-28 
0-26 
1-29 
i-ii 
2-16 
2-21 
2-24 
0-2  3 


8.9 
8 
8 

8.9 

8 

8 

8 
7.8 
7.8 

8 

9 
10 

9 
8.9 

8.9 

8.9 

9 

9 
8  9 

9 
10 

8.9 

9 

8.9 
8 


9 

8 

8 

9 
9 

6^7 

6.7 

9 

9 

8 

8 

8 

6.7 

8 

8 

9 
9 
9 
9 


h  m  • 

.32,2(> 
.31.42 

.33. 
.33.  o 
.33.  2 
.  Osi .  2 
.33.37 
.  33-,  40 
40 
40 
.33.58 

.34. 14 
.34.16 
.34  .3o 
.34.33 
.34.38 
.34.59 
.35.11 

.35.22 

.35.29 
.35.32 
.35.38 

.35.47 
.35. O9 
.36.  3 
.36.  4 

4 
4 
4 
4 
4 

1 .36. 
36 

1.36.38 
1.36.38 
1.36.58 

1.37.  5 

D 

1.37.  6 
I .37.35 

35 

I .37.51 

5i 

1.38.  6 
1.38.  9 
1.38.24 
1.38. 

49 
5o 

1 .39.20 
».'i9-Î9 


48 

/  /' 

71 


76 

04 
35 
76 
43 

9'^ 

94 
08 

41 
09 

32 

'^9 
65 

08 

^7 
65 

i3 

66 

62 

26 

65 

76 

26 
21 

23 

3> 

28 


63 
53 

68 

52 

68 

39 
63 

04 

'7 
81 

9» 
34 
62 

39 

84 
21 

38 

08 


Distances 
polaires. 

o        f        m 
25.23.       » 

35.55.23,9 

49  27-28 
49.22. 
37.36.27 
38. I 5. 25 
36.  4.37 
3 I . 28 . I I 
8 

12 
35.34.50 
62 . 1 I . 4o 
39.30.43 
56. 10. 58 
41.14.29 
4 1 . 25 .  5 
52. I 5. 22 
94.59.  7 
41. i3.  1 
45.28.  3 
95.  6.  2 
53.57.40 
86.49. 
81.26.54 
61.27.15 
85.    1.57 

60 


60 
^9 

57.51 .41 

44 

52.  o.i5 
22.57.20 

37.38.    2 

o 

39.  0.12 

109.52.18 

14 

42.18.25 

24 

51.59.47 

42.22.40 
5o.33.3i 
46.48.41 

43 
35. II .  7 
56.39  52 


o 
o 
1 
6 
6 

/ 
8 

6 

9 

/ 
1 

3 

/ 

9 
I 

3 
4 

D 
1 

8 
3 

9 

7 


/ 
I 

5 

5 

2 

3 

6 
5 

/ 

4 
o 

3 

4 
2 

9 
1 

4 


Étoiles. 

3162  L 

3196  L 

3193  L 

0  Poissons. . 


3245  L 

321 4  L 

8i5  Cambr. . . 

3241  L 

3234  L 

v/  A  «tJ   X       1^  •     •      •     •     •      •     • 

3223  L 

3229  L 

kj2^7  "*  **  *  *  •  * 

3271  L 

3279  L 

3260  L 

3341  L 

3354  l 

o  )20    1^  .    a    •    .         •    . 

33o2  1 

3346  L 

v3<j02  Li  .  •  •     '.  .  • 

3349  L 

3392  L 

3389  l 

3412  L 

3443  L 

3432  L 

3470  L 

3431  L 

3471  L 

3414  L 

3465  L 


Dates, 
M.-J. 

1-  4 
0-2  5 

0-3 1 

2-  3 
0-27 
0-18 
o-3o 
1-  5 

l-IO 

1-21 
i-a5 
2-17 
2-20 
o-aa 
I-  2 

1-  2 
2-16 
0-28 

2-  1 
0-29 
2-2 1 
0-26 
0-3 1 
0-21 

0-14 
0-24 
1-29 
0-27 
0-28 
0-25 

I-  4 

1-  2 

2-  I 
2-  3 
2- 16 
2-22 
0-29 
i-ii 
0-16 
0-2  r 

0-23 

0-2  5 
0-22 
2-1 5 
2-17 

0-24 
0-26 
0-27 
0-28 
2-21 
2-24 
o-3o 


G'. 

10 

9 
8.9 
9.10 

8 


Ascensions 
droites. 


10 

9 
8 

9 
6.7 

8.9 
8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
10 

8.9 
9.10 
8 

9 

9 
8 

8 

8 

9 
8 

7.8 
9.10 

9 
9 

9 

8 

8 

9.10 

8.9 
8 

8 


h  m". 
I . 39 . JO 

1 .39.55 

55 
55 

1 . 39 . 56 
1.39.57 

57 
57 


5- 
57 

i7 

57 

.40.32 

.40. 

.40.43 

.41.  7 
.4i.i5 

. j I . 32 

.41.39 

.41 .41 
.41.56 

57 
.42.24 
.43. 12 

12 
.43.43 
.43.50 
.44.  5 
.44.  i3 
.45. 12 
.45.46 
.  46 . 26 

26 
.46.40 

40 

.46.58 

.47.  o 

.47.  6 

5 

6 

•47-'9 
.47.26 

.47.30 

3o 
.47.33 

33 
.47.33 

33 
.47-40 

40 
.47.40 


1  i 

78 
87 

76 

22 

32 

22 

34 

«9 
22 

27 
89 

82 
56 
12 

71 

73 
38 
86 

07 

52 

5i 
43 
93 
»7 
79 
95 
61 

39 

69 
fo 

23 

36 

79 
a4 
o3 

96 

01 

88 
93 
47 

o5 

54 
92 
81 

74 
o5 

25 

39 


Distances 
polaires. 

o      /       - 

22.46.47,3 
54.19.3^,^1 

4», 9 

» 

50.54.18,0 
81 .21.37,9 

» 

37,9 
39,5 

39,4 

» 

40,7 

112. 3o.  10,9 
39.45.51,1 
39.39.     » 
73.    1 .  5,0 

1 17.51 .49,6 
42.19.36,6 
32.  3.24,2 
37 .1 5. 58, 8 
42.  8.46,7 
5o,5 
68.51.19,1 

46.41.32,4 
32,6 

22.  8.58,0 
116.46.     * 
116.39.50,8 

3o.  9. 28, S 

22.19.30,4 
33.1 3. 16,0 
29.31 .   2,3 

1,9 


22.21 

3^.54 

32.58. 

53.11 


92.32 

64.27. 

118. i5 

57.3} 
ii5.33 

37.51 
io3.i4 


'>7,ï 
*>.  5 .  T 


37,8 


i:i/i 

8, s 

r>,8 

12,1 

>0,D 

54,1 

^1)  »  1» 

^,7 
o,  J 

rj ,  c> 

I  I  ,s 
11,3 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


C. 


19.  I 


Étoiles 


l 


348;  L. . 
?  Bélier. 

mi 


"'ôl 


3>oi  L. 
3469  L. 
3509  L. 


35j6  L. 
355i  L, 
3525  L. 


3532  L, 

3Î62L. 
35(J7  L. 

353;  L. 
3554  L. 
35o5  L. 
3533  L. 
35'>9  L. 


3577  L. 
3)71  L, 
35()8  L. 


3642  L 


3)87  L. 
3389  I- 


365 1  L 

3593  L. 
Vm  L. 


3588  L. 


176J   He:s.-Gotha. 

3625  1 


iG6o  L. 
3G4i  L, 


36o2  L. 


-3705  L. 
-778  L. 

729  L- 
719  L 
•^^90  L, 


Dates, 
M.-J. 


0-3 1 
1-29 
2-  I 
2-  3 
1-12 

o-i4 

2-1 5 
2-20 
0-24 
0-16 

O-IJ 

I-  2 
0-28 
0-3 1 

i-  4 
0-22 

0-27 

0-29 

0-23 

2-24 
2-16 

2-21 
2-22 
0-21 

o-3o 

2-  3 
2-19 
0-25 

0-3 1 
l-II 
0-14 

1-12 
0-22 
0-28 

1-  2 
0-27 

2-  I 
1-29 
2-1  5 
2-1  5 

I-  4 
2-26 

O-'^I 

2-20 
2-21 
2-22 
2-24 
0-26 
0-2  *> 
0-27 
0-38 
o-3o 


G'. 

8.9 

9 
8.9 

î) 

9 

9 

9 
8 

9 

9 
8.9 

9 

9 

9 
8.9 

10 

8 

8.9 

8 
8 

9 

7.8 

8 

8 
9.10 
8.9 

9 
8.9 

9 
10 

10 

8.9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
8.9 

9 

9 

9 
6.7 

5 
8.9 

6 

9 
8 

8 


Ascensions 
droites. 


h     m     • 
.48.11 

.48  50 

.49-   9 

9 
.49.15 

.49. 

.49.20 

20 

•49-47 
.49  5o 

.49-5i 

5i 
.5o. II 

1 1 
.5o. 12 
.5o.i8 

18 
.5o. 
.5o.58 
.5i.  3 
.5i.i4 
.5i .29 

29 
.5i .3o 

.5i.4i 
.52.28 

28 

. 52 . 32 
32 

.52.38 
.52.40 

40 


. '->2.^7 

i; 

.53.  3 


.  >3. 1) 

iG 

.oi.  17 

.53.24 

. 55 . 1 2 

12 

.55.24 

. 55 . 3 I 

3i 

.55. 40 

40 

. 56 . 32 

.50.38 

.50.41 

.56   1 5 


.'j 


0. 


'}j 


«9 
73 
43 

39 
40 


55 

33 

93 

90 
61 

3i 

80 

H 
69 

23 

09 

36 
48 

99 

44 
69 

74 

'24 
3o 

II 

70 
93 

32 

36 

^'7 
85 

83 

82 

00 

7> 

79 

47 
02 

34 
ot 
08 

7'^ 
83 

77 
63 

65 

87 
50 

28 


Distances 
polaires. 

107.  14  .jl') 

69 . 4 I . 43 

29. 13.27 
28 
61.42.27 
34.51 .  o 
63.14.26 

'i4 

52.38. 
102.    I.   3 
58.5i .59 
'58 

52.32. 16 

18 

21 .57.55 
115.23.43 


46.17 

48.44 
23. 16 

28.48 

40. 5 1 


.46 
.11 

.32 


.21 

.36 
36 
.3o 
.3i 
.37 

39 

1 14.29.54 


57.  4 
48.48 
30.29, 


34.4^' 
34.47 


0} 

.56 
.  10 

1 1 
116.  0.37 

33 
.31 
.  lO 

22 

4J 


3o.35 
I I 7 . 26 . 

25.16 


a5.47 


'\  i 


.20 
20.  J4.'j.') 
56 
.35 
2 


3o.48 
21.33 


14.22.49 
5o 

35.48.  9 
120.29.43 
44.43.  9 
38.  )o,4i 
25.23. 3 I 


9 

8 

o 
4 

7 
8 

4 

6 
5 
2 
2 
3 
5 

! 

5 
o 

7 
2 

7 

9 
o 

9 
6 

2 

4 


I 
i 

3 
I 

6 
8 


Étoiles. 
3706  L 

3743  L 

3708  L 

3740  I 

38o6  I 

38i5I 

3771  I 

3716  L 

3829  L 

3822  L 

3730  L 

3890  L 

3905  L 

3882  I 

3916  I 

3917  J 

3921  L 

3879  L 

3924  L 

3884  L 

3912  L 

3910  L 

3903  I 

3955  L 

3974  L 

3930  L 

3937  L 

3960  L 

4073  L 

388  Chris!.... 

4002  L 

4120  L 

3987  I 

391  Clirisl 

4 1 22  I. 


Dates, 
M.-J. 


i-ii 
2-19 

0-23 
I-I2 

0-l4 
0-29 

0-3 1 

1-  2 

0-22 

2-  3 

2-1  5 

1-  4 
2-16 

2-21 

2-24 
0-26 
1-29 

o-3o 

2-20 
2-21 

2-24 
0-18 
0-25 
0-27 
0-23 
2-  3 
2-1  5 
I-I2 
0-3  I 
0-29 
0-22 
2-22 
l-Il 
2-16 
0-21 

o-i4 

2-  I 
0-27 
0-28 
1-2  I 
0-18 

i-  4 
i-i  I 

0-22 

1-12 

0-26 

2-  I 
2-  3 
2-1O 
2-20 

2-lC 
0-29 


G'. 

8 
8.9 

8.9 
8 

8 

8 

7.8 

8.9 

9 
8.9 

8 

9 

9 
8 

8 

9 

9 

8 

9 

7.8 

8 

7 

9 
10 

7.8 

9.10 

9 

8.9 

7 
8 

9 

9 

8 

8 
8.9 

J 

9 

9 
10 

8.9 
8.9 

8.9 

8.9 

10 

9.10 

9 

9 

9 
8 

8 

10 

9.10 


Ascensions 
droites. 


Il  .  m     s 
I .57;   O 

O 

1.57.  3 

1.57. 

1.57. 

28 
28 
1 .57.48 
I .57.53 
1.58.13 
i3 
I .59.43 

43 
2.  0.45 


2.  o. 

2.  o. 

2.   I . 

2.  f . 
2.    I . 

2.  I . 
2.    I . 

2.  I . 
2.  I . 
2.  2. 
2.   2. 

2.  2. 
2.  2. 
2.'  3. 
2.  3. 
2.  3. 
2.   3. 

2.  3. 
2.  3. 
2.  0. 

2.  6. 
2.  6. 
2.  6. 
2.  6. 


2.     , 


43 

47 

47 

57 

56 
5 

6 
3o 
3i 
40 

4->- 

r3 
59 

I 
10 
10 

23 

27 
fo 

12 

i5 

23 
23 

26 

35 

8 

/ 

'7 
26 

35 

49 

49 
16 

16 
•A 


7.39 


14 
5o 

07 


Observations  de  Paris,  1897. 


I  > 

44 
7i 
70 
47 
45 

32 

53 

54 
46 
36 

34 
40 
88 
35 

«9 

76 

91 

09 
16 

9'^ 
00 

26 

41 
66 

49 
81 

73 
21 

o3 

68 

26 

67 

89 
58 

55 

38 

76 
O7 

^•9 
18 

76 

56 

76 
40 
56 
o3 

C. 


Distances 
polaires. 

o        f        tr 

3o . I 4 • 59 
61 
52. 5i .57 
26.  6.34 
38. 31.38 

4-2 

3o.  8.42 

117. 14. 18 

H  2 .  24 . 3 1 

3o 

20.36.38 


42 


10.47 


44 

33.23.   8 


25 

10 

100 
104 

()0 

1 1') 

114 

109 

47 
102 

39 

74 
45 

36 

I07. 

ni 

53 

49 


.27.13 

12 

•  '1  /  • 

49 
.46.   o 

.23.52 

46 

.44'^^ 
.10.  6 

3 
.   3.3o 

.37.47 

•17-49 
.10.21 

21 

. 24 . 55 

.41.   6 

[8.56 

.38.39 

•19-^9 
.41  • 

3- 

.22.21 
. 57 • 58 


23.45. 16 

14 

50 .  3o 

.53.42 

.  44  • 

.23.29 

28 

.48.   6 
2 

.48.17 


IIJ 
23 

3i 
io3 

22 

22 
117 


o 
6 

9 
5 

8 

6 
o 
8 

4 
1 

2 

o 

5 
o 

7 
5 


o 
3 
8 
I 
6 

/ 

8 
6 


o 
6 
3 

4 
5 

8 

6 


4 

4 

2 

() 

mm 

/ 


iG 


C.I22 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GA.MBEY. 


Étoiles. 

4 122  L  (suite). 
4o38L 

4 125  L 

4o59  L 

4io5  L 

4142L 

4143  L 

4162  L 

4186  L 

4109  L 

688  Berlin 

4226  L 

423o  L 

4236  L 

4181  L 

4211  L 

4253  L 

4259  L 

67  Baleine 

4272  L 

4190  L 

4218  L 

4263  L 

4266  L 

4261  L 

43io  L 

43i5L 

43i4  L 

4328  L 

0  Baleine 

• 

4222  L 

43o4L 

4280  L 

4283  L 

4309  L 

4294  L 


Dates, 
M.-J. 

(i-3o 

0-14 
f-  2 
0-27 
0-28 
2-21 
1-29 
1-21 

2-24 
2-1 5 
0-21 
0-26 
i-i  I 
o-3o 
1-12 

I-  4 
0-29 

0-22 

0-25 

0-28 

0-27 

0-23 
2-22 
2-21 
2-  I 
2-l5 

2-24 
0-3 1 
I-2I 
1-29 
2-23 
2-16 

1-  2 
I-Il 

o-3o 

1-12 
0-27 
0-14 

o->.5 

0-28 

2-1  3 
2-21 
1-21 
0-29 

2-  I 
2-27 

I-  4 
0-2  3 
0-26 
1-29 

2  19 
2-16 


G'. 

10 

8 
7.8 

9 
8.9 

8 

8.9 

7.8 

10. 1 1 

8 

8 

8 

8.9 

8.9 

8.9 
8 

9 
8.9 

8 

9 
8 

8.9 

9 

8.9 
9 
9 


AsceDsions 
droites. 


Distances 
polaires. 


10.9 
6 

8^9 
8.9 

9 

7^8 
8.9 

8.9 
8 

8 


2, 
2, 

2. 

2, 
2 

2. 
2 
2 
2. 


m 
7-39 
7-39 

39 
7.54 

54 
8.  4 
8.25 
8.29 
8.41 
8.54 
9.42 


8.9 
7.8 

6.7 

8 
8.9 

9 


42 
'}.*  9.42 

'   42 
2.10. I I 

2. 10.32 
2. 10. 52 

2. 10.58 
58 

2. 10.59 
2.  Il ,  i5 

i5 

2 .  Il . 9.5 

2 . II . 29 

'9 

2 . 1 I . 47 

2 . 1 I . 5o 

5o 

5o 

5o 

2. 12. Il 

2. 12.34 

2.12.40 

2.i3.  8 

8 

2.1 3. 10 

2.  i3. 16 

2. f3.2l 

2. 13.28 

29 
2. i3.  {5 

2.14.   5 

2  14.   8 

8 

8 

->. .  1 4 . 1 5 

2. 1^.33 

2. i4*38 

2. i5. 18 

2. i5.35 

2. I 5.40 


36 

9*^ 
:>) 

94 

95 

7^ 
21 

33 

49 
5o 

49 

18 

44 
56 
65 

14 

04 

09 

»7 
5i 

78 

9» 

63 

H\ 

>4 
73 

C9 
80 

mmmm 

/  / 
i2 

10 

9^ 
85 

9a 
46 

59 
II 

76 

o3 

67 

25 
10 

63 
69, 

9Î 

9* 
61 

4i 

78 
47 


117.  7.22,3 

3i .59.29,8 

28,4 

116.48.16,5 

18,2 

35.23.38,4 

57.41 .41 jO 

ii3.2i. 17,5 

io3.45.5o,5 

I i5. 16.23, I 

37.45.     » 

25,6 

26,4 

118.23.  7,8 

6,2 

24.52.58,0 

66.38.  7,4 

ii3.5o.55,6 

111.47.50,9 

5i,8 

117.  0.  7,6 

47.53.     » 

14,6 

66.36. 16,5 

ii3.3i.  6,2 

14,6 

111.36.     » 

96.53.50,5 

49,8 

5o,i 

5o,4 

ii5.  6.35,6 

44.  0.  8,3 

37.54.49,0 

56.26.35,2 

33,6 

60.25.46,8 

5o.38.24,3 

ii4-  6.i4,o 

ni.  3.41,5 

46,6 

97.55.57,2 

110.  0.32,8 

93.26.43,2 

43,7 

43,4 

21.42.35,7 

47.31.41,9 

33.13.44,9 

26.52.  9,5 

33.13.34,8 

26.4^.32,0 

Étoiles. 

4376  L 

4317  L 

4319  L 

542  A  4-  5o**. . 

4370  L 

44o5  L 

44i4L 

4462  L 

337  A  H- II".. 
4428  L 

4507  L 

4464  L 

4463  L 

4493  L 

4533  L.. 

45o8L 

4524  L 

4490  L 

4520  L 

4564  L 

$<  Baleine.  . . . 


45io  L. 
4584  L. 

4607  L. 
4622  L< 
4592  L. 
4654  L. 

4657  L. 

4598  L. 
46i3  L. 


Dates»  Ascensiom 

M.-J.      G'.  droites. 


h     m     ■ 

0-25  9  '2.ij.45,83 

0-^7  9  45,97 

o-3i  8.9  2.15.53,76 

1-12  8  2.16.24,92 

2-i5  8  25, o5 

0-24  10  2.17.41)44 

o-3o  10        4»,  57 

0-14  8  2.18.  1,26 

0-26  8         1,39 

1-3  9  2. 19.18,53 

i-ii  8         '7,87 

1-21  9  2.19.58,88 

1-29  9        58,66 

0-22  9  2.20.  9,77 

2-  I  9  2.20.25,92 

2-19  8  2.20.42,24 

2-21  8.9        42,09 

2-22  8        42,39 

0-25  8  2.20.46,08 

0-23  2.20.  » 

2-20  8  2 . 20 . 56 , 70 

1-12  7.8  2.21.  2,32 

o-3o  8.9  2.21.11,68 

2-27  8.9        11,70 

1-2  8  2.21 .47,57 

0-14  8  2.22.  7, 5o 

0-26  7  2.22.  9,55 

1-3  9  2.22. 10,73 

0-3 I  9  2.22.35,60 

0-22  2 . 22 .  » 
0-24  40j66 

0-27  40,84- 

0-28  40,79 

i-i3  41,04 

1-2 I  4 1,04 

1-25  40,74 

2-  1  » 

2-1 5  40,80 

2-16  40,92 

2-23  40,80 

o-i4  5  2.23.      » 

0-23  8.9  2.23.    9,04 

I-I2  9  9,16 

2-19  7.8  2.23.46,20 

o-3o  8.9  2. 23. 55, 3 I 

1-3  9  2.24.18,62 

1-21  9  2. 2^.40,71 

2-i5  9  40,74 

0-27  7  2.24.52,07 

2-16  7.8  52, 16 

1-29  8.9  2.25.   1,62 

i-i3  8.9  2.2.5.  8,19 


"  Distances 
polaires. 

H  7 -44 -43' 6 

38,6 

32.22.57,8 

26.55.57,8 

58,; 

39.28.  2,3 

0,0 

32.15.54,0 

5o,2 

3i .35.24,5 

22,4 
31.29.37,1 

34,0 
60.32.  9,2 
78.32.  0,7 
27.16.32,0 

39,6 

3i,4 
90. 38. 36, () 
42.15.56,5 
39.53.28,3 
64.25.19,1 
114.18.26,4 
25,5 
5i  .37.14,6 

60.47.     » 
34.55.19,0 

53.30.24,5 

91 .i5.i5,S 

82.  o.  6,7 

i,8 
j,i 
6,5 

5,e 

6,i 
6,« 

ej 

m,    / 

y.    I 

7,8 

^,7 

60.46.24,9 

9o.4i.4'3,'> 

5r,i 

loi  .48.24.1 

1 10.  i5.32,9 

57.   8.26,^ 


117.43 


u 


,1 


Il  4*34*     * 

43.58.   7,5 
.53.   0.12,5 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0, 


Etoiles. 
,'627  L. . . . 

imi 

4716  F 

4600  L 

4741  I 

4702  L. . . . , 
4648  L...., 

4754  L 

46:iL 

4678  L 

4740  L 

47'7L 

4717  L 

i742L.... 

4694  L. . • . . 

47^6  I 

i75^L 

4753  L 

4761  I 

475Î  l;.  . . 

my  L. . . . 

4802  L 

4816  L. . . . 

4852  L, . . . 

4856  L 

48 jo  Li.  • .  • 

4876  L 

4885  L 

4^92  L. 

4842  L 

iHÂ  L 

1890  L 

Î915  L 

4847  L 

4870  L.... 
481ÎL.... 
4857  L.... 

4«9i  L.... 


Dates, 
M.-J.      G'. 


Ascensions 
droites. 


I-  2 

0-25 

0-28 
o-3o 
2-22 
0-24 
I-  3 
i-ii 

0-23 
I-I2 
I-2I 
0-27 
0-29 
2-19 
2-    I 

0-14 
0-26 
2-27 

i-i3 
2-1 5 

2-23 
2-20 
0-25 
0-28 

0-3 1 

2-16 

o-3o 

1-  3 
1-29 
0-27 
i-ii 
2-22 
2-19 
2-16 
o-3[ 
1-12 

2-  I 

2-l5 
0-25 

0-28 
0-29 
i-i3 
1-  3 
2-16 
2-22 

0-23 

0-14 

2-23 
0-26 
I-  2 
2-20 
I-II 


7.8 
6.7 

6.7 

9.10 

7.8 

8.9 

9 
8.9 

8 

8 

8.9 

9 
8 

8.9 

8 

8 
8.9 
9.10 

8 

8.9 


n 
J 


8.9 

6 

6.7 

8 

8.9 

8.9 

9 

8.9 

7.8 

7 

9 

9 
8 

8 

8.9 
7.8 
8 
9.10 

8.9 

9 

7-9 

9 

7.8 

7.8 
7.8 

8 

8 

8 
7.8 

8 

8 


h     m     t 

2.25.28 

2.25.35 
35 
2.26.27 
2 . 26 . 56 
2.27.19 

«9 

«9 
2.27. 26 

2.27.28 

28 

2.27.40 

40 

2 . 28 . 26 

2.28.27 

2.29.  3 

2.29.  5 

2.29. 

2.29.  6 

6 

2.29. 10 

2.29.17 

2.29.17 

17 

2 . 29 . 22 

22 
2 . 29 . 34 
2.29.47 

4; 
2.30.45 

2.30.54 
2.30.54 
2 . 3 1 . 1 5 

2. 3 1.23 

2 . 3 1 .  34 
2.31.34 
2 . 3 1 . 5 1 

5i 

2.32.  3 

3 

2.32. II 
2.32.18 
2.32. 22 

2.33.  5 

5 
2.33.11 

2.33.14 
2.33.3o 
2.33.40 
2.33. 

59 
2.34.17 


46 
68 

74 
37 
39 
42 
68 

43 

•^9 
26 

38 

94 

73 

39 

79 
53 

o3 

65 
67 
71 

52 

88 
84 

71 
78 

74 
81 

87 
08 

24 
94 

78 

74 
5i 

58 

20 

07 
33 

32 

98 
44 
78 
00 
12 

«9 
10 

87 
94 

22 
12 


Distances 
polaires. 

o  «  « 

52.20.  3 

ii5.38.43 

43 

115.42.55 

22.  5.  6 

ii3.32.28 

26 

26 

59.  2.40 

27.12.35 

35 

118.14. 38 

41 
27.19.32 
26.57.15 
46.15.42 

32.43.47 
32.43.47 

46. 5i.  9 

II 

24.42.15 

34.15.12 

53.  8.18 

17 
50.54. I 3 

12 

53.23.32 

57.22.60 

54 
iO).23.3o 

57.33.29 
69.44.5^ 
107.35.4*2 
103.20.48 
111.48.42 
111.48.42 

114-22.  5 

3 

111.  i3.  3 

3 

54.  5. 21 

54.  6.28 

95.32.16 

113.26. 

26 

37.38.24 

45.33.36- 
22.22.40 
34.10.23 
3i .27.50 

54 
37.46.22 


6 
o 
6 
5 
o 
5 
2 
I 
6 

7 
2 

3 

o 

3 

3 

4 

8 

8 
o 

4 
3 

8 

9 

7 
o 

6 

5 

7 
9 

7 

9 

^ 

4 
3 

4 

4 

9 
I 

2 

4 
6 

6 

I 

1 
5 
I 

9 
5 

4 

9 

7 


Étoiles. 

4956  L 

4867  L 

4959  L 

4973  L 

2442  Ueli.  Goilia. 

5027  L 

5oi8  L 

5oo8  L 

5o20  L 

4990  L 

5o3o  L 

5o43  L 

Y  Baleine 


5o68  L 

5o5i  L 

5077  L 

5093  L 

5087  L 

5o86  L 

5088  L 

5i46  L 

5io5  L 

5082  L 

5io4  L. . . . . 

5117  L 

5229  L 

• 

5i68L 

5i54  L 

5i8i  L 

523oL 


Dates, 
M.-J. 


0-27 
0-28 
2-1 5 

0-25 

1-12 
1-  3 
I-  2 
o-3o 
2-16 
2-19 
0-29 

0-23 
0-25 
1-12 

0-26 
0-27 

0-28 
0-29 
0-3 1 

I-  3 

1-  9 
i-i3 

1-29 

2-  I 
.2- 1 5 
2-21 
2-22 

2-23 

2-27 
2-24 
2-19 
2-20 
2-16 
I-  3 
2-1 5 
2-21 
2-22 
2-24 
i-i3 
o-3o 
1-12 

0-23 

2-19 
0-26 
0-26 
2-27 
2-16 
2-20 
2-21 
1-12 
2-1 5 
o-3o 


G'. 

7.8 

7 
7.8 

9 

8.9 
8.9 

8 

9 
6  " 

6 

7 
8 

9 
9 


8.9 

7 

7 
8 

9 

9 

9 
9.10 

9 

7.8 

8 
7.8 

8.9 

9 

9 
8.9 

9 
8 

8.9 

9 

8 

9 
9 


Ascensions 
droites. 

h     m     • 
2.34.20,28 

20,29 

■>. .  34  .  22 ,  37 

2.34.32,49 

32,67 

2.34.51,61 

2.35.  5,88 
2.36.3i ,C5 
2.36.37,12 
2.36.37,1 3 

2.36.  » 

2 . 36 . 56 , 32 
2". 37.  5.93 
2.37.18.13 
2.37.57,62 


G. 123 

Distances 
polaires. 


116.11 .i3.6 


57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 
57 

57 

57 
57 
57 

57 

2.38.13 
2.38.34 

34 
2.38.53 
2.39.58 
2.40.  8 
8 
2.40.20 

20 
2.40.30 
2.40.35 

35 
2.40.50 

5o 
2.41 .19 
2.4t. 

2.42.  2 

2.42.26 

26 

2.43.  9 
2.43.  9 
2.43.  9 
2.43.37 


» 


60 

69 
70 

72 
68 

67 
65 

80 

79 
75 

79 
84 

1^ 
72 

7» 
06 

02 

98 

99 
10 

16 

58 

53 

86 

52 

65 
10 
26 
10 

87 
88 

63 

02 

o5 

98 

99 


14 
28.  4-^9 

110. 36. 55 
56 

116.  0.47 
31.17. 

114.56. 12 

io5.32.25 
93.39. 16 

104.59.30 
53.29.56 
98.48.58 

ii3.  2.44 
87. II .53 

52 

54 

52 

53 
53 
55 
53 
53 

54 
54 
55 

54 

54 

110.43.36 

72.40.20 

»7 

96. 47'  o 
70.38.45 

58.26.24 

20 

5i .  6. 

48. i5.25 

I 10. 5o. 10 

1  i 

5o.3i.  o 

3 

32.24- 

32.32.41 
37.24.  4 
99.25.35 

34 
42.16.56 
56.29.35 

53.37.14 
91.56.36 


5 
8 
1 

7 

4 

9 
2 

7 
4 


o 
2 

4 

5 

\ 
2 

u 


5 
3 
2 
5 
5 

4 
4 

9 

2 
2 


G 
o 
3 
I 
8 

/ 

I 
o 

9 

8 

8 
o 


C 1 2.4 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 

5194  L 

5173  L.. . . 
520O  L. . . . 
\i  Bélier.. 


5-219  ^'" 
5i/\i  L.. . 
5289  L... 

5295  L. . . 
rà'H  L.. . 
>238  L. . . 
G 237  L... 

5243  L... 

5-285  L. . . 
53-24  L... 

53)6  L... 

5328  L... 
■)448L... 

■)4i9  L... 
5425  L. . . 
5476  L. - . 

5485  L... 

5473  L... 
£  Bélier.  . 

5339  L... 
5491  L... 

5497  L. . . 
35o8L... 

5567  L.- 

5'>68L... 

55C9L... 
5Gi9  L. . . 

QT  Baleine. 


Dalcs, 
M,-J. 


2- '2  a 
i-ii 
•2-19 

0-14 
o-3i 
I-  2 
I-  4 

»-  9 
i-i3 

0-2  3 

i-  3 

2-2 1 

1-12 

2-20 

0-26 

1-1 1 

•2-22 

I-  4 
2-19 

i-i3 

'2-21 
2-22 
2-20 
2-27 

I-  4 
o-3o 
1-12 
2-19 
1-  3 
2-22 

•2-24 
1-21 
2-21 

0-23 

0-26 
o-3o 
I-  2 

»-  9 
1-12 

2-1 5 

1-11 

2-21 

2-27 

1-21 

2-19 

•2--22 

2-24 
0-23 
I-2I 
2-2  I 
0-26 

o-3o 


G'. 

9 
8.9 

9.10 


Ascensions 
droites. 


8 
8 

9 
9 

G  "7 

8 

8 

8 
8.9 
8.9 
8.9 
7.8 

8 
8.9 

9 

9 

8.9 
8.9 

9 

8 

9 

8.9 
8.9 

9 
9 
9 


6 
8.9 
8.9 

8.9 
9 

9 
10 

9 

9 
8 

9 
9 


h  m  g 
2.43.40 

2.43.46 

•Jt.4'^.49 

2.43. 
55 
5) 

55 

2.44.  8 
2.44*56 

2.45.  2 
2 

2.45. 17 
2.45.33 
2.45.37 

2.46.  *)2 

53 
2.47.19 

19 

2.48.1 3 

2.49.31 

3i 

2 . 5o . 28 

2.5o.46 

2 . 5 1 .  o 

o 

2 . 5 1 . 2 1 

2.51.24 
2 , 5 I . 52 

52 

2 . 52 . I o 

10 

2.53.  9 

2.53. 19 

'9 

18 

19 
2.53.3o 

2.53.54 
2.53.55 

2.54. 14 
i3 

2. 54' 46 
46 

2.54.54 

54 

2.56.43 
2.56.49 

49 

2.56.53 
53 


20 
62 
62 

O) 

02 
02 
10 

«9 
00 

i4 
14 

23 

o3 

77 

19 
48 

08 

24 

"9 
o5 

90 
i3 

80 

35 

41 
4* 
o3 

7' 

63 

61 

52 

04 

i4 
18 

9ti 
27 

85 

75 
08 

01 

88 

89 
81 

91 
94 
II 
40 
26 
5o 


Distances 
polaires. 

o        I         m 

49.36.3o 

56.36.37 

52 . I 4 . 59 

63.   9.53 

5o 

5o 

54 

52 

57.34.45 

59.54.58 

I I o . 40 . 22 
20 

114.')  9.  2 
37.25.35 
41 .36.27 
26 .15.46 

49 
24.36.46 

46 
27.48.31 
29.17.17 

18 
34.32.55 

20.54.38 
I 10. 10.24 

25 

5 I . 2 I . 52 

60.42. 

103.39.21 

20 

106.    8.22 

23 

55.   4*57 
69.   4.18 

«9 
16 

"7 

114.    1. 10 

54 .    i .  1 7 

5). i3.   5 

59.50.26 

24 
II I . 1 I . 53 

55 
107.   8.14 

II 
48.50:41 
93.20.46 

46 
86.i8.5o 

5i 


I 
I 
I 
5 
j 
I 
2 
2 
3 
o 
3 
o 
3 

9 
8 

6 

*) 
) 
2 
2 
5 
O 


8 
3 

4 

8 
6 
6 


9 
8 

5 

7 
2 

8 

o 

4 
6 

2 

9 

7 
8 


Étoiles. 


OL  Baleine. 
(Suite.) 


5575  L 

5620  L 

5fi-''  I 

566o  L 

5706  L 

5699  L 

5670  L 

5674  L 

5688  L 

5738  L 

5712  L 

5685  L 

5762  L 

5791  L 

5824  L 

5854  L ; . 

5764  L 

5846  L 

58o4  L 

59»9L 

5901  L 

5923  L 

596-51 

5969  I- 

6093  L 

6076  L 

6111  L 

6108  L 

6148  L........ 

6200  L 

6169  L. . . .    . . 

6198  L 

a  Persée 

6252  L 

6226  L 

6217  L 

6282  L 


Dates, 
M.-J. 


1-  3 

1-  4 

'-  9 
1-12 

1-26 

2-  3 
2-16 
2-22 
2-24 
i-i  I 
2-27 
2-2 1 
2-24 
1-21 
2-  3 

2-23 
2-24 

0-2  3 
0-26 
1-12 
i-ii 
2-20 
o-3o 
2-2 1 
1-2 1 
2-  3 

•>-27 

■2-24 

I  - 1  2 

o-->6 

1  -2 1 
2-24 
1-12 
2-  3 
I-2I 
2-  3 
2-  3 
2-  I 
2-22 
2-2  i 
2-27 
1-21 
2-  3 
2-22 
2-2  \ 
2-    I 

o-3o 

2-16 
2-20 
I-I  1 
2-    3 

2-24 


Ascensions 
droiles. 


8 
8.9 
7.8 

8 

9 
5.6 

8 

8 

8 
7.8 

8 
8.9 

9 
8.9 

8.9 

9 
6 

9 
8 

8.9 
8 

8.9 

9 

9 

9 

9 
8.9 

9 

9 
8 

8 

8.9 

8 

9 
8.9 

6.7 
8.9 

7.8 

9 
9 


h     m     I 
2 . 56 . 53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

2.56.56 

2.57.50 

2.58.56 

2.59. 

2.59.   7 

7 
2.59. 12 

2.59.27 

2 . 59 . 35 

3.  o.  3 

3.  o.3o 

I. 


3. 
3. 
3. 


1 .21 
1.26 
3.  3.  o 
3.  3.  5 
5 
3.  3.26 
3.  3.28 
3.   3.28 

3.  4*  2 
3.  5.  8 
3.  5.3i 
3.  5.48 
48 


3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 


3 
3 
3 
3 
3. 


7.  i5 
7.43 

1 .  24 
2.14 

2.  i4 

14 
3.27 

5.  2 
5.54 

6.  4 

.     4 
6.3i 

7- 

.        r 
/•     4 

7.40 
7.41 

8.  5 
5 


66 
60 
61 

71 
65 

67 
63 

66 

67 

59 
3i 

64 

84 

82 

89 

58 

49 
56 

9'^ 
41 
93 
8-2 
22 
42 

32 

86 
00 

14 
6f 
16 
65 
04 
04 

39 
08 

46 
ui 
16 

07 
i5 

49 

69 

82 

61 
09 

'A 
85 

09 

17 
3o 


Distances 
polaires. 

86*.i8.5o,8 
5o,) 

48,7 
5o,2 
53,0 
5i,8 
53,;. 
47.59.14,1 

61.53.39,4 
74  32. 38, H 

58. 18.18,1 
II 1.45. 49. 3 

44, 'i 
98.  o.i3.S 

58.22.       B 

56.23.24,1 
56.17.  6,4 

109. 28. 49, i 
53.i6.".?î,7 

3i. 38. 19,1 

98.59.  9,4 

75.   3.18,4 

102.26.18,6 
18.1 

118. i3. 33, 7 
99.56.2^,7 

109. 41 -51,1 
60.43.36,9 

109.  5o.  )ij.6 

95.47-     » 
104.  18.1 5, 7 

18,0 

104.37.4ÏI 
95.81 .  3.8 

iog.44  . 1  II  i 
61. 39.48,0 

I  12.27.   -»i^' 

62.49.57,^ 

(5o .    5 . 4  ».  I 
89.49-28,0 

5i .  5^.  o.i> 

2,î< 
65.29.4*^.7 

.40.30.  iS,7 

110.41.4^  T** 
56.21  -58,<i 

5o .  1 9  «  1 7 ,  ^ 
109   'ji8.   2,6 


POSITIONS  MOYENiNES  POUR  1897,0. 


C.iaS 


Étoiles. 

^i235L 

1)258  L 

<i3i2L 

63i7J 

1270  Leipzig  IL 


;  Taureau  — 

1)388  J 

03801 

«;346L 

0367! 

tii43L 

29J0  Bonn. . . . 

6158  L 

ii83  Leipzig  II. 


(;43;L 

(1504' f 

6i72L 

(ntgl 

(iJ'iQ  L 

îÉridan 

fi 38  )  L 

'i352  L 

65;6L 

r.378  L 

6625  L 

(K33ÎL 

Wi3L 

6662  L 

'iCoi  L 

^'%8  L 

^^709  ' i" 

^-i3I 

6703  L 

»*»747L 

^*699  L 

t')748  L 

u7"4  iL*»  •  *•  •  •  • 
6760  L 

t'>:î6L 


Dates, 


2-a7 
•2-  I 
•2-16 
2-24 
1-21 
2-  i 
2-  3 
2-1 5 
r-ii 
2-16 
2—20 
2-27 
2-1 5 

2-23 

2-16 
1-21 
1-29 
2-  1 
2-  3 
2-20 
i-ii 
2-1 5 

2-2i 

2-16 
2-  3 
2-27 
1-12 
1-2 1 
1-29 

2-24 
2-1  ■) 
2-16 
2-  3 
2-27 
2-  I 
2-20 

2-23 
I-2I 
2-1 5 
2-16 
2-  3 
2-1  5 

1-29 

2-    I 

2-27 

i-2r 
2-20 
i-ii 
2-1 5 
2-16 

2-23 

2-  1 


G'. 

7.8 

9 
6.7 

8.9 

9 
9.10 

9.10 

9.10 
7.8 

9 

8 

7.8 
7.8 
8.9 

9 

9 

9 

9 
9.10 

6.7 

m» 
/ 

1 

8 

8 

7.8 


8 
8.9 

9 

8 

8.9 
6.7 
8.9 

9 

7.8 

8.9 

9 

8.9 

8.9 
9 
9 

9 

8 

9 
6.7 
7.8 

8 


Ascensions 
droites. 

h    m    s 
3 . I 8 . 20 , I 5 

3.18.47,35 

3.19.34 
3 . 20 . 39 

3 . 2 1 . 1 4 

14 

14 
3.21.35 

3.21 .35 
3.21 .37 
3 . 22 .  I 
3.22.  5 

3 . 23 . 36 

>}  .  2<3  .  J  / 
3.23.59 

3.24.  4 

4 

4 

4 
3.25. 

3.25.34 
3.25.42 
42 
3.25.53 
3.26.  a 
3.26.20 
3.28.  4 
4 


4 
4 
3. 18.14 
3.28.46 
3.29.  8 
3 . 29 . I I 
3.29.37 
3.29.40 
3.30.27 
3.30.37 
3- 
3.30.58 
3.32. 19 

19 
3.32.53 

3.33.  I 
3.33.38 
3.33.45 

3.34.  o 
3.34.44 
3.35. i5 
3.34.45 

45 
3.34.58 


80 

98 
46 
5i 
3i 
10 
i  I 

39 

25 

06 
57 
4i 
95 

32 

14 

46 
20 

43 
80 

l  ) 
07 

94 

52 

6^ 


» 
54 
68 

85 

•>7 
35 

66 

23 

20 
5i 

45 

49 
21 

44 

47 

59 
36 

70 
64 

9'^ 

83 

^7 

34 
oS 

55 


Distances 
polaires. 

49.  6.29,5 

6 1 . 38 . 59 . 2 
io4.2i.3i ,9 

68,24.41,7 
83.4i.6i,9 

59,6 

58,8 

80,37.35,6 

109.15.  4)6 

io5.43.3o,9 

53. 14.54,9 

69.54-     » 

103.33.54,9 

4o.53.5o,i 

108.44*  7î2 
83.52.     » 
0 

8,0 

52. 5o.   7,4 

43.29.50,7 

100.   5.    1,7 

2,9 

60.49. *4)8 

109.47. i7îO 
io3.5o.59,5 

99.48.2^,7 

25,3 

•^5,9 
25,6 

100.24*     » 
63.4î.i5,9 
63.29.38,7 
62.29.48,5 
97.43.15,7 

100.12.45,1 

70. 16.23.3 
114.39.  7,8 

6,5 

42.45.47 7' 
1 12.^9.28,0 

26,0 

97.59.18,4 
98.13.  0,3 
71 .56.43,2 

1 I 2 . 36 .  9,5 
60.46.58,6 
82.44.50,8 

112.39.24,9 

91.27.23,3 

19,8 

60.49.34,1 


Étoiles. 


6801  L. 
6812  L, 
6829  L. 
6790  L, 
6775  L. 
6881  L. 

6885  L. 


0  Éridan 

I 

j  6912  L. . 


6863  L 
69Î8L. 
6960  L. 
6944  L. 
6987  L, 
7009  L, 
7024  L. 
7043  L, 
7040  L. 
7037  L. 


7o52  L. 
7013  L 
7020  L. 
7062  L. 
7095  L. 
7089  L. 
7i38  L. 


7086  L. 

7i3i  L. 

7167  L. 

7i33  L. 
I  7192  L. 
! 

.  7100  L. 
I  7»9oL. 

I  7»99  I' 
I  7226  L. 

I  7253  L. 

7260  L. 


7272  L. 
7281  L. 
7266!^, 
I  7306  L 
7316  L. 
7307  L. 
7354  L. 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

M.-J. 

G'. 

droites. 

polaires. 

h     m     « 

0     J      • 

12-  3 

6 

3.35.25,65 

io5.33.33,9 

1 2- 1 7 

8 

3.35.30,39 

1 12. 3o. 10,7 

1 1-21 

7.8 

3.36.   3,o5 

109.48.     » 

1 1-29 

9 

3.36.40,09 

60.  8.   6,6 

1 2-27 

7.8 

3.36.67,36 

45.26.33,9 

r>-  I 

8.9 

3.37.29,78 

1  II .33.56,4 

12-  3 

29,63 

58, 0 

1 2- 1 5 

/ 

3.37.33,52 

1 14.58.52,1 

!2-l6 

8 

33,42 

54,6 

I0-I4 

3.38.18,85 

100.  6.     » 

II-I I 

18,90 

42,1 

1 2-20 

0.7 

3.38.38,59 

100.48.43,0 

17-23 

7-8 

38,65 

44,1 

12-17 

/ 

3.38.5o,3o 

5i .38.56,0 

12-16 

7.8 

3.39.48,15 

100.34.20,2 

12-    I 

«.<) 

3.39.56,52 

io3.47.a5,8 

1  2-27 

8.9 

3 . 40 . 1 I , 89 

87.  4.59.6 

l  2- 1  3 

7-8 

3.^0.46,79 

110.50.47,3 

12-    3 

8 

3.41.46,52 

105.34.10,2 

12-     1 

/ 

3.42.  9,5« 

104.47.52,3 

1  2- 1  6 

8 

3.4'^.36,o5 

io5.  5,20,6 

1  2-20 

8.9 

3. 42. 47, '^-6 

97.20.38,0 

12-17 

7.8 

3.42.48,65 

93. 10.46, r 

1  2-23 

7.8 

48,44 

45,6 

12- 1  5 

8 

3.42.50,54 

107.50.29,6 

11-29 

8.9 

3.4>..59,o7 

68 . 58 . 29 , 0 

1  2-27 

7 

3.43.  6,32 

73.51 .14,0 

11-21 

8.9 

3.43.10,65 

i()5.25. 19,5 

12-    1 

8 

3.44.12,04 

103.27. 10,7 

12-    3 

9 

3. 44 .38,84 

83.41.32,5 

I  2- 1  3 

8.9 

3. 45.30, 63 

106. 36.59,8 

12-16 

8.9 

3o,65 

61,6 

ll-l  1 

/ 

3.45.32,41 

53.47.21 ,4 

12-17 

8 

3.46.22,42 

7 I . 23 . 29 , 6 

12-    I 

8 

3  46.59,09 

ioo.5o.  9,8 

1  2-27 

8.9 

3.47. 15,26 

5 1 . 4  5 . 3o , 3 

12-1  5 

8 

3.47.'5,4» 

I i3.i {,25,3 

1  2-20 

8.9 

l5,Î2 

22 , 1 

11-29 

7.8 

3.47.31,02 

33.23.  6,4 

12-16 

9 

3.47.5^,81 

92.   8.39,9 

1  2-23 

9 

3.48.  5,74 

93.36.  9,3 

12-    3 

8 

3.48.45,40 

io5. 16.33,8 

12       1 

5 

3.49-^9,73 

114.55.  2,9 

1  2-  I  5 

6 

3.49.30,73 

Il 3 . 26 .  0 , 6 

12-17 

6.7 

30,37 

■  ,« 

12-20 

7.8 

3.5o.i3,47 

io5. 12.29,3 

1  2- 1 6 

9 

3.50.19,70 

110. i5. 58, 9 

1 2-27 

/ 

3.5i.  9,33 

68.58.33,5 

12-    1 

7.8 

3.5i.ii,6o 

109.45.  6,6 

11-29 

6 

3.51.37,38 

101.  9 . 1 4 ,  () 

12-23 

9.10 

3.51.40, 68 

95.55.24,4 

12-15 

/ 

3.52.  6,90 

115.28.20,8 

Cl  26 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 

Y*  Ëridan.. 
7365  L. . . . 
7362  L. . .. 

7407  L 

7402  L. . . . 
X  Taureau. 
744i  L.... 

75511  L 

7460  L. . . . 
7J29L.... 

7>79l 

7605  I 

7G20  L 

7645  L.... 
7668  L.... 
7685  L.... 
7703  L.... 
7650  L. . . . 
7711  L.... 
7702  L. . . . 
7755  L.... 
7785  L.... 
7768  L. . . . 

7788  I 

778',! 

783i  L.... 
7856  L. . . . 
7821  L.... 
7873  L.... 

78741 

7861  L.... 
7914  L.... 

7931  L 

7942  L 

79/3  L. . . . 
0*  Éridan. 
7991  L.... 
7995  L.... 

8019  L 

8021  L 

8006  L 

8102  L 

8090  L. . . . 
8081  L 

Y  Taureau. 


Daies, 
M.-J. 

o-i4 
2-17 
2-  1 
2-20 
2-27 
2-  3 
1-29 
2-22 
2-17 
2-20 

2-23 
1-29 
2-2  ï 
2-22 
2-17 

i-ai 

2-23 
2-21 
2-22 
2-27 
2-20 
2-17 
1-29 
2-22 
2-23 
2-2 1 
2-20 
2-27 
I-2I 
2-22 
2-17 
2-21 
1-29 
2-2  I 
2-20 
2-27 
2-22 
2-21 
1-29 
1-21 
2-22 
2-20 
2-27 
2-21 
2-17 
2-22 
2-23 
1-29 
2-20 
0-14 
2-  I 
2-21 


G'. 


Ascensions 
droites. 


8 
7.8 
8.9 
7.8 

7-8 

8 

8.9 

7.8 

7 
6  -^ 

8 

8 

8 

8 


9 

1^ 
/ 

/ 
8 

8 
8.9 

8 

8 
7.8 

8 

8 

8 

8 

9 
() 

8 

9 
7.8 

9 
8.9 

8 
9- 10 

8.9 
8 
8 

8.9 
7.8 


h  m  g 

3.53.13 
3.53.38 
3.53.46 
3.54. 16 
3.54.5.') 
3.54.58 
3.55.  8 

yj  »  J  j  t  ^%J 
3.57.21 
3.57.35 

35 
3.58.52 
3.59.33 

33- 
4.  o.  8 
4*  0.41 
4.  i.i5 
4.  2.  o 
4.  2.19 
4.  2.24 
4.  2.3o 
4.  3. 
4*  3.5i 
4.  4.39 
4.  4.40 
4.5o 


4. 


4.55 


55 
4.  5.39 
6.25 

7- 
4.  7.  2 

4 


/ 


4 


.21 


4.  8.33 
4.  8.39 
4.  9.10 
4. io.3o 
4. 10. 3i 
4. 10  4^ 
4. II.  2 
4. II. 12 
4 . I I . 20 
4. II .55 
4 . 1 3 . 3o 
4.13.34 
4- 13.42 

41 

4. i3.55 

55 

55 


35 

^4 

9*2 
40 
68 

2> 

53 
10 

34 
62 

43 
26 

34 
5o 

68 

17 
56 

00 

68 

06 

46 

Çi 
5i 

87 
40 

52 

75 
16 
88 

99 
93 

97 

17 
70 

48 

29 
71 
45 

25 

02 
62 

75 
35 

56 

«7 

85 

75 
76 
85 


Distances 
polaires. 

103.48. 
76.33.40 
G8.59.  5 

102.40.17 
74.48.53 

77.48.  4 
108. 12.20 
i II . i8.3o 

65.20.19 

8 1 . 24 .  II 
12 

110.25.44 

104.32.44 

43 

97.43.12 
1 11.43.59 
I 10.47.29 
108. 19. 4 I 
108. 14. 

64.23.49 
112.16. 12 

73.  6.38 
III. 24. 10 
iio.58.3i 

98.10.  1 
107.44.50 
102.49.52 

52 

ii5. 18.43 
115.21.43 

70.43.34 

110.37. 

110.37.29 

26 

9^.46.46 

102.33.29 

Il  3. 23. 26 

108. 18.59 

91. 5o.  6 

97-48.48 

98.53.40 

93 . 23 . 22 

108.53.54 

io5. 11.7 

76.25.  8 
104.53.26 

88.28.37 
80.57.  4 
2 
74.37. 

»7 
17 


3 
8 
5 
I 
3 

4 

3 

n 
/ 

4 
2 
6 

4 
3 


9 
8 

7 
4 

1 

9 
4 
o 

i 
3 

7  ! 
8 

4 
4 
6 


6 
o 
I 
2 
8 
3 
5 
I 

o 
1 
I 
2 
2 

7 
6 

4 
I 

5 
2 


Étoiles. 

8167  I 

8205  L 

8229  L 

8246  L 

83o7  L 

83i2  L 

8293  L 

834r  1 

834o  L 

8399  L 

8397  L 

&  Taureau. . . 

843i  L 

8474  L 

8497  L 

8566  L 

8573  L 

8590  L 

8636  L 

8670  L 

a  Taureau. . . 

OyO.    Ij...... 

8754  L 

8750  L 

8769  L 

8255  L 

8795  L 

8866  L. . .  •  • . 

8915  L 

8954  L 

8959  L 

9023  L 

9039  L 

9065  L 

9079  L 

ir*  Orion  .... 


9107  L. 
9144  L. 
9161  L. 

9139  L. 
9181  L. 


Dates, 
M.-J. 


2-22 
2-21 
2-  I 
1-29 
2-21 
2-22 
2-  i 
2-17 
1-29 

2-23 
2-21 
2-17 

0-14 
1-29 
2-21 
2-22 
1-29 
2-21 
2-22 
2-17 
2-22 
1-29 

2-  9 

2-II 
2-22 
2-17 
1-29 
2-22 
2-17 
2-24 
1-29 
2-20 
2-17 
2-24 
1-29 
2-24 
2-17 
1-29 
2-20 
2-  I 
2-    3 

^-  9 
2-11 

2-16 
2-22 
2-24 
2-23 

2-   3 

2-17 
2-24 

2-1 6 

1-29 


Ascensions 
G'.  droites. 

h     m     f 

8  4.15.43,98 

6  4 • I 6 .  9 . 5o 

8  4.16.37,78 

8.9        4*i7>i8,64 

9  4.18.40,90 

9  40,91 

6  4.18.47,43 
8  4«'9-  7>25 

7  4-20. i3, 74 
7  4*20.35,19 

8.9  4*21.24,52 

6  4.22.32,88 

4.22.36,12 

7  4*22.55,84 

7.8  4*23.28,95 

6  4*24.  7,25 

7  4*26.11,26 

8  4*26. 21, i5 
8  21,22 

8.9  4*27.41,05 
8.9  4.28.36,28 
8.9  4.29.49,39 

4*3o.  0,55 

0,46 

8         4.30.38,22 

8.9        4*3i.2o,23 

8.9        4*32. 3i, 61 

8  4.32.55,34 

9  4*35.41,12 
9          4.35.46,52 

5.6        4.35.49,88 

8  4.38.     » 
8.9        4.39.36,54 

9  36,76 
7  4.39.54,31 
9         4.4i*47»6i 

7.8  4*42.31,20 

8.9  4.43.19,58 
7  4.44*  0,27 

4.44.14,87 

14,74 
i5,i6 

i5,i6 

ï4,95 
14,86 

t4,9i 

7  4.44.58,60 

9  4*46. i5, 10 

9  4.46.22,94 

9  23,34 

7.8  4.46.55,86 

8  4. 47-4', 81 


Distances 
polaires. 

io3. 12.  8,5 
110.53.  7,8 
m  .29.36,6 
ioo.3o.28,ft 
112. 21.40,6 

43,î 
ii5.  7.57,0 

66.26.58,6 
95.53.22,5 

85. 51.39. 5 
108.  6.  0,5 

73.52. 16. 6 
71.3.     » 

101 .21.20,'i 
111.43.56,7 
109.41.  2,3 
ii3.  i4.57,\i 
iii.35.5o,  I 
5o,i 

90.22. 11,0 
109.34.35,9 
101. 5o. 56,1 

73.41*51,8 
53,1 
ii5.i5.  5,9 
iio. i3.36,6 
100.  3.34iO 
ii3. 15.26, I 
112.48.57,2 

53.53. i3,o 
114.41 .  6,1 


m.  10 


•  5 


1 1 1 . 1 7 . 5- , 2 

57,6 

106. 15.27,6 

111.39.   3,'i 

iii.!£3.49,9 

110.59.33,3 

106.20.52,3 

83.13.  6,a 

7, H 

8,3 

8,4 

8,4 

103.56.36,8 

99.56.45,5 

loi  •    8.44,  "> 

4^,3 

77.47-i5,9 

95.^7.27,7 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 

9236  L 

9206  L 

9196  L 

9232  L 

9185  L 

i  Cocher... , 

9255  L 

9327  L 

9308  L 

gSoS  L 

9338  L 

940îL 

9392  L 

94o4  L 

9408  L 

9399  L 

9397  ï 

9481  L 

9494  L 

37  Lî 

95i4  I 

9320  L 

9>52  L 

9536  L 

9M'7L 

9659  f 

963i  L 

9702  L 

9704  L 

9807  L 

Itigel 

98>7l 

9863  L 

9906  L 

1002 1  L. . . . 

iooo5  L.. . . 

10090  L.. . . 

[0084  L. . . . 

7  Orion .... 

10186  I 

10161  L.... 

10283  L.,.. 
io38o  I 

io384  L.... 
S  Orion..,. 


Dates, 

2-23 
2-24 
2-17 
2-  I 
2-  3 
2-l5 

I-II 

1-29 
2-16 
2-24 

2-  3 
2-1 5 

2-17 

1-29 
2-27 
2-24 
a-  3 
2-1 5 
2-16 

2-23 
2-24 
2-1 5 
2-27 
2-17 
2-16 
2-24 
2-23 
2-27 
2-17 
2-23 
2-17 
2-27 
2-1 5 

2-17 

2-27 

2-23 
2-23 
2-27 
2-2 1 
2-17 

ï-   9 

2-1  I 

2-21 

^-  9 
2- II 

2-22 

2-24 

2-21 

2-22 

2-24 

2-21 

a-  9 


G». 

7.8 

8 
7.8 

9 
9 


6.7 

7 
9 
9 

7 

9 

7.8 

8.9 

9 

8 

9 
7.8 

8 

7.8 
7.8 

8.9 
6.7 
7.8 
8.0 
5.6 
7.8 

6.7 

8.9 

7.8 

8 

8 

8.9 

7.8 

8 

8 
7.8 


Ascensions 
droites. 


8 
8 
7.8 
8 
8 
8 


h     m     f 

4.48.43 

45 
4.48.57 

4.49'  7 

4.49.23 
4.49.27 

4-5o. 16 

"7 
4.50.29 

4.5i. 17 

4.5i .47 

4 . 52 . 1 7 

4.53.  8 

4.54. 10 

4.54.18 

4.54.19 

4.54.40 

4.55.  0 

4.55.  7 

4.56.36 

4.56.44 
4.57.43 
4.58.13 
4.58.16 

4.58.24 
4.59.27 
4.59.32 
5.   i.5i 

2.  3 

3.  3 

4. 

7.54 

9.35 

9-57 
11.26 

11.56 

5.14.46 

5.14.51 

5. 16. 3o 

5. 16.40 

5. 19.36 

36 

36 
5.21 .27 

26 
5.22.42 

42 
5.22.48 
5.25.  7 

7 
5.25.27 

5.26.44 


ù 

5 
5 


T2 

85 

57 
68 

i3 

58 

80 

02 

58 

40 

y3 

68 
26 
38 
22 
40 

90 
75 
16 

62 

72 
61 

69 
i5 

12 
78 

74 

26 

97 

23 

96 

23 

22 
07 
53 

96 
o5 

94 
16 

42 
34 
45 
o3 

98 
12 
08 

49 

09 
06 

68 
57 


Distances 
polaires. 

I 10. 5b. 32 

3o 

77.48.57 

66. 16.36 

91.57.44 
53.59.51 

56.59.48 

5i 

84.45.57 

ii5.53.33 
89.56.23 
74.21,40 
75.37. 

io3.  6.49 
94.20.49 

102. 55.23 
94.30.59 
79.14.24 
75.38.55 

100.48.  o 

107.42.26 
48.15. 52 
83. 30.17 
87.35. II 

112.56.36 
70.20.  8 
77.  8.3o 

io3. 15.40 
79. 14.29 

102.43.31 
61 .  8. 12 

io5.  4-3i 
98.19.14 

io8.3o.i4 
76.32.41 
97.  2.56 

108.36.59 

loi.  8.28 

III.  8.34 

104.39.26 
83.44.38 

37 

■57 
68.  9. 


86.33.    I 


103.39.33 
III.  7.20 


io2.5o.33 
90.22.32 


o 

4 
1 

9 

7 
3 

2 

2 

I 

9 
2 


8 

7 
2 

5 

3 

6 

o 

/ 

6 
2 
5 

9 
9 
4 

9 
4 

4 
3 

7 
5 

5 

o 

9 
2 

4 
9 

o 
2 


Étoiles. 

0  Orion 

(Suite.) 

10452  L 

10449  L 

10482  L 

e  Orion 


10623  L. 

Ç  Orion. 


0828  L. 
0810  L. 
0897  L. 
0906  L. 

0949  L. 
0937  L. 

0979  L. 
1002  L. 
11 56  L. 
Orion. 
i3i2  L. 
i45o  L. 
i48i  L. 
i5oi  L. 
1567  L. 
1593  L. 
1595  L. 
i658  L. 


17O!    L. 

1784  L. 


1799  ^ 

i  890  L 

1984  L 

2o55  L 

2164  L 

23oo  L 

Ç  Gémeaux . . . 


Dates, 
M.-J. 


2-16 
2-17 
2-20 
2-27 
2-21 
2-22 

2-23 

2-16 

1-12 
2-17 
2-20 
2-21 
2-22 
2-23 
2-24 
2-27 
2-24 
I-I2 
2-17 
2-21 
2-22 
2-23 
2-24 
1-12 

2-a4 

2-23 
2-16 
1-12 
2-21 

2-14 
2-24 
2-23 
2-24 
2-27 
2-2'^ 

4 

2-22 
2-27 
2-23 
2-i7 
2-22 
2-17 
2-22 
2-27 
2-23 
2-27 
2-23 
2-27 
2-27 
2-'>.7 

2-27 

3-  3 

12-1 1 


G'. 


8.9 

9 

8.9 

8 


8.9 


8 

9 

7.8 
8 

7 
7.8 

7.8 
8 

9 
8 


8 

^.9 
8.9 
6.7 

9 

8.9 

8 

8.9 
8 

6 

6.7 

G 
8.9 
7.8 


\3  »  £•  t  m  i 


Ascensions 
droites. 

h    m    f 
5. 26. 44 î 53 

44 ,  54 
44,57 

44,69 
,27,01 

27>09 
5.27.29,11 

5 . 29 .  7 , 1 5 

5.30.59,20 

59i27 
59,12 

59,22 

59,26 

597*9 

59,29 

59,25 

5.32.55,08 


5.35.33 
33 
33 
33 
33 
33 

5.37.44 
5.38.  6 
5.39.32 
5.39.38 
5.40.28 
5.41.29 

29 
5.43.  3 

5.44.41 

5.48.42 

5.49.33 

5.53.  o 

5.56.35,74 

5.57.18,96 

5.59.47,53 

6.  o. 14,14 
6.  0.14,60 
6.  o.i8,o5 
6.  2.26,32 

6.  4.  9 
6.  5.28,20 
6.  7.18,08 
6 .  8 . I 3 , 62 
6. 10.42,64 
6. I 3. 58,73 
6.17.  5 
6 . 20 . 24 
6.58.  » 
» 


C.127 

Distances 
polaires. 

o   r  B 

90.22.32,2 

32 


67 

61 

57 

63 

67 
68 

38 
80 
83 
56 
73 

37 
55 

ï7 
»7 
79 
59 
46 


33 

58 


32 

107.50.33 

34 
io5.38.4o 

83.56.34 

91.16.  4 

5 

4 

4 

4 
5 

4 

88.  4.23 

91.59.51 

o 

5o 

5o 

49 
5o 

101.41.37 

78.38.33 

108.19.53 

109.36.54 

111.42. 10 

69.  5.49 

5o 

68.53.56 

5 1 . 1 5 .  7 

74.30.47 

82.36.43 

92.  2.42 

io3.  1.46 

108. 3i.  8 

60.28.48 

97.56. 

107.57.  o 

108.  4-19 

93.35.27 

^ . 1 J . 90 

I 12.45.25 

79.41.12 

107.44.13 

110.14.27 

78.56.57 

77.35.21 

87.40.13 

69. 16.42 

42 


6 
5 

4 
8 
8 
1 
2 

2 
2 

4 
o 

4 
5 

I 

6 

4 
2 

2 

6 

2 

9 
o 

5 

o 

6 

o 

7 

9 
6 

7 

9 
o 

9 
I 

6 

9 

7 

9 
o 

3 

8 

t) 
fl 

6 
9 


Ci  28 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 

1.3728  L 

^959  I^ 

14157  I 

i4i7'>  ï 

i4tiii  I 

I  fi^ii  I 

0  Gémeaux. . . 

1.I263  I 

144191^ 

i443o  L 

14480  L 

3  Petit  Chicii. 


Dates, 
M.-J.       G'. 


Ascensions 
droites. 


145 10  L. 
14546  L. 

14674  L. 
14709  L. 

14847  I- 
14874  L. 
Procyon. 
14945  L. 

1 Î974  I- 
i:)o39  L. 

i5o56  L. 

Pollux  . . 

i5ii4  L. 

15093  L. 

i:m85  L. 

i5245  L. 

i5253  L. 

15238  L. 

15327  L. 

15370  L. 

15371  L. 
15338  L. 
15399  I- 
154^6  L. 
i55o8  L 


I  ')539  L 

i56o4  L 

1 56 1 7  L 

i56o8  L 

1 5692  L. . . . . . 

15725  L 

6  Écrevissc  . . 

15737  L 

i58o2  L 

1)785  L 

i59o{  L 


3-  5 
3-IO 
3-  5 
3-10 

3-12 
3-12 

3-  3 

12-11 

3-  5 

3-12 

3-  5 

3-  3 

3-1 5 

12-11 

3-12 

3-  5 
3-  5 
3-  3 
3-  3 
3-  5 


3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 
3- 

3- 

•> 
o— 

3^ 

3- 

3- 

3- 

3- 

3- 

3- 

3- 


3- 
3- 
3- 
3- 
3-  3 
3-1 5 
3-  3 


5 
3 
o 
3 
2 
o 
8 
5 
2 
o 
2 
8 
8 
3 
3 
3 
i 
8 
3 
o 
2 
8 
3 
■->. 
H 


3 
2 

o 

8 


7.8 

8 

8 
8.9 

8 


8 
8 
8 


8 
8.9 
7.8 


^  8 

5.6 

8 

8 

8 
7.8 
8.9 

8 
7.8 

9 


9 


7 
8 

9 


9 
8 

8 

8 

8.9 


h   ni 
6.59.33 

7.  6. 


6 
3 


7.11. 
7 . 1  •>. . 
7.13. 
7. 13.43 
7.13.58 

58 
7.14.15 
7.18. 37 
7.19.51 
7 . 20 . 4o 
7.21.33 

33 
7.21 .53 
7.22.45 
7 . 26 . 26 
7.26.58 
7.30.42 
7.3i .23 

7.33.54 
7.34.26 

7.35.40 
7.37.17 

7.37.47 
7.39.  o 

7.40. 12 

7.40.45 

7.41.40 

7.43.37 

7.44.19 
7.44.27 
■"  i-  3 

y  •  -4/  •  ^ 

7-47- 

7.47-11 

7.47-?'5 

7.47.46 
7.49.36 

7.50.54 

5\ 

7 .  Vi .  27 
7.53.43 
7.54.  o 
7.55.20 
7.56. I 5 
7.56.54 
7.57.11 
7 . 38 . 22 
7.59. 10 
7 . 69 . 3 I 

8.  1.55 


34 


OJ 

14 

73 
39 
34 
00 

9^^ 
60 

99 
90 

99 
16 

67 

9'^ 
53 

25 

i6 
60 
65 
60 
40 
16 
82 
28 
66 

49 
41 
35 

78 
>9 

3i 
21 

44 

o5 

25 

26 
60 

47 
86 

45 

39 
04 
60 

16 
12 

04 
99 


Distances 
polaires. 

100.18.   6,8 


101 .24.21 
109.56.56 

98.33.  4 

88.    1.24 
87. 10. 
67.50. 

1 09 . 5  5 . 1 6 
83.38.58 

103.46. 57 
110. 58. 12 

81 .3o. 12 

100. 50.48 
102.12.22 

98.31.24 
109. 17.36 
107. 10.35 
108.37.  8 

8.{.3o.4i 
1 10.  2.  6 
io5.    i.3i 

m.  7.49 

108. 51.48 

61. 43.31 

101 .30.58 

73.  6.  2 
1 12.53.25 
io5.36.32 
100. 14.31 

65.34.46 
77.41. 59 

108.   5.36 

108.  2. 

74.  8.  7 
1 07 . 4  5 . 1 2 

98.  4.48 
108.46.28 

24 
3o 

89.25.38 
110.19.  9 
109. 10. 

65.48. i3 
io3.5i . 12 
11 5.   7.45 

6 1 .  5  ) .    I 

83.23. 12 
1 I o . 29 . I 5 

80.40.37 
1 1 1 . 55 . 5 1 


o 
6 
6 


5 

0 
O 

9 
o 

9 
5 

4 
6 

6 

o 

1 

8 

2 

7 
4 

D 
1 
3 

8 
o 
6 

4 

3 


I 
3 

4 
5 

9 
o 

8 


o 

9 

9 
5 

I 

2 


Etoiles 

i  >9o4  J.  (siiile) 
i58i2  I 

i59i9  ï 

1 5927  I 

16001  L 

1 6009  L 

16128  I 

16079  L 

395  L, 

3  Écrevissc . . 


6218  L 
6253  L 


6278  L. 


6376  L 

437  Lî 

6535  L 

655o  L 

654o  L 

6743  I 

6768  I 

6733  L 

6790  I 

6820  L 

6913  I 

0  Hvdrc 


7005  [.. 
7008  J.. 
7o32  i^. 
706 î  L. 
7211  L. 


7223  L. 
7286  L. 
Hydre. 
7383  L. 
7375  L. 
74 13  L. 

7467  L. 
7535  L. 


17648  I 

a  Écrevissc. 


563  L3. 
17798  1^ 

17854  K 


Dates, 
M.-J. 


3-23 

3-12 

3~i5 
3-23 
3-18 

3-12 

3-23 
3-1 5 
3-18 

3-  3 
3-29 
3-18 
3-1 5 

3-12 

3-29 
3-18 
3-29 
3-29 
3-18 
3-23 
3-18 
3-23 
3-i5 
3-18 
3-29 
3-23 
3-i5 
3-18 
3-29 
3-29 
3-23 
3-18 
3-23 
3-29 
3-18 
3-29 
4-11 

4-  2 
3-29 
3-18 
3-29 
3-18 
3-29 
3-29 

3-18 
3-23 

4-11 
3-29 
3-18 
3-23 
3-i5 


G'. 

9 

8.9 

9 

9 

9 
8.9 

9 
8 

8 


7.8 

8 

8.9 
8 

8.9 

9.10 

9.10 

8 

9 
8.9 

9 

8.9 

8.9 
9 


6 
8.9 

9 

9 

9 
8 


8.9 
9.10 

9 
8 

7.8 
9 


9 

9 

9 

8.9 


Ascensions 
droites. 

h  m  t 
8 .  1 . 56 , 1 9 

8.  2.  2,85 

8.  4.23,3o 

8.  4.36,49 
8.  5.56,1 8 
8.  6.  0,62 
8.  8.39,31 
8.  9.18,06 
8.  9.25,16 
8. 10.55,62 
55,86 
8 . 1 2 . 4 1 ,  5o 
8. 1 3. 22, 32 
8. 13.43, i5 

43,42 
8.15.45,48 
8.17.24,91 
8.20,  6,56 
8.21 . 14,27 
8.21.37,51 
8.25.32,37 
8.25.37,00 
8.25.48,43 
8 . 27 .08,59 
8.28.  » 
8.3o.i5, 

8.32.12, 

12, 
8.32.46, 

8.32.  » 

8.33.  7, 
8.34.22, 
8.38.20, 

20, 

8.39.32, 

8.4i-  2, 

8.41  .I9i 
8.43.  » 

8.43.41,76 

8.45.10,49 

8.46.24,64 

8.48.57,93 

57i95 
8.5i .55,14 
8 . 52 .  » 

5i  ,i3 

5i  ,22 
» 
8.54.49,89 
8.55.5i ,60 

5i  ,65 
8.57.37,15 


83 

07 
20 

5o 


17 
76 

65 

82 

84 
20 

45 


Distances 
polaires. 

11 I .55.53,2 
43.55.59,5 
78.17.  1,1 
56.12.  » 
78. 16.40,5 
83. 4o.     a 

110.55.02,7   • 
49.21.  8,1 

69.27.  9î7 
80.29  48,2 

49.» 
63. 20. 3g,  0 

64.42.14,-^ 
68.45.35,') 

34,  i 
103.18.29,0 

io3. 17.37,7 
93.29.50,5 
53.32.  9,8 
53. i6.3i,fi 
59.56.31,1 

110.33. i5,7 
76.54.  6. S 
64.24.53.  ') 
94.58.35.7 

101.41 .58,') 

83.56.14,'^ 

16.0 

96.27.     i> 

96  26.5^,8 

101.23.    1,8 
86.  5.3i,i) 
96.42.      )> 
96.42.11,8 
69.13.50,8 
88.58.36,2 
83.12. I 3, 4 
83.54-   8,» 
83.39.21 ,3 
76 . 37 .  5 1 , 5 
85.iç).58,o 
54 .  29 . 1  5 ,  5 

17,4 
68.46.35,0 

77.44.39,0 

36,8 

315,  r> 
•î—    ' 

68.  8.    G.o 

« 

86.5 1-    «>.7 
75.a4.33,« 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


0.1 29 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


58[  Ls 3-29 

17918  L 3-24 

17947  L 3-23 

'  17963  L 3-1 5 

»7956L 3-29 

X  Écrevisse. . .  3-7 

3-18 
4-11 

18057  L 3-24 

18049  L 3-23 

18094  L 3-1  î 

3-29 

18080  L 3-18 

i8i3o  L 3-24 

18208  1 3-29 

18161  L 3-18 

618  L, 3-  7 

6j6  L].. ... . .  3-i8 

610  Li 3-24 

619  Lj 3-29 

63j  L, 3-24 

83  Écrevisse. .  3- 18 

18338  L 3-23 

i8364  L 3-29 

18445  L 3-3 

18414  L 3-18 

18464  L 3-29 

1  Hydre 3-7 

18663  L 3-29 

i8;3oL 3-23 

3-24 

»^749  i 3-29 

10090  A.O. . .  3-23 

18901  L 3-23 

18960  L 3-1 5 

•^994  L 3-IO 

0  Lion 3-24 

3-29 

1904 1  L 3-3 

19062  1 3-23 

19058  L i-i\ 

19060  L 3-29 

19070  L 4-3 

19131  L 3-7 

4-i3 

19133  L 3-24 

19134  L 3-23 

19*54  L 3-3 

2  Uon 3-1  o 

»9»69  L 4-11 

•9»92  L 3-1  5 

«9»86  L 3-29 

Observations 


G'. 

9 

9 

9 
8.9 

8 


Ascensions 
droites. 


h     m    • 
8.59.22,16 

0.18,95 

0.23.68 


8.9 

9 

9 
o 

9 

9 
9 
9 

7 

9 
8.9 

8.9 
9 

8 
8.9 

7 
8 

8.9 

9 

9 

8.9 

8 

9 
8 


8.9 

9 
8 

9 

8.9 

8.9 


9 
9 
9 
9 
9 


9- 
9- 
9- 

9. 
9- 
9- 
9. 
9- 


8 
7.8 

9 


2.  o 
2.  2 

2.  10 

9 

10 

3. 
4.10 

4.41 
42 

4.58 

5.45 

7.58 

7.59 

9- 
9.10.18 

9-10.19 

9.10.27 

9-i3.  9 

9.13.14 
9. i3.4o 
9.14.34 
9.15.37 
9.15.42 
9.16.54 
9 . 22 . 3 I 
9.25. 10 

9.26.44 
44 
9.28.34 
9.32.52 
9.33. 
9.33.33 
9.34.30 
9.35.39 

39 

9.35.53 
9.36.45 
9.37.29 
9.37.31 
9.38. 3o 
9.39.10 

9.39.46 
9.39.48 
9.39.56 
9.40.  o 
9.40.39 
9. 41. 17 
9.41*22 


43 
27 
26 

98 
14 

78 

78 
07 

44 

47 
85 

61 

58 
65 
66 
78 
04 
28 
55 

91 
20 

28 

7^ 
14 
48 
5i 

32 

56 
«9 

DO 

24 
23 

10 
73 

9* 
81 

18 

61 

02 

^9 
35 

23 

83 

96 
75 


Distances 
polaires. 

113.26.23,1 

io3.4i*  5,7 

93.  9.49,0 

59.21.41,2 

53.16,23,6 

78.55.  » 

^7 
» 

107.27.  6,8 

70.37.47,4 
98.  o.     » 

49,8 
72.32.33,0 
98.28.12,3 

106. 22. 3o, 9 
56.  5.10,0 

117.52.49,6 
74.41 -10,3 
46.36.40,7 
72.26.17,5 

75.54.48,7 
71.51.29,6 

51.48.35,8 

52.5o.4i,9 

ii3.  2.36,4 

72.57.49,0 

89.59.14,1 
98.12.44,4 
50.57.37,6 
68.46.29,3 
27,5 
36.14.46,8 
36.  2.     » 

36.10.12,2 

103.17.   ',0 
107.50.49,9 

79.38.     » 
» 
(II.  6.52,8 
102.  8.41,5 

64.55.24,8 

64.56.  » 
46.17.42,9 

103.33.44,1 

43,7 
.80.48.   1,9 

80. 38. 36, 2 
ii3.  6.  0,8 

65.45.  5,5 
100. 52. 5o, 4 
104.  6.52,1 

90.  8. 


Étoiles. 

192(1  L.. . 
19213  L.. . 

721  Lt 

727  L, 

19330  L... 
fi  Lion. . . . 
738  L,.... 

750  Lt 

19451  L... 
19501  L. . . 
19507  L. . , 
762  L,.... 
ic  Lion . . . . 

19535  L. . . 
19546  L... 
19562  L... 
19623  L... 
783  Li.... 

779  Lî.... 
793  L,.... 

19678  L... 
u«  Hydre.. 

19627  L... 
798  L,.... 

8o3  L,.... 
802  Lt.... 
Régulus.. . 
8(4  L,.... 
8i8  Lf... 
19801  L. . . 
819  Lf.  . 
19813  L... 
826  Lf... 

83i  L,.... 
829  L,.... 

839  Lt.... 
838  Lf... 


de  Paris,   1897. 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

M.-J. 

G». 

droites. 

polaires. 

h     m     • 

0        1         W 

4-1 3 

7 

9- 

41.57,28 

95.21.12,2 

3-24 

8.9 

9. 

42.  7,i5 

90.32.  8,4 

3-7 

7.8 

9- 

43.     » 

117.54.  8, 1 

3-23 

7.8 

9- 

.46.   5,12 

53.i2.5i,4 

4-11 

8 

5,24 

52,4 

3-10 

7 

9. 

46.17,21 

103.14.42,4 

4-1 3 

9. 

46.54,54 

63.30.28,9 

3-1 5 

7.8 

9' 

.49.33,95 

52.18.59,2 

3-23 

9.10 

34, ir 

60,  ( 

3-29 

9 

34,16 

56,5 

3-7 

8 

9. 

50.34,73 

•118.  3.   1,2 

3-24 

7.8 

9 

,52.       » 

5o. 34.25,1 

4-  5 

9 

9- 

53.  2,12 

56.13.29,4 

3-11 

9 

9 

.53.21,31 

48.23.     » 

4-i3 

9 

9 

,53.45,22 

52.23.55,6 

i-  3 

9" 

,54.46,27 

81.27.41,3 

3-1 5 

46,27 

41,4 

3-23 

46,17 

42,3 

3-29 

46,25 

43,9 

4-1 5 

9 

.55.  4,59 

46.25.     » 

4-20 

9 

9. 

55.31,59 

46.42.19,4 

4-5 

8 

9 

.56.  6,01 

43.  8.33,0 

3-10 

7.8 

9' 

.57.16,53 

104.24.51,3 

3-7 

8 

9- 

57.32,95 

io5.3i.  9,7 

3-3 1 

9 

9. 

58.29,58 

54.23.51,9 

4-i5 

8 

• 

29,77 

53,2 

3-i5 

7.8 

9- 

59.30,07 

112.  3.35,9 

3-29 

8 

30,39 

34,9 

4-5 

8 

9- 

59.31,11 

70.  3.38,2 

3-  3 

10. 

•0,  6,60 

102. 33. 55 yO 

3-10 

6,68 

» 

3-23 

6,59 

54,2 

3-24 

6,58 

» 

4-i3 

6,72 

» 

4-20 

9 

10. 

o.3o,68 

21.  3.23,9 

3-3 1 

8.9 

10. 

î.37,44 

62.42.49,8 

4-1 1 

8 

37,52 

49,1 

3-29 

9 

10. 

1.48,48 

88,33.36,5 

4-  5 

8 

10. 

2.19,45 

62.41.55,4 

4-15 

10. 

2.53,22 

77.31.46,1 

3-24 

9 

10. 

.  3.  7,00 

88.53.17,4 

4-i3 

9 

10. 

3.     » 

111.33  18,4 

3-7 

8 

10. 

4.19.68 

ii3.  3.40,5 

3-i5 

7.8 

10. 

4.5i,32 

53.   i.3i,7 

3-  3 

8 

10. 

5.44,26 

61. 38. 58, 0 

3-23 

8 

,10. 

5. 56, 14 

53.14.29,8 

3-29 

7 

56 ,  23 

29,6 

4-i3  • 

8 

10. 

6.18,94 

70.33.  7,5 

3-24 

8 

10. 

6.28,40 

52.49.  0,6 

3-3 1 

9 

28,36 

0,4 

3-10 

8.9 

10. 

7-  4,76 

97. «9.   ï,3 

4-11 

9.10 

10. 

7.i(,3( 

Ci- 

88.40.30,8 

7 

C  i3o 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 

84o  Lf... 
845  L,.... 

847  Lî--.. 
863  L,.... 

865  L,.... 
869  L,.... 
Y*  Lion 

Y*  Lion  . . . 

886  L,.... 

888  L,.... 

889  L,.... 

890  L) . . . . 
894  L„... 

904  L, 

p  Lion 


97*  L 


97*^  L, 


978  L, 


■4074 1  L 

37  Sexlaiil    . . 


■>.o73()  L, 


Dates, 
M.-J. 

4-.i5 
4-20 
3-23 

4-  7 
3-  3 

3-1 5 

3-19 
3-23 

3-IO 

3-19 

4-25 

4-25 

4-28 

3-i5 

4-20 

3-  3 
4-23 

4-n 
4-1  "> 

3-7 

3-18 

3-19 

3-23 

3-24 

3-25 

3-29 

3-3i 

4-1 1 

4-i3 

4-i5* 

4-20 

4-23 

4-24 
4-25 

5-  I 
4-i3 
4-i5 

4-20 

3-i5 
3-29 

4-24 
3-IO 
3-2  î 
4-11 
3-  3 

3-  7 
3-19 
3-25 

3-3 1 
4-25 
5-  I 
4-1 5 


G'. 


9 
6 


8 
8.9 
8-9 


9 

7 

8 
8.9 

9 


Ascensions 
droites. 

h     m     s 

10.  7.16,22 
10.  7.21,08 
10.    8.      » 

» 

10.11.    8,72 

8,73 
10. II.       u 

10. 12. 16,95 

10.14         » 

17,88 
» 

10.14.       » 
» 

10.14-22,07 

10.14.59,41 

10. i5.i5,5o 

i5,6o 

io.i5.23,5o 

10.16.26,87 

10.17.38, i4 

10.27.     ** 

23,28 

23,28 

23,33 

» 

23,25 

23,17 

23, 3i 
23,17 

'23,24 

23, 3 1 
23, 3i 
23,20 

23,35 
10.38.     » 
39,00 
39,05 

10.39.26,41 
26,49 

26,44 
10.40. II ,55 

n,93 
10.40.41 ,61 

10.40.44,04 

43,96 

» 

43,99 

0 

43,99 

8         io.4i*i4,3i 


8 

8 

8.9 

9 

9 

9 

7 
8.9 

8 


Distances 
polaires. 

o   /   m 

88.36.  1 

118.  5.52 
89.  3.  7 

63.37.  4 
2 

64.21.24 
61.57.39 
69.38.15 
i5 
i3 
69.38. 16 

ï7 
76.  1.54 

58.49*11 
61.45.  o 
2 
62.35.45 
57.56.14 

119.  2.l5 

80.  9.47 

47 
48 

49 

47 
48 

48 
48 
48 

49 

49 

47 

48 

ii8.3i .23 

23 

24 
83.25. 

29 
22 

88.26.51 

53 

58.47. 

83.  5.  3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

84.48.29 


3 
2 
5 
o 
3 
2 

5 

2 

9 

7 

7 
5 

9 
2 

5 

I 

7 
I 


Étoiles. 

20776  L 

20766  L 

20786  L 

20792  L 

2o8o3  L 

20802  L 

208 12  L 

20819  L 

/  Lion 

20820  L 

996  Lî 

V  Hydre 

T002  L] 

ioo3  L2 

21144  L 

2ii38  L.  . . . 

2ii58  L 

21 159  L 

1064  L2 

1066  ht 

1068  L, 

X  Lion 


21256  L. 
21276  L. 
21273  L. 
21290  L. 
21267  L, 
21289  L. 
21297  L. 
21288  L. 
21 320  L. 


Dates, 
M.-J. 


4-20 
4-23 
4-24^ 
3-29 
5-  3 

4-11 
5-  2 
4-i3 
5-  a 
4-i5 

3-19 
3-23 

3-3 1 

4-23 

3-i5 

3-18 

3-25 

3-10 

3-29 

4-11 

4-1 1 

4-20 

3-7 
4-i3 

3-23 

3-29 

4-i5 

4-23 

4-20 

4-24 
5-  2 

3-7 
3-i5 

3-19 
3-24 
3-3 1 
4-i3 
4-20 
4-25 
5-  I 

5-  4 
5-  2 

4-i5 
4-11 
4-23 
3-29 
5-  6 
4-24 
5-  3 
3-IO 
4-i3 
4-i5 


G'. 

7 
7 

9 

8.9 

8 
8.9 

8.9 
9 

7 


8 
9 

8 
8.9 


7 
8 

7.8 

9.10 

9 

8.9 
9 


8.9 
8.9 

7.8 

9 
8.9 

8 

8.9 

8.9 


Ascensions 
droites. 

h      m      I 

10.41.28,55 
28,39 

10.41.57,47 

10.42.  6,3o 
10.42.18,05 
10.42.52,26 

» 
10.42.54,10 

10.43.  2,73 
10.43.48,46 
10.43.     » 

5o,66 
50,59 

10.44.12. Il 
10.44.18,19 
10.44.32,57 

» 
10.45.     » 
16, 3i 
16, ]5 
10.45.     V 

10.55.41 ,54 
10.56.  » 
10.56. i5, 39 
10. 56. 18,66 
10. 56. 23, i5 
10.56.45,22 
10.56.48,02 

47,94 
v 

10.59.42,17 

42,37 

42,19 
42,17 

42,25 

42,04 

42,26 

» 

42,00 
42,22 
o.5i,54 
I.  3,64 

I.    4}02 

ï.»9,i9 
1.20,46 

1.21,49 
i.3i,38 
I .3i,52 
2.52,74 
52,86 
52,87 


Dittaacei 
polaires. 

o  t  m 

109. i3.  5,9 

8,7 

55.52.  1,7 
91.11.     » 
91.33.     » 

86.53.  » 

81.41.33,9 

86.58.     » 

5i  .24.51,4 
78.54.35,6 

36^0 

35,2 
37.11.17,8 
55.26.50,6 
105.39.     ^ 

i**  3 
96.  7.40,3 

38,0 
■ 

96. i3.33,4 
32,6 
101. 3t .42,0 
102.  5.12,3 
101. 3o. 21, 6 
102. I 1 .33, I 

96.25.41 >i 
75.51.10,4 

79.32.55,9 

64,8 

82.   6.24,7 

25.7 

» 

26,6 
26,6 

26,9 

'^7^4 

5a. 4  >.  16, 4 

io3-35. i5,o 

io5.!25.44>i 
io5. 58.28.3 

lO'^.Si  .37,5 
io5-  17 .      » 

812.44.4^,0 
82.5a.    7,8 

8,4 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


C.  i3i 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

Dates, 

Ascensions 

Distances 

ÉtoiJes. 

M.-J. 

G'. 

droites, 
h     m     s 

polaii'es. 

0         /         m 

Étoiles. 

M.-J. 

G'. 

droites. 

h     m     g 

polaires. 

nhS  L 

3-i5 

8.9 

11.    2.55,01 

68.24.  4,3 

2i8o5  L 

4-20 

/ 

I 1.22. 16,98 

88.28.28,8 

3-'i4 

8 

54,95 

4,5 

21799  L 

4-11 

9 

II .22.21 ,92 

54.   3.44,8 

un  Li 

5-  4 

7 

1 1 .  5 .     » 

115.26.10,5 

21812  L 

4-i5 

8 

Il .22.22,04 

ii3.3i . 10,8 

ir'26  Lî 

4-24 

9 

II.  6.i5,49 

ii5.2i.5o,i 

4-23 

8 

21,76 

io,3 

5-  I 

» 

53,3 

1268  Lt 

4-i3 

9 

11.23.       » 

108.  4-32,9 

5-  4 

9 

i5,45 

5i,5 

1269  Lt 

5-  i 

8.9 

11.23.12,57 

107.48.42,2 

u39i  L 

4-20 

8 

II.  7.26,72 

17.39.     » 

1280  Ls 

4-11 

9 

II .24.56,08 

115.58.58,1 

4-23 

9 

26,52 

54,6 

4 -20 

9 

56, 18 

59,5 

G  Lion 

3-19 

II.  8.37,89 

68.54.43,2 

4-24 

9.10 

56, 10 

59,3 

3-25 

D 

43,4 

1282  Li 

4-i3 

8.9 

11.25.33,98 

109.19.     » 

5-  I 

» 

43,9 

4-i5 

8.9 

34,36 

41,2 

5-  3 

37,81 

» 

4-23 

8.9 

34,24 

41,2 

5-11 

37,96 

44,4 

1283  Lî 

4-i3 

9 

II    25.       )) 

109. i5.46,G 

1146  Li 

4-i5 

8.9 

11.  8.52, 19 

1 16. io.i5,o 

5-  3 

42,11 

.58,8 

ii5i  11 

4-24 

8.9 

II.  9.15, 85 

116. 3o.  3,8 

1297  Lj 

5-  4 

9 

11.27. 16, • ' 

116.10.44,7 

ii56  Lj 

4-u 

9.10 

II.  9.58,82 

87.15.     » 

21913  L 

5-  I 

7.8 

11.27.     » 

50.34.   3,2 

1160  Lj 

4-i3 

j 

II. 10.12,3o 

101.    1.34,8 

5-  6 

7.8 

19,09 

3,3 

5-  2 

/ 

12,41 

33,6 

21926  L 

5-  I 

7.8 

11.27.41,39 

50.34.     ^ 

5-  6 

7.8 

12,52 

33,5 

5-1 1 

8 

41, 41 

8,3 

1188  Lj 

5-  I 

7.8 

11.  i3.42,3i 

101. 12. 19,5 

i3o6  L, 

4-i5 

9 

11.28.28,95 

115.57.24,8 

5-  4 

7.8 

42,39 

18,9 

4-20 

9 

28,84 

26,2 

iiy»  U 

4-n 

9 

11.14.   8,35 

83.44.59,7 

i3i3  L, 

4-11 

7.8 

11.29.41,70 

117.50.28,3 

II92   Lj.         ... 

3-24 

8 

11 .  14. 15,90 

89.37.15,7 

. 

4-i3 

7.8 

41, 5i 

1» 

4-i5 

8 

i5,9o 

16,0 

4-23 

8 

4 1,68 

28,9 

4-20 

8 

15,89 

14,2 

i3i7  Lî 

5-  I 

9 

II. 3i.     » 

1 16. ii.i3,i 

4-24 

8 

15,87 

i5,i 

5-  4 

8 

14, i5 

19,2 

NJP   Lî 

4-23 

8.9 

11.14.29,54 

101.12.  3,4 

u  Lion 

4-  8 

ii.3i .40,59 

90.15.     » 

1198  1, 

3-19 

8 

11.14.37,95 

89.44.29,6 

4-1 5 

40,61 

«9,7 

1196  L, 

5-  -2 

8.9 

11.14.42,17 

77.22.44,1 

4-20 

40,42 

17,5 

5-  3 

42,20 

45,0 

4-23 

40,45 

18,5 

5-  6 

8.9 

42,19 

42,8 

" 

4-24 

40, 5o 

19»! 

21607  L 

4-i3 

9 

Il . 14.50,95 

I 00 . 32 .      » 

5-  3 

40,55 

» 

5-1 1 

9 

50,96 

» 

5-  6 

40, 36 

18,8 

121 3  Lî 

4-24 

10 

II. '16. 12, 3o 

117.12.14,6 

5-9 

40, 5i 

» 

1232  Lî 

4-24 

10 

11.19. 18,39 

116.27.22,2 

5-1 1 

40,45 

» 

1234  Lî 

4-i5 

8 

11.19.35,14 

118.36.53,6 

22028  L 

5-  2 

10 

11.31.44,75 

110.23.47,4 

4-23 

8 

34,97 

54,9 

22038  L 

4-1 1 

8.9 

II  .32.13,79 

89.58.35,6 

5-  I 

8 

34,95 

54,5 

22081  L 

4-20 

9 

11.33.43,32 

II0.36. 11,7 

I2J()  Lj 

4-1 1 

8 

11.20.  4,5i 

81.28.46,3 

5-  6 

7.8 

43,53 

'1,9 

4~i3 

1^ 
/ 

» 

45,5 

i338  Lî 

4-1 5 

8.9 

11.34.  9,06 

116.16.28,1 

5-  4 

9 

4,71 

45,3 

5-  4 

8 

9,5tï 

27,7 

'•^3;  Lî 

3-19 

9 

11.20.  6,77 

8 I . 20       » 

i34i  Lî 

4-1 3 

8 

11.34.28,67 

90.52.12,8 

•"^3'  ï.ion; .... 

3-29 

Il .21 .37,37 

86.25.32,3 

4-23 

9 

28,79 

i3,i 

4-  8 

32, 5o 

» 

4-24 

9 

28,69 

i',7 

4-24 

32,57 

33,6 

1345  Lî 

4-1 1 

9 

u .35.i2,3o 

85.46.22,9 

5-  3 

32,54 

u 

5-  I 

8 

12,16 

'7,5 

5-  6 

32,54 

33,8 

i347  U 

4-  8 

8 

11.35.14,29 

91.16.  0,8 

^-  9 

32,60 

V 

5-  2 

9 

14, Il 

1,5 

"794  L 

5-1 1 

78 

1 1.21. 53, o3 

108.37.56,9 

1359  Lî 

5-  6 

8.9 

11.36.25,12 

88.25.54,6 

-^3*  Lion 

5-  3 

11.22.     w 

86.25.59,2 

1372  Lî 

4-i5 

9 

11.38.  6,97 

I 10.13.29,2 

5-  6 

» 

58,6 

4-24 

9.10 

6,92 

26,9 

5-  9 

)» 

59,3 

1373  L, 

4-11 

7.8 

11.38.35,67 

110.28.  2,0 

C.iSa 


ETOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAJVIBEY. 


Étoiles. 

1 373  Lt  (suite). 
1375  Lj 

1377  U 

i388  L, 

p  Lion 

1418  Lt 

1419  Li 

P  Vierge 

1423  Lif  •  . .  • .  • 

2237a  L 

22462  L 

22476  L 

1470  Lî 

1475  L, 

1476  L, 

1480  U 

1481  Lt 

i483  L, 

ir  Vierge 

1490  Lî 

1493  Lt 

22610  L 

1499  U 

i5oo  L] 

i5o4  Lt 

22633  L. .  . . . 
i5o7  Lt 

i5io  Lt 

i528  Lt 

22694  L 


Dates, 

AsceD  siens 

Distances 

M.-J. 

C. 

droites. 

polaires. 

h     m     f 

0      r      V 

4-23 

7.8 

11.38.35,77 

110.28.  3,8 

5-  6 

7 

35,66 

2,8 

4-i3 

9 

11.38.43,00 

100.  3.23,5 

5-  2 

9 

43,06 

23,8 

4 -20 

9 

11.38.52,54 

116.18.46,7 

4-i5 

9 

11.40. Il ,3i 

114.26.23,7 

4-24 

8.9 

11,17 

24,2 

4-1 3 

11.43.48,28 

74.51.  8,0 

5-î; 

48,21 

» 

3-23 

8.9 

11.44.43,58 

69.  8.26,1 

4-8 

8 

48,69 

27,2 

5-  I 

9 

11.44.52,89 

100.28.28,1 

4-1 5 

11.45.19,77 

87.39.18,8 

4-23 

* 

19,76 

19,' 

4-24 

«9,72 

17,8 

5-4 

19,92 

17,9 

5-  6 

19,78 

17,1 

4-20 

8.9 

11.45.35,61 

111.34.16,0 

5-  2 

8 

11.46.19,02 

III.  3.47,9 

3-28 

8 

II. 5o. 16, 63 

114. 17.     » 

4-1 3 

/ 

16,02 

9,8 

3-28 

8 

il . 5o .     » 

1 14.21.  6,2 

4-11 

8 

42,24 

2,2 

4-1 5 

8 

42,28 

4,8 

4-1 1 

7 

11.52.49,43 

117.  6.57,0 

4-ï5 

7.8 

49,47 

57,6 

5-  I 

9.10 

11.54.  8,3o 

48.24*     » 

5-  4 

9.10 

8,19 

» 

3-23 

9 

11.54.  8,75 

68.33.     » 

3-29 

10 

11.54.42,66 

88.13.     I 

4-20 

9 

11.54.48,73 

71.30.22,3 

4-24 

9.10 

48,56 

21,1 

5-  2 

8.9 

48,54 

19,3 

5-  6 

8 

11.54.57,73 

72.49-»9,9 

4-23 

11.55.35,69 

82.48.42,6 

5-9 

35,52 

» 

4-i5 

7.8 

11.55.44,85 

115.54.23,7 

4-  8 

8 

11.56.10,79 

89.47.26,6 

4-11 

8 

II. 56. 23, 5 I 

49.50.17,8 

4-6 

8 

11.56.40,84 

89.19.26,0 

5-  6 

9 

II. 56. 4i, 44 

91.39.51,1 

3-23 

8 

11.57.13,08 

67.40.45,5 

3-29 

8 

l3,20 

47,1 

4-24 

10 

11.57. 18,57 

48.  9.     » 

4-20 

9 

11.57.33,33 

48.13.16,7 

4-24 

10 

» 

16,1 

5-  2 

9 

11.57.39,45 

62.25.     » 

4-11 

9 

11.59.48,17 

69.12.  9,0 

4-23 

48,22 

D 

5-  I 

8.9 

48,22 

7.4 

3-28 

8 

11.59.48,87 

86.   2.59.3 

4-  6 

8 

48,77 

58,3 

Étoiles. 

22694  L  (suite). 
i533  Lt 

i535  Lt 

i54o  Lt 

i543  Lt 

ï546  Lt 

e  Corbeau . . . . 

1590  Lt 

1591  Lt 

1595  Lt 

1596  Lt 

ï594  Lt 

1600  Lt 

1608  Lt  

23062  L 

1611  Lt 

71  Vierge 

23 106  L 

23107  L 

23io8  L 

1619  L, 

2 j 117  ^*  • . .  • . 

23i25  L 

23126  L 

23i3i  L 

1625  Lt 

1626  Lt 

1627  Lt 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

M.-J. 

G'. 

droites. 

polaires. 

h    m     • 

•         1         F 

5-  6 

8.9 

II .59.48,73 

86.  2.57,0 

4-i5 

12.  0.15,67 

68.25.37,6 

5-  2 

9 

i5,56 

39,» 

5-  4 

9 

15,75 

34,9 

4^20 

12.   0.50,09 

63.39.19,2 

3-29 

12.    1.40,39 

68.56.  1,4 

5-9 

8.9 

40,06 

2,2 

4-11 

12.   2.   7,62 

•52.24.43,5 

5-  6 

9 

7,65 

43,4 

4-i5 

12.  2.23,91 

57.23.56,9 

5-  I 

12.  4.49,69 

112.    2.49,3 

5-4 

49,67 

49>3 

4-20 

12.10.  8,16 

117.    3.23,2 

5-4 

7 

8,06 

28,5 

3-23 

12.10. 16,33 

95.21.45,4 

3-28 

16, 38 

47,7 

4-6 

12. 10.56,85 

48.46.  4,3 

5-  ï 

» 

2,6 

5-  9 

9.10 

56,76 

2,8 

5-9 

7 

12.10.     » 

48.46.  1,4 

4-i5 

12. 10.57,69 

117. 22. 4",* 

5-  6 

10 

57,53 

5o,7 

3-29 

12.11.41,26 

53.29.     » 

4-  8 

41,22 

» 

4-1 1 

41, i3 

25,7 

5-  2 

41,21 

22,8 

4-23 

12. 12. 53, 3o 

87.57.56,6 

5-4 

53,26 

56,o 

5-  6 

53, 3i 

58,3 

3-23 

12. 13.39, 36 

69.:»6.3o,2 

4-1 5 

39,34 

3o,6 

5-1 1 

39,56 

• 

3-29 

i2.i3.44)9o 

88.15.44,3 

4-11   * 

44,76 

45,4 

4-20 

44,63 

45,6 

4-  8 

12.14.37,99 

90 .    5 .      I» 

4-27 

38,24 

40,5 

4-2  i 

12.14.51,29 

75«34-20,9 

3-28 

12.14.     » 

73.4-^.42,1 

5-9 

Ji> 

40,9 

5-  2 

7 

12.14.53,64 

79. 3a. II, 4 

5-  6 

8 

53,90 

ft,S 

5-  4 

/ 

12. l5.       » 

93.56.18,6 

5-12 

6.7 

12. i5.  5,81 

5i.3-i.      » 

5-fi 

9 

12. 15.32,27 

lo-x.  16.54,5 

4-i5 

12.13.34,92 

io5.  14.30, 3 

4-23 

34,90 

3o,3 

3-23 

12.15.49,96 

100.54. 11,5 

4-11 

49,87 

11,3 

5-  I 

12.16.       » 

116.42-  i<*i9 

4-20 

12. l6.2l,3l 

9Î. 48. 33,1 

3-29 

12.16.21,62 

89-35.    7,Jt 

POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 

1627  Li(SQite). 
d  Corbeau. . . . 
/Vierge 


54i  W,. 
1725  L). 


i;23  U. 
1728  L,. 


1736  U- 


1737  L,. 

1741  U- 


28732  L 


13743  L. 


1732  Lj. 
1773  L,. 


'■78  Li... 
1781  L,. .. 


1780  L, 

1783  L, 

1785  L, 

'789  L, 

1788  L, 

'790  L, 

'79^  L» 

Dates, 
M.-J.      G'. 


4-6 

5-4 
3-a3 
4-8 
4-1 1 
4-1 5 
4-20 
4-27 
5-  I 

5-4 
5-  5 

5-1 1 

5-1  a 

5-4 
3-23 

3-28 
4-6 
4-11 
4-i5 
4-20 
5-  1 
5-  2 
4-23 
5-  9 
5-II 

5-12 

4-27 
5-  5 
5-  6 
3-23 
4-6 
4-8 
4-1 5 
4-23 
4-1 1 

4-23 

5-4 
3-23 

4-6 

4-i5 

4-27 
4-28 

5-  2 

5-12 

5-  I 
5-  6 
5-  5 
5-1 1 
4-23 
3-23 


8.9 
10 

9 

8.9 
9 


8.9 

9 
9.10 

8.9 
10 


4-1 5 

5-12 


9.»o 


Ascensions 
droites. 

b    m    • 
12. 16. 21, 5o 

12.24.32,27 

12.31.29,08 

28,91 

28,95 

28,93 

29,03 

29,12 

29,04 
29,05 
29,00 
a9,oi 

29,  ï' 
12.34.58,61 

12.35.49,52 

i> 

49, 3o 

49,35 

12.35.56,12 

12.36.28,54 

28,58 

12.36.56,38 

56,26 

56,53 

12.36.58,63 

12.37.55,10 

55,14 

55,04 

12.38.20,62 

20,54 
20,57 

12. 38. 5i, 80 
52,02 

12.39.22,78 

12.44.24,7' 

îï4,67 

12.44.41,79 

.4i,5i 

12.45.11,91 

«1,99 

»ï,79 
12.45.14,98 
12.45.     » 

» 

12.45.57,84 
12.46.16,29 

12.46.31,54 

12.46.36,95 

12.47.  8,12 

8,o3 


Distances 
polaires. 

o       t       r 

89. 35. 10 

io5.56.3o 

95 . I 5 . 5o 

5o 
5i 
5i 

52 
52 


» 


52 
52 

5i 

95.47.  7 
66.48.22 

22 

24 

ii6.56.5o 

95.50. 56 

55 


» 


95 


55 

2.21 

18 


78.33.  5 

92.23.53 

5o 

5o 

91.  0.37 

39 

38 

95.24.45 
46 

92.  8.38 
117. II.     » 

48 

.32 

34 

,25 

26 

25 

24 

3i 

47 
46 

,  3 

29 

.  8 

i5o 

5i 

53 


78.26 
79  36 


117.45 
93.  8 

101.17 

79.  3 
118.10 
Il  5. 53 
118.  8 


9 

8 

9 
3 

8 

6 

o 

6 
6 
5 
6 
5 
6 

7 

7 
2 

4 
9 
4 
4 

6 

9 
o 

o 

9 
1 

2 

o 
6 
6 

5 

9 
I 

3 


4 
5 

9 
6 

I 

3 

8 
1 

9 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


1802  Lj 4-23 

5-4 

5-  6 

24034  L 3-23 

1807  L, 4-6 

4-27 
5-  2 

1806  Lj 5-  ï 

1808  Lj 5-1 

5-11 

5-12 

1812  L] 4-11 

5-  5 
0  Vierge .....        5-22 

1814  Lî 4-i5 

1817  Lj 4-23 

4-24 
24099  L 3-23 

4-^7 
1826  L, 5-6 

5-12 

1828  L, 4-6 

1829  L2 4-i5 

i833  Li 5-2 

5-4 
i838  Li 3-23 

ï84i  Lt 4-6 

1843  Li 4-i5 

4-23 

1859  Li 3-23 

1862  Lî 4-23 

5-  4 
5-  6 

1866  Li 4-i5 

5-  2 

1867  L, 4-24 

4-27 

i865  U 5-5 

1869  Lt 4-27 

5-1 1 

5-12 

1878  L, 4-i5 

4-23 
5-  2 

24399  L 3-23 

4-27 

24410  L 4-24 

5-  4 

5-  5 

24422  L 5-6 

5-12 

24418  L 5-1 1 


P'- 


9.10 
10 


9 

9 

9 
10 

9 


10 
10 


10 
9 


10.  II 


8 
8.9 


8 

9 
8.9 
8.9 


Ascensions 
droites. 

b    m    • 
12.48.39,23 

» 

39,16 

2.48.57,04 

2.49.  2,87 

3,04 

2,84 

2.49.  6,26 

2.49.  » 
26,20 
26,35 

2.50.  4,23 
4,5o 

2.50.24,76 
2. 5o. 40,22 

2 .  5o .  56 ,  23 

56,29 
2.51.19,88 

19,74 
2.52.29,29 

29,^^4 
2.52.33,79 
2.52.47,20 

2.53.34,19 

34,28 

2.54.  8,76 

2.56.  0,73 

2.56.  8,74 

8,60 

2.58.56,78 

2.59.33,48 

33,28 

33, 5o 

3.  0.22,77 

22,76 
3.  0.22,80 

22 ,  45 
3.  0.28,98 
3.  o.     D 

40,02 

39,99 
3.  3.  3,85 

3,83 

3,77 
3.  3.10^23 

10,18 
3 .  3 . 28 , 74 

28,69 

28,93 
3.  3.40,66 

40,78 
3.  3.5i,77 


Cl  33 

Distances 
polaires. 

o      t       m 

118.50.42,5 
41,0 
43,1 

loi.    5.22,4 

78.  7.44,4 

46,6 

97-  3.     » 
97.  3.  4,1 
6,0 

3,5 

93.56.52,1 
52,5 

86.  3.     » 
100.45.  4,4 

94.18.23,0 
23,  o 

IOI.23.    8,0 

9,1 
116.34. 


V 


79. 12.36,2 

79.24.12,0 
117.  8.     » 

25,6 
49.36.  0,3 
5o.3i.  8,0 
50.39.40,8 

40,7 
70.  o.3i,3 

70.  6.     » 
20, 1 
42,2 

70.42.       w 

» 

.70.51.56,4 

97.  6.26,7 

70.54.28,7 

27,2 
29,4 

70.53.25, I 
26,6 

27,3 

98.25.56,8 
58,2 

95.26.44,1 

44,0 

44,4 
70 . 52 . I 2 , 9 

16,8 
98.59.18,7 


Cl  34 

Étoiles. 
6  Vierge 

•24473  L 

2^.^TD    Xj*    •  •  •  • 

24483  L 

1893  Lf 

1894  ^t 

24308  L 

190»  U 

1907  L* 

24551  L 

»9»3  Lj 

1917  U 

•4598  L 

240 10"  L 

•9»9  U 

19^5  Lj 

1927  Lj 

1931  L2 

1930  Li 

61  Vierge  . . . 
24669  L 

•>4729  L 

24715  L 

1935  Lj 

»939  Li 

194»  Lî 

Ï944  U 

1948  L, 

1954  Lt 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Dates, 
M.-J. 

4-1 1 

5-22 

5-25 
6-  I 

4-23 

4-27 

5-  5 

4-24 
5-  2 

5-4 

5-  6 

4-i5 
5-1 1 

5-12 

6-  I 
5-  I 
5-ii 

5-12 

4-1 5 
4-23 
5-  6 
5-  2 
5-  5 

4-24 
4-27 

5-  4 
5-11 

5-12 

5-  6 
4-23 
5-  5 
4-24 

5-12 

5-  2 

5-  4 

5-  6 
5-25 
4-23 

6-  3 
5-  5 
4-24 
4-27 
5-II 

5-12 

a-  6 

5-  4 
5-1 1 

5-12 

6-  I 
6-  3 
5-  6 
0-   1 


G'. 


Ascensions 
droites. 


lo 

10 

9 
9-«o 

9 

9 

7 
8 

9 
8 


9.10 
10 

9 


8.9 
10 

9 
8 

10 

9.10 

9 

8 

8.9 


10 


9 
8 

9.10 

8 

8 

8 

6.7 

J 

7.8 
7.8 


h  m 

i3.  4 


^.36 


36 

37 
36 

i3.  5.39 

39 

3.  5.44 
3.  5.53 

53 
3.  5.53 

53 
3.  5.55 

55 
3.  6.32 

3 .  8 . 20 
20 

3.  8.26 
26 
26 

3.  9.33 
.33 


3. 


3. 


3. 
3. 
3. 
3. 


3. 
3. 

3. 
3. 

3. 
3. 

3. 

3. 
3. 


3. 

3. 
3. 


o.  3 

3 

o.  i5 

M 
i5 

0.43 

0.43 

1.39 

2.  2 

2.36 
2.57 

57 

3.  o 

3.12 

12 
3.41 

3.n 
43 

4.23 

23 
5.12 

6.5i 
5i 
5i 

7. 10 

10 

7.27 

9.18 


9^^ 

87 
02 

97 

17 
12 

58 
4-2 
38 

52 

34 

89 
76 

65 

64 
5i 

82 

75 
58 
3i 
27 

49 

// 
58 

79 
47 
94 
o3 

55 

'9 

88 

85 

73 

40 
16 

95 
02 
12 
35 

07 
12 

74 
66 
38 
5o 

2  3 
42 
01 

04 
41 
52 


Distances 
polaires. 

o         »         m 
94.59.21,1 

)» 


» 


'9 
108. 15.17 

i5 

loi .36. 10 

100.33.24 

32 

97-  7-^4 
59 

99-    "-59 

5-» 

60 
67.32.  o 
59.28.35 

93.49-47 

46 

96.22.28 

32 

28 
93.30.35 

37 
66 . 24 . 1 3 

i5 

95.  5.20 

20 

95.  7.24 
93.21 .42 
93.19  21 
92.26.  o 

«7 

66.48. 5o 

95.14.47 
46 
107.44. 
95.43.24 

66.36.47 

63.   8.25 

24 

96 .  o .   o 

96.56.32 
94-  7-23 

23 

27 
95.39.32 

3i 

68.45.53 

94.22.42 


9 
5 

7 

n 
j 

3 


7 
5 

4 

8 
5 

4 
3 

7 

9 
3 

9 
I 

6 

4 


9 
4 
2 
I 
I 

9 
2 

3 

6 


D 


9 
2 

8 

7 

I 

8 
3 
o 
3 
5 
3 
2 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


1955  Ls 5-12 

1963  Lj 6-1 

1964    Lj 4-24 

1968  L2 4-23 

24962  L 4-27 

6-  I 

1975    Lj 4-24 

5-  5 
1977  L, 5-12 

1980   Lj 4-23 

25o39  L 5-1 

5-  6 

1984  Lj 6-1 

25107  L 5-4 

6-  3 
î  Vierge 5-20 

5-22 

6-12 
25 125  L 4-23 

4-24 
25ii4  L 5-5 

25i38  L 4-27 

5-  6 

25i32  L 5-12 

25 174  L 5-26 

199^  Lî ^-*ï 

1993  Lj 5-5 

6-  I 

1994  L, 5-4 

1995  Lj 5-5 

5-  6 
5-1 1 

25243  L 4-23 

'4-24 
25260  L 5-12 

6-  I 
m  Vierge 5-22 

5-25 
5-29 
6-12 

2001  Lj 5-1  I 

25263  L 5-4 

5-  5 
r^  Bouvier 4-27 

5-3o 

6-  3 
6-10 
6-1 1 

5-  4 
5-  5 
4-23 
4-24 


G'. 


9 

8 


Ascensions 
droites. 


Dislaoces 
polaires. 


6.7 

7 
9.10 

10 

9 
9 

8 


9.10 

9 

9 

9 

9 
9.10 

9 
8.9 

8 

8 

8.9 


8 
8 


8.9 

9 

8.9 


m 


201 3  Lj 


25654  L 

9179  Bonn  . . 


3.19.26,51 
3.21. 12,48 
3.22.20,72 
3.22.49,96 
3.23.53,45 

53,47 
3,25.49)66 

49>64 

3.26.49*79 
3. 27. II ,5i 

3.27.  » 

37,14 
3.27.41,65 

3.28.  0 
55,57 

3.29.26,83 
26,70 

26,74 
3.29.50,21 

5o,o3 
3.3o.  3,61 
3.30.17,79 

17,77 
3.30.27,57 

3.31.37,46 

3.3i .5o,46 

3.32.  8,74 

8,64 

3.33.15, 52 

3.34.23,36 

23, 20 

23,28 

3.35.14,67 

14,57 

3.35.5o,  12 
50,07 

3.36. 12,44 

12,24 

12,38 

12,26 

1 3. 36. 23, 8g 

i3.36.4i  ,14 
41  ,08 

13.49.46,68 

46,90 

46,8'i 

46,81 

46,74 
i3.5o.    5,40 

5,45 

i3.5i .24,97 

1 3 . 5 1  «  3o ,  24 


>    f 


94.43.10,1 

68.39.  53 
ii5.52.  4,9 
ii6.5i.Si,\^ 

43.44.  8,5 

117.34.54,3 

53,6 

116.  7.36,3 

116.  3.3o,/( 

96.40.  2,2 
39.53,1 

49.20. i4,i 

49.32.17,6 

I-  3 

90.      4.         » 

» 

7,9 

io4.i)î.i3,^ 
59.19.43,3 

79-i4.53,7 
44  «27 .33,1 
96.36.38,9 

H 
97.53.48,5 
117.      3.19,1 

i6,6 

16,8 
62.59.52,9 

5o,5 
71.40  41, i 

35,1 
98.11.     » 

597«> 
58,3 

97.  2.  7,0 

iiî.3i.3i,o 

32,6 

71-  5-  9,9 

10,0 

99-    '•  ^i9 

48.56.54,8 
49,  o.     » 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J.       G'. 


23670  L. 


25717  L. 

25729  L. 
25739  L. 
:  Vierge 


2o3i  Lf. 
X  Vierge 


5-3 
5-  5 
5-  6 
5-1 1 

5-12 

5-  4 
5-  5 

5-  4 
5-5 

• .         4-24 
4-27 

5-12 
:>-23 

5-3o 

6-  I 
6-  3 
6-10 
6-1 1 
6-12 
6-i5 
5-1 1 

5-20 

4-23 
5-  3 
5-  5 

5-  6 

5-12 
5-20 

5-3o 

6-  I 
6-  3 
6-10 
6-1 1 

2o5o  L, 4"23 

4-24 
2o5i  Li 5-3 

5-4 
À  Vierge 6-i3 

6-i5 

î6>-ii  1 5- II 

-'«•î;  Li 5-5 

)-ii 
'--JoSq  L, 4-23 

4-a4 
)-  6 

^o^iU 5-12 

5-20 

5-3o 

-  '^  U ■       4-23 

^8  1^ 6-1 

6-12 
^71  U 5-5 


6 

8 

7.8 

9 


8 
8 


9 

8 


9.10 
10 


9 
9 
9 
9  ïo 

10 

9.10 
10 


Ascensions 
droites. 

h     m     • 
i3.5i.46,o3 

45,29 

45, o5 

45, 3i 

45,16 

i3.55.  6,4^ 

6,47 

I 3 . 56 .     » 
I 3. 56.22,84 
13.56.24,19 
24,12 

24,34 
24,23 
24,33 

24. 30 
24,39 
24,33 

24. 3 1 
24,25 
24,20 

i3. 56. 27, 12 
27,30 

14.  7.24,03 
23,93 
23,92 
23,98 
23,98 
23,92 
24,01 
24,11 
23,92 
23,87 

24,11 
14. 11-28, 65 

28,38 
14. 12. 16,22 

16, 5o 
14 • I 3. 32, 08 

32, 3o 
i4>i3.  » 
i4-i3.59,67 

59>77 
14.15.24,84 

24,99 

24,94 

14.15.49,93 

49,88 

49,88 

14.17.30,69 

14.17.34,98 

34,44 
i4.i7.î8,5i 


Distances 
polaires. 

57.36.53,8 
» 
5i  ,0 
53,3 

54,9 
97.51.  2,6 

» 

97.57.24,5 

97.47.25,6 

87.57.24,6 

25,0 

26,5 

0 

» 

24,5 

» 

24,5 
25,5 
25,6 
25,6 

58.48.55,1 
55,5 

99.47.39,8 
» 
40,3 

40,0 

39,1 

1) 
u 

0 

41,3 

0 

48.  3.37,9 

39,5 
49.   7.11,1 

9,2 

102. 53. 5o, 5 

47,8 
49.36.45,0 

49.34.20,7 

» 

66.28.21,3 

i5,9 
47.01 .5o, 2 

47,4 
5o,o 

65 . 54 .     » 
54.29.  0,7 

u 

49.36.56,4 


Étoiles. 

2071  Lj  (suite). 

2074  Lj 

p  Bouvier .... 

2io3  Lt 

2io5  L] 

2107  Lj 

Ç  Bouvier. . . . 


2120  L}. . . 
e*  Bouvier 

2126  Lf. . . 
2128  Ls. .. 


Dates, 
M.-J. 

5-12 
5-20 

5-  6 
5-1 1 

6-  2 
6-1 5 
4-27 
5-  1 
4-27 
4-27 
5-  5 

5-  5 

5-20 

6-  1 
6-  2 
6-1 3 

6-1 4 
6-i5 

5-  1 

5-20 

6-  2 
5-  4 
5-  4 
5-  5 

5-  6 
5-11 

a*  Balance  ...        5-  i 
Ç*  Balance —        5-29 

6-i3 

6-14 

6-23 

5i4o  B.Â.C. .        5-20 

io-3oI 
ii-iil 
11-12I 
11-21 I 
11-29Ï 
12-  il 

l2-l5l 

12-iGI 
1 2-20  L 
1 2-2 1 1 

I 2-23 l 

1 2-24 1 
12-27I 

27827  L 5-12 

5-29 

27791  L 6-12 

27894  L 6-10 

27838  L 5-5 

27807  L 5-6 

6-  1 


Ascensions 
G'.  droites. 

h     m     s 

9  14.17.48,38 

10  48,56 

9         14.19-  9,39 

'»  9,47 

14.27.23,38 

23,39 

14*29.  6,o4 

9  6,19 
1 4  •  3 1 .     » 
14 -31.441 22 

9.10  44,36 

14.36.13,76 

«3,71 

i3,84 

»3,79 
i3,83 

i3,65 

14-39.49,56 

14 '40.     » 

29,28 

14.42.44,09 

14.43.     » 

4,33 

4,09 

4,26 

i4-45. 10,66 

14.51.10,78 

10,66 

10,62 

«o»77 
i5.io.     D 

» 

u 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

10  i5.io.3o,o3 
9.10  29,94 
9.10     i5.io.3o,45 

9  15.10.57,72 

9  i5. 10.58,59 

9  15.10.59,02 

9  59,17 


8.9 


8 
8.9 

9 
8.9 

9 


2.22. 


76.24. 


6 
6 
I 
3 
5 


C.i35 

Distances 
polaires. 


49.36. 

98.11.36 
38 

59.10.35 
35 

48.  1.  9 
10 

97.57.  7 
97.55. 

6 

75.49.47 

47 

47 
45 

46 

47 
48 

98.46.44 
62.29.31 

28 

50.19. 

5o.i5.  7 

8 

9 

7 
105.37. 

100.59.37 

36 

37 
37 


16 
6 
6. 
100. 12.55,3 

33.29.52,4 
60.43. 

I 00 .  2 . 24 . 5 

» 


3 

4 

5 

9 
9 
o 
o 

4 
9 


7 
3 

4 
5 

o 
6 
5 

9 

9 

9 
3 

5 

o 

4 
o 

4 

8 

4 
3 

6 

2 

2 

o 

I 


Ci  36 

Étoiles. 

27881  L 

27816  L 

P  Balance 

27848  L 

ai77  U 

2179  Lî 

27849  L 

27905  L 

27802  L 

21 85  Lt 

27962  L 

2197  Lî 

ai9o  Lt 

28142  L 

2205  Lf 

2196  Li 

2202  Ls 

281 14  L 

2206  Lf 

28128  L 

28187  L 

2228  Ls 

2229  Ls 

2230  Li 

2281  Lt 

2233  Li 

2238  Ls 

2239  L, 

2240  L] 

2243  Ls 

2253  Lj 


Dates» 

Ascensions 

Distances 

1I.-J. 

G'. 

droites. 

polaires. 

h     m     • 

0       1       m 

5-3o 

10 

i5.ii. 10, 16 

73.  7.32,3 

6-11 

10 

i5. 11.12,88 

100.  7.33,4 

6-12 

» 

3i,5 

5-1 1 

i5.iï.27,72 

99-  o-  9,» 

6-1 3 

9 

i5. 11.31,54 

70.26.52,1 

6-14 

8 

15.11.43,06 

97.28.39,7 

6-22 

8 

43, o3 

39,5 

6-23 

8 

i5.i2.  3,o3 

97-  7-45,8 

5-29 

9 

i5. 12.26, II 

100.39.20,1 

5-20 

9 

i5. 12.47,04 

60 . 46 . 26 , 6 

5-  5 

9 

i5. ï2.47,3i 

110.43.39,3 

5-12 

9 

47,39 

41,0 

5-  4 

9 

i5.i4.     ^ 

69.38.  0,2 

5-  5 

9 

i5. 16. 15,78 

Il 5 .  5 .     » 

5-  I 

8.9 

15.17.17,66 

70.27.  2,2 

5-  6 

9 

17.54 

4,3 

5-3o 

9.10 

15.17.25,76 

113.43.28,4 

6-10 

9 

15.17.53,55 

23.38.     » 

6-1 1 

9 

53,48 

i5, 1 

5-20 

8 

j5. 18. 17,02 

57.37.     » 

6-  2 

8 

17, i5 

40,7 

6-23 

8.9 

«6,97 

41,3 

5-  5 

10 

15.18.29,28 

114.  o.i5,8 

6-i3 

8.9 

îi9,44 

10.3 

• 

6-14 

9 

29,44 

16,2 

5-  4 

8 

15.18.43,22 

98.  7.  5,0 

6-22 

» 

4,3 

6-  I 

9 

15.19.  0,34 

51.45.25,1 

6-j3 

10 

i5.2o. II ,72 

114.37.35,0 

6-14 

9 

11,76 

34,7 

6-22 

» 

29,2 

5-  I 

8 

15.20.29,54 

78.  2.58,5 

5-4 

8 

I 5. 23. 49, 02 

113.41.20,0 

5-  6 

9 

15.23.48,75 

ii3. 41.22,1 

5-  I 

8 

15.27.     » 

ii4-  8.21,4 

5-  4 

8 

» 

22,1 

5-  i 

7 

15.27.  4,"' 

114.  8.26,8 

5-4 

7 

4,07 

27,0 

5-  5 

8.9 

3,91 

25,2 

5-29 

7 

3,74 

26,3 

6-  1 

10 

15.27. I I ,70 

114.40.39,4 

5-  6 

8 

15.27.47,70 

114.45.46,7 

6-12 

6 

15.28.22,83 

117.41.58,9 

6-11 

15.29.     "^ 

114.45.25,4 

5-29 

7 

15.29.  6,96 

115.23.19,6 

6-  I 

«5.29.29,97 

114.49.       » 

6-10 

9 

3o,oi 

» 

6-1 1 

10 

29,98 

i> 

5-  5 

9 

15.29.38,08 

102.    9.43,7 

5-20 

8 

37,93 

40,7 

5-  I 

8.9 

i5.32.i5,i4 

114. 18   61,4 

5-29 

14,94 

59,6 

ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 

2265  Lj 

2252  L] 

2266  L] 

2260  Ls 

2262  Li 

X  Balance .... 
2274  L, 

3  Serpent.  . . . 

28791  L 

2297  L, 

2299  U 

2291  Lj 

23 1 3  Ls 

23o3  Ls 

X  Balance.  . . . 
49  Balance .  . . 

29378  L 

2363  Ls 

203D  Li)  .  ■  ■  ... 

236o  Ls 

2369  Ls 

29518  L 

2374  Ls 

29552  L 

29565  L 

8  Ophiuchus. . 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

M.-J. 

G'. 

droites. 

polaires. 

h     m     f 

0     1    • 

6-  I 

8 

15.32.16,87 

49-49-48,9 

6-  2 

8 

16,82 

46,4 

6-  3 

8 

17,00 

47,0 

6-10 

8 

17,06 

45,0 

5-  4 

6 

15.32.19,83 

119.26.20,5 

6-  3 

•7 

l5.32.22,5o 

49.51. 3i, 4 

6-10 

7.8 

22,52 

29,2 

6-12 

8 

15.33.42,69 

io3. 34.13,7 

6-i3 

8.9 

42,98 

'3,9 

5-20 

9 

15.33.58,76 

103.33.40,0 

6-12 

9.10 

» 

46,5 

5-  5 

15.36.  0,73 

109.20.41,4 

5-  6 

0,67 

41,3 

5-4 

9 

15.37.19,57 

118.14.23,3 

6-10 

19,80 

20,1 

6-11 

10 

» 

18,4 

0-    .•) 

15.39.11,62 

83.15.    • 

6-1 3 

11,58 

60,2 

6-14 

11,67 

59,6 

6-22 

11,70  . 

60,3 

6-23 

11,63 

60,2 

6-25 

11,77 

60,3 

6-26 

11,73 

59,^ 

6-  2 

9 

15.42.18,10 

50.34.  9,5 

6-12 

9 

18,40 

9,^ 

6-14 

9 

18,22 

9,8 

5-29 

9 

15.42.23,02 

58.24.    • 

5-3o 

9 

23,25 

9,2 

6-  I 

9 

23,18 

»,4 

6-22 

9 

15.42.29,38 

50.28.  4,6 

6-23 

9-ïo 

29,44 

7.0 

6-10 

9.<o 

i5. 42.31, 14 

119.  9.52,4 

6-11 

10 

3 1,08 

5o,7 

6-  I 

9 

15.45. 5o, 56 

5o.  6.58,3 

5-29 

7 

i5. 45.51, 08 

119.34.26,4 

6-12 

15.47.21,23 

109.51.34,0 

5-12 

i5. 54.32,65 

106.13.48,9 

0-  0 

16.   1.45,20 

57.28.24,7 

5-12 

9 

16.  5.  4,26 

73.49-13,8 

5-29 

7.8 

4,01 

11,» 

5-3o 

9.10 

4,i3 

6,3 

6-10 

16.  6.     » 

118.  &.56,2 

6-10 

10 

16.  6.21,56 

118.    3.     » 

6-12 

9.10 

i> 

24, t 

6-i4 

10 

21,38 

iG,7 

5-29 

7.8 

16.  7.33,63 

IIJJ.   9.30,7 

6-1 1 

9 

16.  7.51,69 

ii3.3o.      » 

6-i3 

8.9 

5i,79 

40,3 

6-10 

/ 

16.  8.38,90  ' 

1 15. 12.53,8 

5-12 

6 

16.  8.42,57 

108. 16.16,8 

5-20 

8.9 

16.  8.53,4G 

ioo.tx3.58, 1 

6-14 

16.  8.56,79 

93.îà5.43,2 

POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 

0  ()|.liiuelms 
(Suilo.) 


Dates, 
M.-J.       G'. 


•K)f)î8  L 

•i3:6U 

•)38i  L, 

).  Ophiuchus. 


3  Hercule 

* 

ï  Hercule 

3o<j8i  L 

X  Ophiuchus.. 

)f)9io  L 

5^^>7L 

MKj'ifi  L 

jo8"»i  I 

M>ÎK>9  L 

î<»96'i  L 

3io6i  L 


6-2  •! 
6-23 

6-26 
7-10 

7-1 1 
5-3o 

6-  I 

5-29 

6-12 

6-11 

6-1 3 

5-20 

5-29 

5-3o 
6-  I 
6-  3 
6-10 
6-1 1 
6-12 
6-i3 
6-14 
6-22 
6-23 
6-25 
6-26 

7-8 
7-10 

7-11 

7-i3 

6-  a 

6-  a 

6-26 

6-  2 

7-10 

7-1 1 

7-i3 

5-29 

6-  i 

6-10 

6-12 

6-i3 

6*11 

6-1  { 

6-22 

6-25 

6-26 

;-  4 
7-8 

6-  2 
6-23 
6-25 


8 

8 

8 
8.9 
9.10 
8.9 


'.  Ophiuchus.. 

Observations 


Ascensions 
droites. 

h  m  • 

16.  8.56,73 

56,66 

5^»w7 
56 ,  69 

56,83 

56,72 

16.  9.  8,09 

7.9'* 

16.  9.33,09 

33,04 

16. 10. I I ,67 

11,78 

16.25.43. 16 
43,01 

49,98 
43,04 

43,09 

43,16 

43 ,06 

43,16 

43, 12 

4^2,97 

42,9'i 
43,08 

43,04 

43,14 
43,12 

43,06 

•43,00 

43,22 

16.25.47, n 
16.37.74,18 

u 

16.52.  3,55 

16.52.47,4» 

47, 5i 
47,58 

16.53.27,65 

16.53.27,92 

^7,9'* 

16.53.28. 17 

28,18 

16.53.44,35 

44,4^ 

44,41 

16.53.44,^5 

44,77 
16.53.55,46 

55,42 

16.55.  » 

27,70 

17.  4.^8,07 

de  Paris,   1897. 


8 


9 

9 
8.9 

8 

8 

8 

8 
6.7 
6.7 

6 


Dislances 
polaires. 

93.25.44,2 


43 
43 

44 

43 

44 

43. 3i.  2 

5 

I i4-5i .34 

33 
iiî.43.48 

48 
87.47.23 

25 
25 
25 

•24 

26 

25 

25 
25 
25 
25 


26 

25 
25 

26 

68.17.  8 
58. 12.37 

38 
21.55.  2 
80 . 27 . 5 I 

5i 

53 
53.  7.30 
54.33.11 

12 
39.47.60 

59 

108.   5.i3,5 
i5.8 

17 
27.44.  9 

9 
37.  8.3o 

29 

28 

lO). 35.49*4 


9 
I 

2 

4 
8 
6 
2 
1 
I 
6 
6 
3 
8 


i> 


4 

/ 
2 

3 

I 

o 

8 

8 

2 

9 
4 
3 


9 

8 

6 
6 
I 
5 
2 


9 

8 


o 


Étoiles. 

Tj  Ophiuchus.. 
(Suite.) 


Dates, 
M.-J. 


G'. 


Ascensions 
droiies. 


2479  Lj 
31292  L, 


a  Hercule 


$  Hercule.  . . . 
0  Ophiuchus. . 


789  A-^72".. 


3222{  L 

2)29   Lî 

3  Ophiuchus.. 

2533  L, 

32234  L 

32270  L 

32371  I 

32o59  L 

32145  I 

02 1 2o  L< .  .  •  ... 

3225o  L 

32177  L 

2547  U 

2544  U 


4 


:-8 
7-10 
7-1 3 

7-23 

7-'-*7 
6-  I 

6-  2 

6-10 

6-11 

6-1 3 

6-14 
6-22 
5-29 

6-  I 
6-10 
6-26 

7-  4 

7-  8 

7-23 
7-27 
6-22 
6-12 
7-23 
7-27 
5-29 
6-  I 
6-10 
6-1 1 
5-29 
6-  I 
6-10 
6-i3 
7-12 
7-i3 
6-i3 
6-14 
6-25 

7-4 

7-8 
6-22 

7-1» 
6-1 1 

6-23 

7-10 

7-27 

5-29 

6-   I 

6-  2 

6-14 
6-22 

6-23 


8 
10 
8 
8.9 
7.8 
8.9 
-.8 


89 


8 

8 

7.8 

8 
8 
8 
8 

8.9 
10 

9 

9 

9 
10 

9.10 

9 

9 

8.9 
10 

10 
9.10 


m 


17 


4.28,19 
28,19 
28,10 
28 ,  09 

M 
28,21 
5.19,18 
» 

17*      5.48,34 

48,35 
48,37 
48,33 
48,25 
17.  9.56,85 
56,95 
57,01 
56,89 
56,96 
56,95 

» 
56,98 

17- «0-47,92 
17.15.40,77 

40,94 

40,91 

17.27. 16,43 

» 

» 

16,21 

17.28.     » 

32,45 
32,62 

»7'29.ï7,9'> 

17.30.  9,o5 

17.30.4 >, 18 
17.30.58,93 

17.31.  6,83 

6,90 
17.31 .25,40 

25,60 

17.31.38,53 

17.31. 39, 2i 

1 7 . 3 1 .  39 , 3  î 

39,23 

17.31.41,94 

4 1,9'* 
17.32.12,82 

12,96 

17.33.48,17 

17.33.57,97 

57. 8Î 

57,92 

c. 


C.i3- 


Distances 
polaires. 

o    r 

io5.35.48 

49 
49 

48 
48 

49 
56 . 24 . 3o 

32 

56. 30.28 
3i 
3o 
3o 

32 

75.29.32 

32 

3i 
3o 
3ï 
3i 
3i 
3o 
65.  2.21 
114.53.47 

47 

47 
17.  3. 

23 

26 

26 

17.  6.37 


103.34.  2 

/   J    *    ASk   . 
103.57.47 

24.35. I 5 

21 .10.42 

40 

i5.25.3i 

3i 

107.45.48 

53.47-49 
55.47.48 

39 
25.39. 12 

14 
49-  G. 14 

78.41.37 
104. 25. 46 

4rt 
48 


8 


) 
I 

y 
I 

/ 
O 

8 
I 

4 

H 
2 
8 
3 
6 
<) 
6 

4 
o 

9 

\ 
8 

9 
j 

4 

o 

9 
I 


4 
2 

8 

r 
4 

9 
) 

4 

6 

4 

8 
I 

8 

) 


18 


e.i38 

Étoiles. 

325io  L 

255i  Lt 

^549  Li 

'jt55o  Lt 

32482  L 

325o3  L. . . . . . 

3245]  L 

32454  L 

^  Ophiuchus. . 

32394  L 

•32vly9   Lé»  r  »  •   •  • 

32385  L 

32474  L 

32558  L 

32594  L 

2558  U 

37,826  L 

32769  L 

32790  L 

32791  L 

23Go  I^ 

32982  L 

3284)  L 

3?.942  L 

32901  L 

3/955  L 

'^>79  I^ 

2583  Lj 

33i46  L • 

33a5o  L 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Dfties, 
M.-J. 

6-12 
6-i3 
7-10 
7-i3 

6-14 
7-1 1 
6-1 1 
5-29 
6-26 
6~  1 
6-10 
6-25 
^-  A 

7-3o 
8-  4 
7-8 
7-10 
6-  2 
6-23 
6-22 
7-27 
7-11 
6-i3 

6-  I 
6-23 
6-25 
6-26 
6-10 
6-11 
6-22 
C-12 
6-22 

7-  8 

7-23 

7-3o 
5-29 
6-  2 
6-23 

7-4 
7-10 
6-1 3 
6-14 
5-29 
6-  I 
6-^23 

7-4 
7-11 

6-1 1 

6-1 3 

6-14 

6-22 


G'. 

7.8 

7 
8.9 

8.9 
10 

8 

3 

6 
8 
8 
8 
8 


Ascensions 
droites. 


7.8 

8.9 
8 

8.9 

7.8 

9 
8 

8 

9 
8.9 

9.10 

8 

8 


9 
8 

7.8 

8.9 

9 

9 
8.9 

8 

8 
8 
8 
8 

7 

9 

9 

9 

9 
8 

8 


h     m     9 
7.35.31 

32 

7.36.  8 

8 

7-36.14 
7.36.25 

7 . 37 .  I 
7.37.33 

33 
7.38.1 I 

11 
7.38.19 

18 
7.38.22 

23 

22 
7.38.37 

37 
7.38.37 

37 
7.38.48 

7.39. 

7.39.44 
7.40.51 
7 . 4^ • I 5 
i5 
7.42.37 

37 

7.43.  6 

6 

7-43. 

7.43.47 

48 

7.44.17 
7.44.20 

21 
7.44.30 
7.45.36 

35 
7.46. 14 

14 
7.46.^4 

2t4 
7.49.31 

3i 
7.5i.3i 
7.52.51 

5i 
7.52.58 

58 
7.53.  6 

6 


22 
10 
18 
00 

67 
06 

62 
34 
43 
61 

74 
33 

9» 

97 
06 

95 
63 

61 

82 

99 

58 

76 

4>. 
i3 

01 

37 

70 
58 

34 

46 

04 
33 

38 
i5 
II 
01 

98 
3i 

9» 

23 

22 

86 

98 
10 

93 
90 
07 

23 

85 

70 


Distances 
polaires. 

I 5.42.31 

3o 

77.52. 12 

14 

io3.53.i5 

103.40.19 

21.27.  8 

21 .1 1 .39 

37 
33.  4.27 

28 
32.32.36 

37 
85.23. 

23 

22 
60. 31.58 

57 
48.55.33 

33 

71.  7.41 
32.38.23 
24.36,57 

24.44.   V 
io3.34. i3 

14 
14.  2.  8 

9 
17.32.34 

37 
17.48.  2 
17.47.32 

3i 

104. I r.57 

10. 44-23 

23 

16.29.48 

3o.4'-2.5o 

5i 

14.25.21 

19 
17.20.20 

23 
21 .37.52 

53 
67 . 3 1 . i 1 
68.39.33 

3i 
17.29.35 

38 

12.57.   1 

56.57 


9 

m 

5 

7 
i 

8 

o 

o 

6 

9 
8 

^» 

5 

I 

o 
6 
2 
5 
3 
2 
6 

9 

0 

/ 
I 

3 

6 

2 

o 

8 

1 

4 
o 

o 

i 

o 

6 

4 
2 

3 
I 

o 
6 

4 

7 
3 

4 

9 
5 

2 

5 


Étoiles. 


258o  Lt 
333ii  L. 


V  Ophiuchus.. 


33292  L 

33244  L 

33239  L 

'^594  L| 

33343  L 

2603  L, 

333o4  L 

33397  L. 

3323o  L 

33232  L 

2614  Li 

3<J^I3     \j  m    .    .    .    .    . 

p^  Ophiuchus. 


33593  L 

33369  L 

33406  L 

33466  L 

33445  L 

33409  L 

2620  L} 

33195  L 

33220  L 

33485  L 

33573  L 

8  Petite  Ourse. 


Dates, 
M-J. 


7-10 
6-25 
6-26 
7-12 
7-18 
7-3o 
8-  8 
7-23 

7-8 
5-29 
6-  I 
6-10 
7-10 
7-11 
8-19 
6-23 

7-4 
6-14 
6-11 
6-1 3 
6-1 1 
6-i3 
6-22 

8-19 
6-10 

7-12 
8-4 

8-8 
8-10 

7-27 
7-3o 

7-8 
7-10 
8-  2 
6-  i 
6-23 
7-23 

7-4 
7-1 1 

8-19 
6-22 

6-1 4 
6-1 1 

8-  4 
8-10 
5-29 
6-  I 
6-10 
6-1 1 
6-12 
6-1 3 


G'. 

10 

8 

9 


Ascensions 
droites. 


lU 


7-8 
7.8 

7-8 
7 

9 

8 

8.9 

6.7 

8.9 
8 

9 

9 
8 


8 

7 
9 

9 

8 

8 
8 
8 

9 

8.9 

9 

89 
8 

7 


17.53. 11 
17.53.16 

16 
17.53.21 

21 

21 

21 

17.54.    2 

3 

17.54.26 

17.54.27 

27 

27 

17.55.46 

17.56. 14 

17.56.32 

17.56.58 

57 
17.57.60 

17.58.37 

38 
I 7 . 58 . 4 I 

41 
17.58.47 


17.59.36 

18.  o.i4 

i5 

i5 

i5 

18.  0.17 

16 

18.  0.37 

18.   i.i5 

14 
18.    i.i5 

14 
18.  1.34 
18.    1.45 

45 
18.  1.58 
18.  2.24 
18.  2.5l 
j8.  3.56 
18.   5.16 

»7 
18.  6. 


80 

84 
62 
18 
10 

17 
20 

99 
43 

78 
06 

23 

18 

97 
90 

23 

38 

94 
73 
65 
02 
33 
16 
02 

04 

97 
01 

09 
12 

o3 

53 

37 
14 
97 

<4 

97 
56 

35 

54 

93 

79 
16 

96 

99 
38 


B 
9 
9 
» 
» 


Distances 
polaires. 

•     ^     t 

105.12.37,8 

1 I .35.19,8 

99.45.    » 
I) 

38,1 

37,2 
i3.    1.25,3 

22,8 
i5.2(.{8,4 
i5. 24.^7, 4 

48,1 

46,; 

io3.35.  0,0 

18.59.  6,8 

71.   1.48,3 

17.58.59,7 

66,0 
14.49.11,5 
25. 5i .i3,9 

i3,G 
25. 5i. 20,1 
» 
69.54.37,9 

45,0 
26.26.54,6 
87.28.     » 

33,1 

34,9 
35,3 

11.18.48,8 
48,6 

24.   6.16,8 

24.    3.19,1 
20,6 

i8.2!2.    SjS 
4,0 

21.2.5.    3,6 

26.24 «34,1 
33, a 

104.18.  B 

117.47.52,4 
116.       7.  » 

26.  12.52,6 

23.    4  -    3,5 
3.23.  il, 9 

14,' 

i3,8 
i3,> 
i3,4 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Cl  39 


Ktoiles. 

0  Petite  Ourse, 
CSuile). 


3]535  L 

fx'  Sagittaire. 

3J609I 

U602L 

J3m)8L 

33632  L 

3363;  L 

33;68  L 

33730  L 


33862  L. 

3333;  L. 
33559  L. 
33568  L. 

33585  L. 
33826  L. 


33871  L. 
336oi  L. 
33787  L. 
'33643  L. 
"n65i  L. 


J3673  L. 
"33670  L. 
33782  L. 

^3779  I- 
"53H3-2  L. 

-■33706  L. 

33815  L. 
337Î1  L 


\        3^7^»  L. 
3*^76-5  V 


Dates, 
M.-J. 


C-14 
6-i5 

6~2'2 

6-a3 

6-23 
6-26 

7-4 
7-8 
7-10 

7-1 1 
7-i3 

8-19 

ia-171 

7-23 

8-  8 

7-  8 
7-n 
6-10 
6-23 
8-10 

7-^7 
5-29 

6-i3 

6-26 

7-4 
7-10 

8-19 

6-10 

8-  4 
6-14 
7-23 
7-3o 
7-3o 

6-  1 
8-10 

7-  8 
6-22 

6-23 

6-1 1 

7-'i 

6-  I 

6-10 
5-29 
8-19 
7-ia 

7-^7 
6-14 
6-23 

8-  4 
6-22 

7-  4 
7-1 1 


G'. 


Ascensions 
droites. 


Diitances 
polaires 


h  m 
18.  6. 


8 

9 

8 

7. 10 
9.8 

9 

8 

8 

9 
8.9 

7 
8 

9 
9 

8 

8 
8.9 

8 

8 

8 
9.10 
9.10 

8.9 
10 

8 

8 

8 

9 
9 

/ 
/ 

6.7 

6 

9 
9 


» 
» 

0 
» 

» 

» 


18.  7.  9,88 

18.  7.36,19 

18.  9.23,15 

18.  9.36,52 

18.  9.44,9' 
18.  9.51,57 
18.  9.54,^6 
18. 10. 16,10 
18. 10.19,35 
»9,48 
18. 10.43,02 

42,44 
18. 10. 52, 10 

1 8 . I o . 56 , 78 

i.a3,95 


18. 


18. 
18. 

18. 
18. 
18. 
18. 
18. 


18. 

18. t3 

18.14. 

18.14. 

18. 1 4 • 

18.14. 

18.14. 


I . 32 , I 8 
1.43,21 
43,85 
I.  » 
1 . 55 , 29 

2.52,44 
3.  0,55 
3.  5,07 
5,06 
3.  5,23 
7,21 
5,48 
14,84 

«>w9 
22 ,  56 

23,49 


1 8 . 1 4 . 28 , 2  > 
18. i5. 


10. 

« 


» 


» 


18. i5. 

i8.i5.33, 

i8.i5.44, 


,56 
83 


o  , 

3.23. i5 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
5 
I 
39.37.10 

111.  5.  8 

48.38.34 

54.49.54 

io5.55.29 

48.32.59 

46.47-44 
24.38.42 

29.24.58 

57 
17,52.18 

18 

Ii8.4i.i3 

112. 12.16 

1 17.23.25 

29 
118. i8.5o 

23.53.40 

20.46.5i 
108.41.20 

39.  3.47 
116. 21. 53 
112.46.42 

39 
103.34.52 

106.20.33 

70.35.26 

65.36.  o 

40. 56. 41 

109.53.13 

38.48.35 

49.44-13 

114.57.38 

40 

39 
11 8. 28. 35 

52.23.  7 

112.  4*  ^ 


4 
6 

3 
I 
3 
2 
I 
1 
2 

7 
8 

8 

7 
5 

6 

8 

3 

9 
o 

5 
5 
4 
4 
o 
o 
2 

9 
5 

8 

3 

4 

4 
2 
2 
I 

8 
3 

4 
j 

2 

8 

7 
6 

7 

7 

9 
1 

9 
1 

2 

2 


Étoiles. 


Dates, 


340441 

33769  L . . . . 

T,  Serpent. . 


6-i3 
7-8 
6-1 5 
6-16 
7-18 
8-  2 
8-  8 

33969  L 7-23 

7-20 

33891  L 6-10 

33843  L 6-1 

339271 8-19 

33841  L 8-10 

33855  L 6-22 

34091  L 7-10 

34041  L 6-14 

34109  L 7-27 

33914  L 5-29 

33917  L 8-4 

34166  L 6-26 

34198  L 8-10 

34203  L 7- II 

8-  2 
34187  L 6-23 

7-4 
2682  Ls 6-1 

34314  L 6-10 

34477  L 7-8 

7-23 
7-3o 

2685  L, 6-23 

34377  L 5-29 

34534  L 6-14 

2687  L, 7-4 

7-1" 
8-16 

8-19 
2690  Lt 6-1 

8-10 

2693  U 7-4 

7-ii 
2698  Ls 6-22 

7-10 

2694  Ls 8-10 

8-19 

34738  1 6-23 

6-26 

2700  Ls <»-  I 

8-  2 

34563  L 6-10 

2697  Ls 8-8 

34874  L 7-23 


Ascensions 

Distances 

G'. 

droites. 

polaires. 

h     B     • 

0        1         W 

7 

18. i5.53,23 

21. 16. 52, 5 

18.15.57,37 

112.17.11,5 

18. i5.     » 

92.55.31,1 

58,73 

» 

58,98 

1» 

58,78 

3o,6 

58,62 

3o,7 

8 

18.17.    i,o5 

37.23.37,0 

8 

ï,3i 

36,2 

9 

18.17.    8,22 

63.20.27,3 

7 

18. 17.20,76 

100.16.  8,1 

8 

18.17.23,81 

57.10.  8,1 

7.8 

18. 17.27,61 

io3  38.42,3 

9.10 

18.18.14,61 

116.32.46,5 

9.10 

18.18.43,58 

3o.  0.48,1 

6.7 

18. 18.54,63 

40.55.49,8 

7.8 

18. 19. 10,42 

3ï.23.2i,7 

8.9 

18.19.28,81 

Ii3.  8.14,3 

8 

18.19.29,10 

m.  5.38,5 

8 

18.19.46,67 

25. 5i.     » 

9.10 

18.19.49,21 

23.i5.5i,3 

7 

18.19.53,68 

22.36.52,3 

7.8 

53,38 

52,9 

9 

18.20.  0,34 

24.43.4^,0 

8.9 

0,23 

45,6 

8.9 

18.21.  8,40 

109.  o.5t,3 

8 

18.21.49,55 

19.58.46,3 

7.8 

18.22.26,24 

12. 56. 25, 7 

8 

26,11 

24,8 

8 

26,1 3 

23,8 

9 

18.23.49,08 

109.34.30,8 

8 

18. 2i. 44, 73 

25.13.32,3 

8.9 

18.24.49,24 

1 4 • 3o . jo , 5 

9 

18.25.20,06 

109.13.44,7 

8 

i9»92 

45,  >. 

20,18 

42,8 

20,00 

B 

9 

1 8. 2 î. 30,91 

66. 5i .43,0 

9 

3o,5o 

52,7 

10 

18.28.26,12 

109.44*26,8 

10 

26 ,  22 

3o,8 

6 

18.28.     » 

66.27.36,0 

•^•8,94 

35,3 

8 

18.28.53,57 

109.36.43,2 

9 

53, 5i 

4i,8 

8 

18.29. 10,68 

1 2 . 3o . 2 1 , 2 

8 

11,12 

21,8 

9 

18.29.19,59 

6<>.46.i9,o 

9 

'9,»-' 

18,8 

8 

18.29.20,43 

24.58.26,7 

7.8 

18.29.45,10 

109.38.  7,8 

7 

18.30.46,90 

io.5o.5i,7 

Étoiles. 

34874  L  (suilc) 
34429  L 

3î8>o  ï 

U708  Lî 

2710  Lj 

348o5t  L 

3i886L 

2713  Lî 

3î99i* 

•2718  Lj 

34817  L 

3i68o  I 

3^918  L 

34619  L 

34973  L 

34937  L 

2731   Ls 

7730    Lj 

3 J084  L 

34690  L 

3  )0  i  I  L 

34717  I 

34718  L 

34883  ï 

34913  L 

»746  L, 

3499'  L 

V.75I    Lj 

35i58  L 

•^7'5y  Lj..  .      . 

3-)3'23  I 

34«8i  1 

•2763    Lj 

33-23i  I 

•'777  I« 

3'Va56  J^ 

'K7^  Lj 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Dates, 
M.-J. 


7->7 
7-«ï 
8-  4 
8-16 

7-  8 
6-9.2 
8-10 

8-19 

7-  4 
7-10 

8-  8 
6-10 

8-19 
6-23 
6-';»6 
8-16 

7-1» 
7-3o 

8-10 

7-23 

8-4 
7-i3 

6-29. 

7-  8 

8-  8 

_  / 

7-      I 

7-23 
8-10 
8- 19 

8-2'» 

6-'23 
6-10 

6-42 

H- 16 

(:-26 

7-'^7 
7-i3 

7-1  « 
8-  4 
8-  8 
8-10 
7-3o 
8-  -2 

6- '2 '2 
8-19 
8-2') 

7-  8 
7-10 

7-i3 

6-23 

8-16 


G'. 


9 
.9 

9 

8 

7.8 
8.9 

9 

9 
8 

^» 
9.10 

9 

•7 

8 
7.8 
8 
8 
8 
8 

8-9 
8.9 
9.10 

9-»o 

9 
8.9 

/ 

8 
8 
8 
8 

9 

9 
8 

7.8 

8 


Ascensions 
droites. 


7.8 
8 

7 

9 

8.9 
8.9 

8.9 

8 


9 


h     01     • 
8.30.47 
8.3i .  17 
16 

»7 
8 . 3 I . 39 

8  3 A. 44 

8.33. 

5 

8.33. II 

8.33.23 

8.33.46 

8.34.45 

8.35.16 

16 

8.35.53 

54 
8.36.  6 

8.36,  7 

7 
8.36.18 

8.37.  I 
8.37.  8 
8.37.15 
8.37.48 
8.38.22 
8.38.29 
8.38.44 

8.39.  9 

8.39.  9 

9 
8.39.29 

8.40.  8 
8.40.1 I 

11 
8.^0.36 

36 
8.40.57 

8.41.  9 
8.42.19 

«9 

'9 
8.42.25 

25 

8.42.44' 

44 
8.43.40 
8.43.50 

5i 

8.44. 

8.44.20 

8.44.21 


JO 

12 
80 
38 

69 
7<5 

02 

73 
55 
85 
20 
o5 
1 1 

93 

11 

43 

79 
58 

35 

65 

84 
02 

7r> 

3i 

•^4 
62 

«1 

7^ 
7'^ 
9'» 

39 
53 

69 

49 
61 

21 

67 
81 

90 

47 

47 
08 

28 

88 

68 

14 

44 

52 


Distances 
polaires. 


10. 50.49 

I I I . 34 . 53 

55 

34 
12.56. 19 

III.  8.12 

iio.25.3i 

16.59.57 

i3.5i.  6 

110.  9.41 

12.32.  o 

104.5 1.  8 

6 

24 . 36 . I 2 


59.14 
17.40 

110.24 
17.33 
19.37 
86.36 

IO}.32 

14.40 
1 1 1 .  4 

'7-49 

111.6 
1 10.45 

40.42 

40.39 

105.34 


.48 

.32 

.35 

.21) 
.  10 
.32 

.3o 
.3i 

.41 

40 

.  22 

.  6 

8 
.55 
.27 
.58 


40.23. 12 

12 

io5.    1.18 

17.  8.24 

104.49-10 

12 

1 1 

18.24.44 

44 
110.16.  I 

o 
110.  7.37 
19.32.21 
20 
66.35.59 
19. 18. 56 
86.51.17 


o 
6 

2 

9 

7 
2 


9 

4 


/ 
2 

8 

9 
8 

8 
2 

4 


j 
5 
I 

9 

4 
6 

4 

9 

1 
o 

3 


Étoiles. 

2767  Lj  . . . . 
35357  L.   . . 


9 
6 


^774   Lj.. 
2771  U.. 

2776    Lj  .  . 

2783  L,.. 
35o52  L. . 


35i3o  L. 
35098  L. 
35276  L. 


35^75  L 


2798  Lj. 

2799  U 
2804  Lj. 

35559  L. 
I  35536  L. 


2816  Lj. 
2806  Lj. 
2812  Lj. 

35392  L. 


35439  L. 

2824  Lj. 

2825  1^. 

353ii  L. 
35869  L. 


35627  V 

2829  Lj 


35708  L 


35391  L. 
35428  L. 
35749  L. 


I  35631  L. 
.  35617  L. 
'  35908  L, 


35499  L 


I  35654  L. 
.2843  Lj. 


Dates, 
M.-J. 

8-19 
6-26 

7-  4 

7-ïi 
6-22 

8-10 

8-  8 
7-23 
8-  2 
8-  4 
8-16 
7-i3 
7-10 

7-8 
8-25 

7-  4 

7-  4 
6-22 

8-28 

6-23 

8-19 

8-  8 
8-  4 

7-«i 
6-26 

7-10 

6-10 

7-i3 

7-i3 

7-  8 
7-23 

'"— 9*» 
/     ■*/ 

7-3o 

8-  2 
6-22 
8-19 
8-25 

7-  4 

7-ïï 
6-i3 

8-28 

8-10 

9-  4 
7-10 

7-  8 

8-  4 
8-  8 
6-22 
8-19 
8-25 
8-16 


G'. 

9 
8.9 
8.9 

9 
8 

7 
8 

9.10 

9 

9 

8 

9 

9 
6 
6 

9 

9 
9.10 

7.8 

7 
6.7 

7.8 
9 

fi' 7 

8 

9 
9 

9 

7.8 

8 
8 
8 
8 

6.7 
6  7 

8 

8 

10 

8 

6 

5.6 

8 

^■ 

7 


9 
8 


Ascensions 
droites. 

h     m     s 
8.44.28,05 

8.44.43,54 
42,80 

«.44.44,41 
8.44.53,26 

8.45.  5,16 
8.46.33,85 
8.46.39,81 

39,78 

39,68 

8. 46.50,65 

8.47*43,43 

8.48.   7/>7 

7,59 

8.48.20, 

20 

8.48. 

8.48.42,03 

8.49-     » 

8.49.4-^,19 
8.49.52,23 

52,44 
8.5o.  0,99 

8.5o.24}5i 

8 . 5 I . 28 , 29 

8. 5i .34,24 

34, i9 
8.52.  8,45 

8.S2. 12,26 

8.52.     » 

8.52.41 ,3i 

8.52.53,69 

54 ,  38 
8.53.59,02 

58, 5r 

8.54.  5,33 

5,60 

5,37 

8.54.29,25 

•^9,67 
8.54.36,08 

8.55.25,21 

8.55.39, '4 

39  w* 
8.56.25,8i 

8.56.56,42 

8.57.  0,79 

0,46 

8.57.   3,81 

4,07 
8.57.23,90 
8.57.30,91 


Dlfttances 
polairci. 

o         ,  f 

I  12.23.    I,<i 
14.48.33,0 

35,8 
98.   i.3o,'» 
110.24.49,4 
97.5;. 24,>^ 
97.22.49,8 
1 17.52.5'!,» 
53,8 
« 
71 .37.16,! 
109.55.21,3 
38.15.11,8 
0,8 
16.   2.  (»,'^ 
1,3 
no.  3.26,7 
110.   3.     » 
1 10.  8.5o,S 
14.41 'i5,3 
15.23.48,4 
5 1 . 2 
69.46.12,7 
114.45.12,7 
III . 17. i »,i 
48. 3i .43,9 

4i.4 
37 . 25 . 52  ;  3 

112. 4i>     » 

ii2.47'>7,'^ 
1  iG.  19.51 ,9 

10.  10.  5i  ,8 

>o,i 

a3.   0.48.4 

47,9 

Ii5.    5.  6,2 

4.6 

48,6 


18 

118 

iitâ 

18 

39 
49 

14 


ao. 

5i . 
5o, 
5o, 

-JfcO 


109.  I  > 


43. 
108. 


!iO 


1(5,3 

,23,2 
•t«  .  l 

4 1,1» 

.  ''*7  »  » 
Go.o 

.    4 ,  .5 
4,> 

.ai  :\ 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


C.  i4« 


Étoiles. 


Date«, 
M.-J.      G'. 


Ascensions 
droites. 


Distances 
polaires. 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


î'jîGo  L 6-2  î 

33)8'2  1 7~'  I 

iîgoS  L 7—^3 

285;  Lf 6-i'2 

l'i-jH  1 7-4 

7-10 

Î8Î9  U 7-''^ 

SrCo  L 7-8 

35719  1 8-10 

ï')!);;  L (î-'à'S 

;  Aigle 8-ir» 

8-AJ 

3J7i5  L 7-17 

À  Aigle 7-18 

8-  2 

8-9 
3JC93  L 7-3o 

8-  4 

33;84  L 7-11 

8-19 
35930  L 7-10 

3Go58  L 8-4 

'  Sa^illairu  . .  8-9 

JO078  1 8-4 

36o84  L 8-8 

3)843  L 8-10 

3398)  L (»-io 

2891  Lj 8-19 

3fr273  L 7-23 

7-3o 

>>0oa  L 7-8 

%72  L G-23 

'36oi6  L .'  7-4 

7-1  « 
8-10 

3fi38i   1 8-2 

3«i66  L 7-îO 

3«2i6  L 8-19 

^W34  L 7-27 

7-3o 
'^'j*i  Li 7-1 1 

8-  8 

lij'i'à.  L^ 8-10 

ÎOi V2  L. 6-23 

">t\W7  L 7-8 

i(3\V}  L 8-28 

^^î^iA  L 7-4 

8-19 

">«>  ^"^7  I^ 8-4 

">ôa»i  l ;>,3 

36286  1 7-, 3 


'8 

9 

8 

9.10 
6.7 

9 

9 

8 

8 
8 


7.8 


n 
y 

9 
9 

9 

9 
9 
/ 
9 

9 

8 


/ 
7 
7 
/ 

8 
8 
8 

9 
8 

8 

9 

8 

8 

9 

8 

8 

9 
9 


h 

m  ■ 

18. 

^7 

.  J7  > 

18. 

58 

46, 

18. 

59 

.3o, 

18. 

^9 

.38, 

18. 

^9- 

41, 
41, 

«9- 

0 

•  9, 

19. 

0 

.25, 

'9- 

0. 

.33, 

«9. 

0 

.33, 

>9- 

0 

.40, 

40, 
40, 

19. 

0. 

46,. 

«9- 

0 

.47, 
46, 

'9- 

0 

V 

,56, 
56, 

'9- 

3 

•  8, 
8, 

19- 

3 

.12, 

»9- 

3 

» 

«9. 

4 

» 

'9- 

4 

■  6, 

19- 

4 

.  10, 

19- 

4 

.43, 

'9. 

4.43, 

«9- 

5 

.  32 , 

19- 

'J 

.33, 
33, 

19. 

5 

.46, 

19- 

5 

.55, 

19- 

.58, 
58, 
58, 

«9- 

8 

.34, 

«9. 

8. 

43, 

»9. 

8 

.44, 

»9- 

9 

.40, 
40, 

«9 

10 

■39, 
38, 

19- 

10 

•49, 

«9. 

10 

■49, 

19- 

II 

.  6, 

19. 

11 , 

•^9, 

'9- 

II 

.5o, 
5o, 

»9. 

II 

.52, 

»9- 

12 

3" 

«9- 

12 

» 

5 

o 
8 
8 
5 
6 


o  I  0 

ùo  8b.22.bb,8 

93  107.57.17,5 
91  20.36.56,2 

46  111.4* 19-6 

5i  37.53.19,2 

5i  18,7 

27  112.45.21,0 

80  54.22.16,2 

73  68.5^.53,9 

78  101.48.17,4 

5i  76.17.23,0 

59  20 , 2 

39  22 . 6 

o4  83.36.26 

04  93.  2 

94  »i 
12 

67  106.23. i3 

53  1 3 

09  108.39.  4 

07  4 

63  44*'^^-28 
25.  6.38 
1 1  i.i  I .  i3 

56  25.16.     D 

22  25.  7.50,7 

45  11 4* ai.  6,8 

49  48.26. i5. 3 

50  no.   5. 

10  16.46.49 
5o  48 

52  110.33.    2 

36  39.48.10 

81  112.14.  6 
76  6 
59  8 

74  18.  5.38 
24  53.59.30 

07  00  •      O.tfO 

85  24 .  4 • 1 1 

98  i3 

08  109.29.18 
88  16 
38  111.40.39 
49  111.40.39 
88  23.  9.34 

96  4<J-^4*4* 

10  51.28.17 

16  20 

09  4^*  0.20 
93  91.  7.    » 

91 .1 1.36,3 


I 


1 
2 

4 
i 

/ 
I 

i 

7 
3 

5 

"^ 

8 
3 
8 

4 
6 

9 
i 


36361  L 8-25 

36349  L 9-4 

h>  Aigle 6-16 

8-9 
36289  L 8-8 

8-10 

36296  1 8-8 

36352  L 8-2 

36429  L 7-27 

36411  L 7-1 1 

36485  L 7-10 

•^943  Lj 8-19 

366o8  L 7-23 

'  7-3o 

Î1946  U 7-  4 

365o3  1 6-23 

36365  J 7-8 

2951  L] 8-2'» 

9-4 

36668  L 8-28 

2953  L, 8-8 

8-10 

a9>4  U 8-19 

*9"^7  U 7-8 

•^.9^9  U 7-4 

36832  L 8-  2 

8-  4 

36822  L 7-1 1 

2974  L, 7-i3 

30634  L 6-23 

36734  L 7-10 

36585  L 7-8 

36591  L 9-10 

36718  L 8-28 

36685  L 9-4 

8  Aigle 6-16 

7-  4 
7-18 

8-9 

8-19 

8-2) 

9-10 
6-23 

7-  H 

7-  4 
8-28 

9-  4 
7-23 

7-"^7 
7-3o 

8-  2 
8-  4 


•^993  U 

36907  L 

36784  L 

36835  L 

369^9  L 

• 

À  Petite  Ourse. 


G'. 

5 
8 


Ascensions 
droites. 


8.9 
6 

8 

8 

9 
8 

9 

7.8 

8.9 

9 
8 

9 
8 

8 

9 

9 
10 

8 

/ 

6 

9 
8 

10 

8 

8 
8 


10 

8.9 
10 

8 

8.9 

9 


9 
9- 


9- 
9- 
9- 
9- 
9' 
9- 
9- 

9- 
9- 
9- 
9- 

9. 
9- 

9- 
9- 
9- 
9- 

9- 

9- 

9- 

9- 

9- 
6. 


m  s 
2.47,39 

2.5l,74 

2.58,77 
» 

3.  » 
9.^8 

3.16 
3.21 
3.40 
3.57 
4.35 

4 .  46 

5.  2 
2 

5.  8 
5.3i 
5.33 

6.  6 
6 

6.i5 


6.34 

34 
6.55 
7.3o 
7.5o 
8.27 

27 
9.25 
9.32 

9-47 

9-47 
9.48 

9-^9 
9.20.  I 

9.20.  3 

9 . 20 . I 8 

18 

18 


18 
18 
19.23.  6 
19.23.37 
1 9 . 23 . 53 
19.25. 18 
19.25.30 
3o 
19.26.  0 

» 


81 

97 
7» 

,m   f 

I  I 

'^9 
33 


// 
^9 
44 

«4 

01 

18 
12 
38 

17 

83 

08 

69 

47 

2D 

92 

28 

32 

9^ 

66 

38 

09 
66 

28 

23 

i5 

26 
35 
5o 

9'^ 
95 
7^ 
76 

72 


Distances 
polaires. 

52.  3.  I  .(• 


57, 


3.2*1,  ) 


78.35.   » 

22 ,  S 

loi.  ^*l\'kS\ 

40,9 
101.  7.   » 

67.  9.35,1 

41. 49*38. o 

52.34.32 

40.20.  4 

1 II. 59. 33 

24.  4<  I 

o 

108.42.32 

49-49-47 

116.22. 14 

112.16.  4 

3 

23.  3.  8 

109.13.  6 

5 

108.11.  4 

108.  3.  7 

111.57.  » 

i8.5o.33 

32 

23.13. 14 

104.  6.  3 

80.  6.5i 

38.  4.46 

110.45.  5 

iii.44«5i 

43.54.36 

57.28.4*^ 

87»    v)  • 

'24 


2) 

•2i 
23 

108. 16.24 

4 I . 20 . I 4 

104.  6.26 

1 1  i .  1 5 . 1 5 

5o.i6.38 


1 .  1 


4 
:> 
6 
5 
5 


9 
I 

(> 
o 
2 
2 

J 
2 

8 
o 
6 
8 
2 

4 

o 
I 
o 

/ 
6 


') 
9 


) 
(3 

9 
8 

2 

2 

8 

> 

4 

9 
2 

2 

t 


Étoiles. 

X  Petite  Ourse. 
(Suite.) 


36987  L. 
37072  L. 

3or29  L]. 
37139  L. 

37108  L. 
37103  L. 
37136  L. 
3o3i  Lf. 

37109  L. 

X  Aigle  . 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


37'ia3  L. . .  • , 

37253  I 

379.97  L. . . . . 

37165  L 

37322  L. . . . . 

37221  L 

37446  L 

3074  U 

37306  L 

3736a  L 

3o8o  Li . . . . 

3085  L, 

3086  U  

37505  L 

37651  L 

37470  L 

37593  L 

37552  L 

37480  L 

37619  L 

37541  L 

37608  I 

37654  I 

37685  1 

i3333  Bonn. 
37529  L 


Dates, 
M.-J.      G'. 


8-  8 
8-10 
8-16 
8-25 

7-8 
9-10 

7-4 

7-'3 

9-  4 
8-28 


Ascensions 
droites. 


Distances 
polaires. 


h  m 
19.26. 


7-  8 
7-8 
9-10 
6-23 
8-10 

/-  4 

7-î" 

7-18 

8-19 
8-25 
8-28 
7-10 
9-1  o 
7-1 1 
7-3o 

8-  2 
8-10 

7-  8 
7-23 
7-i3 
8-16 
8-28 
8-10 

8-19 

7-4 
8-10 

7-3 
7-8 

7-^7 
9-10 

8-19 

9-  4 
8-28 

7-1  » 
8-10 

8-  2 

8-  4 
7-fo 
7-23 
7-23 
7-3o 
8-19 


8 

î) 

8.9 

9 

9 
8 

y 
7 

9 

7.8 

7.8 


9 

8 

7.8 
6.7 

7 

7 

7 
8 

8 

8 

9 
9 

7 

9 

8.9 

9 
8 

8.9 
8 

8.9 
7.8 

8 

7.8 

6 


7 
8 

7.8 

7.8 

8 

9 


19.26.38 

19.27.24 

19.28.  7 

19.28.57 

19.29.22 

19.29.25 

19.29. 

19.29.45 

19.29.46 

19.29.46 

46 

19.31.21 

21 

20 

21 

20 

9.32.  8 
9.32.23 

9.33.  4 
9.33.38 
9.33. 

40 

9.33.47 
9.35  3o 

29 
9.35.42 
9.35.45 

45 
9-36.52 

9-37.11 

9-37.43 

43 

9.38.22 

9.38.34 

35 

9.38.47 

9.39.  3 

9-39-  7 
9.39.  8 

9.39.14 

9.40. 18 

9.40  22 

22 

9.40.41 

9.40.41 

9.40. 

9.40.46 

9.40.55 


» 


^9 
91 
47 


70 


II 
4 


5/ 


22 

41 
55 

43 
00 
08 

98 
10 

99 
58 

12 

80 

01 

95 
68 

'>7 

96 
01 

04 

07 
oi 

47 
94 

7» 
38 

84 
02 
18 
18 
43 
75 

07 
62 

56 

40 

16 

53 

54 
•:5 


o    »    < 

1.1.7 
6 

7 
5 

58.14.10 

ôy m  00 .17 

io9.47«3^ 

97.  0.33 

46.47. 12 

56.44.a4 

54.12.  4 

54.32. 

m.  8.46 

64.25.  3 

3 

97.1 5. 21 

21 

21 

22 

66.13. 33 

56.46.  4 

49.i3.i3 

113.39. 41 

51.38. 16 

16 

112. 17.51 

39.  o.  o 

o 

94.  9-*7 

III.  4-34 

35 

111.43.28 

I 1 3 . 5 I . 3o 

96.21.47 

48 

111.  2. 

6a. 37.46 

24.52.33 

101 .26.21 

39.43. 18 

55.49-23 

100.49.  4 
48.28.27 
90.56.39 

39 

60.59.  ' 
37.41. 
37.38.16 
49.37.16 
113.59.  8 


2 
6 
1 

8 
3 
6 

4 
5 

4 

7 
9 

8 

9 
2 

6 
4 

6 

9 
I 

6 

1 

9 

9 
6 

2 

5 

I 

5 

3 

8 

o 

8 

2 


2 
I 
3 
6 

8 

3 

I 

9 


Étoiles. 

Y  Aigle 

37672  L 

^  y  3 y  7  •1-'.  ••.... 

37668  L 

37733  L 

37708  L 

37720  L 

37780  L 

37754  L 

37700  I 

37765  L 

37707  L 

37935  I 

37799  L 

a  Aigle  ...... 

37779  L 

37790  L 

37847  L 

37882  L 

37813  L 

37884  L 

37925  L 

3i36  L, 

37898  L 

37957  L 

38009  L 

P  Aigle 

37905  I 

379»9  L 

37963  L 

38oo5  L 

38o66  I 

38IOI  L 

3i53  U 

38098  L 

37998  L 

38i65  L.  . .  . 

3i6i  U 

38198  L 

383o6  I 

38096  L 

3i65  L, 

3171  Lî 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

M.-J. 

G'. 

droites. 

polaires. 

k     m     s 

•     /     * 

6-16 

r9. 41.21, 71 

79.38.     » 

8-16 

2!  ,63 

i5,o 

8-28 

8 

i9.4i-3o,34 

45.19.14,7 

7-8 

8 

19.41 .55,66 

111.12.39,4 

7-1 1 

/ 

55,67 

38,7 

9-4 

7.8 

19.42.  0,98 

55.14.18,1 

9-ïo 

0,98 

18,5 

7-27 

8.9 

19.43.  3,33 

45.41.17,1 

8-16 

8.9 

19.43.17,90 

61.46.  1,4 

7-10 

9 

19.43.24,14 

59.14.38,0 

8-10 

8 

19.44.16,04 

47-56.14,7 

8-19 

8 

19.4^38,83 

70.27.49,1 

7-  8 

8 

19-44.39,18 

104.10.58,9 

7-11 

8 

19.44.44,00 

85.48.54,2 

9-  4 

8 

19.45.20,75 

117.20.35,9 

7-23 

8 

19.45.43,10 

22   46.43,5 

9-10 

/ 

19.45.44,18 

61.49.14,3 

7-13 

19.45.45,29 

81.24.13,0 

7-10 

8.9 

19.46.22,55 

100.36.53,9 

8-28 

9 

19.46.45,25 

101.13.  9,7 

8-  2 

5.6 

19.47.  5,09 

49.39.44,8 

8-  4 

6 

4,81 

44,2 

8-19 

8 

19.47..  4,83 

46.36.     > 

7-11 

7.8 

19.48.  7,61 

114.11.47.4 

7-  8 

8 

19.48.18,70 

7i.a7.i4,i 

9-  4 

9 

19.48.21,2a 

48.55.  2,9 

9-10 

8 

21,22 

0,6 

8-16 

19. 48. 49, a8 

106  10.54,6 

7-10 

8 

19.48.50,45 

69.55.49,3 

7-4 

6 

19.48.53,49 

43.i4-i8,i 

8-  4 

7 

19-50.  7,99 

48.54.45,5 

8-10 

8,27 

■    46,2 

7-1 3 

19.50. i5,a5 

83. 5ï.  0,4 

7-11 

8.9 

i9.5o.3i,5o 

I  i3.ao.i4,6 

9-4 

9 

19.50.50,09 

114.36.34,7 

9-10 

9 

19.50.57,38 

87.33.11,4 

7-  8 

19.51. i5,3o 

75.13.32,5 

7-23 

19.52.     » 

48.24  .3i,6 

7-10 

8 

19.5a.  0,17 

4'2.43.55,5 

8-  8 

8 

19. 5a. 27, 14 

1 11. 3i  .42,2 

7-27 

8.9 

19. 5a. 38, 39 

07.  a6. 3 1,7 

9-19 

5 

19.52.     » 

i  i6.a8.'27,9 

7-3o 

5.6 

19.52.58,06 

37.50.  4î"» 

7-i3 

8.9 

19.53.50,59 

98. -ri.  7,4 

7-'« 

7.8 

19.53.56,04 

39.32.27,2 

9-  4 

8 

56, 16 

tt 

7-23 

8 

19.54.23,91 

:i3.3i  .35,2 

8-  2 

8 

24,20 

3i,t) 

8-  8 

8 

19.54.31,01 

I  r  0 .    8.18,0 

8-16 

8 

3o,64 

"7,^ 

7-  8 

89 

19.55.32,64 

lia. a3. 34, 6 

7-10 

10 

19.56.10,67 

97.27.27,5 

POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0- 


Étoiles. 


Dates» 


Siji  L,(saite).        9-19 
Î8-2I6L 9-  4 

ii79U 8-»6 

38489  l 7-11 

3i8o  L, 7-8 

7-i3 

8-  8 

3883)  1 9-10 

38391  L 7-8 

7-23 

Ï19'  U .7-i3 

3192  Lf 8-16 

3867iL 7-10 

7-3o 

38JII  L io-3o 

3843i  L 7-11 

384:5  1 9-4 

388iJ  L 8-51 

8-  4 
38923  L 9-10 

9-19 
38463  L 9-23 

38639  L io-3o 

3864;  L 9-4 

38700  L 7-10 

38659  L 7-3o 

8-16 

dAigle 7-  8 

7-i3 

7-2  3 

fr-  2 

8-  4 

8-  8 

8-10 

8-19 
II-  3 

38688  L io-3o 

38;o6  L io-3o 

38691  L 7-27 

38C67  L 7-1 1 

.S226  Li 8-16 

3i3o  Lj 7-1 3 

8-  8 
8-10 

3*236  Li 9- '9 

io-3o 

"5^*0  Lj II-  3 

Vi33  Li 9-4 

V>3j  Li 9-19 

^^43  L, 8-16 

^33  L 7-27 

7-3o 


G». 

9 

9 
10 

8 

9 

89 
8 

9 
8 

8 

9 
6 

5 
8 
8 

/ 

/ 

9 

9 
8.9 

7 
8.9 

9 
8.9 

8 


9 

9 

/ 
8 

9.10 

9 
9 
9 

8 
8.9 

9 

9 

8.9 

7.8 


Ascensions 
droites. 

h    m    • 
19.56. 10,74 

19.57.21,91 

19.58.26,37 

19.58.28,79 

19.58.29,99 

29 ,  82 

3o,o3 

20.    1.21,80 

20.   1.31,17 

3o,88 

20.   1.36,93 

20.    1.46,39 

20.  2.21,23 
21,01 
20.  2.27,76 
20.    2.27,80 

20.  2.3o,o3 
20.   2.3o,oj 


•*9 
20.  2.36 

36 

20.   2.5l 

20.  4 -30 
20.  4*37 
20.  5.41 
20.  5.49 

49 
30.  5.59 

59 

1 

59 


59,40 
59,38 

59)^9 
59,36 

20.  6.24,93 

20.  6.     » 

20.  6.3i,55 

20.  7.  5,14 

20.  8.28,60 

20.  8.45,69 

45,54 

45,49 
20.  8.5o,36 

5o,45 
20.  8.58,84 
20.  9.28,63 
20.11 .13,26 
20.11. 16,60 
20.11.     0 

32,96 


i5 

77 
26 

39 
83 

76 
06 

4^ 
4a 

38 
^7 

38 


Distances 
polaires. 

•     '     •  ^ 

97.27.27,6 

Il3.l5.      r 

112.26.1 1,2 

22.48.40,7 

106. 12. 1 4)5 

16,6 

16,3 

10.49.56,0 

114.10.43,8 

44,2 

II 1 .  8.      » 

110.  i.'i6^o 

22.25.10,7 

i»,9 

66.41.  0,9 

ii3.53.  6,2 

85. 31.29, 9 

13.48.18,0 

18,6 

10.47.29>» 

29,3 

100.36.44,5 

47.54.57,0 

47.41.41,1 

48.  4.20,8 

69.   3.55,6 

55,5 

9ï.  7-35,8 

35,8 

37,7 

35,9 

36,9 

36,4 

35  -^ 

36,1 

37,3 

68.24.     9 

68.25.53,8 

69. JO. 18,6 

101.  9.     » 

111 .52.  9,2 

io5.38.47,8 

46,1 

» 

74.  5.48,8 

47, « 

66.51.28,8 

I 11.46.27,0 

67.57.59,2 

107.17.40,7 

12.28.56,6 

54,0 

Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


8-  2 
7-10 


39233  L  (suite) 

325 1  L% 

38885  L 7-i3 

a*  Capricorne.        7-1 5 

8-  8 

9-  4 
II-  2 

39007  L 9-10 

a*  Capricorne.    8-  4 

8-10 
II-  2 

39025  L II-  3 

39098  L 1 1-  4 

39034  L 9-23 

3275  L, 8-16 

3*  Capricorne.   7-15 

8-  2 

8-  4 

8-  8 

II-  2 

39152  L 7-1 1 

39163  L 8-17 

39t84  L 9-4 

39.90  L] 7-13 

3307  L, 9-19 

33i4  Lj 9-23 

33oi  Lt 8-16 

39585  L 8-10 

n-  4 

39554  L io-3o 

II-  3 

33i5  L, 8-17 

39684  L Il-  4 

39317  L II-  2 

3324  Lj 8-16 

39416  L 9-  4 

39316  1 7-3o 

8-  8 

39631  L 9-19 

333i  Lj 9-10 

3339  U 9-'^3 

39468  L M-  3 

p  Capricorne..    7-10 

7— >.3 
7-27 
8-  2 
8-10 

3336  L, 8-16 

39i3i  L 8-17 

39451  L io-3o 

39419  L 8-10 

11-4 


G'. 

8 

10 

5.6 


Ascensions 
droites. 


4 


6.7 

9 

8 

9 


8 
8 

7.8 
9.10 

9 

n  ■ 

8 

8 

7.8 

9 
8 

7 
9 

9 

8 

8 
10 

9 

8.9 
8.9 


h  m 

20. 1 1.33 

20 . 1 1 . 34 
20. 11.55 
20 . I I . 

56 

56 

56 

20.12. 17 

20.12.20 

20 

j 

20.12.40 

20.1 3. 46 

20. i3.52 

20.14.45 

20 . 1 5 . 
i3 
i3 
13 
i3 

20.1 5. 53 

20.16.  3 
20.16.  9 


20. 1 


/  ' 


7 
8 

9 


20.18.  I 

20.18.  4 
20.18.  4 
20.18.  7 

m 

20.18.18 
18 
20. 19.28 
20.20.18 
20.20.37 

20.21. l3 
20.2l.5o 

20.22.  4 

4 
20.22.16 

20.22.22 

20 . 22 . 34 

20 . 22 . 58 

20 . 22 . 59 
58 

59 
59 

59 

20.23.28 

20.23.40 

20 . 24 . 1  4 
20.24.42 

4» 


41 
59 
97 

a- 
28 

47 
3o 

25 
23 

35 
10 

12 

53 

39 

35 

59 
14 

98 

25 

I 

26 
91 

99 

74 

34 
3i 

66 

82 

89 
65 

12 

i4 

80 

45 
28 
88 
02 
43 
12 

84 
22 

06 

01 

64 
i3 

37 
20 

38 


C.143 

Distances 
polaires. 

o    f    Et 

12.28.54,21 
90.45.  5,7 

102.49.34,» 

I02.49«34,5 

33,6 


u 


42.36.  6 
i02.5i.5o 

49 
5o 

44.44.11 

37.55.20 

64.48.39 

iii.  7.35 

io5.  6.23 

23 

21 

23 

a4 
47.19.31 

45.  6.37 

38.21. 

110.  6.28 
90.46.55 
72.52.27 

iii.3o.  9 

9.5i.  9 

i3 

10.40.  7 

7 

111.49  24 

9.47.28 

68.50.45 

112.19.  3 

39.41. 

il  3. 21. 1 3 

i3 

i4'(4.i8 

110.42.  6 

71.30.26 

37. 12.33 

108.  9.13 

i3 

i3 

14 
i3 

112.43.58 

68.12.20 

68. i3.   ; 

111.  3. i3 

16 


7 
2 

/ 
î 

3 

4 

9 
2 

6 

7. 


/ 
I 

m 

n 

9 

7 
o 

6 

7 
8 

4 
I 

2 

9 

4 
3 

3 
3 
(> 
G 
0 
8 

7 
2 

9 

4 


(:.i4< 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J 


r55o  L, 9-  .i 

«417  Berlin  . .  ii-  a 
3î6o  Lj 10-4 

II-  3 

3J6i  L, 8-17 

9-îi5 

io-3o 

3366  L, 9-19 

33i8  L, 8-  2 

8-  8 
8-10 

3368  L, 9-9.3 

39577  L 10-4 

3543  Kasan.. .        7--23 

3y68i  1 8-17 

3378  Li io-3o 

II-  3 

1374  U 7-i3 

8-10 

1 1-  2 

40071  L 7-3o 

3375  I4 10-4 

3384  U 9-25 

II-  4 
339'2  Li io-3o 

II-  3 

3393  L, 9-i3 

9-23 

3394  L, 8-17 

|Oo84  L 9-19 

39804  L 8-10 

9-10 

39905  L 10-6 

3402  L» 8-17 

II-  -2 

2  Dauphin.. ..        9-4 

9-12 

II-  2 
il-  4 

3410  Lj I  i-i  I 

3411  Li io-3o 

'^9984  1 9-'> 

40244  1 7-3o 

8-  2 

8-  8 

"^imoi  1 9-10 

•^9967  i- 9-"2  ^ 

40002  L 11-12 

3412  Lj 10-4 

^9996  1 i  ï-  4 

5413  U 9-  4 

3Î22  Lj 8-17 


G». 

9 
8 

9 

9 

9 

9 

9 
7.8 

9 
8 

7 
7-9 
8.9 

9 

n 
/ 

9.10 

9 
8 

n 
/ 

7.8 

8 
10 

9 

10 

9 

9 

9 
8.9 

9 
8 

8.9 
G 

7 
5.6 


Ascensions 
droites. 


/ 

9 

9 

6.7 
7.8 

9 

9 

8 

10 

9 
9 
9 


h  r  f 

20. 25. 36 

20.23.4!! 

20.26.44 

44 
20.26.53 

52 
52 

20.  ?.7.27 
20.27.29 

29 

29 
20.27.33 

20.28.32 

20 .  29 .  24 

20.29.34 

20 . 29 . 58 

58 

20.30.28 

28 

28 

20. 30.42 

20. 30.47 

20. 3i.  7 

/ 
20. 32. 2 > 

25 
20.32.25 

25 
20.32.4'2 

20.33. i3 
20.33.39 

39 

20.34.36 

20.34.45 

45 

20.34.51 
5i 
5ï 
5i 


20.35. 
20.35. 
20 . 35 . 
20.35. 


20.35. 

20 .35. 

20 . 36 . 
20 . 36 . 
20 . 36 . 
20.37. 
20.37. 


«9 
21 

24 
•>4 

23 

5o 
53 

47 

54 

58 

3 

49 


81 

78 

98 

9'^ 
02 

81 

7i 
62 

85 

92 

79 
88 

33 

35 

69 
76 

87 
63 

7î 

83 

62 
i3 
5o 
5>. 
o5 
12 
i3 
46 
35 
21 

07 

37 
12 

17 

14 

»7 

«9 
16 

o3 
5o 
02 
95 

97 
78 
83 

34 
75 
70 
37 
89 


Distances 
polaires. 

•  -  '  .  " 

1 12.5().54 

72.^3.   8 
72.44.40 

41 

68.17.34 

3i 

71.43.13 

I 12.34.49 
5o 

68.20.   5 

109.44.57 

10.  7. i3 

69.22.  5 

71.49.32 

35 

110.56.28 

28 

29 
10.   7.29 

iio. II.   8 

71.36.27 

32 

71.32.  8 
6 

68.47.19 
21 

68.33. i8 

12.37.  2 

I  II . i 7 . 59 

58 

68.32.47 

106.29.25 

74.27.  4 
5 
5 

61 .36.25 

6 I . 47 .  î I 

37.59.  6 

9. 16.   8 

6 

109.25.25 
54.58.29 
55. 19.33 

106.43. 
62.42.39 

109.51 .20 

1 1 1 . 36 . 1 3 


2  ' 

2  ! 

6 

9 

8 

o 
3 
o 


6 
4 

I 

3  j 
2  I 
8  I 
6 
2 
2 

2 
2 

8 
I 

5 
6 

9 

8 

3 

6i 
2 
6 
8 

6 
6 
I 
6 

8 


-4  I 


Étoiles. 


Datés, 
M.-J. 


2 


2  I 
o  i 


2 
3 
6 


342)  T., 9-i3 

3437  1.) io-3o 

3^44  U 11-10 

40091  1 9-10 

9-'9 
3^36  L, 10-4 

3i4o  Lj ii-i  I 

3455  L, 9-23 

4o346  L '      7-3o 

8-  2 
8-10 

4o3o4  L 10-6 

3447  Li 11-12 

4o3oi  1 9-25 

11-  3 
3465  Lj 11-10 

3456  1, 8-17 

40109  L 9-4 

3  Verseau. ...        7-15 

7-23 

7-27 
9-10 

9-19 
II-  4 

3462    Lj 10-    4 

I  I-    2 

3478  Lj io-3o 

40226  L 9-13 

3  «75  L, 8-17 

3481     Lj 11-10 

3^84  Lj i(>-  3 

3482  Lj 9-ia 

3476  U 11-12 

4019»  L 9-4 

9-10 

10-  4 

3492  Lj I  I-ll 

3493  Lj 9-23 

io-3o 

40498  1 10-6 

3495  L* io-3o 

40257  1 1 1-  2 

11-  3 

4o256  1 9-1 3 

[A  Verseau  ...        7-15 

7-16 
7-23 

7-27 
7-3o 

8-  2 

8-10 

8-16 


G'. 

10 
9 


9 

7.8 

7.8 
8.9 

n 
/ 

7 

7 
8 

8 

9 
9 
9 
9 

8.9 


8 
8 

8.9 

9 

8 

9 
8.9 

7.8 

7.8 

7 
9 


9 

9 

8 

8 
8 


Ascensions 
druilei. 

h     m     f 
20. 38.   2,82 

20. 38.  5,84 
20.38.20^37 
20.39.24,07 

24 ,  02 
20.39.27.90 

20.39.  » 
20.39.45,56 

20.40.  2,99 
3,10 
2,80 

20.40. 12,90 

20.40. 3«», 87 

20.40.35,43 

35,65 

20.41.  7,77 

20.4l*4l)2'2 

20.42. 16,12 

20.42.       » 

18,11 
18,02 
18,07 
18,02 
18,19 

20.42.20,43 
20,  I  5 

20.43.   3,95 

20. 0-  9,16 

20.43.51 ,97 
20.43.52,7$ 
20.43.5.5,98 

20.44*  3,32 
20.44.26,00 
20.44.57,15 

57,09 
57,21 

20.45.41 , 19 

20.46.  » 

B 

20.46.       1,06 

20.46      17,14 

20.46.2*2,54 

!22,72 

20. 46. '23, 3o 

20.47.  » 
5,76 
6,02 

5,7» 
5,89 

5,83 

5,68 

5,74 


Distances 
poiai.i». 

.0      r       » 
Kst).  10.02,2 

62.36. i5, 6 
54.54..48,7 
49.44.34,0 

io6.io.i8,i 

105.24.30,9 

54.57.4'2.5 

10.56.  5,1 

2,8 

1 3. 32. 10.4 

112.32.20.4 

14.29.12,0 

l5,2 

6i.i3.22,9 
io5. 59.31,1 
Ii3.i3.3i,5 

95. 2i. 16,3 
16,5 

ID,1 

i5,3 

1"  6 

i5,5 

106.43.31,9 

3i,8 

56.  0.17,1 

42.  6.27,; 

112. i6.3o,8 

72  32.19.) 

62.  7.53,) 

72.3i.39,« 

1 15.21.48,'^ 

1 11.41  •35,'» 

36,7 

3:,: 

72.21.16,6 
72.19.58,5 

14.^7.37.9 
72.20.     » 

MO.    1.48.4 
46.9 

111.37.  1,6 
99.22.10,2 

D 
11,1 

10,3 
9.Î 


. 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 


Dates, 
M--J.      G'. 


Ascensions 
droites. 


a  Verseau.. . .        9-4 
(Suite.)  9-10 

II-IO 

1 1-12 

io593  L 9-25 

40692  L 10-  -7 

11-4 

10-  7 

4o36o  J 8-25 

M'il 10-  3 

io-3o 

40392  L 8-16 

35io  Lt 11-12 

io47o  L 9-1 3 

11-10 
40489  L ii-ii 

io4i9  ï- 9-'« 

40425  1 8-19 

io449  î 10-6 

4o4o5  L 9-4 

40467  L 10-4 

3)i4  U 11-2 

8480  Bonn  . . .  9-23 

35i2  Lj 9-12 

io437  L 8-17 

35i8  I4 9-19 

3522  L; 8-T9 

3523  L, 8-25 

9-10 

11-12 

4"«e7  L 8-2 

8-  8 

3536  Lî 8-10 

35>9  I^ 8-16 

8-17 

)j3i  Li 10-  6 

353v.  J^ 9-1 3 

io8i2  1 7-23 

353o  Lj 1  i-io 

3533  Lj 8-19 

9-10 

9-12 
^540  U 10-6 

10-  7 
3541  U ^       9-23 

1 1-  2 

ii-ii 
^%  Lî 9-4 

jo-  4 
^^^  Lî 9-1 3 

M-IO 

ii-i'>. 
Observations 


10 
8.9 
8.9 


10 
9 

iO 

9 

9 
8.9 

9 

9 
8 

8 

8 

9 

9 
8 

10 

9.10 

8.9 

9 
10 

9 
6 

9 
8.9 

9 

9 

8.9 

8 
10 

0 
10 

10 

10 

to 

9 

9 
« 

9 
10 

9 
9 
9 


h      m 
20.47.    5 
5 


20.48.  7 
20.48.37 

37 

37 
20.49. 

20.49.  8 
8 

20. 49 • 12 
20.49.22 
20.49.25 

25 

20.49-^7 
ao. 49.31 

20.49.36 

20.49.38 

20.49.48 

20.49.50 

20. 50.  5 

20. 50. 
20.5o.55 

20 . 5 1 .  I 
20 . 5 I . 2 I 
2o.5i.33 

20.52.  2 
2 
2 

20.52, 16 

i5 
20.53.35 
20.53.45 

45 
20. 53.56 
20.53.57 
20.54.34 
20 . 54 . 4 I 
20.55.35 

35 

35 
20. 55. 58 

58 
20.56. 

1 1 

II 

20.56.24 

24 
20.57.    I 

1 

I 


83 
9« 

9i 

89 

69 
8f 

«9 

94 

88 

53 

7^ 
24 

23 

08 
63 

23 

48 

3i 
47 


32 


79 
94 

98 
68 

56 

63 

10 

«9 
61 

o5 

»9 
9» 

23 

73 
67 
7^ 
70 
82 
48 
60 

18 

09 
3i 

46 

68 

66 

69 


Dislances 
polaires. 

99.22.  8 
10 

9 

12 
14.23.41 

1 I.  8.3i 

33 

3i 

99.13.   3 

47.46. 54 

80.  5.49 
72.21 .48 
40. 35. 56 


35  20.17 

74.   1.41 

75.17.51 

54.15.28 

91.46. 

49.20.29 

72 . 3 I . 42 

/  ^  •  ^ /  •  >J2 
112.23.59 

114.  3.33 

109.10. 45 

96.51.53 

110.28.  o 

4 

6 

9-49-59 
61 

38.28.54 
64.18.44 

44 

64.  5.26 

64.  7.23 

1 2 . 1 1 . 1 5 

95.56.24 

i.)9.i9.i4 

i3 

1 1 

63.28.   7 

/ 
63; f6. i3 

1 1 

16 

110.44.     » 

25 

63. 40.20 
22 
24 


9 
6 

8 

1 

9 
8 

I 

8 

o 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J.      G'. 


Ascensions 
droites. 


40946  1 7-3o 

3546  U 8-16 

io-3o 

3547  ï'2 8-19 

41040  L -8-2 

8-  8 

3553  Lî 8-10 

8-17 

3554  Lj 8-19- 

8-25 

9-4 

3556  Ls 9-i3 

9-23 
10-  7 

3557  Lf io-3o 

ii-io 

i  i-ii 
40906  L Il-  2 

11-12 
4ii58  L 9-10 

9-28 

41244  L 7-3o 

8-10 

3568  U 8-25 

9-  4 

3569  Lt 10-  7 

11-12 

4 «ou  1 9-23 

io-3o 

Il-fO 

3570  Lj 9-13 

3656  Kasan  . .        7-23 

10-  4 

10-  6 

3567   Lj 8-19 

41062  L..    . . .       10-  5 

11-  2 
11-11 

3577  Ls 8-16 

9-4 
9-10 

358o  Li 8-19 

8-25 
9-13 

Ç  Cygne Il- II 

3582  U 10-  3 

10-  4 
10-  7 

4 1177  L 8-2 

8-  8 

9-4 
3584  U 8-25 


7 

9 
10 

9 

9 
8.9 

8.9 

9 
8 

8.9 

8.9 
8.9 

8.9 

8.9 

9 
8 

8 
8.9 

9 
8 

8.9 
8.9 

9 

9 
8.9 

9 
8.9 

9 

9 

9 
9.10 

9.10 

8.9 

9 
8.9 

9 

8 

8.9 
8 

9 
9 

8.9 

9 

9 
8.9 
8.9 

7.8 

8.9 
8 


h     m 
ao.57. l5 

20.57.28 

28 

20.57.28 

21.    O.    O 

O 

21.  o.3o 
3o 

21 .    0.39 

39 
39 

21.  o.5i 
5i 
5i 

21.  i .  6 
6 
6 

21 .  1 .11 
II 

21.  1.39 
38 

21.  2.33 

21.  3.42 

42 

21.  3.44 

44 
21.  3.46 

46 

46 

21.  3.57 

21.  i.  3 


21 
21 


21 


21 


21 
21 


21 


21 


4.44 
5.  2 

2 

2 
6.57 

57 

57 
7.5i 

5i 

5i 

8.32 

8.5i 
5i 
5i 

9.  6 
5 
6 

9.54 


27 
14 
08 

96 

7'^ 

48 

07 

49 
45 
53 

43 
48 
80 

32 

i3 

01 

54' 

89 
40 

14 

31 

93 

96 
20 

i5 

69 

22 

28 
60 

88 
54 

18 

49 
35 

3i 

70 

76 

84 
i5 

26 

28 

99 

89 
88 

83 

02 

95 
16 
70 


Cl  45 


Dislances 
polaires. 

o  f  g 

14.40.49 

63. 3i.  3 

7 
63.16.29 

I 5 . 29 . 3o 

32 

66.55.21 
21 

66.48.33 
33 

68.32. i3 
i5 
i3 

61 .  18. 5i 
56 

54 
61,39.25 

25 

12.57.  4 

4 
II.  6.14 

i5 

68.21.25 

67.31.55 

57 
61 .47.37 

41 
41 


68.15.  5 
II.  6. 

2 

6 

108.44.54 

61.24.58 

56 

62. 52.  4 

5 

67 . I 5 .  8 

1 1 

II 

()o .  1 1 . 4  5 

68.3o.36 

36 

36 

I 10.29.46 

5i 


3 

7 

9 
3 

6 

I 

2 
3 
I 

3 
8 

4 
2 

9 
4 

I 
9 

/ 
3 

9 
8 

I 
2 
8 
I 

6 
o 


9 
2 

2 

5 


7 

4 

9 
4 
2 
6' 
1 

7 
2 


» 


68.14.  2,4 


de  Paris,   1897. 


G.19 


Cl  46 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


3584  Lj(8uilc).        9-10 

9-i3 

41447  L 7-3o 

358;  Lj 8-19 

9-23 
10-  6 

8149  Berlin  ..        8-2 

8-10 

3593  Lj 8-8 

8-10 
16-  3 
10-  4 
10-  7 

3594  L, 8-2 

3595  Lf 10-  5 

10-  6 
io-3o 

3596  Li 8-19 

8-25 
9-i3 

36oo  L± 8-19 

8-25 

3603  Lt 9-1 3 

11-  3 
10-  4 

36oi  Ls 10-  6 

10-  7 
4i8o3  L 7-23 

7-3o 

^Ùir?.  Ls 10-21 

io-3o 

11-  2 
4i8j2  L 8-  a 

8-  8 

3604  Lj 8-19 

8-25 
10-  5 

3605  L* 9-1 3 

9-^3 
10-  7 

3606  Lj 10-6 

IO-21 

io-3o 

3607  1.2 Il-  2 

II-IO 
U-I  I 

75o4  B.A.C..        3-  3Ï 

3-18I 
3-231 

3-241 
3-29 1 

^  4 


G'. 

8 

8 

7.8 

9 

9 
8.9 

7.8 

7.8 

7 
8 

8.9 
8 

8 

8.9 
8.9 

8.9 

9 

9 
8.9 

9 

9 

7.8 

8 
7.8 

7.8 
8 

8.9 

8 

8 

8 

8 
6.7 

8.9 

8.9 

9 

8.9 

9 
8.9 

9 
8.9 

8.9 

8 

8.9 


Ascensions 
droites. 


2 
2 


h     m 
12.    9.54 

54 

.10.  6 

.10.43 

43 

43 

12.21 

21 

.12.27 


27 
27 
27 

4 
4 


2 
2 


2 


2 


12. 
i3. 


i3. 


4 

7 

7 

7 
.i5.35 

35 
.16.43 

43 

43 
.16. 5i 

5i 
.i6.5i 

5i 


17 


2 
2 


.17.37 
36 


«7 


19 


58 

57 
I  2 

2 

2 


.19.13 
i3 
i3 

.19.32 

32 
32 
.20.       » 

» 
» 
w 
j» 
» 


67 
80 

58 

42 
96 
38 

45 
26 
i3 

37 
27 
29 

64 
67 
65 

^9 
36 

45 
82 
83 
62 
4o 
37 

25 

27 

84 

59 
72 

67 
70 

97 
98 

17 

78 
68 

9^ 
64 
01 

08 

09 
36 

80 
44 


Distances 

Dates, 

Ascensions 

Distances 

polaires. 

Étoiles. 

M.-J. 

G'. 

droites. 

polaires. 

0       t       r 

h     m     • 

0     /    t 

68.14.  3,3 

75o4B.A.C(8uite) 

9-10 

8.9 

21.20.32,44 

3.23.22,0 

2,2 

4197»  L 

10-  3 

8 

21.21.36,36 

10.  5.23,1) 

i5.ii .37,4 

36o8  Lj 

8-25 

8.9 

21.21.54,36 

67.29.44,4 

68.38.54,8 

9-i3 

8.9 

54,54 

45,^ 

57,« 

10-  6 

9 

54,34 

47,9 

58,6 

3609  Ls 

io-3o 

8.9 

21.22.    8,44 

68.16.57,4 

67.46.     » 

II-  2 

8 

8,10 

56,4 

» 

11-10 

8 

8,5o 

58,1 

67.53.55,2 

36io  Lî 

8-19 

9 

21.22.11,59 

67.59.12,2 

55,4 

.3611  L, 

ii-ii 

8.9 

21.22.48,72 

67.54.32,5 

55,9 

11-12 

9 

48,91 

34,8 

55,6 

II-I3 

9 

48,92 

3i,5 

56,8 

41968  L 

7-3o 

7.8 

21.23.18,46 

l3.2I.  8,7 

67.53.18,7 

41966  L 

10-  4 

7.8 

21.23.26,89 

i3. 53. 35,3 

68.  2.40,6 

10-  7 

8 

26,88 

36,4 

45,1 

36i3  Lj 

10-  6 

9 

21.23.52,45 

67.46.34,9 

42,5 

41799  L 

II-  2 

6 

21.24.17,11 

68.i6.i3,9 

68.12,58,2 

II-IO 

6.7 

17,38 

i5,4 

59,3 

II-I3 

6.7 

17,29 

i3,^ 

60,0 

42023  L 

7-23 

8 

21.24.46,38 

14. 28. 29,. >. 

68.18.52,9 

41860  L 

9-i3 

8.9 

21.25.48,19 

74.  6,i6,a 

» 

4i83i  L 

10-24 

9 

21.25.59,97 

102.23.25,1 

67.32.     » 

II-IO 

9 

59*90 

27,6 

55,2 

4i832  L 

10-  6 

9 

21.26.   1,95 

100.33.50,9 

55,2 

10-21 

9 

ï,97 

5i,j 

86.  5.3o,9 

p  Verseau 

7-16 

21.26.  7,92 

96.  1.     • 

33,9 

8-16 

8,24 

25,4 

9.37.34,1 

8-25 

8,02 

25,1 

3o,7 

9-4 

8,29 

27,9 

85. 56. 60, 5 

9-23 

8,16 

^7,7 

61,1 

10-  5 

8,10 

28,8 

58,5 

io-i5 

8,14 

» 

9.12.   1,4 

io-3o 

8,32 

27,6 

2,6 

ii-ii 

8,35 

27,5 

66.58.55,6 

41821  L 

11-12 

8.9 

21.26.  9,48 

115.40. 56,1 

» 

41900  L 

9-10 

8 

21.26.34,90 

60.19.12,1 

59,9 

41881  L 

9-12 

10 

21.26.35,84 

83.42.12,4 

68.40.10,2 

41895  L 

9-19 

10 

21.26.36,22 

69.14.54,9 

10,5 

4i855  L 

10-  4 

9 

21.26.36,27 

1 1 1.24.28,9 

12,4 

4i9î»9  L 

10-  3 

8 

21.26.36,77 

41.  3.40,4 

68.30.38,3 

10-18 

36,84 

40,4 

39,5 

41841  L 

10-17 

6.7 

ai. 26. 37, 12 

ii5.  2.40,5 

40,0 

41870  L 

9-a5 

^ 
/ 

21.26.46,64 

102.43.17,1 

66.42.55,9 

41889  L 

10-  7 

8.9 

21.27.  3,88 

96.45.46,3 

57,1 

4i9'5  L 

ii-i3 

7.8 

ai. 27. 10, 20 

66.36.32,3 

54,a 

41976  L 

10-  5 

21.27.      » 

63.  6.49iO 

3.23.18,0 

42037  L 

9-4 

y 

21.28.48,71 

37.42.20,1 

19,7 

42183  L 

10-21 

8.9 

21. 3o.   2,20 

16.58.4^,6 

«9,a 

10-24 

9 

a,i4 

42,6 

16,5 

42236  L 

10-  6 

21. 3o.      » 

14.  8.47,^ 

18,4 

10-20 

i> 

46,3 

a4,4 

11-10 

9 

28,90 

46,S 

POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Dates, 

Ascensions 

Distances 

Étoiles. 

M.<J. 

G'. 

droites, 
h     m     ■ 

polaires. 

n        t         w 

4  >-9-o8  L 

7-^3 

8.9 

21. 3o. 33 ,06 

16.47.37,6 

36^4  L, 

9-4 

8 

21.33.19,19 

112.10.40,9 

9-IO 

9 

19,^3 

38,0 

9-i3 

7.8 

19,21 

41,1 

Y  Capricorne . 

7-3o 

21.34.23,08 

107.  7.37,6 

9-23 

23,06 

40,4 

10-  5 

23, o5 

40,1 

I0-20 

23,07 

38,5 

10-26 

23,20 

39,9 

II-II 

23, 16 

39,7 

II-I3 

23,14 

39,7 

363ol4...... 

8-16 

9 

21.35.  6,35 

94.55.17,7 

9-ï3 

9 

6,52 

14,8 

3633  U 

9-10 

10 

21.35.34,82 

95.11.56,6 

9-a3 

9 

34, 9B 

58,6 

363i  Ls 

9-4 

8 

21 .35.40,82 

112.23.48,2 

10-  3 

8 

40,80 

44,8 

10-  4 

8.9 

40,89 

46,5 

10-  6 

8 

40,77 

45,8 

3638  L, 

10-  7 

9 

21.36.55,93 

94.48.35,5 

10-17 

9 

56,07 

3o,o 

10-18 

9 

56, 08 

33,6 

10-19 

9 

56,02 

32,4 

m-u 

7-23 

8.9 

21 .37. 12,84 

iio.52.5i,9 

7-3o 

9.10 

l3,22 

52,7 

9-1 3 

9 

13,09 

5i,5 

Ml  L, 

io-  4 

8.9 

21.37.32,18 

57.25.45,3 

10-  5 

8.9 

32,06 

46,8 

10-16 

8.9 

32,24 

48,2 

•:  Pégase 

8-16 

21.39.  7,57 

80.35.48,5 

8-19 

7,35 

5o,3 

9-4 

7,57 

5i,o 

9-10 

7,55 

5o,8 

9-Ï2 

7,56 

49,5 

9-i3 

7,48 

49,8 

9->9 

7,63 

48,6 

9-i3 

7,5i 

49,9 

9-25 

7,59 

49,4 

10-  3 

7,42 

5o,o 

lo-ao 

7,46 

5i,i 

^649  U 

10-  4 

9 

21 .39.38,55 

63.25.  0,7 

10-  6 

9 

38,46 

ï,9 

365 1  L, 

10-17 

10 

21.40. i5,i9 

5o.56.32,3 

10-18 

lO 

15,26 

32,9 

10-19 

10 

15,17 

33,0 

36j4  L. 

10-24 

•>.i.  io.35,56 

50.55.45,2 

I  l-IO 

9 

35,63 

5o,o 

11-12 

9 

35,59 

5i,o 

m^  u 

7-23 

8 

21.^0.38, 04 

106.28.     » 

7-3o 

8.9 

37,9» 

8,7 

10-  7 

10 

38,19 

6,3 

m^u 

10-26 

8.9 

21.40.40,94 

63.  6./{7,2 

Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


3652  Li  (suite)      11-2 

ii-ii 
ii-i3 

42436  L 10-16 

10-21 

3655  L, 10-3 

10-  6 

3656  I^ 9-10 

9-25 
10-  3 
10-  5 
10-  6 
10-19 

3658  L{ 9-19 

9-28 
10-18 

3659  Lj 9-4 

10-  4 
10-  7 

3663  Lf 9' 10 

9-i3 
1.5993  Bonn.. .       10-  6 

3664  L, 9-23 

10-  6 
10-21 

3665  Lf 9-19 

9-28 

3667  Lj 9-25 

10-  3 
10-  4 

16  Pégase....      10-20 

10-26 
U-12 
11-13 

42853  L 9-4 

9-10 

42731  L 10-8 

10-17 

3677  Lj 10-  3 

10-  4 

IO-  5 

368o  I^ 9-i3 

9-19 
9-25 

3678  L, 10-  6 

10-  7 

10-16 

10-17 

3676  L, 9-i5 

9-23 

368i  Lj 10-18 

10-19 


G'. 

8.9 
8.9 

9 
8 

8 

9 

8.9 

9 


Ascensions 
droites. 


8.9 
8.9 

8.9 
8.9 

8.4 

8.9 

9 

9 

9 
9-IO 

9 

9 
9"o 

9 

9 
8.9 


9 
10 

9 
10 

9 
10 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9.10 
8.9 
9 


h  m  • 
21.40.40 

40 

41 
21.40.43 

43 

21.41.54 

54 

21. 42. 11 
II 

II 

II 

21 .42. 12 
12 
12 

21.43.35 

35 
35 
21.44. 

23 

21.44.33 
21.44*39 

39 
21.45.18 

18 

21.45.31 

32 
32 

21.48.22 

22 
22 
22 

21. 49. 4a 
42 

2I.5o.32 

2i.5o.38 
38 

2i.5o.58 
58 
58 

21. 50.59 

59 

59 

59 
21. 5i. 

7 

2l.5l.22 
21 


» 


» 


87 

65 
12 
53 

41 
71 

71 
58 

55 

16 

45 
22 
28 

39 
10 

09 
24 

7ï 
42 

79 

62 

96 
76 

97 
o5 

08 

37 

49 
53 

45 
56 

41 
5o 

I 

^9 
16 

85 
82 

75 
3o 

61 

37 
43 

81 
06 
92 


Cl  47 

Distances 
polaires. 

63.  6.45,2 

46. 0 

45. 1 

63.28.29,4 
3o.o 

63.  9. 


63.10.24 

23 

22 
21 
26 
24 
50.37.34 
3o 

29 
io5.35.56 

57 

57 
63.58. 18 

21 

49.42. 

49-51.34 
35 

32 

64.29.15 

ï9 

64.35.14 

i3 

14 

64.33.34 
33 
35 
35 

16.17.15 
i3 

83. 13.59 
55 

68.10.35 
36 
38 

67.54.10 
i3 
i3 

83. 15.29 
3i 


9ï»>o.  7 
10 

83. 14.46 
46 


3 
3 

9 
9 

4 
I 


/ 

9 

9 
o 

7 
5 


4 
3 

9 
6 

4 
o 
6 
3 
3 
8 


5 
6 


1 

4 
o 

3 

(> 

I 

2 

J 

9 


3 

7 
o 

o 


C.  1 48 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Dates, 
Étoiles.  M.-J. 

3684  U 10-26 

ii-ii 
ii-ia 

4>.834  L lo-ai 

^(îgS  Lj 10-  3 

10-23 

10-24 
Î28>.7  L 10-17 

10-19 

^69)  Lî 9-19 

10-  7 
10-16 

3691  U 9-i5 

10-  4 
10-  6 

3697  1-2 9-^3 

3699  Lj 9-10 

10-  3 

10-  4 

3703  Lj 9"!  3 

9-19 
10-  5 

3702  L» 10-  6 

10-  7 

3708  L, 9-i3 

9-28 
10-  3 
10-  7 

37^»9  Lj 0-4 

10-16 
10-17 

î3o25  L 9-19 

9-23 

%  Verseau 7-16 

9-10 

9-i3 

9-25 

10-18 

10-19 

10-20 
10-21 
10-23 

10-24 
10-2'> 

102  6 

10-27 
10-28 

'.  Verseau.  ...       10-  5 

43>.38  L 9-1 5 

43086  1 9-a8 

10-  3 
10-  4 


G'. 

9 

8.9 

9 
8 

8.9 

8.9 

9 

8 

8 

8.9 

9 

8.9 

9 

9 

8.9 
10 

9.10 

9- 10 

9 

9 
9.10 

10 

9 

9 
10.  u 

10 

9.10 

9.10 

9 

9 
10 

9-9 


Ascensions 
droites. 


Dislances 
polaires. 


h  m  s 
21.52.26 

26 

26 

21  .62.40 

21.02.49 

48 

49 
2 I . 52 . 5 1 

5i 

21.53.  o 

o 

0 

21.53. 

36 

36 

21 .53.42 

2 i . 55 . 32 

32 
32 

21.55.53 
53 

52 

21.56.  2 
2 

2 i . 58 . 39 

39 
39 
39 

21.59. u 
u 
II 

2 I . 59 . 32 
33 


If 


22 


10. 1 1 

lO 

9 


22 
22 
22 


0.29 

29 
29 
^9 
29 
^9 
^9 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

0.52 

1 . 

1.23 
23 
23 


14 

07 
18 

49 
18 

96 
04 
72 

77 
48 

64 
40 

o3 
06 

87 

47 
58 

47 
20 

90 

o5 
26 

41 
27 
24 

57 

90 

68 

69 
99 
27 
72 
60 

48 
60 

59 
61 

79 
56 

59 

52 

67 
59 
73 
60 

39 

08 
12 

37 


93.49.25 

3o 

3o 

66 .53.23 

66.56.26 

25 
25 

84.32.60 

59 

66.46.  5 

6 

4 

110.29.49 

49 
48 

66.53.5o 

109.48.30 

3o 

26 

84.39  3o 
27 
26 

93.42.29 

32 

83.19.44 

39 

43 

35 

109.34.28 

29 

29 
ii3.56.  9 

6 

90.49. 

12 

2 
2 
3 
I 
1 
I 
3 
2 
2 
3 
2 

104.22.  6 

i5.  8.34 

99.24.32 

34 

34 


o 

9 
9 

4 
3 

6 

5 

o 

I 

6 

7 
o 

6 

9 
2 


4 
o 

5 
2 
I 

8 

4 
8 

(^ 

4 

/ 

9 
1 

8 
9 


5 

9 
2 

3 

8 

5 

9 
4 
6 

2 

9 
6 

8 

6 


Étoiles. 


43099  L 9-19 

43159  L 9-12 

7457  Cambr...        9-23 
43198  L 9-23 

3739  U 9-12 

10-  3 
10-  6 

0  Verseau 7-16 

9-10 

9-1 3 

9-1 5 

9-25 

10-  4 

10-1 5 

10-16 

10-17 

10-18 

10-19 

1 0-20 

1 0-2 1 

10-23 

10-24 

10-25 

1 0-26 
10-27 
10-28 

3740  Lî 9-19 

10-  5 

10-  7 
10-  9 

3745  Lî 9-i5 

10-  3 
10-  7 

3751  Lî 10-  5 

10-17 
10-18 
9-1 3 
9-i5 

9-19 
9-25 

10-  3 

10-  4 

10-  6 

10-  7 

10-1 5 

10-16 

10-25 

10-26 
10-27 
10-28 


Y  Verseau 


3753  L2 

3754  Lj 


Dates,  Ascensions 

M.-J.        G'.  droites. 

V 

b     m     B 
9  22.     1.57,00 

6.7  22.    2.    2,08 

8.9  22.    2.29,39 

8  22.    2.       » 

8.9  22.11.    5,06 

8.9  4,91 

8  4,92 

22.11 .24,o3 

23,86 
23,90 

» 
23,90 
23,75 
23,83 
23,85 
23,88 
23,88 
23,81 
23,85 
23,79 

23,74 
23 ,  96 

.23,84 
24,01 
23,91 

23,79 

8  22. lî. 33,11 

8.9  33,17 

9  33,14 
8.9  33,07 

22. i3.     » 
8.9  42,44 

9  42, 5o 

9  22.15.58,77 

10  58,91 
10                   58,89 

22. 16.20,24 
» 
20, 10 
20,09 
ao,o6 
20,09 
20,07 
20 ,  1^ 
20, 1 G 

19,98 
20,06 
ao,  14 

aOfOO 

ao,!i3 

9-12        9        22.16.38,81 
10-  8        9        22.16.44,65 


Distances 
polaires. 

ii5.   I.  2,3 
45.  i5.io,S 
38.38.    » 
38.^1.48,7 
49.38.39,9  I 

38,8  > 

40.6  I 
98.17.    »           ' 

45,8 
» 

45.7  I 
45,8 

46,i 

45,8 

45,6 

43,3 
45,0 
46,3 
46,8 

47,0 

47,8 
47i7 
45,ii 

64.14.34,9 

29,8 
3r,8 

29,^ 
5o.32.5i,i 

5o,6 

5o.  ft.34,S 

36,  f) 

34,4 
9i.54.2r,() 

23,7 

9 

21,  > 

22,8 

22,7 

21,7 

23,*") 

23,4 
^3,7 

21,3 
22,5 
21,6 

22,9 

5i  .56.  2,1 
53.32.14,0 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


Étoiles. 

37)4Li(suile). 
3757  L, 

ii83oL 

^778  r, 

17801, 

378-21, 

3783  L, 

T,  Verseau. . . . 

3784  I4 

44'42  L 

3786  L, 

3i335  AIdj  . . . 

^  Pégase 

^.  Pégase 

44676  I 

'  Verseau 


Dates, 

AsceDsions 

Distances 

M.-J. 

C. 

droites. 

polaires. 

h     m     s 

0         1         m 

10-19 

9 

22. i6.44)92 

53.32. i4,6 

10-20 

9 

44,74 

i3,3 

10-21 

9 

22.17.45,78 

52.  8.14,6 

10-23 

9.10 

45,60 

*20,7 

10-24 

9 

45,80 

18,8 

9-10 

8 

22. 18.24,23 

14.23.43, l 

9-12 

8.9 

22.27.46,46 

67.   1.16,8 

9-i5 

» 

17,5 

9-19 

8.9 

.    46,36 

17, ï 

10-16 

9 

22.28.49,21 

109.34.57,8 

10-17 

9 

49,25 

» 

10-18 

9 

49, ï2 

58,5 

9-19 

9 

22. 3o.   1,44 

68.25.38,4 

10-19 

9.10 

1,62 

43,9 

10-20 

8.9 

1,54 

» 

9-12 

8 

22. 3o.    1,75 

68.i3.5o,9 

^4 

22. 3o.  3,78 

90.38.5i,4 

9-i3 

3,78 

53,3 

9-i5 

B 

52,6 

9-23 

3,70 

5o,7 

10-  3 

3,76 

53,4 

10-  4 

3,7a 

53,4 

10-  6 

3,72 

53,8 

10-  7 

3,67 

53,5 

io-i5 

» 

49,7 

10-24 

3,77 

54,3 

10-25 

3,73 

53,2 

10-21 

8 

22. 3o. 3 1,06 

80 . 1 2 .     » 

10-23 

7.8 

3o,8i 

i5,8 

9-10 

22. 3o. 33, 36 

16.27.30,8 

10-  5 

9 

22.3i.  8,39 

67.12.  6,0 

9-  4 

22.33.22,24 

84.15.     » 

9-12 

9 

22,04 

5,0 

9-i5 

» 

10,5 

9-«9 

9 

21.93 

10,0 

9-i3 

22 . 36 .     » 

79.42.22,4 

9-19 

19, 4>' 

21,9 

10-  4 

19,43 

22,0 

10-  6 

19,26 

22 , 4 

10-  7 

19,45 

22,6 

10-16 

19,35 

22,8 

10-17 

19,33 

22,2 

10-18 

19,34 

21,8 

10-19 

19,32 

22,8 

10-21 

19,36 

22,7 

10-23 

19,31 

24,6 

IO-23 

22.38. 10, 3i 

60.19.   I |6 

9-10 

8 

22.42.12,30 

12.    1.25,4 

9-12 

22.47.14,33 

98.  7.39,1 

9-15 

» 

39,7 

9-23 

14,45 

39,0 

10-  3 

14,54 

38,7 

btoiles. 


Dates, 
M.-J. 


X  Verseau  ....      lo-  4 
(Suite.)  lo-  5 

lo-  6 
io-i5 
10-16 
10-17 
10-18 
10-19 
10-21 

10-23 

0  Verseau ....        9-11 

10-  5 
io-i5 

3829  Lj 9-19 

45245  L 9-15 

3830  L2 10-4 

a  Péjrasc 9-11 

10-  7 
10-17 
10-18 
10-19 
10-21 

11-  6 
3833  Lj 9-10 

10-  3 
45310  L 10-  3 

10-  4 
3842  L] 9-12 

9-1 5 

9-Ï9 
3846  I4 9-12 

9-19 
17810  A.-W..         9-19 

3854  Li 9-10 

9-Ï9 
10-  3 

45595  L 9-12 

10-  7 

3853  L, 10-4 

10-  5 
10-16 
10-17 

45547  L 9-15 

10-  8 
10-18 

3856  Li lo-T) 

10-19 

Y  Poissons.. . .        9-11 

10-29 

11-  3 
II-  6 

3858  L, 9-i5 


G'. 


8 


Ascensions 
droites. 


10 


10 


8.9 

8.9 
6.7 

5.6 
9 

9-9 
10 

10 

9 

9 
10 


5 


/ 

9 

8.9 

9 

9 

/ 

8 

8.9 
9 


h     m 
22 . 47  . 


22.49. 


/,37 
4,44 
4,48 
4,3i 
4,46 
4,33 


» 


4,40 

4,46 

4,41 
0,92 

0,87 

0,98 

5,5i 

» 


22 . 58 . 

22 . 59 . 
22.59.26,60 
22 . 59 . 37 , 70 

37,59 
37,68 
37,65 
37,63 

37,59 
37,65 

23.  o.  0,60 
0,56 

23.  4*24,80 
24,93 

23.  5.22,64 

» 

22, 5i 

23.  7.17,68 

17,46 

32.  7.     » 

23.io.5i ,91 

5i  ,5i 

5 1,80 

23.10.57,47 

57, o3 

23.11.   8,34 

8,3o 

8,28 

8,22 

23 . 1 1  .      » 

22,19 

22,  lU 
23. II .35,91 

35,95 
23. 11 .49,50 

49,44 
49,48 

49,44 

23 . I 3 .      a 


Ci  49 

Distances 
polaires. 

o       r       « 

98.  7.38,9 
38,1 

39,3 
40,5 

4o,4 
38,8 

39,4 
39,3 
37,8 
40,0 
106.22.  » 
5,6 

/     ,     '• 

93.  6.45,(> 

9.46.25,4 
109.38.50.3 
75.20.     » 

54,3 
56,  o 

u 

55  '■ 

» 

56,3 

5o,3 
I i3.  0.57,1 

56,4 
I 11.34.32,8 

34,2 

35,1 

112.29.52,7 

» 

1 I 3 . 34 .   1,4 

78.44.     " 
i3,î> 

8,9 
16.19.     " 

49,3 

111.44.42,9 
46,4 
48,1 
44,6 

111.45.49,9 

49,7 
48,5 

79.57.45,3 

47, <» 
87.16.     » 

5f  ,1 

49,  «> 

49,4 

67.45.49,9 


G.  i5o 


ÉTOILES  OBSERVÉES  AUX  INSTRUMENTS  DE  GAMBEY. 


Étoiles. 


Dates, 
W.-J. 


G'. 


38f>8  U  (suite).       lo-  3  9 

3859  L, 9-10  9 

^«71  U 9-'a  9 

•W74  U 9-i5 

9-19  10 

10-  3  10 

10-  4  i'> 

387 j  Lj 9-10  8.9 

10-  8  8.9 

io-i5  8.9 

38;3  Lj ;       10-  5  10 

10-  6  8 

10-  7  10 

'j  Pégase 1 0-29 

15881  L 10-16 

10-18 

15888  1 9-J2  8 

y.  Poissons 10-24 

10-25 

10-29 

io-3i 
45930  Lj 9-i5 

45914  ï- 9-'9  »o 

45921  L 10-  4  9.10 

10-  5  9 

46000  L 10-17  ^ 

10-20  8 

45988  1 10-3  9 

10-  7  9 
388i  Lj I0-I5  8.9 

10-23  8.9 

10-24  9 

388oLs 9-ia  10 

10-27  'o 

46o5oL 10-16  8.9 

10-18  9 

4G044  L 10-26  8.9 

46020  L 10-6  8 

IO-2Î  8.9 

3885  L, IO-23  8 

10-24  9 

3887  I-i ïo-i5  8.9 

11-  3  9 
3884  L2 10-  7  9.10 

10-27  9 

10-28  9 

3886  Lj 10-17  9 

10-29  8 
82i3  B.A.C.  .         3-19 

9-17. 

9-1 5 
9-19 


Ascensions 
droites. 

b     m     s 
23. i3.    1,08 

23.13.48,18 

23.18.41 ,16 
23.19.     » 

36,94 
36,90 
37,21 

23.19.39,89 
39,83 
39,67 

23.19.41,20 
41,27 
4i,23 

23.20.14,22 

23.20.       » 

56,69 

23.21.35,19 

23.21 .39,07 

39,05 

39,10 

39,00 

23 . 22 .       » 

23.22.17,45 

23.22.28,98 

28,77 

23.23.35,94 
35,66 

23.24.  o,i4 
o,o5 

23.24.12,41 
12,28 

«a, 49 
23.24.27,84 

î»7,8î 
23.24.36,66 

36, 80 

23. 24,49, 21 

23.25.  7,04 

7,48 
23. 26. 57, 45 

57,42 

23.27.1 1,3-2 

'1,47 
23.27.20,87 

20,79 
20,77 

23.27.29,04 
28,82 
23.28.     » 

» 
» 
» 


Distances 
polaires. 

o       r       r 

67.45.45.3 

67.42.39 

io8.i5.52 

80.   2.26 


40 

25 

37 
79.56.  4 

6 
108.11.29 

3:^ 

38 
67.  9.47 
48.   i.5i 

54 
II 3 . I 7 . 25 

89.18.28 

3o 

29 
26 

47.39.19 

117. 14. 34 
117.    i.i5 

i5 
16.26.53 

55 

37.28.47 
48 

49.51.52 
5o 

52 

107.50. i4 

2 

16.16.54 

5i 

16.35.10 

16.   1.  5 

5 

49-47-55 

54 

49.38.  6 

6 

108.22.47 


'3 


108.37.10 

12 

3.15.34 

39 

39 
38 


» 


6 
I 
2 

8 
8 
5 
o 
8 

9 

7 
6 

5 

3 

6 

o 

8 
5 
8 

7 
o 

5 

5 

5 

6 

3 

2 

8 

2 

I 

I 

3 

6 

o 

9 
3 

3 

4 
o 

2 

I 

9 
3 

8 

5 

4 
8 
o 

i 
6 


Étoiles. 


Dates, 
M.-J. 


G'. 


Ascensions 
droites. 


8213  B.A.C.  9-25 
(Suite.)  9-29 

10-  3 
10-  4 
10-  8 

46209  L 10-18 

10-26 

46236  L 10-  6 

10-  7 

46223  L 10-4 

46290  L 10-16 

10-24 
46250  L io-i5 

10-19 
46288  L 10-23 

10-25 

46293  L 9-19 

463o2  L 10-17 

10-18 
463o5  L 10-  3 

10-  6 
3894  Ls 10-26 

10-27 

10-28 

3897  L| 10-  5 

11-  3 

46374  L 9-12 

i  Poissons. ...        9-1 1 

If-  4 

46353  L 9-19 

46395  L io-3i 

46362  L 10-  4 

10-  7 
46273  L 10-18 

10-21 
46372  L 10-16 

10-19 

46379  L 10-  6 

46386  L 10-17 

46000  L 10-17 

10-20 

464 II  L IO-25 

46410  L 10-24 

46407  L 10-28 

11-  3 

46416  L 10-27 

3903  Lj 10-  5 

46537  L 10-4 

10-  7 
860  Wj 1 0-29 

39«4  Lî 9-»9 

9-29 


9 

9 

8.9 
8.9 

9 

9 

9 
8.9 

9 
8 

8 

8 

9.10 
9.10 

9 
8.9 

7.8 

8 

8 
8.9 

9 
8 


9 

7 
9.10 

9 

8.9 

8 

8.9 

9 
8 

9 

8 

8 
8 
8 

9 
8.9 

9 
8.9 

9 

9 

8 

9 
10 


h     m 
23 . 28 . 


» 


» 


23.29. 


8 

8 

23 . 3o . 22 

22 

23.3o.35 

23 . 3 I . 48 

48 
23. 31.58 

58 
23.32.17 

»7 
23.32.29 

23.32.44 

44 
23.32.54 

54 
23.33. 19 

19 

>9 

23.34.  o 
o 

23.34.28 

23.34.39 

39 

23.34.43 
23.34.45 

23.34.58 
58 

23.35.  8 
8 

23.35. 18 
18 
23.35.29 
23.35.34 
23.35.35 
35 
23.35.45 
23.35.46 

23.36.  I 
2 

23.36.  6 
23.37. 
23.39.  o 
o 

23. 4^.  a 

23.4^.51 

5o 


87 
«7 

39 

38 

90 

99 
80 

39 
54 
3i 

45 
06 
61 

57 
67 
33 
18 

29 

61 

85 

«9 
07 
II 
28 

17 
3i 

34 
61 

61 
49 

32 

55 

99 
94 
66 

09 
08 

99 
06 


44 
35 

33 
3o 

98 


Distances 
polaires. 

3.15.37,5 

37,  ^ 
4i,o 

37,4 
38,4 

16. 20. 36, 4 
35,9, 

38.10.27,4 
29,3 

106. 5l. 32,2 

16.39.  1,1 

5,\ 

38.17-  7,9 
6,0 

34.4». 35,4 

36,3 

42.    1.44,4 

38.19.34,1 

34,^ 
37.53.     » 

23,3 
iTi.26.17,0 

i4,i 

59.42.  2,1 

3  - 

14.50.59,6 

84.55.     ■ 

54, i 
83.  8.  0,7 
i5. 16.43,  > 
92.19.31,0 

33,8 
45.29.48,4 

48,4 
82. 32. 28, s 

28, 6 

98.29.   o/'i 

86.56.37,9 

1 6  .a6 .  53 ,0 

5r     '* 
J.  > 

I 

35.15.19,0 

38.  0.39,11 
85.21.  2, H 
6,0 
75.48.  » 
59.35.42,7 
14 -32.59,0 
53,1 
59.    5.    8,1 

80 .  a  J .  'j^g .  H 

•>  •*    , 


POSITIONS  MOYENNES  POUR  1897,0. 


C.i5i 


Dates, 

AsceDsions 

Distances 

Étoiles. 

M.-J. 

G'. 

droites, 
h     m     • 

polaires. 

39i4Ls(suite). 

10-  3 

10 

23.42.51,37 

8o.25.3o,9 

3915  Lj 

9-12 

8 

23.43.24,55 

48.22.42,8 

46900  L 

9-12 

7.8 

23. 5o. 25, 32 

44.12.53,8 

9-Ï9 

8 

25,27 

52,4 

469Î5L 

9-29 

8.9 

23. 5i.     » 

36.36.48,3 

i^l 

10-  4 

8 

23.52.  2,58 

10.48.55,7 

10-  6 

8 

2,32 

58, 0 

3927  U 

lo-  7 

8.9 

23.52.  8,63 

48.57.56,1 

46948  L 

10-16 

8 

23.52.18,54 

14. i5. 32,1 

10-17 

9 

18,55 

33,5 

46982  L 

10-  5 

8.9 

23.53.13,23 

114.44.37,3 

3928  Lj 

io-i5 

9 

23.53.22, 14 

49.23.  5,3 

ÏO-23 

9 

22,26 

» 

10-26 

8 

22,40 

i> 

Aflonvme 

• 

10-23 

23.53.     » 

49.22.20,3 

10-26 

» 

«7)9 

3929  u 

10-29 

8 

23.53.     » 

49.32.25,3 

47027  L 

9-'9 

8 

23.53.38,13 

51.27.41,9 

10-  3 

8 

38,21 

40,8 

47007  L 

9-12 

9 

23.53.45,28 

102. 3o. 35,2 

47012  L 

10-21 

6.7 

23.53.46,93 

34.49-  5,9 

47014  L 

10-19 

9 

23.53.48,15 

37.19.15,3 

10-24 

9 

47,92 

i3,i 

47018  L 

10-27 

8 

23.53.58,23 

37.  0.35,0 

io-3i 

8 

58,29 

39,0 

47o3i  L 

II-  4 

9 

23.54.  0,77 

15.45. 58,0 

ii-i3 

8 

0,77 

57i7 

b)  Poissons... 

10-14 

23.54.   1,28 

83.42.25,1 

47019  L 

10-18 

8 

23.54.  2,28 

63. 18.12,0 

47024  L 

11-21 

9 

23.54.  6,35 

54.12.  2,9 

4:022  L 

10-28 

8.9 

23.54.12,11 

117.  5,5o,6 

Étoiles. 


Dates, 
M.-J.      G'. 


47033  L. 10-  7  9 

47084  L 10-  3  8.9 

47090  L 9-29  9 

47096  L 10-19  9' 10 

10-24  9 

47097  L 10-29  8.9 

47099  L 10-25  7 

3937  Lj 10-16  9 

3o  Poissons...       10-14 
47«44L 10-21        9 

10-3 I        9 
47164  L 10-6        8  . 

10-  7  9. 10 

47175  L.    ....       10-17        9 

10-28        9 

47176  L 10-24 

I 0-26  8 . 9 
2  fialeine ....       10-14 

47184  L 10-23       10 

10-24        8 

10-26 

47187  L 9-12        8 

3941  Li 10-27        9 

ii-i3        9 

3942!^ IO-25  6.7 

3944  L, 10-3        8 

10-29  7.8 
11-10         8 

47218  L 10-18        7 

10-19        7 


Ascensions 
droites. 

h  m  s 
23 . 54 . 1 8 , 2 1 

23.55.46,15 

23.55.52,98 

23.55.59,57 

59»47 
23.56.  2,85 

23.56.  3,3o 

23.56.38,29 

23.56.40,67 

23.57.18,46 

18,49 
23.57.53,90 

53,91 

23.58.20,63 

20, 5o 

23.58.  » 
22,87 

23.58   • 
23.58.35,99 
36,28 
u 

23. 58. 5o, 64 

23.58.58,84 

58,83 

23.59.  3,06 
23.59.37,21 

36, 81 

37, i3 

23.59.46,67 

46,67 


Distances 
polaires. 

o       r       * 
98.22.48,4 

96.24.26,2 

90.38.48,0 

37.22.  6,8 

2,5 

43.50.28,4 
4o.35.3i,6 
75.  2.42,7 
96.35.11,/) 
35.  o.   1,4 

ii5.  9.43,0 

41, H 

119.59.26,9 

25,6 

118.57.55,2 

» 
107.54.31,1 
ii8.58.  2,3 
» 

0,9 
33.39.  8,9 

76.29.27,7 

25,7 

107.   6.    1,6 

107.25.35,9 

38,9 

36,9 

29 . i  5 . 35 , 3 

35,5 


c.  1 52     ASC.  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE. 


ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DE  LA  LUNE. 


COMPARAISON  AVEC   L  KPIIKMËRIDIi:   DR   LA    «   CONNAISSANCE  DES   TEMPS   ». 


Dates 

Temps 

Ascensions 

Correct. 

Distances 

Correct. 

1 

1897 

• 

moyens. 

droites.      delaCii.r. 

polaires.     dela( 

C.d.T 

'.      k. 

P- 

n\i'. 

d. 

h      m     f 

b      m      t 

s 

% 

Mars 

i5... 

9.36.35,7 

9. 12. 38, 61 

— 1,32 

0           f            « 

» 

-1-66,1 3 

» 

0 

0 

» 

t          9 

i8... 

12.   8.29,3 

11 .54.34,59 

-1,48 

93.25.16,0 

— 

5,3 

— 66,i3 

47.55,9 

4-16,8 

4-16. 3o,i 

Avril 

II.. . 

7.25.    2,1 

8.47-   9,88 

—  i,o5 

u 

» 

-1-65 ,63 

» 

A 

» 

i3... 

9.  2.33,1 

10.32.49,39 

-1,43 

83.    7.50,6 

— 

3,3 

-^64,97 

39.35,0 

—  17,7 

4-16.  7,5 

i5.. . 

10.42.  4}^ 

12  20.32,06 

—  1 ,  22 

» 

!> 

-+-66,78 

» 

» 

» 

Mai 

II... 

7.40.30,3 

II.  0.35,94 

—«,93 

0 

0 

-+-64,24 

» 

» 

u 

12..  . 

8.28.35,7 

11.53.  6,78 

—  1,07 

93.28.39,0 

— 

9,4 

-+-65,28 

47.20,9 

— 23,o 

4-16.17,4 

Juin 

II.. . 

8.55.10,8 

14.18.  7,76 

—  1,41 

109.14.58,7 

6,7 

4-70,04 

56. 16,0 

-i4,2 

4-16. 3i, 8 

12..  . 

9.55.17,8 

15.22.23,75 

—  1,79 

ii3  36.  4,5 

5,0 

-+-72,60 

58.  8,3 

—  11,3 

4-16.37,8                          • 

i3... 

10.59.40,6 

16.30.55,34 

—  1,74 

» 

» 

-^74, 24 

» 

i>^ 

i> 

li... 

12.   8.26,6 

17.41.20,60 

-1,73 

» 

» 

74,27 

V 

w 

)> 

i6.. . 

14. 12.58, I 

19.54.10,15 

—  1,41 

» 

» 

-69,84 

t) 

» 

» 

Juin. 

10..  . 

8.42.36,0 

15.59.53,70 

—1,58 

» 

» 

-f-72,73 

» 

1) 

V 

II.. . 

9.46.32,4 

17.  7.58,16 

-1,74 

116.49.21,0 

— 

«,9 

4-73,72 

58.24,0 

-  ',3 

-h  1 6 .  26 , 8 

12..  . 

10. 5i.   2,3 

18.16.34,69 

-1,76 

» 

u 

-h73,i3 

» 

U 

» 

Août 

8... 

8.37.37,4 

17.49.14,36 

1,70 

116.43.  7,8 

4- 

a,3 

-1-72,63 

57.41,7 

-^    2,3 

—  16.  i3,i 

10..  . 

10.37.29,3 

19.57.15,60 

-1,73 

111.33.50,3 

-H 

7,5 

H-Q9,ïo 

55.41 ,1 

4-12,7 

—  16.  3,9 

12..  . 

12.23.29,1 

21.49* 12,46 

-1,46 

» 

U 

—64 ,  3o 

» 

» 

i> 

Sept. 

lO..  . 

10.45.27,2 

23.  7.30,39 

1,19 

» 

» 

4-61,66 

» 

» 

» 

II.. 

12. 3o. 44)2 

23.54.48,60 

—  1  ,o5 

» 

» 

—61,16 

* 

» 

» 

12..  . 

.     i3.i3.36,6 

0.41.44,44 

—  I,  i5 

0 

» 

— 6i,3o 

0 

M 

» 

l3.. 

13.57.  5,1 

1.29.15,89 

ï,49 

1) 

» 

-61,98 

n 

» 

)» 

Oct. 

4... 

7.20.  4,ï 

20.16.  6,54 

—  1,27 

» 

0 

4-67,27 

» 

» 

u 

5.. 

8.10.43,8 

21. 10.48,79 

-^,37 

ïo5.ir.  4,3 

-h 

5,4 

-^64,87 

5i .5i  ,2 

-1-14,0 

—  15.39,0 

6.. 

8.57.46,6 

22.   1.53,86 

—  1,23 

99-44. ->4, 4 

-h 

2,9. 

4-62,91 

48.49,1 

-+-10,2 

i5.29,i) 

.      9.42.12,9 

22 . 5o . 22 , 73 

— 1,12 

93.58. 19,3 

-^ 

7,' 

4-61,57 

45.12,9 

-hi5,i 

— i5.2i,3 

8.. 

10.25.  8,8 

23.37.21,56 

-1,24 

88.   7' 33 , 3 

-f- 

6,3 

-i-60,92 

41. 10,6 

-+-i5,9 

—  i5.i3,t2 

Xov. 

2.. 

6.56. i3, 4 

21.46.28,30 

—  1,47 

101. i3.   9,1 

H- 

\û 

4-63,53 

49.48,1 

4-i5,7 

i5.34,6 

3.. 

7.41.12,3 

22.35.29,49 

-0,97 

95.33.55,1 

-^ 

3,3 

4-61,84 

46. i3,5 

4-14," 

—  i5.23,!i 

f 

4.. 

8.24.  8,3 

23.22.28,07 

—1,07 

89.48.   8,1 

-4- 

6,7 

4-60,88 

42.i5,9 

4-i3,9 

—  I  ) .  1 3 ,  Jt 

5.. 

9.  6.i3,5 

0.  8.36,48 

-i,ii 

84.  9. «4,3 

-h 

5,9 

4-60,64 

38.   5,3 

4-i3,7 

— 15.   4, H 

6.. 

.       9.48.31,5 

0.54-58,35 

—1, 10 

78.49.30,0 

-T- 

6,5 

4-61,02 

33.54,3 

4-12,2 

-14.57,8 

9- 

.     12.  6.20,9 

3.22.54,86 

— 1,'^9 

66.43  26,9 

-4- 

4,7 

-65,25 

23.14,1 

-  7,1 

4-14.45,-^ 

12.. 

.     14.35.57,5 

6.  4-44,27 

-1,27 

» 

» 

-65,64 

» 

» 

» 

Dec. 

•A, 

7.47.28,6 

o.Jo.  2,58 

0,96 

80. 17.22,9 

H- 

«,<•> 

4-60,95 

35.  8,0 

4-11,5 

— 15.    i  ,0 

9.- 

.     12.31.59,1 

5.46.52,56 

-1,44 

63.58.3>.,8 

2,3 

65,67 

20 . 5o , 4 

4-    1,8 

4-14.45.1 

II.. 

.     14. II.  47O 

7.34.   8,28 

1,73 

» 

» 

64,27 

M 

» 

» 

ASCENS.  DROITES  ET  DISTANCES  POL.  DU  CENTRE  DES  PLANÈTES.   C.  1 53 

ASCENSIONS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DES  PLANÈTES.    . 

C0MI>ARA1S0N   AVEC   LES  TABLES. 


Dates 

Temps 

A.scensions 

Correction 

Distances 

Correction 

1897. 

moyen.s. 

droites. 

de  la  C  d.  T. 

polaires. 

de  la  C,  d.  T 

JrprTK*R. 


Mars    3. 

10. 

i5. 

i8. 

23. 

a4. 

2'). 

a9 
3i 

Avril   5 


Mat 


7 

Il 

i3 

r  > 

20 


2», 
28 
1. 

2. 

3, 


4 


h      m     s 
II. 38. 14, 2 

h      m      • 

10.26.13,88 

s 

-4-0,01 

78°.  46'.  2^,3 

— 0,2 

II .20.36,2 

10.24. 19,20 

-f-o,o3 

78  35.19,9 

-+-0,1 

11.  7.25,0 

10. 22. 55, 5i 

— 0,16 

78.27.22,0 

-+-0,2 

10.45.34 )7 
io.32.3â,2 

10.20.42,90 
ro. 19.27,8: 

-f-0,04 
-+-o,i3 

78. 14.50, 9 

78.  7.53,8 

— 0 , 2 

10.28. 12 

» 

» 

78.  5.41,1 

-+-0,6 

10. 10.56,7 

10.17.31 ,53 

H-o,o3 

77-57. 17,7 

-+-0,4 

lo.  6.39,2 

10.17.   9>93 

-ho, 20 

77. 5). 20, 1 

-HO,  6 

10.  2.22 

» 

» 

77.53.24 ,8 

—0,3 

9.45.19,1 

10. 15.29, i3 

-+-0,14 

77.46.23,3 

-Hi,4 

9.36.5i,o 
9.i5.5i ,8 

10.14.52,71 
10.13.32,85 

0,00 
-ho,o3 

77.43.10,7 
77.36.21 ,3 

1,0 
-1,0 

9.  7.33 
8.5j.  2,4 

10. 12.18,64 

-ho,  08 

77.34.  4î7 
77.30.19,6 

—0,9 
-f-0,2 

8.42.49,5 

10.11.58,97 

-0,26 

77.28.50,0 

—0,1 

8.34.41,6 

10. Il .42,84 

-ho,i8 

77.27.37,4 

-ho,6 

8.14.34,3 
8.   2.37,4 
7.58.40 
7 . ^4  *  4^ 

10. II. 13,59 
10. II.  4}36 

» 

+0,17 
-+-0,06 
» 

77.25.45,5 
77.25.22,3 
77.25.26,0 

77.25.28,8 

-i-2,3 

-0,5 

-+-2,1 

-0,1 

7.42.57 

» 

» 

77.26.  7,0 

0,8 

7.3i.i8,o 

10. II. 10,90 

-ho,o8 

77.27.21,9 

-0,2 

7.27.25 
7.23.34 

» 

77.27.54,0 
77.28.30,8 

-0,7 

—0,4 

7.19.43 

» 

» 

77.29.11,4 

— 0,2 

Saturne. 


Mai      1 


Juin 


5. 

6. 

20. 

29 
3o 

1. 

3 

14. 

23 


i3.  6.58 

» 

N 

ro7.38.44,3 

— 0,6 

12.54. 18 

j» 

» 

107.35.52,0 

-3,8 

12. 5o.  4,6 

15.46.37,47 

o,36 

107.34.58,6 

—0,4 

12.45.51,1 

15.46.19,79 

-0,42 

107.33.58,5 

—3.6 

* 

11.46.35,5 

15.42.  6,34 

—0,40 

» 

» 

II.  8.3o,6 

15.39.24,12 

-0,48 

107.12.18,7 

-2,3 

II.  4.17,2 

15.39.  6)^4 

-0,35 

107.11.24,9 

—2,9 

io.55.5o,i 

i5.38.3i,85 

—0,29 

107.  9.41,6 

-1,5 

10.47.25,2 

15.37.57,40 

—0,42 

107.   8.  0,1 

—0,8 

10.   i.i3,i 

i5.35.   1,12 

-0,37 

106.59.29,7 

»i9 

9.23.46,5 

15.32.57,38 

—0,25 

106. 53. 58, 5 

-+-0,4 

Uranus. 


Mai      I i3.  I.  3,0         i5.4i.5i,46 

4 12.48.46,0         15.41.22,09 

5 12.44.40,0  15.41.11,93 
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0,10 
-0,26 


-0,1 


109.25.36,8 

109   24.     1,1  -HO, 4 

109.23.28,1  — 0,1 

C.20 
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ASœNSIOXS  DROITES  ET  DISTANCES  POLAIRES  DU  CENTRE  DES  PLANÈTES  (siite). 

COMPARAISON   AVEC   LES  TABLES. 


Dates 

Temps 

Ascensions 

("orpcction 

Dislances 

Correction 

1897. 

moyens. 

droites. 

,Ie  la  C.  d.  T. 

polaires. 

de  la  C.  d.  T. 

Uranus. 


Il      m     9 

Il      m     s 

% 

0        ;        » 

ff 

Mai 

() 

12.40.33,8 

i5.4i.    Ijfiî) 

-o,46 

1 09 . 22 . 52 , 5 

■«,' 

'20 

11.43.   8,1 

15.38.38,38 

— 0,32 

)> 

» 

vi*) 

II.  6. i3,6 

15.37.  ^j7^ 

— o,4i 

109.10.  3,7 

0,7 

.luin 

1 

10.53.56,4 

i5.36.37,i5 

—0,32 

109.10.25,1 

—0.9 

3 

10.45.45,2 

i5.36. 17,76 

— 0,23 

109.   7.19,2 

-2,2 

lO 

10.17.  8>4 

15.35.12,17 

— 0,1 3 

109.  3.40,8 

2,4 

II 

10. i3.  3,2 

i5.35.  2,87 

—0,42 

109.  3. 11, 'y 

-1,5 

rx 

9.28.16,8 

i5.33.3i,3o 

Neptunk. 

-0,44 

108.58.  7,4 

-0,9 

Nov. 

12 

r 3. 55. 28, 9 

5.25.  \\ -,"/>' 

0,29 

68. II. 12,0 

-«-'>',  î) 

Dec. 

1 

12.38.40,8 

5.23.   8,53 

—0,3-) 

68.i3.i3,4 

-f-3,4 

\ 

12. 3o.34,6 

5.22. 54,1 5 

-0,43 

68.13.26,2 

-h3,3 

i6 

1     1     ««Jy     ••JvJ-y 

5.21.19,89 

-0,32 

68.14.44,6 

—0 , 5 

'7 

ii.33.5i 

» 

M 

68.14.54,8 

-f-3,6 

>.  I 

Il . 17.38,2 

5.20.43,78 

-0,27 

68.15.17,8 

-4-2,6 

•11 

1 1 . 1 3 . 35 , 2 

5.20.36,73 

0,16 

68.15.24,2 

-i-3,2 

>.3 

II.   9 . 32 , l 

5 . 20 . 29 , 5o 

0,27 

68 . I 5 . 29 , 4 

-i-2,6 

>4 

II.  5.29,2 

5 .  20 .  «2 , 4  5 

0,22 

68 . I 5 . 36 , I 

+3,7 

'7 

10.53.20,3 

5 . 20 .    I , 28 

— o/r] 

68.i5.5o,7 

-i-J,7 

o^^hS^^^ 
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CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN. 


OBSERVATIONS  DE  1897  ET  1898. 


DÉTERMINATION  DE  LA  LATITUDE 


d'après 


LES  MÉTHODES  DE  M.   LOEWY, 


PAR  MM.  H.  RENAN,  J.  PERCHOT,  W.  ÉBERÏ. 


>v»v< 


Le  cercle  méridien  du  jardin  a  été  construit  en  1876  par  M.  Eichens,  et  a  été 
employé  aux  observations  d'une  façon  régulière  depuis  le  3o  août  1878.  Dans  le 
volume  des  Annales  de  1879,  MM.  Lœwy  et  Périgaud  ont  publié  une  descrip- 
tion complète  de  l'instrument;  nous  nous  contenterons  donc  de  rappeler  ici  ses 
organes  essentiels,  et  les  différentes  modifications  qu'on  lui  a  apportées  depuis 
cette  époque. 

Il  est  placé  à  une  très  faible  distance  à  l'est  de  la  méridienne  du  grand  cercle 

méridien,  et  la  distance  des  axes  de  rotation  des  deux  instruments  est  de  Si",  i, 

^  le  cercle  du  jardin  étant  au  sud,  si  bien  que  sa  latitude  est  de  i",7  plus  faible 

que  celle  de  l'autre  cercle.  L'objectif  actuel  a  0^,19  d'ouverture  et  2™,  324  d^ 
distance  focale;  deux  mires  sont  placées  l'une  au  nord,  l'autre  au  sud  de  l'instru- 
ment, la  distance  focale  de  chacun  des  objectifs  de  ces  deux  mires  étant  d'en- 
viron 36™.  L'instrument  étant  retournaole,  nous  .dirons,  suivant  les  conventions 
de  l'Observatoire,  qu'il  est  dans  la  position  directe,  quand  la  tête  de  la  vis  du 
micromètre  en  ascension  droite  est  à  l'est,  et  qu'il  est  dans  la  position  inverse 
dans  le  cas  contraire.  Jusqu'à  la  fin  de  l'année  1898,  il  n'y  a  eu  qu'un  seul  cercle 
de  six  microscopes,  placés  sur  le  pilier  est. 

En  1884,  en  vue  des  études  projetées  sur  l'application  des  méthodes  de 
M.  Lœwy,  des  améliorations  importantes  furent  réalisées  par  M.  Gautier. 
Citons,  en  premier  lieu,  les  perfectionnements  apportées  à  l'installation  et  ^ 
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Tcclairage  des  microscopes,  et  le  remplacement  du  micromètre  de  la  lunette 
par  un  autre  d'un  champ  beaucoup  plus  grand,  embrassant  un  intervalle  d'en- 
viron i**  départ  et  d'autre  du  méridien.  De  plus,  l'éclairage  des  fils  fut  com- 
plètement transformé,  et  la  cuvette  de  fonte  destinée  à  contenir  le  bain  de  mer- 
cure nadiral  installée  sur  un  pilier  solide  situé  au-dessous  du  plancher  de  la 
salle. 

Enfin,  au  mois  de  février  1897,  l'éclairage  au  gaz  a  été  remplacé  par  l'éclai- 
rage électrique  dans  la  salle  d'observation,  et  un  collimateur  zénithal,  fondé  sur 
les  principes  énoncés  par  M.  DeichmuUer,  et  dont  il  sera  parlé  plus  loin,  a  été 
construit  et  mis  en  place  par  M.  Gautier. 

Tel  était  l'état  de  l'instrument,  lorsque  nous  avons  repris  les  études  sur  la  lati- 
tude de  Paris  d'après  les  méthodes  nouvelles  de  M.  Lœwy,  dont  les  principes 
ont  été  exposés  complètement  par  leur  auteur  dans  les  Comptes  rendus  de 
V Académie  des  Sciences.  Nous  avons  cru  cependant  qu'il  était  utile  d'en  donner 
ici  une  démonstration  analytique,  en  nous  bornant  toutefois  au  procédé  particu- 
Uer  dont  nous  avons  fait  usage  dans  nos  recherches." 


I. 

Exposé  dk  la  mkthode.  Développement  des  formules  de  réduction. 

Soit  M  {fig-  i)  le  lieu  d'observation,  P  étant  le  pôle  nord,  et  OSEN  l'équa- 
teur  céleste;  désignons  par  SN  la  trace  du  méridien  sur  l'équateur  (le  point  S  du 
côté  sud),  etpar  EO  la  ligne  est-ouest.  Si  MB  est  l'axe  de  rotation  de  la  lunette, 
et  PBA  l'arc  de  grand  cercle  passant  en  B  perpendiculaire  à  l'équateur,  les 
angles  OMA  et  AMB  représentent  les  grandeurs  que  l'on  désigne  ordinairement 
par  m  et  /^,  et  qui  sont  positives  dans  le  cas  de  la  figure. 

Soit  DIID'  le  plan  de  grand  cercle  perpendiculaire  à  MB;  ce  sera  le  plan 
instrumental,  le  cercle  ABP  lui  sera  perpendiculaire  et  le  point  II  situé  à  leur 
intersection  sera  tel  que  DE  =  D'il  =  !^. 

Appelons  G  le  point  où  l'axe  optique  de  la  lunette  va  percer  la  sphère,  quand 
la  lecture  du  cercle  est  nulle;  au  cercle  méridien  du  jardin,  les  lectures  vont  en 
<::roissant  quand  Taxe  optique  (côté  de  l'objectif)  tourne  de  G  vers  D;  nous 
appellerons  X  Tare  G  H,  que  nous  regarderons  comme  positif  dans  le  cas  de  la 
figure,  c'est-à-dire  quand  le  point  II  est  entre  G  et  D. 

Une  étoile  décrivant  le  parallèle  RR'  est  supposée  observée  quand  elle  se 
trouve  en  L  (côté  est);  menons  le  grand  cercle  BL  qui  est  perpendiculaire  en  1 
au  plan  instrumental,  et  le  grand  cercle  LI,,  qui  fait  un  angle  I  avec  le  précé- 
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dent,  cet  angle  I  étant  l'angle  constant  que  fait  le  fil  du  micromètre  en  décli- 
naison avec  Taxe  de  rotation  MB.  Nous  définissons  le  sens  dans  lequel  nous 
comptons  I  positivement,  suivant  les  conventions  ordinaires  de  l'Observatoire, 


Fig.  I. 


c'est-à-dire  que  cet  angle  sera  regardé  comme  positif  quand  l'extrémité  occiden- 
tale du  fil  est  la  plus  élevée,  lorsque  l'axe  optique  est  dans  l'équateur,  l'objectif 
au  sud. 
Posons 

GI,=  P,  IiLzr:-A,  II,=rw,  IL  rz:  r  ; 

PL  sera  la  distance  polaire  vraie  de  Tétoile,  appelons-la  p.  En  remarquant  que 


u\  le  triangle 


BP  =  90"  —  n,        BL  =  90"  -f-  r, 

et  enfin  que  Tare  III,  mesure  de  l'angle  PBL,  est  égal  à  P  —  X 

PBL  nous  donne 

cos/^  =  ~  sin«  s>\nv  -h  cos/i  cosrcos(P  —  X  4-  u). 

D'ailleurs,  dans  le  triangle  ILI,,  rectangle  en  I,  nous  avons 

lange  =  —  tangA  cosi,        sin  w  ^rz —  sinAsinl. 

Or,  dans  un  instrument  bien  réglé,  I  est  un  angle  très  petit,  nous  pouvons  (  *  ) 


('  )  De  l'équation  tangp  =  tangA  cosI,  on  déduit 

V  =  A  —  tangîjl  sin2A  -}-^tang'»Yt  sin4A  — . .  .. 

L'erreur  commise  en  prenant  t;  =  A  est  donc  moindre  que  tang'-^I  sin2A;  en  supposant  I 
A  <^i*  (ces  conditions  ont  toujours  été  réalisées),  l'erreur  est  moindre  que  o',oo4- 


5', 
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t 

donc  prendre 

langi^  =  —  tang  A,        (^  3=  —  A 

et  écrire 

(i)    cos/>  =  sîn/isînA  h-  cos/icosi/cosAcos(P  —  X)  -ihcos/isinAcosAsinlsinCP  —  X). 

Supposons  maintenant  l'étoile  observée  au  moment  où  elle  se  trouve  en  L'  (côté 
ouest)  et  soit  L'I,  le  grand  cercle  faisant  avec  L'I  Tangle  I  défini  précédemment; 
posons 

On  a 

et,  dans  le  triangle  PBL', 

cosjD  =  sinAisin('  -h  cosncosrcos(P  —  X  —  «), 

avec 

tangr  —  tangAcosI,        sïnu  =  sin  Asinl. 

Prenons,  pour  les  mêmes  raisons  que  précédemment,  ç  =  A,  nous  pourrons  en- 
core écrire 

(i)   cos/?  =  sinn  sin  A  -h  cosneosa  cosAcos(P  —  X)  -h  cos/i  sinAcos  Asinl  sin(P  —  X). 

Cette  formule  s'applique  donc,  soit  que  l'étoile  ait  été  observée  à  Test  ou  à 
l'ouest,  pourvu  que  l'on  regarde  les  quantités  A  comme  négatives  dans  le  pre- 
mier cas,  et  positives  dans  le  second,  mais  à  la  condition  que  le  point  1  soit  situé 
entre  H  et  D,  c'est-à-dire  que  l'étoile  soit  prise  dans  la  moitié  de  son  parallèle 
(jui  contient  le  point  de  culmination  supérieure. 

Prenons  maintenant  l'étoile  dans  l'autre  moitié  de  son  parallèle,  celle  qui 
contient  le  point  dé  culmination  inférieure;  cela  revient  évidemment  à  supposer 
dans  la  figure  que  l'ouest  est  en  E,  et  l'est  en  O,  le  côté  sud  de  l'équateur  con- 
tenant le  point  D',  et  le  côté  nord,  le  point  D.  Pour  les  signes  des  quantités  I,  n^ 
X  et  A,  nous  conserverons  nos  conventions  précédentes;  mais  nous  regarderons 
les  distances  polaires  comme  négatives,  si  bien  que,  dans  cette  nouvelle  hypo- 
thèse, on  a 

AB  — — /«,      cn=r~x, 

et  1  est  positif  dans  le  cas  de  la  figure.  Supposons  l'étoile  observée  à  Pouest, 
c'est-à-dire  en  L,  on  aura 

et  nous  poserons 

Cl,  =  -P. 

On  a  donc 

PB=:9o°-hw,        BL=r9o<>H-r,        III  =— P -hX -h  a 
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et,  par  suite, 


avec 


cosp  =z  ^in n  sïiïif -{-  cos/î  cosi'Cos(P  —  X  —  m), 
tang(^  =  tangÀcosI        et        sinM  =  sinAsinI. 


On  obtient  donc  encore  la  même  formule  (i). 

De  même,  si  l'étoile  est  observée  à  Test  en  L',  on  aura 

BL' = 90»-  V,     L'r= -  A,     ci; = -  p,     ni  =  -  F  H-  X  -  tt 


et,  par  suite, 


avec 


cos/>  =  —  sin /i  sin i^ -*-  cos/icosrcos(P  —  X  -h  m), 
tangi'  =  —  tangA  cos  I,        sin  1/  =  —  sin  A  sin  I, 


ce  qui  redonne  encore  la  même  expression. 

En  résumé,  en  adoptant  les  conventions  proposées,  on  a,  pour  toute  position 
de  ré  toile  sur  la  sphère, 

(i)    cosp=zcosn  cosM  cosAcos(P  —  X)  +  jcosn  sin^Asinl  sin(P  —  X)  h-  sïnn  sin  A. 

Cela  posé,  remarquons  que  les  étoiles  observées  ayant  toujours  été  choisies 
de  telle  sorte  que  leurs  distances  au  pôle  nord  ne  fussent  pas  supérieures  à  i®5', 
les  arcs  P  et  A  ne  peuvent  pas  atteindre  i®;  Tangle  I  a  toujours  été  moindre  que 
5',  et  l'angle  n  moindre  que  iS".  Or  on  a 

sin£/=:±:  sinIsinA; 

d'où  il  résulte  que  la  valeur  absolue  de  u  ne- peut  pas  dépasser  S*".  Nous  allons 
maintenant  simplifier  le  second  membre  de  la  formule  (i),  en  développant  en 
série  les  lignes  trigonométriques  qui  y  figurent;  nous  négligerons  les  puissances 
de  P  et  de  A  qui  dépassent  la  troisième,  les  carrés  des  petits  arcs  n  et  m,  et  enfin 
nous  supposerons  X  assez  petit  pour  qu'il  ne  soit  nécessaire  que  de  conserver  sa  ♦ 
première  puissance.  Nous  verrons  plus  loin  que  cette  dernière  condition  n'est 
pas  indispensable. 
L'équation  (i)  devient  alors 

A*       P* 

cosp=:i h  PX  -h  AP  sini  -h  /jA. 


est    ^ 
et. 


posons  maintenant  que,  dans  la  même  soirée,  à  deux  moments  différents  /' 

,  on  ait  mesuré  les  valeurs  de  P  et  de  A  pour  une  même  étoile  ;  appelons  P' 

^    ces  angles  au  temps  /',  P"  et  A"  au  temps  /".  Admettons  que  I  n'ait  pas 

«  dans  l'intervalle  de  temps  /"—  /',  mais  que  X  ait  pris  deux  valeurs  diffé- 
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rentes  X'  et.X",  n  étant  d'abord  égal  à  n\  puis  à  Ai";  on  aura 

Q,Q^pr=zi-—  -—  4-P')/h-AT'  sinl  +  n'A', 

^  2  2 

cos/9  =  I  -  —  -  ^  -H  P^'X''^-  A^'P'  sin  I  +  /^"A"; 


2 


d'où  Ton  tire 


2  2 

Posons,  pour  simplifier  récriture, 

y-¥-\'—iùis,  P''-4-P'-2P„  }/'+>/==:  2  >.„  n'+n'—ins, 

A'^-  A'=r  2Arf,  P"-  P'=i:  2P,/,  V-  V=z  2Xrf,  /i''-  /i'=  dn, 

et  il  viendra 

Pri>,4-  PA/=  P,Prf+  A,Arf-  sinI(ArfP,4-  A.Prf)  -  Ua'h-^  A,^) 
ou 

(3)  A,    -P,-h  ^Arf— sinl 5 —Q ïT^rf- 

La  méthode  indiquée  par  M.  Lœwy,  et  que  nous  avons  employée,  consiste  a 
observer  une  étoile  voisine  du  pôle  dans  deux  positions  à  peu  près  symétriques 
par  rapport  au  cercle  horaire  de  six  heures,  ou  à  celui  de  dix-huit  heures.  Pour 
des  raisons  que  nous  indiquerons  plus  tard,  nous  avons  mis  un  intervalle  de 
(juatre  heures  entre  ces  deux  observations,  si  bien  qu'elles  étaient  effectuées 
deux  heures  avant  et  deux  heures  après  le  passage  de  l'étoile  à  l'un  des  deux 
cercles  dont  nous  venons  de  parler. 

Du  côté  ouest,  c'est-à-dire  du  côté  du  cercle  horaire  de  six  heures.  A'  et  A*" 
étaient  des  quantités  positives  et  très  sensiblement  égales  entre  elles;  tandis  que 
P'  et  P"  étaient  à  peu  près  égales,  mais  de  signes  contraires,  la  première  étant 
positive,  et  la  deuxième  négative.  Au  contraire,  du  côté  est,  c'est-à-dire  du  côté 
(lu  cercle  horaire  de  dix-huit  heures,  A'  et  A"  étaient  toutes  deux  négatives; 
mais  la  valeur  de  P'  était  négative,  et  celle  de  P"  était  positive. 

Il  en  résulte  que,  dans  les  conditions  où  nous  nous  sommes  placés,  les  valeurs 
absolues  de  P^  et  de  A,/  étaient  très  faibles,  tandis  que,  au  contraire,  celles  de  P^ 
et  de  Aj  étaient  beaucoup  plus  grandes.  Les  trois  termes 

^*"'-p7'    Tp7    ''    p-a^' 
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de  la  formule  précédente  ont  donc  toujours  été  négligeables,  et,  en  définitive, 
nous  avons  employé  la  formule  suivante 

Nous  pouvons  maintenant  nous  affranchir  de  la  condition  que  X  soit  un  arc  in- 
finiment petit.  Supposons,  en  efiet,  que  nous  connaissions  une  valeur  X,,  très 
approchée  de  X,  et  soit  Xj  un  terme  de  correction  aussi  petit  qu'on  voudra,  si 

bien  que  Ton  ait 

)v  =  X,  -+-  X,. 

Posons 

p'-x,r^p;,      p*-x>=p;, 

c'est-à-dire  que  nous  appelons  P;  et  P",  les  distances  polaires  instrumentales  cor- 
rigées de  la  valeur  approchée  X,  ;  on  aura 

p'  _i_  p'  p' p" 

^1  "^  ^1 p      •)  *  1      ^1  p  . 

fs —  Aj, l'rf, 

a  2 

et  comme  Xj  est  un  arc  très  petit,  on  aura,  d'après  l'analyse  précédente,  le 
droit  d'écrire 

-Arf  — A,sinl—  p- 


Xî  =  P*— Xi4- p^Arf  — A,sinl— p^  --> 


ou,  ce  qui  revient  au  même. 


X  =  P,-f- p- Arf  — A,sml— rj-  — , 


ce  qui  donne  bien  la  valeur  de  X  employée. 


Substitution  des  coordonnées  rectilignes  aux  coordonnées  sphériques. 

Il  est  facile  de  concevoir  que  les  conventions  que  nous  avons  faites  sur  la 
grandeur  des  arcs  />,  P  et  A  reviennent  à  remplacer  la  sphère  par  le  plan  tangent 
au  pôle,  et  les  coordonnées  sphériques  de  l'étoile  par  ses  coordonnées  rectilignes 
dans  ce  plan. 

Soit  P  {fig-  2)  le  pôle  nord,  GtiD  étant  la  trace  du  plan  instrumental  sur  le 
plan  tangent  en  ce  point  (D  étant  situé  du  côté  sud).  Du  point  P  abaissons  la 
perpendiculaire  Pii  sur  CD.  On  aura  :  Pt:  =  n  (positif  dans  le  cas  de  la  figure). 
Si  L  est  la  position  de  l'étoile,  LI  la  perpendiculaire  abaissée  sur  CD, 
ILI4  l'angle  I  étant  défini  comme  précédemment,  on  aura  : 

CTrnrX,        CI,-P,        LI,=i-A,        PL=:/;, 
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et  le  triangle  PQL  donnera 


/?»=  (P  _-  i  -  A  sml)«-h  (/i  -  A  cosI)S 
^tzir/i«-+.p»-hA«~aPX  — aA/icoslH-X»— 2(P-i)AsinI, 


Fig.  2. 


Pour  les  mêmes  raisons  que  précédemment  nous  pouvons  donc  prendre 

jo»rz:P»  +  A2— 2PX  — 2pAsinI  — 2/lA, 

et  deux  observations  conjuguées  aux  temps  /'  et  /"  donneront 

P'î+  A'«-  2P'X'-  2P'A'  sini  -  2/i'A'=  P''-h  A"»-  aP^'V-  aP^A'' sini  —  ^n'A", 


pa*^— P'X'  = 


p^i_p^i       A''»— A'» 


-  sinlCA'P"-  A'P')  -  (n'A"-  n'A'), 


c'est-à-dire  l'équation  (2),  d'où  l'on  tire  l'équation j(4). 


II. 

Procédés  pratiques  d'observation. 

Nous  allons  maintenant  indiquer  comment  nous  avons  procédé  pour  réaliser, 
autant  que  possible,  les  conditions  énoncées  ci-dessus.  Désignons  par  t'  et  t'"  les 
angles  horaires  de  l'étoile  aux  temps  /'  et  t\  comptés  à  partir  du  méridien 
supérieur  dans  le  sens  du  mouvement  diurne,  et  supposons  les  quantités  I, 
met  n  nulles  (ce  qu'il  est  permis  de  faire  étant  donné  le  but  que  nous  nous  pro- 
posons ici)  ;  on  aura 

lang(P'  —  ^  )  =  tang/7  cost',        lang(P"—  X)  =  tang/?  cosT^ 


sinA'=  sin/^sinr', 


siiiA''^:  sin/^sinr'', 
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ce  qu'on  peut  écrire 


Prf  = — p  sin sin 


.    t'  +  t'        t'— t' 


A,  =     p  sin cos 


•rr-  =  —  COt 

Pd  2 


2 


On  voit  donc,  d'après  la  valeur  de  X,  qu'il  y  a  intérêt  à  prendre  t"—  t' 
aussi  grand  que  possible;  d'un  autre  côté,  il  est  nécessaire  de  ne  pas  aug- 
menter outre  mesure  la  durée  d'une  série  d'observations.  En  premier  lieu,  il 
faut  que  dans  l'intervalle  de  temps  T—  t' l'état  de  l'instrument  ait  peu  varié,  et 
en  outre  il  faut  compter  avec  la  fatigue  de  l'observateur.  Nous  avons,  en 
général,  limité  à  six  heures  la  durée  d'une  série,  ce  qui  nous  a  obligés  à  ne  pas 
dépasser  quatre  heures  d'intervalle  entre  deux  observations  conjuguées  d'une 
même  étoile,  à  cause  du  nombre  de  déterminations  que  nous  voulions  obtenir 
dans  chaque  soirée  complète.  On  voit,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  que 

la  quantité  ^  est  dans  toutes  nos  mesures  toujours  négative  et  voisine  de  —  v^3. 

Supposons  donc  une  étoile  telle  que  sa  distance  polaire  ne  dépasse  pas  i**5', 
et  située  à  quatre  heures  du  méridien  à  l'est  ou  à  l'ouest;  sa  distance  au  centre 
du  champ  n'atteignait  pas  56',  et  comme  l'étendue  de  ce  champ  est  d'environ  i° 
de  part  et  d'autre  du  centre,  elle  était  encore  visible  dans  la  lunette. 

Un  pointé  du  fil  en  ascension  droite  sur  cette  étoile  nous  donnait  une  lecture 
du  micromètre  correspondant,  et  la  différence  entre  cette  lecture  et  celle  du  fil 
sans  coUimation,  multipliée  par  la  valeur  du  tour  de  la  vis,  faisait  connaître 
immédiatement  A.  De  même,  un  pointé  du  fil  en  déclinaison  sur  l'étoile,  com- 
biné avec  la  lecture  du  cercle  divisé,  déterminait  la  quantité  P. 

Mais,  d'après  ce  que  nous  avons  dit  précédemment,  le  facteur  qui  multiplie  Aa 

c'est-à-dire  le  rapport  p^  est  (en  valeur  absolue)  sensiblement  égal  à  v'3,  tandis 

que  le  facteur  de  P,  est  i .  On  voit  qu'une  erreur  de  pointé  en  ascension  droite 
est  multipliée  par  un  coefficient  presque  double  de  celui  qui  affecterait  une 
erreur  du  même  ordre  sur  la  déclinaison. 

Nous  avons  donc  été  conduits  à  associer  à  chaque  pointé  en  déclinaison  deux 
pointés  en  ascension  droite  faits,  l'un  avant  et  l'autre  après,  à  des  intervalles  de 
temps  aussi  égaux  que  possible,  et  cette  mesure  a  été  répétée  dix  fois,  de  ma- 
nière à  obtenir  dix  pointés  en  déclinaison,  et  vingt  en  ascension  droite.  La 
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moyenne  des  temps  des  premiers  étant  sensiblement  la  même  que  celle  des 
temps  des  seconds,  nous  avons  considéré  la  position  de  l'étoile  comme  déter- 
minée par  les  moyennes  de  ces  deux  espèces  de  pointés,  pour  l'instant  physique 
qui  répondait  à  la  moyenne  des  temps.  Immédiatement  après  nous  répétions  la 
même  opération  sur  la  même  étoile,  ce  qui  nous  donnait  deux  nouvelles  valeurs 
de  A'  et  P',  absolument  indépendantes  des  deux  premières.  Quatre  heures  plus 
tard,  l'étoile  était  venue  dans  une  position  symétrique  de  la  première  par 
rapport  au  cercle  horaire  de  6**  ou  de  i8**,  et  nous  reprenions  encore  deux  fois  la 
même  série  d'opérations,  ce  qui  nous  donnait  encore  deux  valeurs  indépendantes 
pour  A"  et  pour  P". 

Afin  de  conserver  la  plus  grande  symétrie  possible,  nous  avons  constam- 
ment associé  la  première  observation  à  la  quatrième,  et  la  seconde  à  la  troisième. 

Il  faut  remarquer  que,  à  cause  de  la  courbure  du  petit  cercle  décrit  par  l'étoile 
sur  la  sphère,  la  moyenne  des  pointés  en  ascension  droite  et  en  déclinaison,  ne 
donne  pas  la  position  de  l'étoile  pour  la  moyenne  des  temps,  mais  un  point 
intérieur  au  cercle  et  peu  éloigné.  Or,  dans  l'observation  conjuguée,  tout  est 
symétrique  et  se  passe  delà  même  manière;  cela  revient  donc  à  remplacer  dans 
les  deux  mesures  l'étoile  réelle  par  une  même  étoile  fictive,  dont  la  distance  po- 
laire serait  un  peu  moindre  ;  et,  comme  la  valeur  de  X  a  été  obtenue  en  éliminant 
cette  distance  polaire,  en  opérant  comme  nous  l'avons  fait,  nous  n'avons  donc 
rigoureusement  introduit  aucune  erreur  de  calcul. 

Appelons  /'  la  moyenne  des  pointés  en  ascension  droite  dans  l'une  des  deux 
premières  observations,  et  /"  la  quantité  de  même  espèce  pour  l'observation  cor- 
respondante dans  la  seconde  partie,  k  la  valeur  du  tour  de  la  vis  en  ascension 
droite,  et  enfin  Vq  la  lecture  du  micromètre  répondant  à  la  position  du  fil  sans 
coUimation;  quand  la  lunette  est  en  position  directe,  les  lectures  vont  en  crois- 
sant dans  le  sens  du  mouvement  diurne,  donc,  d'après  nos  conventions  sur  les 
signes  de  A,  on  a 

En  position  inverse,  on  aura,  au  contraire. 

On  voit  que  l'on  peut  constamment  employer  les  premières  formules  pour  A, 
et  A^,  pourvu  qu'on  y  regarde  k  comme  positif  dans  la  position  directe,  et  né- 
gatif dans  la  position  inverse. 
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Pour  diminuer  autant  que  possible  Tamplitude  de  la  course  à  faire  parcourir 
au  micromètre  d'ascension  droite,  on  a  placé,  de  part  et  d'autre  du  fil  du  milieu 
de  ce  micromètre,  deux  autres  fils  extérieurs  entraînés  par  le  mouvement  de  la 
même  vis,  et  à  peu  près  symétriques  par  rapport  au  premier.  La  position  du  fil 
moyen  répondant  au  i^^  était  très  voisine  de  60%  et  la  distance  de  chacun  des 
fils  extérieurs  à  ce  fil  moyen  était  à  très  peu  près  3o',  70  ;  si  bien  que,  toutes  les 
fois  qu'une  étoile  a  été  observée  au  fil  extérieur  le  plus  voisin  de  la  tête  de  vis, 
on  a  commencé,  avant  tout  calcul  des  quantités  A,  par  ajouter  3o^,  70  à  la  lec- 
ture /;  et,  au  contraire,  si  l'observation  a  été  faite  au  fil  extérieur  le  plus  éloigné 
de  la  tête  de  vis,  on  a  retranché  ce  nombre  de  la  lecture. 

Il  est  bon  de  remarquer  que  dans  la  formule  (4)  la  quantité  importante  est  A,/ 
qui  ne  dépend  ni  de  Po>  ï^i  de  la  distance  des  fils;  ces  quantités  n'interviennent 
que  dans  le  calcul  de  A,  dont  la  valeur  est  toujours  multipliée  par  des  facteurs 

très  petits  p^>  sini  et  p >  si  bien  qu'une  erreur  commise,  soit  sur  la  position 

du  Po)  soit  sur  la  distance  des  fils  extérieurs,  n'a  que  très  peu  d'importance. 

Appelons  maintenant  m' la  moyenne  des  pointés  en  déclinaison  pour  l'une  des 
deux  premières  observations  de  l'étoile  considérée,  L'  la  lecture  correspondante 
du  cercle  divisé,  nous  calculons  la  somme  U  -h  m'  en  position  directe,  la  diffé- 
rence L'  —  m' en  position  inverse,  et  nous  apportons  au  nombre  ainsi  obtenu  les 
petites  corrections  dues  à  la  valeur  du  tour  de  vis  des  six  microscopes,  à  celle  du 
tour  de  la  vis  du  micromètre  en  déclinaison,  et  aux  erreurs  des  traits.  SoitL^  la 
valeur  ainsi  obtenue,  calculons  la  réfraction  R'  =  :î-i- ^/(négative  dans  toutes 
nos  observations,  d'après  les  conventions  adoptées  à  l'Observatoire),  L^  -*-  R' 
sera  la  quantité  que  nous  avons  appelée  P';  on  fera  de  même  pour  P".  Nous 
avons  toujours  eu  soin  de  caler  notre  lunette  dans  une  position  telle  que  la  lec- 
ture du  micromètre  en  déclinaison  fût  voisine  de  60*,  si  bien  que  par  ce  procédé 
nous  éliminions  en  grande  partie  l'importance  de  l'incertitude  qui  peut  exister 
sur  la  valeur  du  tour  de  la  vis. 

En  combinant  les  quantités  P'  et  A'  de  la  première  observation  avec  P"  et  A" 
de  la  quatrième,  on  aura  une  valeur  de  X,;  puis,  en  associant  de  même  la 
deuxième  série  avec  la  troisième,  on  obtient  une  seconde  valeur  absolument 
indépendante  de  la  première;  la  moyenne  de  ces  deux  nombres  est  ce  que  nous 
appelons  la  valeur  X  pour  l'étoile  employée. 

Influence  de  Vinclinaison  du  fil  mobile  horizontal. 

Dans  la  formule  (4)?  le  terme  en  sinI  a  un  coefficient  important  qui  peut 
presque  atteindre  1°  :  il  semble  donc  qu'il  soit  nécessaire  de  connaître  la  valeur 
de  I  avec  une  précision  extrême,  puisqu'une  erreur  de  o',  i   sur  cette  quantité 
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pourrait  presque  donner  une  erreur  de  o*',  i  dans  l'expression  de  X.  Mais  suppo- 
sons que  dans  une  même  soirée  on  ait  observé  un  certain  nombre  p  de  circom- 
polaires,  les  unes  à  l'est,  les  autres  à  l'ouest;  appelons  X^,  Xj,  X,,  X4,  ...,  X^, 
les  valeurs  de  X  trouvées  successivement  avec  chacune  de  ces  étoiles,  et  X^,,  la 
moyenne  de  ces  nombres.  Dans  cette  valeur  de  X^,  le  coefficient  de  sin  I  sera  la 
pième  partie  de  la  somme  des  A,  provenant  de  chaque  étoile.  Or,  d'après  nos  con- 
ventions, les  quantités  A  sont  positives  à  l'ouest,  et  négatives  à  l'est;  pour  deux 
étoiles  symétriques  par  rapport  au  méridien,  les  valeurs  de  A,  seront  égales  et 
de  signes  contraires.  Dans  chaque  série  complète,  nous  avons  pris  quatre  cir- 
compolaires,  deux  à  l'ouest  et  deux  à  l'est;  et  nous  avons,  autant  que  possible, 
réalisé  la  condition  que  la  somme  des  A,  fût  très  petite,  si  bien  qu'une  erreur 
grossière,  et  qu'on  ne  saurait  admettre,  sur  la  valeur  de  I,  ne  pouvait  altérer 
celle  de  X,,^  d'une  quantité  appréciable.  Prenons  comme  exemple  quelques-unes 
de  nos  séries  : 


A^  en  tours 

de  la  vis 

micro  métrique. 


1897  Avril  34.  1897  Mai  i.  1897  Juin  11.  1897  Oct.  16.  1897  Oct.  ai. 

t                             t  t                             t 

H-  27,30                 -h   27,79  —  55,60  —  27,84  —   27,86 

—  34, 3i              —  34,96  -h  29,69  -h  34,61  -f-  34,54 

—  53,95             —  53,69  -»-  36,90  H"  53,48  H"  53,10 
-t-  55, 3o              H-  55,72  —  40,75  — '55,90  —  55,72 


-  2:A, —     ,^4a  —     1,9.9  —    7,44  H-     1^09  -4-1,02 

1897  NoY.  a.         1898  Avril  i3.        1898  Avril  aS.        1898  Juin  17.         1898  Juill.  16. 


Aj  en  tours 

de  la  vis 

micrométrique. 


t                          t                         t                         t  t 

•28,03  —  18,82  —  25,34  —  54,16  —  58,88 

34,49  —43,62  -+-55,32  -+-29,21  —    8,14 

52,82  H-  55, 3i  -h  27,73  -4-  37,76  H"  56,85 

55,95  -t-  27,81  —  34,95  —  39,58  H-  41,37 


'sa., -h    o,83  H-     5,17  -h     5,69  —    6,69  -t-     7,80 


P 


Gomme  on  le  voit,  le  coefficient  de  sini  reste  toujours  moindre  que  8^;  à  cause 
de  la  valeur  du  tour  de  la  vis  micrométrique,  ce  nombre  n'atteint  pas  8',  si  bien 
qu'une  erreur  de  i'  sur  la  valeur  de  I  n'introduirait  pas  dans  la  latitude  une 
erreur  deo",  i5. 

Influence  de  la  variation  des  constantes  instrumentales. 

Dans  la  formule  (4),  le  dernier  terme,  celui  qui  contient  dn^  nous  a  paru 
devoir  être  calculé  avec  un  grand  soin.  D'abord  le  coefficient  de  dn^  étant  égal 

à  —3  est  voisin  de  i  ;  de  plus,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  il  est  tou- 

49 


> 
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jours  négatif,  et  par  suite  ne  s'élimine  pas  dans  la  valeur  moyenne  X„,;  nous 
avons  donc  cherché  à  évaluer  les  variations  de  n  dans  chaque  soirée.  Or  on  sait 
que  Ton  a  (<p  étant  la  latitude) 

n  =:(3sin9  "~  ^  cos(p,        d'où        dn^=id^s\ï\<^^  dacosc^y 

P  désignant  Tinclinaison  de  l'axe  de  rotation,  et  a  l'azimut  de  l'axe  optique  de 
la  lunette,  ces  quantités  étant  définies  suivant  les  conditions  ordinaires.  Le  pro- 
blème revenait  donc  à  l'évaluation  des  variations  d^  et  da  dans  l'intervalle  de 
temps  écoulé  entre  deux  observations  de  la  même  étoile. 

Pour  mesurer  rfp,  nous  avons  eu  recours  à  des  pointés  du  fil  en  ascension 
droite  sur  son  image  dans  le  bain  de  mercure  nadiral.  Soit  A'  la  lecture  du  mi- 
cromètre correspondant  à  un  pointé  de  ce  genre  fait  à  un  certain  moment  que 
j'appellerai  /',  A''  étant  la  lecture  faite  à  un  autre  moment  r  ;  appelons  de 
même  p'^^  et  v^  les  positions  correspondantes  du  fil  sans  collimation  ;  on  a  évi- 
demment 

le  signe  de  k  étant,  comme  nous  avons  dit  précédemment,  -i-  ou  —  suivant  que 
la  lunette  est  dans  la  position  directe  ou  dans  la  position  inverse.  Par  consé- 
quent, si  nous  désignons  par  rf^,  d^^j  dA  les  variations  de  ces  quantités  dans 
l'intervalle  i"  —  t  ^  on  aura 

(5)  d^^k(dv^-dk). 

Pour  évaluer  rfa,  nous  avons  employé  des  pointés  du  fil  en  ascension  droite 
sur  les  deux  mires  (nord  et  sud)  de  notre  instrument;  si  M^  et  M^  sont  les  va- 
leurs trouvées  aux  temps  /'  et  /"  pour  la  mire  sud,  M^,  et  M',  les  quantités  ana- 
logues pour  la  mire  nord,  a'  et  a"  les  azimuts  correspondants  de  la  lunette, 
B^  B][  les  azimuts  de  la  mire  sud,  B)^  B]J,  ceux  de  la  mire  nord,  nous  avons 

a'  =  B;-X:(i^'o-M;),         «' =  B;,4- Â:(ç^; --M^), 

d'où,  par  conséquent, 

(6)  rfa=:e/B,— A:(ûf(^o— ^M,),        d(f.  —  d^n-\-k{dv^—d^^Y 

Dans  les  ^équations  (5)  et  (6)  pous  connaissons  rfA,  t/M„  d^\t^\  nous  avons 
donc  trois  équations  contenant  cinq  inconnues,  savoir 

dv^y    dBsy    dBn)    doL    et    <i(3. 
Nous  avons  toujours  supposé  les  trois  premières  inconnues  nulles,  c'est-à-dire 
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que  nous  avons  admis  Tinvariabilité  du  plan  instrumental  et  des  azimuts  des 
mires,  si  bien  que  nous  avons  calculé  doL  et  d^  par  les  foripules  suivantes  : 

Il  est  à  remarquer  que  si,  comme  nous  l'avons  supposé,  le  plan  instrumental 
et  les  mires  restaient  fixes,  on  devrait  avoir 

Au  commencement  de  chaque  soirée  complète,  nous  avons  fait  deux  séries  de 
dix  pointés  chacune  du  nadir  en  ascension  droite,  l'observateur  se  plaçant  suc- 
cessivement au  nord  et  au  sud  de  la  lunette;  puis  dix  pointés  sur  la  mire  nord 
et  dix  pointés  sur  la  mire  sud.  Nous  avons  répété  ces  mesures  à  la  fin  de  notre 
première  série  d'observations,  puis  au  commencement  et  à  la  fin  de  notre  se- 
conde série,  si  bien  que  nous  obtenons  quatre  valeurs  pour  chacune  des  quan- 
tités A,.  Mrt  et  M,.  En  partant  de  là,  et  en  interpolant,  dans  chaque  intervalle, 
proportionnellement  au  temps,  nous  avons  obtenu  les  valeurs  de  ces  quantités 
pour  les  heures  auxquelles  avaient  été  eflectuées  les  observations  stellaires.  En 
tenant  compte  de  la  valeur  du  tour  de  la  vis  du  micromètre  en  ascension  droite, 
nous  avons  alors  calculé  la  valeur  de  dn,  qui  figure  dans  la  formule  (4),  en  pre- 
nant 

ûf|3  si n  9  =  ip  4 4'>  7^  1  €/A ,        efa  cos 9  =  ±  Sq'',  i 26  — , 

les  signes  supérieurs  correspondant  à  la  position  directe  et  les  signes  inférieurs 
à  la  position  inverse  de  la  lunette. 

Formule  de  la  latitude. 

De  la  valeur  ainsi  calculée  de  X,  il  nous  reste  à  déduire  la  latitude  du  centre 
de  notre  cercle.  En  admettant  que  le  plan  instrumental  coïncide  avec  le  plan  du 
méridien,  amenons  l'image  du  fil  en  déclinaison  à  coïncider  avec  son  image  dans 
le  bain  de  mercure  nadiral;  soit  N'ia  position  qu'occuperait  en  ce  cas  la  lunette, 
au  moment  où  nous  avons  effectué  la  première  observation  d'une  étoile,  dont  nous 
avons  déduit  la  valeur  X',  et  appelons  de  même  N"  et  X"  ces  mêmes  quantités  au 
moment  de  la  seconde  observation  ;  il  est  clair  que 

(8)  9  =  270°— N'+X'  =  27o<'—N''+X", 

c'est-à-dire  que 

(9)  ?  =  270^ ^ h  À,. 


1 

i 


\ 
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Chaque  fois  que  nous  avons  déterminé  A,  c'est-à-dire  quatre  fois  par  soirée 
en  général,  on  a  effectué  la  lecture  du  cercle  divisé,  et  fait  deux  séries  de  dix 
pointés  du  fil  en  déclinaison  sur  son  image  dans  le  bain  de  mercure;  nous  en 
avons  déduit  chaque  fois  deux  valeurs  de  N  dont  nous  avons  pris  la  moyenne, 
d'où,  par  conséquent,  quatre  valeurs  indépendantes  du  nadir  en  déclinaison 
dans  chaque  soirée  complète.  En  interpolant  proportionnellement  au  temps, 
nous  avons  conclu  de  là  les  valeurs  de  N'  et  N''  qui  figurent  dans  la  formule  (9). 

Remarquons  encore  que  des  équations  (8)  on  peut  tirer 

N'-N'  =  X''-V, 

et  que  par  suite  on  aurait  pu,  des  valeurs  de  N'  et  N"  conclues  comme  il  vient 
d'être  dit,  déduire  la  valeur  de  X^  qui  entre  dans  le  dernier  terme  de  la  for- 
mule (3).  Mais  dans  toutes  nos  séries  la  quantité  N"—  N'  est  restée  assez  petite 

pour  que,  en  la  multipliant  par  le  très  petit  facteur  ^i  le  résultat  fût  complète- 
ment  négligeable. 


Effet  des  erreurs  instrumentales  sur  la  détermination  du  nadir. 

Dans  ce  qui  précède,  nous  supposons  que  le  plan  instrumental  coïncide  avec 
le  méridien;  proposons-nous  de  montrer  que  l'erreur  ainsi  commise  est  trop 
petite  pour  qu'il  soit  utile  d'en  tenir  compte. 

Soit  M;;  {fig'  3)  la  verticale  du  lieu  d'observation,  MB  étant  Taxe  de  rotation 
de  la  lunette,  M  a;  la  trace  du  plan  jMB  sur  l'horizon,  et  M  y  étant  dans  l'horizon 
perpendiculaire  à  Ma?.  Désignons  par  MN  la  méridienne  (N  du  côté  nord), 
MO  la  perpendiculaire  (O  du  côté  ouest),  et  par  P  le  pôle  nord;  l'angle  BMo; 
sera  égal  à  p,  et  l'angle  NM^  à  a;  enfin,  l'arc  PII  sera  la  mesure  de  l'angle  n\ 
tous  les  trois  seront  positifs  dans  le  cas  de  la  figure.  Dans  le  plan  x^lz  pre- 
nons M^i  perpendiculaire  à  MB,  z^'^Vz=^^^  et  le  plan  z^^Ay  sera  le  plan 
instrumental.  Si,  dans  ce  plan,  un  point  z^  est  tel  que  l'arc  de  grand  cercle  z^z 
fasse  l'angle  I  avec  le  grand  cercle  B:?^,  la  droite  ^z^  sera  la  position  de  l'axe 
optique  (côté  de  l'oculaire),  quand  le  fil  horizontal  coïncide  avec  son  image 
dans  le  bain  de  mercure  nadiral.  Si  donc  nous  désignons  par  N^  la  lecture  du 
nadir  instrumental,  l'arc  Jlz^  est  égal  à  N^  -—  X  —  180**.  D'ailleurs  l'arc  Vz  n'est 
autre  chose  que  ce  que,  dans  la  formule  (8),  nous  avons  pris  pour  N  —  X  —  180^; 
Terreur  commise,  étant  la  différence  N  —  N^,  est  donc  égale  à  P^  —  Ilza.  Or, 
dans  le  triangle  z<^z^Zy  rectangle  en  :;,,  on  a 

55=90°-- 1,  ;5jC  — (3, 
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sin^i:;s=  lang|3  tangl. 


D'un  autre  côté,  dans  le  triangle  PB:?,  on  a 


sinP^  __  cos/i 
sinll^i  ~~  cosa 


Posons 


cosa 

COS/J 


=  i-f-  e, 


il  viendra 


c'est-à-dire 


sinn5i=i  sinP^  -+-  g  sinP^, 


sin(n5j-i-  z^Zi)  =  sinP-5  -+-  e\ 


i'  étant  une  quantité  <|£,  puisque  sinP:;  <|. 


Fig.  3. 


On  sait  que,  par  un  développement  en  série,  on  peut  écrire 


fi'  I  fi'* 


COS  P  5  2 


ros*P5 


d'où  l'on  tire 


fi'  1  fi'* 

P^  —  n^j  =  -Sj^i f5 COt  P  C ï-=r-  •  •  • 

COSP-S  2  COS-P5 


Mais 


£  = 


.     n  -h  oc    .     /i  ~  a 

2  sm SHi ,        , 

cosa  — COS /i  2  2  n*— a' 


cos/t 


cos/^ 


-< 


2  —  n 
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OU,  en  nous  arrêtant  au  second  ordre,  £<^  —  >  donc  £'<C-ô-'  Nous  pouvons  donc, 
pour  évaluer  l'erreur  commise,  ne  conserverque  la  première  puissance  de  e',  et  alors 
— n- est  sensiblement  éeal  à  -/i*:  évaluée  en  secondes  d'arc  et  admettant 

cosP:;  ^  9       ' 

pour /i  une  valeur  extrême  de  i5",  cette  quantité  sera  moindre  que  o",ooo5. 
De  même,  partant  de  la  formule 

sin  5i  «2  =  tang{3  tangl, 

et  admettant  que  I  ne  puisse  dépasser  5',  et  que  ^  reste  moindre  que  i5",  on 
trouve  que  z^z^  ne  peut  atteindre  o",  022.  Ainsi  la  limite  supérieure  de  Terreur 
commise  dans  nos  déterminations  du  nadir  ne  peut  atteindre  o",o3. 


Calcul  des  effets  de  la  réfraction. 

Proposons-nous  maintenant  d'examiner  l'influence  de  la  réfraction  dans  la 
pratique  de  cette  méthode. 
Soient  Z  le  zénith  {fig.  4)>  P  1^  pôle  nord,  et  E  la  position  de  l'étoile  sur 


son  parallèle;  par  suite  de  la  réfraction,  l'étoile  paraîtra  en  E',  si  bien  que  nous 

avons  mesuré  l'arc  E'F'  =  A  au  lieu  de  l'arc  EF  qui  entre  dans  la  formule.  Or, 

dans  le  triangle  ZF'E',  rectangle  en  F',  on  a,  en  désignant  par  a  l'angle  F'ZE', 

et  par  Z  l'arc  z¥% 

sinA  =  sinasinZ, 

Donnons  à  Z  l'accroissement  dL  =  EE',  on  aura 

cos  A  ^A  =  sin  a  cosZ  dL. 

Mais,  d'après  la  loi  de  la  réfraction,  on  peut  prendre  approximativement 

rfZ=r(i-4-/)tangZ; 
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donc 

cosA<iA=:r(î  4-/)sina  sinZ, 

cosAé/A  =  r(i  -h/)  sin  A, 

e/A  =z  r(i  +/)  tangA. 


Nous  prenons 


d'où 


tangA  =  A  sin  i%        <iA  =  rA(i  -+-/)  sin  i''. 


EF:=:  A -h  c?A  =  A[n- r(i -+-/)  sin  i'']. 


Maïs 


donc 


A^KCZ-i'o); 


A  H- ûfA  =  K[i -h  r(i  4-/)  sin  i']  (/ -  ^o). 


On  voit  donc  que,  pour  corriger  la  quantité  A  de  l'effet  de  la  réfraction,  il 
suffît  d'augmenter  la  valeur  d'un  tour  de  la  vis  du  micromètre  en  ascension 
droite  et  de  prendre,  au  lieu  de  K,  le  nombre  K'  -  K[i  ■+-  r(i  -H/)  sin  i"]. 

La  quantité /est  toujours  moindre  que  0,1;  nous  prendrons 

K'=K(i-4-  rsini")>        r  =:58'',26,        log(i  4-  /-sin  i'')  =  0,00012. 

Cette  correction  est  toujours  très  faible  et  peut  même  être  négligée;  en  effel, 

pour  le  calcul  du  terme  j^  A^,  cela  reviendrait  à  augmenter  le  logarithme  de  ce 

terme  de  0,00024.  Or,  en  admettant  les  valeurs  de  A,=  58^,  Prf=  32'  et  A^=  i*, 
on  trouve  que  la  correction  n'atteint  pas  o",o6;  de  plus,  elle  est  tantôt  positive 
et  tantôt  négative  suivant  le  signe  de  A^  et,  par  suite,  en  la  négligeant,  on  n'in- 
troduit pas  d'erreur  systématique  de  calcul.  Gela  revient  à  faire  remarquer  qu'il 
n'était  pas  nécessaire  de  connaître  la  valeur  de  K  avec  une  extrême  précision. 
Pour  la  distance  polaire,  nous  avons  employé  l'arc  ZF'  comme  argument  de 
la  table  de  réfraction,  c'est-à-dire  que  nous  avons  pris  R'=  r(i  4-/)  tangZF', 
tandis  qu'en  réalité  nous  aurions  dû  prendre  R'=FF';  l'erreur  commise  est 
donc  FF'  —  r(n-/)  tangZF'.  Or  on  a 

tangZF  =  tangZE  cosa,        tangZF'=  langZE'cosa, 

d'où  l'on  déduit 

sin  FF'  sinEE' 

cosZF  cosZF'  cosZE  cosZE' 

ou  bien,  avec  une  approximation  suffisante, 

cosZF  cosZF' 


FF'  =  EE'cosa 


cosZE  cosZE' 


\ 
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Mais  EE'=  r(i  -f-/)  tangZE',  on  a  donc 

T.^,        ,        ^. .       «r.1  cosZF  cosZF'         ,         ..  „^,  cosZF  cosZF' 

FF'=  ;•(. +/)  tangZE' cos« ^-^^  3^^,  =  r(, +/)  tangZF' 3^^  ^5^. 

D'ailleurs 

cosZE  =  cosZF  cosFE,         cosZE'm  cosZF'  cosF'E' 

et  comme,  d'après  ce  que  Ton  vient  de  dire,  les  deux  arcs  FE,  F'E'  sont  très 
sensiblement  égaux,  on  peut  écrire 

FF=r(.+/)tangZF'^^. 

L'erreur  commise  est  donc 

r(i  -1-/)  tangZF'  lang'FE. 

Mais  ZF'  est  toujours  moindre  que  42**,  /*(i  -f-/)  tangZF'  est  moindre  que  53", 
tangFE<  0,017,  ^^  4^^  montre  que  la  valeur  calculée  pour  la  réfraction  est 
exacte  à  moins  de  o",o2  près. 


m. 

Avantages  de  la  nouvelle  Méthode. 

On  peut  concevoir  facilement,  d'après  l'analyse  précédente,  les  avantages 
considérables  que  présente  la  méthode  de  M.  Lœwy.  En  premier  lieu,  nous 
sommes  parvenus,  dans  une  même  soirée,  dans  des  séries  d'observations  dont  la 
durée  moyenne  était  de  six  heures,  à  obtenir  jusqu'à  huit  déterminations  de  la 
latitude;  ces  mesures  sont  indépendantes  entre  elles,  et,  de  plus,  elles  sont  obte- 
nues dans  des  conditions  physiques  qui  sont  restées  sensiblement  les  mêmes, 
tant  au  point  de  vue  de  l'état  de  l'instrument  qu'à  celui  de  l'atmosphère,  à  cause 
du  temps  relativement  court  écoulé  entre  deux  observations  conjuguées.  Dans  ces 
mesures,  on  peut  augmenter  la  précision  de  chacun  des  nombres  employés  dans 
le  calcul,  en  multipliant  le  nombre  des  pointés,  suivant  l'importance  de  la  quan- 
tité mesurée  dans  la  formule  que  l'on  doit  employer.  Enfin,  et  c'est  là  le  point 
sur  lequel  il  est  le  plus  nécessaire  d'insister,  les  deux  grandeurs  qui  entrent  dans 
le  calcul  avec  des  coefficients  importants,  c'est-à-dire  P,  et  A^,  sont  le  résultat 
de  différences  entre  des  mesures  effectuées  sur  l'astre  dans  des  conditions  à  peu 
près  identiques,  et  pour  l'évaluation  desquelles  on  est,  par  conséquent,  en  droit 
de  compter  sur  une  précision  qu'on  ne  saurait  atteindre  par  d'autres  procédés. 
Jusqu'à  présent,  on  peut  dire  que  deux  méthodes  seulement  étaient  employées 
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pour  mesurer  la  latitude  avec  les  instruments  méridiens.  Dans  la  première,  on 
utilisait  les  culminations  supérieure  et  inférieure  d'une  circompolaire  observée 
dans  la  même  journée  et  à  douze  heures  d'intervalle.  Comme  l'une  de  ces  obser- 
vations devait  presque  constamment  être  faite  en  plein  jour,  il  était  nécessaire 
de  choisir  des  étoiles  d'un  éclat  suffisant;  et  comme,  d'un  autre  côté,  pour  éviter 
de  trop  grandes  erreurs  de  réfraction,  on  ne  pouvait  les  prendre  trop  éloignées 
du  pôle,  le  nombre  de  celles  qui  pouvaient  être  utilisées  était  si  restreint  qu'on 
ne  pouvait  espérer  plus  d'une  ou  deux  déterminations  dans  les  journées  les  plus 
favorables  au  point  de  vue  des  conditions  atmosphériques.  En  réalité,  le  nombre 
des  mesures  obtenues  était  toujours  excessivement  petit,  car  il  est  bien  rare  que 
l'on  puisse  compter  sur  un  ciel  découvert  pendant  des  intervalles  de  plus  de 
douze  heures.  D'autre  part,  ces  observations  faites  les  unes  le  jour,  les  autres  la 
nuit,  sont-elles  vraiment  comparables,  et  peut-on  espérer  quelque  précision 
quand  il  faut  associer  des  résultats  obtenus  dans  des  conditions  si  différentes  à 
tous  les  points  de  vue? 

Dans  la  seconde  méthode,  on  n'employait  que  des  observations  faites  la  nuit 
en  combinant  les  passages  supérieurs  d'une  étoile  circompolaire  avec  ses  pas- 
sages inférieurs,  observés  six  mois  après,  ou  inversement.  En  opérant  ainsi,  on 
parvenait  à  augmenter  le  nombre  des  déterminations  individuelles,  l'inconvé- 
nient provenant  de  la  différence  d'éclat  de  l'étoile  était  éliminé,  mais  tous  les 
autres  subsistaient  au  moins  autant  que  dans  la  première  méthode,  et  de  plus 
on  introduisait  l'erreur  provenant  de  l'incertitude  qui  existe  sur  la  valeur  des 
constantes  de  précession,  de  nutation  et  surtout  d'aberration,  dont  on  était  alors 
obligé  de  tenir  compte. 

Déjà,  et  pendant  plusieurs  années,  des  essais  sur  les  nouvelles  méthodes 
avaient  été  commencés  par  l'un  de  nous  au  Cercle  méridien  du  Jardin.  Ces  re- 
cherches, avaient  été  surtout  dirigées  en  vue  de  la  mesure  des  déclinaisons 
absolues  des  étoiles  fondamentales  du  Catalogue  de  l'Observatoire  ;  mais  depuis 
lors,  nous  avons  constaté  l'importance  du  terme  en  rf/^,  négligé  jusque-là,  puis, 
nous  avons  perfectionné  notre  manière  d'opérer  et  nos  déterminations  du  nadir. 
Les  résultats  obtenus  pendant  cette  première  période  n'en  sont  pas  moins  fort 
intéressants,  et  seront  publiés  prochainement. 

Nous  avons  repris  ces  études  au  commencement  du  mois  d'avril  1897,  et  nous 
les  avons  continuées  à  peu  près  sans  interruption  jusqu'aux  premiers  jours  du 
mois  d'août  1898.  Comme  il  est  facile  de  le  comprendre,  il  est  arrivé  bien  sou- 
vent que,  ayant  effectué,  plus  ou  moins  complètement,  notre  première   série 
d'observations,  et  le  ciel  se  couvrant  au  milieu  de  la  nuit,  nous  n'avons  pu  com- 
pléter notre  soirée  :  nous  aurions  pu,  en  tenant  compte  de  la  variation  de  la 
position  apparente  de  l'étoile,  rattacher  ces  moitiés  de  séries  à  d'autres  faites 
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([uclques  jours  plus  tard;  mais  nous  avons  pensé  que  c'eût  été  changer  l'esprit 
de  la  méthode,  et  nous  ne  l'avons  fait  qu'une  seule  fois,  à  titre  d'essai,  en  asso- 
ciant la  première  partie  du  i8  décembre  1897  à  la  seconde  du  20. 

Dans  cette  période  de  quinze  mois,  nous  avons  réuni  quatre  cent  vingt  déter- 
minations isolées  de  la  latitude,  réparties  entre  soixante  et  une  séries.  Vingt- 
huit  de  ces  séries,  comprenant  cent  quatre-vingt-huit  mesures,  ont  été  obtenues 
dans  la  position  directe  de  la  lunette;  et  trente-trois  séries  avec  deux  cent 
trente-deux  mesures  dans  la  position  inverse. 

Gomme  on  le  verra  par  le  Tableau  des  résultats,  l'accord  entre  les  valeurs 
trouvées  est  moins  satisfaisant  dans  les  premiers  mois  qu'à  la  fin.  Gela  vient  de 
ce  que,  dans  toute  recherche  de  ce  genre,  un  certain  apprentissage  est  néces- 
saire, et  que,  pour  deux  d'entre  nous,  c'était  un  travail  absolument  nouveau. 
En  outre,  dans  tout  le  cours  du  travail,  nous  avons  apporté  des  soins  constants 
à  perfectionner  notre  instrument  au  point  de  vue  de  l'éclairage  du  champ,  du 
prisme  nadiral,  et  de  la  mise  au  foyer  de  la  lunette.  Les  études  sur  la  flexion, 
dont  il  va  être  question  dans  le  paragraphe  suivant,  ont  aussi  causé  des  inter- 
ruptions assez  longues  entre  les  périodes  d'observations  stellaires.  Il  en  est  ré- 
sulté que  les  séries  complètes  ne  sont  pas  assez  nombreuses,  pour  que  nous  puis- 
sions fournir  quelques  données  sur  le  problème  de  la  variation  de  la  latitude. 
Les  discordances  entre  les  résultats  individuels  suffisent  pour  masquer  les  petites 
différences,  qui  proviendraient  de  ce  phénomène.  Nous  n'avons  supprimé  au- 
cune détermination  complète,  pensant  qu'il  vaut  mieux  laisser  une  erreur 
moyenne  plus  forte  que  de  risquer,  en  supprimant  de  parti  pris  quelques 
nombres,  de  fausser  le  résultat  définitif. 

La  moyenne  des  valeurs  obtenues  en  position  directe  nous  donne 

(pz=z48°5o'io%44, 

avec  une  erreur  probable  de  ±:  0^,62  pour  une  série  isolée,  cl  de  =t  o",i2  pour 
le  résultat. 

En  position  inverse,  nous  avons  trouvé 

9  =  48«5o'9",97, 

avec  une  erreur  probable  de  ±  o",43  pour  une  série  seule,  et  de  dz  o",o8  pour 
le  résultat. 


\ 
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IV. 

Etude  sur  la  Flexion. 

Par  MM.  J.  Perchot  et  W.  Ebert. 

Nous  nous  sommes  aperçus,  dès  le  commencement  de  nos  travaux,  qu'en 
tournant  la  lunette  de  plusieurs  tours  les  images  des  traits  du  cercle  changeaient 
d'aspect  dans  les  microscopes.  Cela  provenait  d'un  déplacement  latéral  de  la 
lunette  sur  ses  tourillons..  Le  ressort  qui  la  maintenait  n'était  pas  suffisant,  on 
l'a  remplacé  et  cet  inconvénient  a  disparu.  Il  fallait  encore  s'assurer  que  des 
déplacements  latéraux,  trop  faibles  pour  être  aperçus  avec  les  microscopes,  nv 
modifiaient  pas  les  mesures  en  distance  polaire;  à  cet  effet,  nous  avons  déter- 
miné les  angles  des  mires  et  du  nadir,  nous  avons  tourné  la  lunette  d'un  assez 
grand  nombre  de  tours  et  refait  les  mêmes  mesures;  nous  avons  trouvé  les 
mêmes  résultats.  Enfin,  nous  nous  sommes  assurés  que  le  sens  dans  lequel  on 
amenait,  avec  la  vis  des  petits  mouvements,  la  lunette  dans  une  position  déter- 
minée était  sans  influence  sur  la  lecture.  Ces  vérifications  étaient  nécessaires 
pour  utiliser  l'instrument. 

La  détermination  de  la  verticale  nous  a  causé  de  sérieuses  difficultés,  mais 
elle  est  aussi  importante  que  difficile.  Elle  intervient  dans  toutes  les  mesures 
méridiennes  absolues.  C'est  une  direction  fixe,  indépendante  de  l'instrument, 
et,  par  suite,  l'origine  à  laquelle  on  rapporte  la  latitude  et  les  variations  de.  la 
ligne  de  visée  instrumentale. 

Les  observations  donnent  directement  les  distances  angulaires  des  astres  au 
pôle  instrumental,  c'est-à-dire  à  la  direction  de  la  lunette  qui  correspond  au 
zéro  du  cercle.  Pour  en  déduire  les  distances  zénithales  ou  la  latitude,  il  faut 
encore  connaître  la  distance  de  cette  direction  au  zénith,  ou  la  lecture  du  cercle 
correspondant  à  la  position  verticale  de  la  lunette. 

On  la  détermine  par  des  procédés  physiques.  Celui  qu'on  emploie  générale- 
ment consiste  à  faire  coïncider  le  fil  du  micromètre  avec  son  image  réfléchie 
par  un  bain  de  mercure.  Pour  établir  cette  coïncidence  avec  précision,  il  faut 
que  les  images  des  fils,  directes  et  réfléchies,  soient  très  nettes.  Nous  y  sommes 
arrivés,  après  de  nombreux  essais,  en  réglant  convenablement  l'éclairage 
nadiral. 

Au  début  de  nos  recherches,  chaque  fil  du  micromètre  donnait,  par  réflexion 
sur  le  bain  de  mercure,  deux  images  colorées  et  dont  la  distance  variait  avec  les 
déplacements  de  l'oculaire.  La  mise  au  foyer  de  la  lunette,  avec  laquelle  on 
pouvait,  avec  une  bonne  mise  au  point,  réunir  les  deux  images  d'un  même  fil  en 
une  seule  qui  fût  observable,  ne  convenait  pas  aux  observations  stellaires. 
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Nous  avons  reconnu  que  cette  discordance  provenait  de  la  mauvaise  disposi- 
tion de  l'éclairage  du  nadir.  Nous  l'avons  modifié  et  nous  sommes  arrivés,  par 
tâtonnements,  à  établir  la  coïncidence  nécessaire  entre  les  deux  mises  au  foyer. 
La  situation  particulière  de  l'Observatoire  de  Paris  nous  a  causé  d'autres 
difficultés,  plus  grandes  encore.  La  circulation  qui  a  lieu  dans  les  environs  fait 
vibrer  le  sol,  dont  les  mouvements  se  transmettent  directement  au  bain.  Ces 
oscillations  troublent  les  images  à  tel  point  que,  pendant  la  plus  grande  partie 
de  la  journée,  il  est  difficile  de  déterminer  le  nadir.  On  doit  donc  craindre  des 
erreurs  importantes  dans  ces  mesures. 

Différents  essais  ont  été  faits,  depuis  Le  Verrier,  pour  atténuer  ces  effets.  On 
a  été  conduit,  depuis  plusieurs  années,  à  employer,  comme  surface  réfléchis- 
sante, une  couche  de  mercure  aussi  mince  que  possible.  On  pouvait  craindre 
que,  par  suite  des  actions  capillaires,  la  surface  du  mercure  ne  fût  pas  horizon- 
tale. Des  expériences  comparatives,  faites  à  Paris  et  à  Nice,  ont  montré  que  ces 
effets  ne  paraissaient  pas  avoir  d'influence  appréciable. 

Quoi  qu'il  en  soit,  pour  les  raisons  que  nous  venons  d'indiquer,  il  est  impor- 
tant, surtout  à  l'Observatoire  de  Paris,  d'avoir  d'autres  procédés  pour  détermi- 
ner la  verticale.  C'est  dans  cet  ordre  d'idées  qu'on  a  imaginé  plusieurs  appareils 
avec  lesquels  on  détermine  le  zénith  au  lieu  du  nadir.  Le  premier  de  ces  points 
se  trouve  dans  la  région  du  ciel  où  l'on  observe,  tandis  que  l'autre  est  dans  la 
région  opposée,  ce  qui  donne  encore  plus  d'intérêt  à  la  question. 

Le  collimateur  zénithal  de  M.  Faye  est  l'une  des  plus  anciennes  dispositions 
qui  permettent  d'atteindre  ce  but.  M.  Porro  a  proposé  un  appareil  à  bain  d'eau, 
mais  la  réalisation  pratique  de  son  idée  ingénieuse  semble  présenter,  à  l'Obser- 
vatoire de  Paris,  des  difficultés  considérables.  M.  DeichmuUer  a  proposé  l'em- 
ploi d'un  miroir  zénithal  flottant  sur  un  bain  de  mercure.  Avec  cette  disposition, 
les  petites  vibrations  sont  atténuées  par  le  poids  du  miroir,  la  surface  réfléchis- 
sante se  déplace  sous  l'influence  des  grandes  perturbations,  mais  elle  reste  plane 
et  les  images  ne  sont  pas  troublées. 

Le  plan  déterminé  par  le  fil  du  micromètre  et  le  centre  optique  de  l'objectif 
est  perpendiculaire  au  miroir,  quand  le  fil  coïncide  avec  son  image.  La  moyenne 
des  lectures  obtenues  en  faisant  les  coïncidences  pour  deux  positions  du  miroir, 
à  1 80"  l'une  de  l'autre,  détermine  la  verticale. 

M.  Lœwy,  directeur  de  l'Observatoire  de  Paris,  ayant  prévu  l'importance 
d'un  tel  instrument,  a  fait  construire,  par  M.  Gautier,  un  miroir  zénithal  pour  le 
cercle  méridien  du  jardin,  et  nous  avait  chargés  de  l'étudier.  Voici  quelques  indi- 
cations sur  la  disposition  adoptée  :  un  miroir  argenté  à  sa  partie  inférieure  est 
fixé  à  un  flotteur  qui  repose  sur  un  bain  de  mercure  contenu  dans  une  cuvette 
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annulaire.  Celle-ci  est  portée  par  un  bras  métallique  horizontal,  que  Ton  peut 
faire  tourner  autour  d'un  prolongement  du  pilier  est  de  l'instrument.  Un 
contrepoids  placé  à  l'autre  extrémité  de  la  tige  fait  équilibre  à  la  cuvette.  On 
maintient  le  miroir  dans  une  position  déterminée  à  l'aide  d'un  crochet  qui  peut 
entrer,  sans  y  exercer  aucune  pression,  dans  quatre  entailles  faites  à  égale  dis- 
tance à  la  partie  supérieure  du  flotteur.  Nous  désignons  par  les  n***  I,  II,  Ilf ,  IV 
les  positions  correspondantes  du  miroir;  I  et  III  sont  diamétralement  opposés, 
ainsi  que  II  et  IV. 

Avec  cette  disposition,  les  phénomènes  capillaires  n'interviennent  pas;  mais 
l'instrument  présentait  encore  deux  grands  inconvénients.  Les  mises  au  foyer  par 
les  étoiles  et  le  miroir  zénithal  étaient  différentes.  Nous  avions  déjà  observé  le 
même  phénomène  avec  le  bain  de  mercure  ordinaire,  et,  après  de  nombreux 
essais,  nous  l'avions  fait  disparaître  en  réglant  convenablement  l'éclairage.  Il  en 
a  été  de  même  pour  le  miroir  zénithal.  L'autre  difficulté  était  qu'en  tournant  le 
miroir  d'un  ou  de  plusieurs  tours  et  en  revenant  à  la  première  position  on  ne 
retrouvait  plus  la  même  coïncidence.  Pour  cette  raison,  on  ne  pouvait  obtenir  de 
résultats  satisfaisants.  Gela  provenait,  à  notre  avis,  d'une  trop  grande  liberté  du 
miroir.  A  l'aide  de  trois  vis,  à  120^  l'une  de  l'autre,  nous  avons  limité,  autant 
que  possible,  le  mouvement  du  miroir  sans  le  gêner.  De  plus,  il  faut  que  le 
miroir  soit  bien  fixé  sur  le  flotteur  et  que  l'anneau  de  celui-ci  ne  conlienne  pas 
de  mercure.  Sous  ces  conditions,  l'instrument  est  utilisable.  En  déplaçant  le 
miroir  avec  précaution,  nous  avons  fini  par  retrouver  toujours  les  mômes  lec- 
tures en  revenant  aux  mêmes  positions.  Enfin,  les  moyennes  des  lectures  faites 
avec  les  positions  I  et  III  du  miroir  concordent  bien  avec  les  moyennes  de  II 
et  IV,  ainsi  que  le  montre  le  Tableau  I  où  nous  indiquons  les  mesures  que  nous 
avons  faites  pour  nous  en  assurer. 

Nous  avons,  pour  chaque  série,  conservé  le  même  calage  de  la  lunette  en  évi- 
tant, autant  que  possible,  toutes  les  causes  qui  pouvaient  la  déplacer.  Nous 
avons  mis  alternativement  le  miroir  dans  les  deux  positions  diamé traie nienl 
opposées  I  et  III  ou  II  et  IV,  de  telle  façon  que  chaque  coïncidence  établie  avec 
la  position  I  du  miroir,  par  exemple,  fût  intercalée  entre  deux  coïncidences 
faites  dans  la  position  III  et  inversement,  excepté  naturellement  la  première  el 
la  dernière  mesure  de  la  série. 

Chacun  des  nombres  du  Tableau  ci-dessous  est  la  moyenne  de  5  coïncidences. 
Enfin,  pour  faire  toutes  ces  mesures  nous  nous  sommes  placés  dans  le  plan  mé- 
ridien, alternativement  au  nord  et  au  sud  de'la  lunette. 

Nous  nous  sommes  occupés  en  môme  temps  de  la  détermination  des  flexions. 

Quel  que  soit  le  degré  de  perfection  apporté  à  un  instrument  méridien,  les 
mesures  qu'il  fournit  en  ascension  droite  et  en  déclinaison  sont  toujours  enta- 
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chées  d'erreurs  qui  proviennent  de  causes  multiples  :  on  ne  peut  serrer  suffi- 
samment l'objectif,  crainte  de  rupture,  pour  être  tout  à  fait  assuré  de  son  imnio- 
bilité;  le  cadre  qui  porte  les  fils  du  micromètre  est  fixé  à  une  vis  mobile  dans  un 
écrou;  il  peut  ainsi  se  produire  des  déplacements  très  petits  qui  ne  soient  pas 
indiqués  par  les  lectures  des  tambours. 

Enfin,  le  cube  central  de  la  lunette,  les  deux  parties  du  tube  et  de  l'axe  de 
rotation  ne  sont  pas  rigoureusement  solides;  ils  se  déforment  sous  l'influence  de 
la  pesanteur.  Il  en  résulte  un  ensemble  de  corrections  appelées  Jlex ions  et  dont 
la  valeur  varie  avec  la  position  de  la  lunette.  La  flexion  proprement  dite,  c'est- 
à-dire  la  correction  des  lectures  en  déclinaisons^  reprend  la  même  valeur  quand 
on  ramène  la  lunette  à  la  même  position.  C'est  donc  une  fonction  périodique  de 
la  distance  zénithale,  elle  est  développable  en  série  de  Fourier. 

Soient,  pour  une  position  déterminée  de  l'instrument,  P©  la  lecture  en  distance 
polaire,  P^  la  lecture  corrigée  de  la  flexion,  z  la  distance  zénithale  comptée  dans 
le  même  sens  que  les  distances  polaires,  c'est-à-dire  considérée  comme  positive 
vers  le  Sud  et  négative  vers  le  Nord.  On  peut  poser 

(i)  P^=:  Po  4-  asin^  4-  bcosz  -h  a'sin  2^  -h  b^ cos2z-\-, . . 

et  l'on  peut  déterminer  les  coefficients  a,  6,  b'  avec  des  observations  d'étoiles 
directes  et  réfléchies  ;  mais  ce  procédé  présente  de  grandes  difficultés  techniques. 
On  s'est  donc  préoccupé  d'obtenir  ces  quantités  par  des  procédés  physiques. 
M.  Lœwy,  directeur  de  l'Observatoire,  a  donné  une  méthode  qui  permet  de 
trouver  les  flexions  des  deux  parties  du  tube  de  la  lunette. 

Nous  y  reviendrons  ultérieurement. 

Nous  nous  proposons  de  donner  ici  quelques  indications  sur  la  détermination 
des  valeurs  de  a  et  sur  leur  vérification  en  mesurant,  pour  les  deux  positions  de 
la  lunette,  l'angle  des  mires  et  de  déduire  b  des  lectures  du  zénith  et  du  nadir. 

Le  procédé  le  plus  ancien  et  le  plus  souvent  utilisé  pour  obtenir  les  a  consiste 
à  mesurer  les  distances  polaires  de  deux  faisceaux  de  rayons  parallèles,  de  direc- 
tions opposées  et  sensiblement  horizontales.  Au  nord  et  au  sud  de  la  lunette,  on 
place  deux  collimateurs  nord  et  sud.  Ce  sont,  en  général,  deux  télescopes  de 
Newton,  munis  d'un  micromètre;  on  établit,  aussi  bien  que  possible,  Thorizon- 
talîté  de  leurs  fils.  Un  des  faisceaux  de  rayons  est  produit  directement  par  le  fil 
d'un  des  collimateurs,  celui  du  sud,  par  exemple;  on  place  la  lunette  dans  la  po- 
sition verticale  et  l'on  ouvre  le  cube  central,  les  rayons  le  traversent  et  forment, 
dans  le  plan  focal  du  collimateur  nord,  une  image  du  micromètre  sud.  On  établit 
la  coïncidence  de  cette  image  et  du  fil  du  collimateur  nord.  On  dirige  successi- 
vement la  lunette  vers  chacun  des  collimateurs  et  l'on  pointe  leurs  fils.  Soient  S^ 
et  No  les  distances  polaires  ainsi  obtenues,  S^  et  N^,  les  lectures  vraies. 
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On  a,  d'après  la  formule  (i),    • 

Sj,  =;;  So  4-  a  —  b'f        Nj,  =  No  —  a  —  0'^ 
d'où 

N,,  —  S„  =  Nq  —  So  —  2  rt  iz:  I  8o® 

et 

v  s    • 

a  =. —  90**, 

Nous  avons  réglé  avec  beaucoup  de  soins  Téclairage  et  la  mise  au  foyer  du 
collimateur  nord  afin  d'obtenir  dans  la  lunette  de  bonnes  images  des  fils  de  son 
micromètre. 

Nous  donnons  plus  loin  les  résultats  numériques  que  nous  avons  obtenus. 

Au  cercle  méridien  du  jardin  on  a  toujours  remplacé  le  collimateur  sud  par  la 
mire  sud,  qui  est  plus  stable;  nous  avons  procédé  comme  il  suit  : 

1^  Distance  polaire  de  la  mire  sud. 

2^*  Coïncidence  du  fil  du  collimateur  avec  l'image  de  la  mire  sud,  en  évitant, 
autant  que  possible,  toute  espèce  de  pression.  Immédiatement  après,  distance 
polaire  de  cette  coïncidence,  c'est-à-dire  du  fil  collimateur  nord. 

3®  Répétition  des  deux  mesures  précédentes. 

4**  Distance  polaire  de  la  mire  sud. 

Nous  donnons  dans  le  Tableau  II  les  distances  polaires  que  nous  avons  obte- 
nues pour  la  mire  sud  et  le  collimateur  nord,  ainsi  que  les  valeurs  correspon- 
dantes de  a. 

La  concordance  de  ces  résultats,  obtenus  en  variant  les  conditions  de  l'obser- 
vation, et  la  vérification  que  nous  en  donnons  plus  loin,  permettent  de  recom- 
mander la  disposition  que  nous  avons  adoptée. 

Les  coefficients  de  la  flexion  horizontale  a  étant  sensiblement  différents  dans 
les  deux  positions  de  la  lunette,  nous  avons  pensé  à  vérifier  cette  diflerence  en 
mesurant  l'angle  des  mires  dans  les  deux  positions  de  la  lunette.  Comme  pour 
la  mire  sud  et  le  c'ollimateur,  on  a  pour  les  deux  mires  nord  et  sud 


d'où 


Position  directe. . .        N»,—  84,=  (N^—  So)e/—  20^9 
Position  inverse.. .        N^—  §»,=  (Nq—  S^)/  —  2^1, 


^        ^        (No-So)rf-~(No-8o), 

'2 


Il  suffit  donc  de  mesurer  l'angle  des  mires  dans  la  position  directe  et  dans  la 
position  inverse  pour  en  déduire  la  diflerence  des  deux  valeurs  de  a  correspon- 
dantes. 


I 
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Nous  avons  observé  presque  dans  toutes  les  séries  faites  dans  ce  but  deux 
fois  dans  chaque  position  de  la  lunette,  c'est-à-dire  que  nous  avons  fait  trois  re- 
tournements. Nous  avons  de  plus,  dans  chaque  observation,  échangé  l'observa- 
teur au  micromètre,  de  sorte  que  chaque  série  se  compose  de  résultats  fournis  à 
parties  égales  par  deux  observateurs  différents.  Le  résultat  obtenu  pour  a^  —  cti 
concorde  avec  celui  obtenu  par  les  collimateurs  horizontaux  à  quelques  cen- 
tièmes de  secondes.  (  Voir  le  Tableau  ci-dessous.  ) 

Enfin  par  les  observations  de  zénith  et  nadir,  nous  avons  déterminé  le  coeffi- 
cient b  d'une  façon  analogue  à  celle  par  laquelle  on  détermine  a  par  les  colli- 
mateurs horizontaux. 

En  désignant  par  N  et  Z  les  lectures  au  nadir  et  au  zénith,  on  a  en  effet 

N,- No- 6 -h  6', 

Z^  =:  Zo  -h  6  -+-  b\ 

d'où 

N^— Z.,=:  No— Zo— 26  =  180» 

ou  bien 

6  z=  ^!!t^^=^  -  90-. 

En  prenant  la  moyenne  des  résultats  obtenus  dans  les  deux  positions  de  l'ob- 
servateur, on  obtient  ainsi 

Position  directe -\-  o',o3. 

Position  inverse —  o', o3. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  l'exactitude  des  résultats  obtenus  avec  le  mi- 
roir est  assurée  si  les  moyennes  des  lectures  obtenues  avec  les  positions  I  et  III 
sont  identiques  à  celles  des  positions  II  et  IV.  Or,  les  nombres  inscrits  dans  le 
Tableau  I  fournissent  bien  cette  vérification.  Quant  à  ceux  du  Tableau  II,  ils  cor- 
respondent à  des  jours  différents,  et  chacun  d'eux  est  la  moyenne  de  10  pointes. 


ETUDE    DU    MIROIR    ZÉNITHAL. 


Lunette  dans  la  position  directe. 

OllSERVATKL'RS   PeRCIIOT   Cl  ÉbERT. 


Vis  micrométriqiie  en  déclinaison  =  Go*. 


1 


Positions  du  miroir. 

I.  III.  II.  IV. 

1897.  DÉCEMBRE  5.  —  Obs.  Sud. 


tr 


II,  ()6 

12,44 
12 ,  26 

1-2,22 

I  2 ,  o() 

1 2  ,  1  3 


1 2 ,  52 
1 2 ,  28 
1 2 ,  36 
12,  io 


10, 38 
10,  {o 
10, 3o 
10,44 
I  o ,  26 


i4,4?' 
i4,4<*> 
«4,34 

14, 32 

14,24 


12,40       10, 36       14, 36 


1897.  DÉCEUBRE 


i. 


Obs.  Nord. 


9,98 

ii,4i 
9,86 


1 3 ,  22 
14, 40 
13,98 
i3,',6 
1 5 ,  00 
i3,86 

14,14 
13,76 

12,57 

12,52 
12,80 

i3,6i 


1897.  DÉCEMBRE  5.  —  Obs.  Nord. 


10,66 

ii,o4 

1 1 ,  62 

11,68 

11,68 

11,76 

11,92 

11,17 

9H'' 

8,34 

17,34 

8,39 

17,30 

9,48 

16,68 

9,16 

16,76 

9,3o 

16,90 

9>58 

17,06 

9,10     17,01 


Positions  du  miroir. 
I.  III.  II.  IV. 

1897.  DÉCEMBRE  6.  —  Obs.  Nord. 


6,76 
8,62 
7,56 
7,02 
10, 65 

9,91 


22,48 
22 ,  24 
21 ,58 
21,48 
2 1 ,  5o 
19,38 


8,Î2   21, 4i 


1897.  DÉCEMBRE  6.  —  Obs.  Sud. 


9,04 
8,92 

7,88 

7.9i 
8,02 


19, iO 
18, 56 
18,90 
18,90 
18,70 


1 3 ,  22 
14,04 
i3,36 
13,62 

12,84 


i3,33 

i3,34 
i3,3o 

i3,4'Jt 
i3, 16 


8,36   18, 83   i3,|6   i3,33 
1897.  DÉCEMBRE  7.  —  Obs.  Nord. 


i3,4o 

l3,12 

1 3 , 1 2 
i3,27 
13,29 


22,*)  4 

•'-3,94 
23,80 

23  -î 
23,86 


19,60 


19 


,  / 


o 


«9,70 
19,60 

19,68 


i7,^>4 
»7,44 

17, .52 

17,66 
17,62 


i3,24   23,76   19,66   17,58 


1897.  DÉCEMBRE  8.  —  Obs.  Sud. 


8,54 
9,06 
9,60 

9,9'2 
9;  74 
9,|7 

9,37 


21,97 
21,68 

20,32 

•9,92 
20, 10 

20, 4o 


■4,'">7 
i5,48 

16,44 
i5,8o 

14,62 


i5,i4 
i5,56 
i5,52 
i5,56 

14,76 


Positions  du  miroir. 


20,73       rJ,38       i5,3i 


1. 


m. 


II. 


IV. 


1897.  DÉCEMBRE  8.  —  Obs.  Sud. 


8,06 

7,44 
8,24 
8,52 
8,84 


18,16 
»8,3i 
17,88 

«7. 7" 
17,12 


10,12 
I  o ,  20 

10,34 
10,84 
10,44 


8,22       17,90       10,39 


16,34 
i5,4o 
15,70 
ij,i8 
16,00 


13,72 


1897.  DÉCEMBRE  9.  —  Obs.  Nord. 


9,02 

9,04 
8,52 

8,7i 
8,66 


1 6 ,  96 
16,48 
16,20 
16,54 

16, ')2 


i|,4o 

14,00 

i3,52 
13,72 
1 3 ,  72 


8,80       16,53       13,-87 


9,68 
10,16 
10,82 

Il  ,32 


11,72 


»o,7-i 


1897.  DÉCEMBRE  9.  —  Obs.  Nord. 


8,70 

8,92 
9,06 

9,00 

9,06 


18,76 
18,72 
18,66 
18.64 
18,60 


13,32 
I  3 ,  0*2 

■ 

i3,  i3 
i3,32 


i4,'»R 
i4,4o 
»^^,4o 

14,54 
14,60 


8,95       18,68        i3,2i        14,48 


1897.  DÉCEMBRE  9.  —  Obs.  Sud. 


8,86 

8,75 
8,1o 


16,96 
16,90 
16,88 


l!3t,36 

1-2,44 

l  '2  ,  3>. 

ia,64 

I!2,3'2 


14,08 

i3,58 

t3,94 
i3,8o 

i3,62 


8,67       16,91         ia,4ti        13,80 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.3 


Limette  dans  la  position  inverse. 

Observateurs  Percuot  et  Ébert. 


Positions  du  miroir. 


/ 


m. 


II. 


IV. 


1897  DÉCEMBRE  9. —  Obs.  Nord. 


rijG'i  — o,3'2 

13,28  —0,48 

i3,'28  — o,îo 

i3,-28  — 0,16 

i3,'2!?.  — o,!i6 


i3,34 


■o,3o 


0,76 
0,84 

«,9-1 


1 ,  10 


«,9« 


I JL ,  30 

19.,  10 

12,34 


fi,*2:> 


1897  DÉcEMBiiK  9.  —  Obs.  Sud. 


17,62 

17,52 
17,66 

»7,67 


4 , 8-2 

5  y  04 

5,08 

5,14 

4,9» 


i,oo 


3,'io 

5,34 

5,30 

J,0'2 


16, 5o 

16,72 

16,  j6 
16, G8 
ifi,7() 


5,43       16, 64 


1897  DÉCEMBRE  10.  —  Obs.  Sud. 


1 5 ,  yA 

16,44 
16, 5S 

16, 3G 


2,70 
•2,34 


1 ,60 
1,56 


16,28  2,0> 


8,76 

8 ,  92 
8,64 
8,68 


«w> 


9,68 

9»44 
9,5o 

9,70 


Fosilions  du  miroir. 


III. 


II. 


IV. 


1897  DÊCEUBRE  10.  —  Obs.  Nord. 


i5,9G 
i5,68 
i5,36 
i5,28 


1,78 
1,6^ 

1,74 
1,86 


i5,57         1,76 


10,28 

9,'>« 
8,5o 

8 ,  66 
9i^4 


8,31 
7,81 

8,80 
8,78 

8,43 


1897  DÉCEMBRE  10.  —  Obs.  Sud. 


I  J  ,  'J2 

i5,54 
15,82 
15,90 

15,69 


•>. ,  00 
1,90 


2,28 

2,2i 
2,  10 


9,0a 
8,76 
8,96 

9,oo 
8,9i 


9,  «6 
9,^-4 

9,28 

9j22 


1897  DÉCEMBRE  II.  —  Obs.  Nord. 


14,86 
ï4,56 
14, 52 
i3,68 
13,90 


3-2 


ï  / 


3,98 


4,18 
4,3o 


9,32 

9,66 

10,00 

9i74 


9,20 
9,04 

8,34 
8,26 


14, 3o        4,oi         9,68        8,71 


Po.silious  du  miroir. 


III. 


II. 


IV 


1897  DÉCEMBRE  II.  —  Obs.  Sud. 


1,32       10.08 


14,28 
14,48 
14, 56 
14,64 


»  1 1 49 


l7 

1,Î4 


") ,  26 


10,24 


8,9l 
9.16 


4,88        10,16 


9,<>5 


1897  DÉCEMBRE  11.  —  Obs.  Nord. 


i3,58 
i4,6i 

14,88 
1 5 ,  06 


i1/>î 


7»«o 
7,68 

7,26 


12,:j() 

ï'^,74 
12,42 

12,16 


7,42       12,  "iS 


10,3/ 
9w*' 

I  o ,  28 
I  o ,  I S 


10,1 2 


D.32 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  -  1897. 


COMPARAISON  DES  LECTURES  CORRESPONDANT  AU  ZÉNITH  ET  AU  NADIR. 


Nadir.        Zénith  I,  III.   Zénith  II,  IV.  Zénith  moven. 


Nadif» 

Zénith  moyen 

-180«. 


Lunette  dans  la  position  directe. 


22M0'. 


4M0'. 


41M0'. 


41M0'. 


Observateur  du  côté  Sud. 


5,25 
5,29 
5,55 

5,14 
5,24 

Moyenne.  .. 


Observateur  du  côté  Nord. 


4,57 
5,52 
5,40 

4,7ï 
4,66 


» 

5,45 
6,20 
5,43 
5,56 
5,32 


4,63 
5,33 
5,70 

4,71 
4,98 


5,i5 

» 

5,55 

5,20 

5,35 


4,60 
5,42 
5,55 

4,7» 
4,82 


5,i5 
5,45 
6,20 

5,49 
5,38 

5,34 


-1- 

o,65 

— 

0,  i3 

0,00 

-4- 

0,43 

-1- 

0,42 

-h 

0,27 

— 

o,o5 



0,22 

— 

0,26 

■+- 

0,14 

0,34 



0,10 

0,14 


Lunette  dans  la  position  inyerse. 


Observateur  du  côté  Sud. 


3,00 
3,39 
3,27 
3,73 

Moyenne . . . 


Observateur  du  côté  Nord. 


3,00 
3,27 
4,o3 
3,42 

Moyenne . . . 


2,42 
3,46 
3,54 
3,37 


3,38 

3,73 
4,o3 
3,88 


2,72 

3,46 
3,35 

3,46 


3,32 
3,56 
4,00 
3,53 


2,57 
3,46 

3,44 
3,42 


3,35 
3,65 
4,02 

3,71 


-h 

0,43 

0,07 

— 

0,17 

-f- 

o,3i 

■+■ 

0, 12 

_^_ 

0,35 

o,38 

-h 

0,01 

— 

0,29 

— 

0,2') 

\ 


OBSERVATIONS  MÉMDIENNES. 


D.33 


DÉTERMINATION  DE  LA  FLEXION  HORIZONTALE. 


Limette  dans  la  position  directe. 


Mire  Sud. 


Coll.  Nord. 
311-5'. 


1897  Novembre  24. 


47, «4 
47,37 
46,68 
46,32 
46,07 

46,72 

46,78 
46,82 
46,88 
47,10 


46,89 


46,21 
47,52 
43, 3o 
44,25 
45,25 
45,58 

4M5 

46,72 

46,  j  8 
46 


,29 


46, 3o 

46,19 
46,11 

46, 3o 


Mire  Sud.     Coll.  Nord. 
131-5'.  311-5'. 

1897  NOVEUBRB   25. 


47,68 

47,34 
47,53 

47,33 

47,  "ÎO 


47,42 
46,94 

47,12 
46,82 
46,81 
47,16 

46,77 


46,94 


44,97 
46,27 

46,89 

46,40 

46,28 

45, 9f) 
46,24 

46, 10 

467r4 


46,19 

46,43 

46,23 
46,00 

46,44 
46,32 
46,21 

46, 14 
46_^ 

46,24 


Mire  Sud.     Coll.  Nord. 
131-5'.  311-5'. 

1897  Novembre  26. 


47,87 
47, i5 

47,42 
47, i3 


47,39 

47,83 
47,3i 
46,85 

47,34 


47,33 


46,82 
46,85 
47,53 
47,63 
47,21 
47,70 

47,29 

46, i3 

47,27 
46,62 

47,98 

47,27 
48,11 

47,23 


Mire  Sud.     Coll.  Nord. 
131-5'.  311-5'. 

1897  Novembre  27. 


47,91 
47, 5o 

47,56 
47,41 


47,60 

47,70 
46,86 
46,90 
47, i3 


47,  i5 


46,56 

46,22 

46,78 

46,97 
46,25 

46,28 
46, 5i 

46,74 
46,28 

47, «I 
45,45 

46,59 

46, i5 

46,39 


Lnnette  dans  la  position  inyerse. 


1897  Novembre  19. 


5o,8o 
50,91 
5i,oi 
5i  ,o3 


5o,94 

50,73 

5o,74 
50,93 
50,71 
5i  ,06 
5o,8o 


5o,83 


49, i3 
49,20 
49, 3o 
49,43 
49,12 

49,70 
49, 3i 

49,25 
48,69 
48,17 
48, 5o 

48,14 
48,69 

48, 81 
48,74 


1897  Novembre  19. 


5l,02 

50,69 

50,87 

5o,86 


49,44 
49, ïo 

49,37 
49,62 

49738 


1897  Novembre  21 


5i,ii 

49,35 

51,28 

48,85 

5l  ,!0 

49,43 

5i,o8 

49,24 

5o,o8 

5o,ii 

5i,i4 


48,63 
Observations  de  Paris,  1897. 


49, 5 1 


1897,  Novembre  21. 


5o,74 
50,73 
5o,82 
5o,52 


50,70 

5o,i8 
5o,58 
50,57 
5o,37 


50,43 


49,57 
48,98 

49)37 
49,  o3 

49^ 
49,29 

48,75 
49,i3 

49,39 

48,77 
49,56 

48,49 

49,02 


1897  Novembre  22. 


ww 

5o,23 
5o,2i 
50,26 

49,95 

50,69 

5i ,  i3 


5o,4i 


48,17 

49, »7 
49, «3 
48,81 
48,83 
48, 5i 
48,86 
49, o5 

48,85 


D, 
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CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 


VALEUR  DU  COEFFICIENT  a. 


Position  directe. 


Position  inrerse. 


Observateurs 

—  0*69 

E.  P. 

—  o,o5 

E.  P. 

—  o,3o 

P.  E. 

—  o,o5 

P.  E. 

—  o,G4 

E.  P. 

—  0,55 

E.  P. 

—  0,35 

P.  E. 

— .  o,38 

P.  E. 

Observateurs 

—  0*82 

P.  E. 

0,71 

E.  P. 

—  1, 10 

E.  P. 

-  0,71 

P.  E. 

-  0,74 

P.  E. 

-  0,78 

P.  E. 

~  0,8*2 

E.  P. 

—  o,38 


—  0,81 


MESURES  DE  L'ANGLE  DES  MIRES  DANS  LES  DEUX  POSITIONS 

DE  LA  LUNETTE. 


Position  directe. 

Mire  Nord.  Mire  Sud.       Angle. 

1897.  3ll«52'.  13l«5'.         180-46'. 

Août  29 20,95  44,65 

21,07  44,68 

21,63  44,36 

22.01  44)43 

Moyennes..     21,4a  44,53  36 '89 

Août  3i 21,55  44,08 

20,98  44,01 

Moyennes..     21,27  44,o5  37,22 

Nov.  i5 26,86  49,01 

26.02  48,64 

Moyennes..     26,44  48,82  37,62 

Nov.  17 26,04  48,83 

26,21  48,81 

Moyennes..     26,12  48,82  37, 3o 

Dec.  i4 27,58  49, 3 1 

27,83  49,^-5 

28,10  49,36 

28,27  4^,29 

Moyennes..     27,94  49,32  38,62 


Position  inyerse. 


Mire  Nord.   Mire  Sud. 
311»52'.         131-5'. 


21,43 
21,74 
21,54 
22,28 


45,95 
46,54 
46, o3 

45,79 


21,75 

46,08 

21,57 

45,09 

22,10 

45,71 

21,84 

45,40 

25,  06 

48,42 

25,06 

48,42 

'^^3,89 

47,23 

•23,98 

48,48 

•^3,94 

47,86 

25,95 

48,69 

25,70 

48,67 

26 ,  23 

48,58 

26,36 

48,80 

Aogic. 
180-46. 


35^67 


36,44 


36,64 


36, 08 


Valeurs 

de 
a^  -  a,. 


-»-o!6i 


-HO, 39 


-+-Oi49 


-+-0,61 


26,06  48,68  37,38 


-4-0,  6a 


D.36  CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 

Pour  la  valeur  de  X,  à  cause  de  la  formule  (4)  employée,  SX  sera  égale  à  SP 
pour  i  =  —  4i**  ïû'î  6t,  par  conséquent, 

Position  directe ôX  =  -j-  o',  28 

Position  inverse . .       ôX  — -h  o^Si 

En  se  reportant  à  la  formule  (9)  on  voit  que 

5cp  =  -  ON -+- (5P 

et,  par  suite. 

Position  directe 5©  =  -h  o'',  82 

Position  inverse dtp  =  -f-  o'',  47 

Or  nous'avons  trouvé 

Position  directe 9  ==  48** 5o'  i  o",  4i  j 

Position  inverse 9  =  48**5o'  9',97  \ 

Les  résultats  sont  donc 

Position  directe 9  —  48°5o'  10", 76 

Position  inverse 9  —  48** 5o' 10^,44 

Depuis  le  commencement  de  Tannée  1899,  le  cercle  méridien  du  Jardin  a  été 
muni  d'un  second  système  de  six  microscopes,  placés  sur  le  pilier  ouest  :  ce 
perfectionnement  va  nous  permettre  d'étudier  notre  instrument  avec  une  préci- 
sion beaucoup  plus  grande,  et  nous  laisse  espérer,  dans  la  suite,  une  concordance 
encore  plus  satisfaisante  entre  les  valeurs  trouvées  dans  chaque  soirée. 


La  disposition  adoptée  pour  l'impression  de  nos  séries  d'observations  est  la 
suivante  : 

Dans  un  premier  Tableau  séparé,  nous  donnons  les  moyennes  des  pointés 
faits  chaque  soir  sur  les  deux  mires,  avec  l'heure  sidérale  à  laquelle  ont  été 
faites  ces  déterminations. 

Dans  le  second  Tableau,  nous  donnons  les  éléments  météorologiques  qui  ont 
servi  au  calcul  de  la  réfraction  pour  chacune  des  observations  stellaires,  et  en 
même  temps  l'heure  sidérale  approchée  répondant  à  la  moyenne  des  pointés. 
Le  baromètre  a  été  réduit  à  la  température  extérieure  et  celle-ci  était  fournie 
par  un  thermomètre  placé  dans  une  position  aussi  voisine  que  possible  de 
l'objectif  de  la  lunette. 


l 


I 

I 

I  OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  D.S- 

Les  feuilles  qui  suivent  contiennent  les  résultats  des  observations. 

La  seconde  colonne  contient  la  moyenne  des  lectures  faites  aux  six  micro- 
scopes du  cercle. 

La  troisième  colonne  contient  la  moyenne  des  pointés  faits  sur  l'étoile  avec 
le  fil  du  micromètre  en  déclinaison. 

La  quatrième  colonne  contient,  sous  le  titre  L^,  les  minutes  et  les  secondes 
de  la  lecture  corrigée,  en  ayant  égard  :  i**  aux  erreurs  de  la  graduation  ;  2*^  à  la 
valeur  des  tours  de  vis  des  microscopes;  3**  à  llntervalle,  réduit  en  minutes  et 
secondes,  entre  la  position  occupée  par  la  lunette  pendant  l'observation  et  celle 
qu'elle  eût  occupée  si  la  moyenne  des  pointés  eût  été  à  6o^op  de  la  vis  micro- 
métrique. 

La  cinquième  colonne  contient  la  réfraction. 

La  sixième  colonne,  sous  le  titre  P,  contient  la  quantité  L^—  Réfr.,  c'est- 
à-dire  la  quantité  qui  entre  dans  le  calcul  de  X.  Toutes  les  fois  que  P  a  été 
moindre  que  36o®,  on  en  a  pris  le  complément  à  36o**  et  la  valeur  obtenuç  a  été 
considérée  comme  négative  dans  les  formules;  cette  transformation  correspond 
à  toutes  les  Lectures  commençant  par  359®. 

La  septième  colonne,  sous  le  titre  Vis  en  M^  contient  la  moyenne  des  pointés 
faits  sur  l'étoile  avec  le  fil  du  micromètre  en  ascension  droite. 

La  huitième  colonne  contient  la  valeur  de  A  en  tours  de  lavis  micrométrique, 
c'est-à-dire  la  différence  v^  —  Vis  en  M.  Il  faut  remarquer  que  toutes  les  fois 
que  les  pointés  ont  été  faits  avec  un  fil  extérieur,  on  a  tenu  compte  de  la  dis- 
tance de  ce  fil  au  fil  moyen  en  ajoutant  à  /,  ou  en  en  retranchant,  la  quantité 
constante  30^,7074,  qui  est  égale  à  la  distance  des  fils. 

Les  deux  dernières  colonnes  contiennent,  l'une  la  valeur  de  X  conclue  de  deux 
observations  symétriques,  l'autre  la  lecture  du  nadir  correspondant  à  l'heure 
moyenne  de  ces  deux  observations. 

En  tête  de  chaque  série,  on  a  inscrit  la  valeur  employée  pour  le  v^^  celle  de 
rinclinaison  I  du  fil  horizontal  et  le  double  de  la  correction  relative  à  la  va- 
riation des  constantes  instrumentales,  dans  laquelle  on  a   toujours  supposé 

— ^  =  —  y/3j  ce  qui  est  très  suffisamment  approché. 

A  la  fin  de  chaque  série,  on  a  donné  les  secondes  de  la  latitude  fournie  par 
chaque  étoile,  et  enfin  la  latitude  donnée  par  la  moyenne. 
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Pointés  sur  les  mires. 


T.  sid. 

de 

Tobs. 


Mire 


i6,5 


n,7 

12,7 

i4,5 


11,8 
lu, 5 
i3,8 
i5,7 


11,8 

12,6 

i5,o 

lG,2 


11,8 
i4,8 
i6,5 


11,8 

12,8 

i5,8 
i6,8 


i3,o 

l6,2 


11,8 
i5,G 


Sud. 


Nord. 


1897. 

Avril  i5. 

t  t 

61,9959  62,i33i 

62,0025  62,1228 

62,0034  62,1400 

Avril  24. 

61,9901  62,1533 

61,9854  62,i536 

61,9904  62,1455 

61,9898  62,1395 

Mai  I. 

61,9622  62,1693 

61,9620  62,1667 

61,9668  62,i638 

61,9754  62,ï58i 

Mai  4- 

62,3oi3  61,8426 

62,2945  6 1,8352 

62,3068  61, 8321 

62,3116  61,8176 

Mai  6. 

62,3139  61,8299 

62,3200  61,8211 

62,3i56  61,8120 

Mai  i4- 

62,3269  6i,8i3i 

62,3169  61,8087 

62,3320  61,8120 

62,3308  61, 8057 

Mai  i5. 

62,3io3  6i,83i3 

62,3o8i  6i,83oo 

62,3093  61,8255 

Mai  19. 

62,2429  61,8970 

62,2444  61,8927 

62,25oo  61,8884 


T.  sid. 

de 

robs. 


Mire 


h 

1^)9 

l5,2 

i5,8 


17,6 
18,8 
21,0 

21,5 


18,7 

i9»*> 
21 ,6 
22,8 


^0,9 
20,9 

21,3 

21 ,3 
0,8 
0,8 


Sud. 


Nord. 


1897. 

Mai  21. 

i  •     i 

62,2377    61,8878 

62,2584    61,8891 

.62,2660    61,8878 

Juin  10. 


16,0     62,2562    61,8739 
20,0      62,2617    61,863) 

Juin  ii. 


i5,o 

62,2655    6i,88i5 

16,1 

62,2648    61,8775 

'7,5 

62,2637    6i,88o5 

18,8 

62,2668    61,8814 

Juillet  23. 

18,4  62,2607  61,8893 

22,0      62,2660    61,8864 


Août  4- 

62,2405  61,9146 

62,23i6  61,9123 

62,2362  61,9157 

62,2386  61,9245 

Août  9. 

62,2636  6i,88io 

62,2603  61,8880 

62,2664  61,8991 

62,2688  61,8919 

Septembre  2. 


62,2580 
62,2819 


62,2564 
62,2823 


61, 8835 
61,8670 


61,8844 
61,8775 


T.  sid. 

Mire 

de 

1. « 

l'obs. 

Sud.          N 

1897. 

Septembre  4* 

h 

t 

i5,8^ 

62,2841 

i5,8 

62,3073 

18,2 

62,3181 

18,2 

62,2915 

20,0 

62,3o83 

20,0 

62,2869 

Septembre  10. 

Nord. 


21.7  62,3129  6i,83oo 

23.8  62,3177  61, 8354 
1,5   62,3i5i  6i,83oo 

Septembre  i3. 

20,5   62,3037  61, 8356 

21,4   62,3075  6 1,8388 

1.3  62,3073  6i,8320 

Octobre  5. 

21,8   57,3456  57,8779 

0,5   57,3575  57,8777 

4.4  57,3569  57,8912 

Octobre  6. 


20,8 
21,0 

a3,4 
3,3 


20,7 
20,8 

23, o 

3,3 


57,8865 
57,3413 

57,35i8  57,8983 
57,3533  57,8949 

Octobre  7. 

57,8910 
57,3348 

57,3403  57,8929 
57,3424  57,9048 

Octobre  16. 


21,5 
21,6 

23,1 

0,2 
2,2 
3,1 


57,3619 

57,3756 
57,3768 
57,3665 
57,3820 


57,8344 
57,8386 
57,8367 
57,8321 
57,8392 


T.  sid. 

de 
l'obs. 


h 
20,3 

22,3 
3,2 

4,3 


22,3 

23,7 
4,6 


22,3 
22,5 

23,6 

3,2 


22,4 

23,6 

2,2 
3,1 


22,3 
0,2 
2,1 

3,3 


23,1 

0,2 

2,0 
3,1 


1897. 

Octobre  21. 

t  i 

57,3611     57,8523 

57,3699  57, 856 1 

57,3655  57,865i 

57,3731  57,8637 

57,3751  57,84io 

Octobre  23. 

57,3537  57,8558 
57,3655  57,8636 
57,3629     57,866*^ 

Octobre  24. 

57,8654 
57,3540 

57.3553  57,874^ 

57.3554  57,8760 


Octobre  35. 


57,34^ 
57,3581 

57,3510 
57,3627 


57,8666 

57,87^4 
57,8619 
57 ,883 1 


Octobre  26. 


a3,7     57,3394     57,8882 
3,3      57,3518     57,8797 


Octobre  27. 

57,3443  57,8780 

57,346!!  57,8:7» 

57,3397  57,8701 

57,3509  57,874^ 

Octobre  3o. 

57,3377  57,8910 

57,3430  57,883» 

57,3353  57,8795 

57,3449  57,8907 

Novembre  2. 


23,1      57,3235     57,9200 
0,1      57,3289     67,9^1^ 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.3g 


Pointés  sur  les  mires. 


T.  sid. 

de 

l'obs. 


Mire 


Sud. 


Nord. 


1897. 
Novembre  2. 

h      t         t 

2,3   57,3194  57,9183 
3,3   57,3279  57,9196 


23,3 
0,3 

0,4 

^,3 


Novembre  3. 

57,3217  57,9248 
57,9223 
57,3243 
57,3177  57,9199 


Novembre  ii 


ÎO,2 


62,3616    6 
62,3706    6 
4,2     62,3694    6 


0,3 


23,7 
2,4 
3,8 
4,0 


21,4 
'i3,o 

0,£ 
3,2 


Novembre  12 

62,3601    6 
62,3668    6 
6 
62,3634 

Novembre  i3 

62,3548  6 

62,3598  6 

62,3623  6 

62,3637  6 

Décembre  18 


i3,i     62,4oi3  6 

0,3     62,4078  6 

Décembre  20 

3,3     62,4i36  6 

^.3     62,4i38  6 


23,3 
3,3 


i. 


23 

23. 


Décembre  21 

62,4291  6 
62,4296  6 
62,4363    6 

Décembre  24 

62,4469  6 
6^1,4446    6 


,8006 
,8089 
,8066 


,8116 
,8107 
,8176 


,8255 
,8234 
,83o4 
,8250 


,8o35 
,8008 


,7809 
,7829 


,7722 
,7640 
,7638 


,7542 
,743i 


T.  sid. 

de 
l'obs. 


1897. 

DÉCEMBRE  24. 

h       t  t 

3,3   62,4502  61,7497 

3,8   62,44i3  61,7455 

DÉCEMBRE  27. 

23,2        62,4592  61,7277 

0,0      62,465i  61,7333 

3,3      62,4607  61,7337 

4,7      62,4614  61 ,7302 

1898. 


9,3 
II  ,6 

12,8 


8,1 

9,^ 
11,9 


9,0 
10,1 

12,0 
i3,4 


9,5 
12,2 
i3,3 


8,8 
11,0 

14,1 
14,3 


9,4 

10,9 
12,7 
i4,o 


Mars  21. 

57,6104   58,2012 

57,5936  58,1950 
57,6102    58,2089 

Mars  22. 

57,5961  58,1962 
57,5982  58,1953 
57,5972    58,1970 


avril  1. 

5- , 5962 
57,5968 
57,5902 
57,5985 

Avril  6. 


58, 2002 
58, 2008 
58,1992 
58,2o3i 


57,6088  58,1 856 

57,6019  58,1736 

57,6o36  58,1817 

Avril  7. 

57,6228  58,i5o4 

57.6335  58,1469 
57,63^2  58, 1418 
57,6242  58,1487 

Avril  8. 

57,6173  58, 1447 

57,63i4  58,1477 

57,6237  58, 1440 

57.6336  58, 1482 


T.  sid. 

de 
l'obs. 


h 

1 1 ,3 

i5,7 


9,3 
10,7 
12,5 
i3,4 


11,3 
i3,8 

l5,2 


10,3 

12,5 

16,6 


16,0 

18,8 

26,0 


'4,1 
i5,5 

18,0 

18,8 


14,8 
16,0 

18,7 


16,3 

18,7 


1898. 

Avril  12. 

t  t 

57,633o    58,1470 

57,6261     58, 1482 

57,6233  58,i5i2 


Avril  i3. 

57,6135 

57,6247 
57,6133 
57,6237 

Avril  23. 


58,1620 
58,i655 
58,1 546 
58, 1641 


57,6230  58,1718 

57,6118  58,1689 

57,6199  58, 1730 

Mai  I. 

57,4670  57,6697 

57,4761  57,6553 

57,4832  57,6620 

Juin  14. 

57,4995  57,6435 

57,4897  57,6424 

57,4952  57,6476 


Juin  17. 

57,4715 
57,4788 
57,4750 

57,4790 
Juin  21. 


57, 65 17 

57,6584 
57,6557 
57,6578 


57,4948  57,6155 
57,4971  57,6133 
57,4914  57,6149 

Juin  23. 

57,4981  57,6327 
57,4923  57,63o8 


T.  sid. 

de 
Tobs. 


Mire 


h 

l5,2 

16,4 
18,8 

20,3 


17,2 

«9,3 


16, 1 
17,3 
20,0 


ï;,*^' 


Sud. 

1898. 
Juillet  4- 


Nord. 


57,4700 

57,4789 
57,4770 
57,4847 


37,6420 
57,6447 
57,6485 

57,6547 


Juillet  7. 

57,499^  57,6342 
57,4918    57,6258 

Juillet  i5. 

57,4767  57,6428 
57,4862  57,63i5 
57,4780  57,6370 

Juillet  16. 


17,3  57,5187  57,6239 
'9,9  57,5067  57,6142 

Juillet  17. 

16,0  57,5195  57,5958 
17,3  57,5332  57,6080 
20,2   57,5298  57,6o56 

Juillet  18. 

17,5  57,5297  57,6052 
20,0   57,5247  57,5942 

Juillet  3i. 

16,7  62,7972  62,6460 
23,0   62,8003  62,6366 

Août  2. 


62,7706  62,6700 

18,2   62,7772  62,6612 

21.4  62,7780  62,6649 

Août  5. 

17.5  62,7702  62,6507 
18,1  62,7748  62,6449 
22,1   62,7780  62,6431 
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Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

de   sioa  Tem- 

de   sion  Tem- 

de   sion  Tem- 

de   sion  Tem- 

de   sion  Tem- 

Tobs.  0",7  pér. 

l'obs.  0-,7  pér. 

l'obs.  0",7  pér. 

l'obs.  0»,7  pér. 

Tobs.  0-,7  pér. 

1897. 

1897. 

1897. 

1897. 

1897. 

Avril  i5. 

Mai  6. 

Juin  10. 

Septembre  2. 

Octobre  5. 

h           o 

h          0 

Il       0 

h          0 

h           0 

io,6  677   9,4 

i5,6  618   5,8 

18,5  655  i3,2 

19,3   541   17,4 

22,7  647   7,2 

11,9  680   8,0  J 

»5,9  618   5,4 

19,0  660  l3,2 

20,0   543   16,7 

23,4  647   7,2 

12,3  679   7,3 

16,1  618   5,4 

19,5  660  12,8 

20,3  541  i6,3 

0,0  646   6,4 

i3,8  678   6,3 

16,3  617   5,2 

20,5  541  16,2 

2,8  646   5,8 

i4,6  676   6,0 

Juin  ii. 

20,7  542  16,0 

3,4  644   5,0 

16,3  674  5,4 

Mai  14. 

23,3  537  i5,2 

14,2  674  18,0 

23,8  538  i4,8 

Octobre  6. 

Avril  24. 

11,6  664  10,8 

'4,7  674  17,5 

0,4  535  14,3 

12,0  664  10,5 

i5,2  673  16,9 

0,6  533  i4,o 

20,9  660   6,8 

10,6  498  10,0 

12,7  665  10,2 

i5,6  673  16,9 

#               ■  ' 

21,6  659   6,5 

11,4  498  10,2 

i3,i  666   9,8 

17,8  670  i5,i 

Septembre  4* 

22,0  660   6,3 

",9  499   8,9 

i5,5  667   8,0 

18,2  666  14,9 

22,9  658   5.8 

iî,6  5oo   7,3 

16,0  666   7,7 

18,9  666  14,8 

19,3  640  i3,6 

0 , 9  662   4 , 8 

14,7  5o2   7,3 

16,6  665   7,0 

19,2  665  i4,6 

19,7  642  i3,4 

2,0  662   4i''^ 

i5,4  499   6,8 

17,1  664   6,7 

19,9  640  i3,o 

1  2,9  663   3,9 

«5,9  499   7,0 

Juillet  23. 

20,2  64  3  12,0 

Mai  i5. 

20,4  642  11,8 

Octobre  7. 

Mai  f. 

16,9  634  19,5 

20,7  643  11,7 

0 

AVA  rm  m        •  • 

11,4  653  i3,6 

£7,7  634  19,7 

23,6.  642  11,4 

20,8  666   7,8 

10,7   571   11,2 

11,5  653  i3,6 

17,9  633  18,7 

23,8  642  11,4 

21,6  666   7,4 

11,4  571  10,8 

12,7  653  12,0 

18,5  634  17,9 

0,3  642  11,2 

22,0  663   7,0 

11,9  574  10,3 

i3,i  65i  12,8 

20,7  63i  17,2 

0,5  643  11,2 

22,6  661   6,7 

14,6  573   9,8  1 

i5,4  643  10,5 

21,7  63i  16,9 

0,9  643  11,1 

0,9  660   5,6 

14,7  570   8,9 

16,0  641   9,7 

22,5   627   16,3 

1,6  607   4,2 

i5,4  570   8,9 

16,4  64o   9,4 

Septembre  10. 

2,6  654   3,6 

i5,9  567   8,3 

Août  4- 

19,6  623  î4,o 

Mai  19. 

Octobre  16. 

Mai  4. 

«/ 

17,1  584  25,1 

20,0  624  i3,8 

11,6  563  20,4 

17,7  583  24,8 

20,2  626  i3,4 

22,6  600  i3,4 

10,6  637  iï,7 

11,9  563  20,1 

18,1  583  24,3 

20,4  627  i3,o 

22,6  602  12,8 

u,2  638  11,3 

i5,5  56o  16,0 

18,5  583  23,8 

23,6  627  12,0 

22,7  604  12,6 

11,4  637  10,8 

i5,9  557  i5,o 

20,7  574  22,4 

0,0  627  11,3 

23,4  6o5  12,6 

11,9  637  10,2  j 

21,7  571  21,8 

0,2  626  11,2 

23,4  606  12,8 

14,6  634   8,6 

Mai  21. 

22,0  570  21,6 

0,4  62G  10,8 

23,9  ^^^  1^)4 

i5,4  63o   8,2  ; 

22,4  568  21,3 

2,6  6i3  11,3 

i5,2  628   7,7 

11,7  509  18,6 

Septembre  i3. 

2,6  6i3  10,9 

r),9  627   7,5 

12,0  509  18,4 

Août  9. 

2,7  614  10,7 

i5,3  5o5  i5,4 

19,3  682  16,6 

3,4  6i4  10,7 

Mai  6.     ' 

17,7  583  19,4 

19,6  680  i5,o 

3,4  614  10,5 

Juin  10. 

17,9  584  18,9 

20,2  682  i4,5 

3)9  Oi4   10,8 

11,4  623   9,3  1 

18,5  584  18,6 

20,8  682  14,1 

#  %^                       •         0 

11,9  622   8,0 

14,3  654  i5,4 

19,1  585  18,0 

20,8  681  i3,8 

Octobre  !2i. 

12,1  622   8,0 

i5,o  655  i5,i 

21,7  583  16,4 

23,3  682  i3,2 

12,3  622   7,6 

i5,2  656  14,8 

21,9  582  16,2 

23,6  681  12,6 

2^,6  673  10,8 

12,4  622   7 , 6 

i5,4  654  i5,o 

22,5  58o  i5,7 

0,0  681  12,4 

2^,6  673  10,0 

i5,4  618   5,8 

16,2  654  i5,o 

23,1  58i  i5,6 

0,9  678  12,0 

.  aa,7  671   9,7 

■ 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 
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Pressions  barométriques  et  températures. 


\ 


T.sid.  Près-, 
de       sion    Tem- 
l'ob».    0»,7     pér. 

1897. 

OCTORRK  2f. 


b 

a3,4 

•-»3,4 

•a3,9 
•1,6 
:ft,6 

3,4 
3,9 

3,9 


671 
669 
670 
670 
659 
657 
655 
655 
652 
652 


9i6 
9,4 

9,8 
9,3 

8,4 
8,2 
8,0 
8,1 
8,2 
8,0 


Octobre  23. 


•22,6 

22,8 

a3,4 

^3,9 
2,6 

3,4 
3,9 


592 

11,8 

593 

11,7 

593 

11,6 

59Î 

11,1 

595 

10,6 

595 

9,2 

594 

8,8 

Octobre  24. 


22,6 
22 , 8 

23,9 
2,6 

•2,8 

3,4 
3,4 

3,9 


6i5 

10,9 

614 

9,8 

612 

9,2 

6i4 

9,0 

614 

7,7 

6i3 

7»6 

6i3 

7,4 

6i3 

7,3 

Octobre  25. 


22,6 
2,6 

3,4 

3,4 
3,9 
3,9 


63 1 
636 
635 
636 
635 
63; 


11,2 
8,8 

8,4 
8,0 
8,2 


8,2 


Octobre  26. 


22,6 
22,8 
•23 , 4 


663 
663 
663 


12,4 
11,4 
10,9 


T.sid.  Près- 
de      sion    Tem- 
Tobs.    0",7     pér. 

1897. 
Octobre  26. 


h 

23,9 

23,9 
2,6 

2,8 

3,4 

3,9 


662 
661 
660 
658 
657 
657 


10,8 
10,5 

9,6 
8,2 

7.8 

7,6 


Octobre  27. 


22,6 
22,7 
23,4 

23,9 
2,6 
2,6 

2,7 
3,4 

3,9 


657 
658 
6Î6 
657 
655 
654 
653 
653 
65 1 


11,5 

îo,9 
10,3 

10,0 

8,8 

7,8 

7,5 

7,2 

7,2 


Octobre  3o. 


22,6 
22,6 
22,8 
23,4 

23,9 

23,9 

2,6 

2,8 

3,4 
3,9 
3,9 


628 
627 
627 
627 
628 
628 
627 
626 
624 
625 
625 


îi,9 
11,4 
11,0 
10,7 
10,6 
10,5 
8,6 
8,2 

7,9 
8,2 

8,0 


Novembre  *>.. 
22,6 


22,6 
22,7 
23,4 
23,4 
23,9 

23,9 
2,4 
2,6 

2,7 


614 

6ii 
61Î 

614 
614 
614 
6i3 

614 
6i3 
609 


6,9 
6,4 
6,0 

5,9 
5,6 

5,6 

5,3 

5,0 

3,9 
3,4 


T.sid.  Pres- 
de   sion  Tem- 
Tobs.  0",7  pér. 

i897. 
Novembre  2. 

h  o 

3,4  610   3,6 
3,9  609   3,4 

Novembre  3. 


22,6 

22,6 

23,4 

23,4 

23,9 
2,6 

3,4 

3,9 


592 
591 
590 
591 
592 
591 
587 
587 


6,4 
6,0 

5,8 

5,6 

5,4 
5,0 
3,1 
2,6 


Novembre  i  r . 


22,6 

23,2 

23,9 
2,6 

3,2 

3,4 
3,4 

3,9 


636 
636 
636 
632 
629 
63o 
629 
627 


10,3 
10,0 

9,4 
7,5 
7,0 

6,6 
6,4 
6,1 


Novembre  la. 


22,8 

596 

10,1 

23,0 

596 

10,0 

23,4 

595 

9,8 

23,9 

592 

9,4 

2,8 

583 

8,6 

3,0 

583 

8,6 

3,4 

58 1 

8,2 

Novembre  i3. 


21,6 
22,6 
22,7 
1,6 
2,4 
2,6 
2,6 


540 
535 
533 

524 
525 

524 
524 


14,0 
12,6 
12,4 
II  ,6 
n,3 
1 1,0 
10,8 


T.  sid.  Près- . 
de   sion  Tem- 
l'obs.  0»,7  pér. 

1897. 

DÉCEMBRE  18. 


h 
23,4 

23,8 
0,5 
0,5 


6Î7 
646 
646 

647 


7,8 
7,6 
7,6 
7,2 


DÉCEMBRE  20. 


3,4  640 

3 . 4  640 
3 , 9  640 

4.5  641 


2,8 
2,2 
2,0 

1,8 


DÉCEMBRE  21. 


23,4 

23,9 
0,5 
3,0 

3,9 
4,5 


678 
678 

679 
687 

692 

692 


2,4 

1,8 

1,4 

1,1 
0,0 

0,1 


DÉCEMBRE  24. 


23,4 

23,4 

23,9 
23,9 

0,5 

0,5 

3,4 

3,4 

3,9 

3,9 
4,5 


658 
657 

657 
657 
657 
657 
658 
658 
658 
657 
656 


1,8 
1,5 

1,4 

1,2 
«,o 

0,7 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 


DÉCEMBRE  27. 


23,4 
23,9 

0.5 
0,5 
3,4 
3,4 

3,9 
4,5 


629 
628 
625 

624 
618 
618 
617 
618 


2,0 

1,8 

1,7 
1,4 
1,2 

1,0 
1,2 
1,2 


T.sid.  Prcs- 
de       sion    Tem- 
l'obs.   0",7    pér. 

1898. 
Mars  21. 


h 
8,0 

8,4 
12,0 

12,4 


601 
601 
600 
598 


o 

7,7 
5,8 

4,8 
3,8 


Mars  22. 

8,1  58o  7,1 

8,9  58o  5,8 

12,1  574  4,8 

12,9  573  4,1 

i3,6  570  4,2 


Avril  i. 


8,2 

8,7 

9,6 

12,2 


12 


,/ 


i3,6 


5o6 
5o4 
5o5 
5o3 
5oo 
5oo 


8,6 

7,8 

7,9 
6,2 

4,6 


Avril  6. 


8,7 

8,9 

9,6 

12,4 

Ï2,7 

*2,9 
i3,6 


638 
639 
640 
64o 
640 
640 
640 


11,2 
10,5 

JO,  ( 

7,9 
6,8 

6,5 

6  -> 


Avril  7. 

8,9  659 

9,6  659 

10,6  659 

12,9  653 

i3,6  653 

14,6  652 


i3,| 

12,9 
12,5 

9,4 
8,9 
9,i 


Obserçations  de  Paris  y  1897. 


Avril  8. 

8,9    637     *7/^ 
9,6     634     i5,9 

D.6 


\ 


D.4a 


CERCLÇ  MÉRIDIEN  DU  JAKDIN.  —  1898. 


Pressions  barométriques  et  températures. 


T.sid.  Près- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

T.sid.  Pres- 

de   sioa  Tem* 

de   sion  Tem- 

de   sion  Tem- 

de   sion 

Tem- 

de   sion  Tem- 

Tobs.  0",7  pér. 

l'obs.  0-,7  pér. 

l'obs.  0-,7  pér. 

Tobs.  0-,7 

pér. 

Tobs.  0-,7  pér. 

1898. 

1898. 

1898. 

1898. 

1898. 

Avril  8. 

Mai  I. 

Juin  23. 

Juillet 

i5. 

Juillet  18. 

h           o 

9,0  633  i5,o 

h          0 

11,4  524  17,8 

h          0 

i5,o  601  i5,7 

h 

16,5  628 

ao',9 

h          t. 

20,3  588  20,0 

io,6  632  [3,7 

12,0  521  17,3 

i5,2  602  i5,6 

16,7  628 

20,7 

20,7  584  18,7 

12,9  ^^7  <^)^ 

i5,4  5o6  i4,5 

i5,6  602  i5,3 

20,3  628 

ï9,o 

20,9  583  18,4 

i3,6  626  11,9 

16,0  5o3  14,2 

19,0  593  i3,8 

20 , 5  626 

18,0 

'4,6  617   9,9 

Juin  14. 

19,0  592  12,8 
19,2  591  12,5 

20.7  625 

20.8  623 

17,6 
17,2 

Juillet  3i. 

Avril  12. 

i5,o  599  12,7 
i5,5  600  12,3 

Juillet  4- 

Juillet 

16. 

16,9  626  18,0 
17,9  625  16,8 

10,4  570   8,8 
10,7  572   8,5 
i3,6  58i   7,6 
14,4  58i   7,0 
14,7  582   6,6 

i5,8  600  12,2 
19,0  600  11,0 
19,0  598  10,6 
'9)2  597  10,4 

i5,o  626  17,1 
i5,o  628  16,0 
i5,2  63o  i5,8 
16,3  632  i5,4 
19,0  642  14,1 

16,3  6i3 
16,5  6i3 
16,9  614 
20,3  6i5 
20,5  6i3 

24,4 
23,8 

23,2 
21,1 
20,2 

20,9  620  14,8 
22,5  614  i3,8 

Août  2. 

Avril  i3. 

Juin  17. 

19,2  640  i3,o 
19,2  64i  12,7 

20,9  612 

19,8 

17,7  ^99  ^»>^ 

14,2  647  16,0 

19,6  642  12,6 

17,9  599  21,0 

8,9  6o5  i3,6 
Q,6  601  12,8 

i4,3  647  ï5,3 

20,3   642   12,5 

Juillet 

17- 

17,9  600  20,7 

i5,o  648  i5,o 

18,5  599  20,4 
20,9  601  18,2 
21,7  600  17,6 
21,9  600  17,3 

10,6  602  11,4 

i5,2  649  14,8 

Juillet  7. 

16,3  624 

23,0 

1                 1^ 
12,9  595  8,9 

14,6  693   7,6 

18,3  65o  i3,4 
18,2  647  ï'm4 
19,2  647  12,2 

i5,6  634  20,2 
16,3  634  »9,3 

16,5  625 
16,7  625 
20,3  624 

22,4 
21,5 
20,2 

16,7  633  18,4 

20,5  621 

I9sO 

Avril  23. 

Juin  21. 

19,6  626  17,2 
19,6  624  16,0 

1 
20,9  618 

if   I 
18,4 

Août  5. 

10,0  58i  10,2 

i5,o  565  21,5 

20,7  619  i5,i 

16,9  6o3  22,5 

10,6  582   9,3 

i5,2  564  20,8 

Juillet 

i8. 

17,9  599  21,3 

10,7  582   9,3 

i5,2  564  20,6 

Juillet  i5. 

18,5  597  20,5 

14,0  58i   8,5 

19,0  55o  17,6 

^r   ^^  mÊ    W  ^B^  ^1^  ^m                 ^m     ^^ 

16,3  592 

24,2 

20,9  591  18,8 

14,6  579   7,0 

19,0  548  17,2 

16,3   629   22,6 

16,9  591 

23, 0 

ai,9  589  17,8 

i4:7  578   6,8 

19,2  545  17,0 

16,5   629   21,4 

16,7  591 

22,8 

22,8  589  17,8 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  D.43 


Nad. 
Noms.  Lecture.  Microm.  L^.         '  Réfr.  P.  ViseniR.  A.  X>       221*9'. 


Observateurs  Perchot  et  Ëbert.  —  Position  directe. 
Po  =  59S83i5,        I  =  — 57',        /3  6?w=— i',ai. 


Avril  15. 


Nad.  S.   io*»,o...  221.10.16,80  59.46,23  10.  3,i3  59,8132 

Nad.  N.  io*,o.  ..  221.10.11,32  59.52,24  10.  3,60  59,8127  , 

•i5L o.i6.5i,oo  59.41,82  16.33,12  51,09     i5. 42,03    87,5396  -+-27,7081     -t-i3,26    62,55 

l'iV, 0.15.57,55  59.43,01  15.40,86  5i,ï2     i4.49j74     88,o385  -4-28,2070    -+-11,89    62,55 

80  L 359.26.   1,92  60.39,28  26.40,82  52,75    34.11)93     39,3783  — 5i,i6o6    -+-12,29    62,4» 

80L 359.27.53,13  60.57,21  28.49,81  52,68     32.  2,87    37,9795  —52,5594    -+-11,53    62,41 

3'i  L 0.35.29,02  59.19.46  34*49,14  5o,83    33.58,3i     83,2457  -1-54, iai6    -+-12,00    62, 3i 

32L 0.33.9,28  59.8,42  32.18,49  50,90    31.27,59    84,7689  -+-55,6448     -Mo,5i     62,31 

Nad.  S.  i2*',3.  ..  221.10.17,73  59.44,65  10.  2,49 

Nad.  N.  i2*',5...  221.10.21,23  59.40,54  10.   1,92 

Nad.  S.    i3**,8.  ..  221.10. i3, 85  59.48,57  10.  2,49  59,8208 

Nad.  N.  ^3^8.  ..  221.10.17,47  59.44,36  10.   1,95  59,8259 

•25  L 359.44'46,70  59.15,10  44-  2,36  52,73     i6.5o,37    86,6235  -t-26,7920 

23  L 359.44.48,15  58.18,75  43.  8,02  52,76     17.44,74    85,9619  H-26,i3o4 

80L 0,32.27,77  6r.3i,45  33.58,57  51,27    33.   7,3o    38,3858  — 52,i53i 

So  L 0.35.23,73  61.    1,26  36.24,63  5i,20     35.33,43     40,0077  — 5o,53i2 

32  L 359.29.45,12  58.49,32  28.35,17  53,32     32.i8,i5     84,0742  -h54,95oi 

32  L 359.27.41,7a  59.24,02  27.6,14  53,37     35.47,23     83, 1142  -h53,990i 

Nad.  S.    i6**,3...  221.  9.47,23  60.14,91  10.   1,95 

Nad.  N.  i6'*,3...  221.  9.56,83  60.  5,32  10.  2,06 

Latitude. ..     25  L.  :  io',o3  80  L  ;  9',5o  32  L.  :  8", 95  Moy.  :  48**5o'9",49 

Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 

«^0=  59*,83i5,         I=-4-29',         /3rf/?=  — 1',20. 

Avril  24. 

75L 0.15.54,70  61.  o,i5  16.54,25  49,77     16.4,48    87,3494  -!-27,5i79    -Hio,54     59,86 

25L 0.14.21,38  6i.3o,55  i5. 51,19  49, 80     i5.   1,39     87,9417  -1-28,1102    -4-9,92    56,86 

79L 359.41.15,31  60.25,95  41.41,02  5o,8i     19.9,79    24,5483  — 35,2832    -hio,3o    59,83 

79L 359.42.19,25  60.22,39  42.41,40  50,78     18.9,38     24,0194  —35,8121     -4-10,71     59,83 

Nad.  N.  ii*,2...  221.  9.52,90  60.  7,o5  9.59,84  59,8012 

Nad.  S.  ll^2...  221.  9.57,83  60.  2,55  10.  o,3i  59,8008 

80L 359.29.42,86  60.54,76  30.37,10  5i,io    3o. 14,00    36,8935  —53,6454    -!-  9,71     59,76 

80L 359,31.53,83  60.36,29  32.29,70  5i,o5    28.21,35     35,8528  —54, 6861     -+-  9i3i     59,76 

32L 0.32.37,67  6o.3o,8o  33.  8,3o  49, 5i     32.18,79     84,3067  -4-55,1826    -+-10,26    59,71 

32  L 0.30.02, 80  60.20,02  31.12,82  49,56    3o.23,26    85,3968  4-56,2727     -+-  9j29    ^9,71 

Nad.  N.  12'', 4...  221.  9.56,00  60.  3,59  9.59,51  59,8072 

Nad.  S.  12^4...  221.  9.58,78  60.   1,37  10.  0,10  59,8079 

Naci.  N.  i4'',3...  221.  9.46,95  60.12,67  9.59,46  59,8117 

Nad.  S.   l4^3...  221.  9.51,20  60.  8,48  9-59,55  59,8o85 

25  ZL 359.43.55,29  6o.3i,oo  44.26,13  51,26     16.25, i3    86,9239  -^27,0924 

>.5  C 359.42.54,57  6o.3i,46  43.25,90  51,29     17.^5,39    86,2566  -1-26, 4ï5i 

l^V. 0.22.37,60  6o.3i,5i  23.8,90  5o,i2    22.18,78    26,2716  —33,5599 

79  1- 0.23.57,39  60.29,11  24.26,46  5o,o8    23.36,38     27,1710  — 32,66o5 

«o  L. 0.29.21,65  60.55,01  30.16,37  49,98    29.26,39    36,2683  —54,2706 

So  L, 0.3i.i6,i5  60.49,33  32.  5,18  49,93    3i.i5,25    37,2992  —53,2397 

Nad.  N.  i5'*,6.  ..  221.9.56,30  60.  3,65      9.59,87  59,8116 


D.44  CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 

Nad. 

Noms.  Lecture.  Microra.  L,.         '  Réfr.  P.  Vis  en  A.  A.  X.        îîl*9'. 

Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 

Avril  24.  „  .     „  . 

Nad.  S.   i5*',6...     221.  q.5o,35  60.  9,20      9.59,42  69,8120  , 

32  L 359.29.  6,86  60.20,99    29.27,70    5 1,77  31.24,07    84, 63 16    H-55,5o75 

32  L 359.26.56,70  60.23,37    27.19,78    5i,83  33.32,o5    83,3265    -+-54,2024 

Latitude...     25L.  :io',37  79L.  :io',68  80L.  :9',75  32L.  :io',o7  Moy.  :  48**5o'io',2î 

Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 

(^o  =59*,  83i5,        I  =  — t'5o',  /3£^/i  =  — i',07. 
Mai  1. 

25  L 0.16.37,64  60.27,50     17.  4j98    5o,oo  16. 14)98    87,2530    +27,4216    -i-  8'o6    Sj^S'i 

25  L o.i5. 36,43  60.31,42     16.  7,67    5o,o3  15.17,64    87,7988    -+-27,9673     -i-  7,26    57,33 

79  L 359.40.29,59  60.40,08    4».  9>34     5i,o8  19.41,74    24,8893    — 34,9422     -+-  8,09    57,3i 

79  L 359.41-58,02  60.34,83    42.32,55    5i,o4  18.18,49    24,1246    — 35,7069    -i-  7,86    57, 3i 

Nad.  N.  Il**, 2...     221.10.  2,02  59.55,50      9.67,62  69,7986 

Nad.  S.    ii*',2...     221.  9.55,20  60.  2,64      9«67,67  ^9,7999 

80  L 359.29.14,44  60.48,78    3o.  2,76    5i,6i  30,48,76    37,2632    —53,2767    H-  7,82    57,7.9. 

80L 359.31.13,47  60.46,62    31.69,63    61,45  28.51,82    36, 1639    —54,3760    -h  7,66    57,22 

32  L 0.32.45,62  60.11,37    32.67,06    49,76  32.  7,3o    84,3760    -4-66,2619    -4-  8,o5    67, i5 

32  L 0.30.40, 85  60.20,18     3i.   1,06     ^9,81  3o. 11,26    85, 4741     -+-66,35oo    -1-8,01    57, n 

Nad.  N.  12^,3...     22c.  9.66,26  60.  0,86      9.67,06  69,8013 

Nad.  S.   i2*',3...     221.  9.60, i3  60.  7,48      9.67,60  59»7996 

Nad.  N.  i4'*,o.  ..    221.  9.62,80  60.  3,69      9.66,31  69,8017 

Nad.  S.   i4So.  ..     221.  9.41,20  60.10,91      9.61,96  69,7983 

26  L 359.45.32,69  60.34,29    46.  6,64    5i,23  14.44)69    87,9740    -4-28,1426 

26  L 359.44.31,97  60.33,36    45.6,11     61,26  16.46,16    87,3864    -+-27,5539 

79  L 0.20. 14, 36  6o.3i,66    20.46,90    60, 34  19.55,66    24,84i3    — 34,9902 

79  L 0.21.26,16  60.34,46    21.59,46    5o,3i  21.  9,i5    26,5706    — 34,2609 

Nad.  N.  i6*',i...     221.  9.48,00  60.  8,97      9.66,84  69,8040 

Nad.  S.   16",  1...     221.  9.53,82  60.  3, 40      9.67,16  69,8039 

80  L 0.29.41,48  60.46,63    30.27,88    5o,io  29.37,78    36,4o3o    — 64,i359 

80  L 0.31.39, 02  60.46,76    32.24,63    5o,o4  3i.34,49    37,6190    — 63,0199 

32  L 359.30.20,92  60. 14, 38    3o.35,i8    61,94  30.16,76    85,3oo6     -4-56,1766 

32  L 359.28.23,23  60.16,07    28,38,19    62,00  32.i3,8i     84,1761     -4-66,0620 

Latitude..     26  L.  :  io',33  79  L.  :  io',67  80L.  :  io',52  32  L.  :  io',88  Moy.  :  48°jo'io',6o 

Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 

t'o  =  59S83i5,        I=  — r5o",  /3  ^«  =  — •2",o5. 
Mai  4. 

25  L 0.16.33,44  60.30,78     16.4,04    60,40  i5.i3,64    87,6454    H-27,8i39 

25L 0.14.30, 16  60.34,68     16,  4,54     60,43  14.14,11     88,^676     -+-28,3360 

Nad.  N.  ii*\o...  221.  9.48,98  60.  8.3o   9.67,16  69,7863 

Nad.  S.  ii'',o...  221.  9.53,16  60.  4,87   9.67,93  69,7819 

83  L 369.60.12,33  60.20,16  60.32,37  5i,23  10.18,86  41,9293  — 17,9022 

83  L 369.60.53,01  60.17,71  61.10,61  61,21  9.40,60  •41 ,6626  —18,2689 

80L 359.31.22,13  60.60,32  32.11,96  61,89  28.39,93  36, 8606  —54,6783 

80L 359.33.18,42  60.48,61  34.  6,5o  61, 84  26.46,34  34,8795  —65,6594 


8,2: 

^'^^' 

8,o3 

67.3  > 

^,38 

57r^9 

S, 21 

57, -^o 

:7,H3 

57, '^î> 
67r'9 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.45 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


w 


Réfr. 


P. 


Vis  en  ]R, 


à. 


Nad. 
V        221-9'. 


Observateui^s  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 
i'o=59S83i5,        I=  — i'5o^        ^/3  rf/i  =--a',o5. 

32  L 0.31.24, 25    6o.i5,4^  31.39,78    5o,2i  30.49,57     84,9195    -i-55,7954     4-8,26    57,2;') 

32  L 0.29.30,58    60.12,00  29.42,70    50,27  28.52,43     85, 9650    -1-56, 8409    +7,47    57,25 

Nad.  N.  i2**,3...     221.  9.51,62    60.  5,48      9,57,01  59,7853 

Nad.  S.   i2'*,3...     221.  9.55,02    60.  2,65      9.57,60  ^9,7877 

25  L 359.46.10,72    60.31,09  46>4i,6o    5i,85     i4'io,25    88,0614    •+■28,2299 

i5  L 359.45.11,48    6o.3£,49  4^'42,77    5i,88  i5.  9,11     87,5311     -1-27,6996 

Nad.  N.  i4**,7.  ..     221.  9.53,85    60.  3,52      9.57,29  '^9,7899 

Nad.  S.    i4'*,7..-     221.  9.46,32    60.11,11      9.57,28  59,7884 

80 L 0.27.13,52    60.46,87  28.  0,11     5o,66  27.  9,45    34,90^2    — 55,6357 

80 L 0.29.  4,75    60.52,49  29.56,97    60,60  29.  6,37    35,9085    — 54,63o4 

83  L 0.11.53,00    60.20,62  I2.i3,47     5[,2i  11.22,26    4''A,3838    — 17,4477 

83L 0.12.34,35    60.14, 52  ii«»48,77     5i,i9  11. 57, 58    4'-, 7821     — 17,0494 

3a  L 359.30.34,80    60.15,29  30.49,95     52, 5o  3o.  2,55     85, 2260    -+-56,1009 

32  L 359.28.42,38    60.16,74  28.58,98    52,56  3i.53,58    84,1597    -1-55, o356 

Nad.  N.  i6'*,3...     221.  9.50, 65    60.  6,06      9.56,61  59,8081 

Nad.  S.    i6'*,3...     221.  9.48,28    60.  9,07      9.57,22  59,8042  * 

Latitude..     25L.  :io'',8o  83L.:ii''.oi  8oL.:io'',53  32L.:io',62  iioy.  :  48"5o' io'',74 


Observateurs  Ébert  et  Renan.  —  Position  directe. 

(;o=59S83i5,    I  =  — 1'25',    v^rfw=  — 1',43. 
i  6. 

Nad.  N.  ii^'jO.  ..  221.10.18,80  59.38,98  9.57,95              59,7897 

}^ad.   S.  lI^o.  ..  221.  9.57,38  60.  0,89  9.58,23 

80  L 359.29.27,78  61. 38, 33  3i.  5,î2  62,12  29.46,99  36, 4770  — 54,0619  -t-  8,20 

80  L .                             '                        -h  8,26 

32  L 0.33.31,87  59.0,55  32.33,34  5o,5i  3i.42,83  84,4162  -+-55,2921  4-9,63 

32  L 0.33.32,07  56.53,46  30.27,72  5o,57  29.37,16  86,6766  -h66,4525  -1-8,90 

37  L 0.33.32,15  59.10,60  32.43,46  5o,58  3i.52,88  86,0469  4-66,9218  4-8,12 

37  L o.3i.  7,43  69.41,66  3o.49,36  5o,63  29.68,73  87,1008  4-67,9767  4-8,97 

Nad.  S.  iS^'jS...  221.10.  0,07  69.67,73  9.67,78               59,7879 

Nad.  N.  iS**, 3...  221.  9.67,03  60.  1,17  9.68,16              ^9,7899 

ATad.  S.  14**, 5...  221.  9.66,65  60.  1,69  9.68,09              59,7966 

Nad.  N.  i4'S5...  221.  9.61,53  60.  7,09  9.68,61              69,7981 

80  L 0.31.4,47  60.6,16  31.9,77  5o,94  3o.  18, 83  36,5833  —53,9656 

80  L 0.32.67,47  61.14,79  34.11,60  60,86  33.20,76  38,4290  — 62,1099 

32  L 359.31.64,27  58.24,02  30.19,17  62,90  30.33,73  84,9116  4-65,7874 

32  L 369.28.38,46  68.46,89  27.26,91  62,99  33. 17, 08  83,1790  4-54,0649 

3y  L 359.29.  8,45  68.60,68  27.69,90  62,98  32.53,08  86,3167  4-66,1916 

Nad.  S-  i6*",8.  ..  221.10.26,27  69.31,16  9.67,67              69,8066 

Nad.  N,   i6''y8.   .-  221.10.26,03  69.31,67  9.67,84              59,7997 

Latitude...  80  L.  :  10', 20     32  L.  :  11',  24     37  L.  :  10".  62     Moy.  :  48°5o' lo^ôi 


68,o:î 
58,o3 
58, o3 
68,  oJ 
58,o:i 
68,  oH 


D.46 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


w 


Réfr. 


P. 


Vis  en  A. 


Nad. 
X.        221-9'. 


Mai  14 

80  L... 
32  L... 

Nad.  N. 
Nad.  S. 
:^6  L. . . 
88  L... 
Nad.  N. 
Nad.  S. 
Nad.  S. 
Nad.  N. 
80  L... 
32  L... 
Nad.  N. 
Nad.  S. 
36  L... 
88  L... 


2\3 
2\3 


3",  3 
3\3 
5^2 
5\a 


6^3 
6\3 


Observateurs  Ëbert  et  Renan.  —  Position  directe. 

vo  =  59^8315,    I  =  —  2'3o',    v^3  rf/z  =  — o',96. 


359.31.30,53 

0.33.  5,07 
221.  9.48,42 
221.  9.48,37 

o.i4*  8,To 
359.35.54,77 
221.  9.47,67 
221.  9.47*76 
221.  9.5o,5o 
221 .  9.50,40 

o.3i .28,45 
359.30.  6,40 
221.  9.51,92 
221.  9.52,o5 
359.46.41,25 

0.26.16,08 


t   p 
61.  9,43 

58.45,79 

60. 10, 5£ 

60.10,42 

58.40,75 

59.57,48 

60 . 1 1 ,  65 
60. 10,81 
60.  8,38 
60.  8,72 
61.35,34 
58.  5,66 
60.  7,17 
60.  6,75 
59.31 ,28 
61 .26,16 


32.39,16 

3i.52,oi 

9-58,79 

9.58,65 

12.49,88 

35.52,20 

9.59,16 

9.58,42 

9.58,76 

9-58,99 

33.  2,95 

28 . I 3 , 23 

9-58,98 

9.58,70 

46.12,80 

27.41,49 


52, 06 
50,34 


50,98 
52, 16 


28.12,90 
3i.  1,70 


11.58,90 
24.59,96 


5o,79 
52,81 


52,38 
5i,i8 


32.12,16 
32.39,58 


i4>39,58 
26.5o,3f 


35,7244 
84,8416 
59,7659 
59,7686 
84,2146 
44,3746 
59,7774 

59,7907 
59,7923 

59,7838 

37,7275 

83,7184 

59,7799 
59,7816 

82,5264 
45,2459 


—54,8145 
-f-55,7175 


-4-24,3831 
—46,1643 


— 52,8ii4 
54,5943 


-4-22,6949 
—45,2930 


11,76    58,78 
10,25     58, Bo 


8,04     ^^M 
7,46     58,83 


Laliludo...     8oL.  :i2'',98 


32  L.  :  II', 45 


36  L.  :  9',  22 


88  L.  :  8',  63  Moy .  :  48'  5o'  i  o",  j; 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  directe. 


^0 

Mai  15. 

8oL 359.29.41,43 

80  L 359.29.22,83 

32  L o.32.i3,85 

32  L 0.32.14, 52 

Nad.  S.   I2*',4...  221.10.25,10 

Nad.  N.  i2*»,4...  221. 10. 25, o5 

36  L 0.14.49,33 

36  L 0.14.49,22 

88  X 359.34.20,25 

Nad.  S.   i3'',5...  221.10.16,57 

Nad.  N.  l3^5...  221.10.16,63 

80  L 0.29.41 ,65 

80  L 0.29.41,87 

32  L 359.31.52,25 

32  L 359.31.52,80 

36  L 359.45.52,93 

36  L 359.45.53,32 

88  L 0.24.37,22 

Nad.  N.  17*",  1...  221.10.29,48 

Nad.  S.   17**,  1...  221.10.29,55 

Latitude...     80  L.  :  10', 09 


=  59',83i5,        I  =  — 2'3o%        v/3rf/i=— o',97. 


61.  1,04 
63.56,20 
58.  9,16 
56.22,04 
59.33,72 
59.33,99 
58.i5,22 
57.42,32 
61.  3,90 
59.42,24 
59.42,62 
61 .40, 5i 
64.2*4,95 

58.19,34 
55.39, 11 
6i.i5,2o 

60.16,44 
60. 56, 36 
59.28,77 
59.28,93 


3o.4i ,86 
33. 16,72 

30.24,47 
28.3^,87 

9.59,04 

9.59,26 

i3.  5,75 

i2.33,o5 

35.23,55 

9.58,95 

9-59,38 

3i.2i,5i 

34.  4,39 
3o.i2,53 
27.34,63 

47-  7,53 

46.  9,67 

25.33,25 

9.58,52 

9-58,75 


5i,5i 
5i,43 
49,92 
49,99 


5o,54 
5o,55 
5i,5i 


5o,2i 
5o,  i3 
52,19 
52,27 
51,71 
51.74 
5o,6i 


3o.  9,65 

27.34,7' 
29.34,55 

27.48,88 


I2.l5,21 

11.42,50 

25.27,96 


3o.3i,3o 
33.14,26 
30.39,66 
33.17,64 
13.44,18 
14.42,07 
24.42,64 


36,7741 
35,3443 
85 ,645 1 
86,5532 
59,7652 
59,7680 

84 ,0734 
84,3553 
44,65i2 
59,7728 
59,7814 
36,7570 
38,3710 
84,92»8 
83,3598 
83,1075 
82,4737 
44,0373 
59,7833 
59,7840 


—53,7648 

—55,1946 
-h56,52io 
-4-57,4291 


-+-24,2419 
-i-24,5238 
—45,8877 


—53,7819 
—52,1679 
-^55,7977 
-1-54,2357 
-h  23 , 2760 

-h22,6422 

— 46,5oi6 


'o,97  59,11 

7,43  59,11 

8,92  59,05 

9,59  59,05 


9,o3  58,97 
8,74  58,97 
8,i5     58,91 


32  L.  :  10',  21 


36  L. 


9%  92 


88  L.  :  9',  24 


Moy.  :  48''5o'9',9"> 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.47 


Noms. 


Leclare. 


Micron). 


Le- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  A. 


A. 


X. 


Nadir 
221-9'. 


Observateurs  Ébert  et  Renan.  —  Position  directe. 

Po=59S83i5,        I=  — 2'3o',  /3  c^/i  =--i',57. 

Mai  19.                     „                     ,     „  .  , 

80L 359.31.46,02  60.45,39    32.3i,o3    49,62  28.18,59    35,7792    — 54,7597 

3iL 0.33.34,52  58.39,72    32.i5,3o    47,95  31.27,35    84,6412    -i-55,5i7i 

Xad.  S.  i2*',2.. . .     221,10.21,72  59.36,71      9.58,62  59,7656 

Nad.  N.  i2'',2....     221.10.21,80  59.36,79      9.58,78  59,7608 

Nad.  X.  i3'',3.. ..     2'2i.  9.54,62  60.  3,49      9. 58, 04  ^9,7774 

^^ad.  S.  13**, 3....     221.  9.54,72  60.  3,52      9.58,17  59,7706 

80  L 0.29.21,70  62.  3,24     31.23,96    48,67  30.35,^9     36,85o7     —53,6882 

3'2L 359.3i.5i,io  58.3i,66    3o.23,64    5o,62  30.26,98    85,0696     -{-55,9455 

Nad.N.  i6'',i 221.  9.51,92  60.  6,o5      9.57,87  ^9,7767 

Xad.  S.  16'',  I 22r.  9.52,08  60.  5,68      9.57,67  59,7824 

Latiludo. . .  80  L.  :  8', 83            32  L.  :  io',90  .Vioy.  ;  48"5o'9',87 


7,i3 
9,10 


58, 3o 
58, 20 


Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 

Po=59*,83i5,        1=  —  2'3o',  ^  dn  =  —  i',oo. 

Mai  21. 

80L 359.32.32,52    62.  5,46    34.36,86    49,52  26.12,66    34,7167    —55,8222 

32  L 0.31.55, 65    59.51,78    3i.47,79    47, 91  3o.59,88    84,9057    -i-55,7816 

Nad.  N.  i2'*,3 221.  9.54,50    60.  3,59      9.58,02  ^9,7769 

Nad.  S.  12'*, 3 221.  9.54,15    60.  4,20      9.58,27  59,7736 

Nad.  N.  i5**,o.. . .     221.  9.53,18    60.  3,92      9.57,02  59,7825 

Nad.  S.  iS^'jO....     221.  9.54,32    60.  3,81      9.58,o5  59,7811 

80  L 0.29.20,20    60.35,78    29.55,85    48,46  29.  7,39    36,0170    — 54,5219 

Xad.  N.  iS**. 5 221.  9.55,62    60.   1,66      9.57,22  32.49,17    59,7869 

Xad.  S.  i5'',5 221.  9.52,30    60.  5,54      9-57,75  59,7857 

32  L 359.28.  5,88    59.55,29    28.    1,20    50,37  83,7102     -h54,586i 

Latitude...     80  L.  :  io',2i            32  L.  :  io%3i  Moy.  :  48"5o'io'',26 


•+■  8|ï3    57,9V. 
-h  8,12    57,81 


Observateurs  Perchot  et  Ébert. 

t;o=59\83i5,        I  =  — 1'5% 
Jniii  iO. 

92  L 359.28.43,72  59.59,32  28.43,08  5i,24 

92  L 359.30.  4,75  62.56,26  32.59,27  5i,ii 

Nad.  N.  14", 7 221.10.24,97  59.31,70  9.56,92 

Xad.  S.  14**,  y....  221. 10. 25, o5  59.31,67  9.56,97 

47  L 0.22.59,62  58.5i,34  2i.5i,88  49,73 

47  L 0.23.  0,98  57.27,78  20.3o,49  49,82 

96  L 359.39.50,92  59.22,68  39.14,04  5i,oo 

96  L 359.39.51,05  60.48,84  40.39,47  5o,95 

5o  L o.i5.  9,23  6o.3i,48  i5.4o,53  49î92 

5o  L o.i5.  9,24  59.26,95  i4<36,66  49ï95 

Xad.  S.  i6*",!2.-..  221.  9.5o,3o  60.  7,01  9.57,20 

'Nad.  N.  lô**, 2.-..  221.  9.50,27  60.  6,5i  9.56,67 

9-2  L 0.32.45,20  61.55,67  34*39,96  49,36 

92  L 0.32.45,10  64.17,85  37.  0,58  49,63 


—  Position  directe. 

\/3dn=- 

-i",3o. 

32.  8,16 

35,5758 

—54,9631 

-i- 

6,89 

56,89 

27.51,84 

33,2276 
59,7645 
59,7637 

— 57,31 i3 

-¥ 

5,68 

56,89 

21.  2,i5 

64,8744 

-1-35, 75o3 

-+- 

3,74 

56, 8>. 

19.40,67 

65,6635 

-+-36,5394 

-h 

6,96 

56,8-2 

21 ,36,96 

5o,i567 

—40, 3822 

-i- 

5,84 

56, 81 

20.11 ,48 

49» 4674 

— 4ï,07i5 

-H 

8,11 

56, 81 

i4-5o,6i 

86,0972 

-i-26,2657 

-+■ 

8,93 

56,77 

13.46,71 

86,6373 
59,7623 
57,7606 

H-26,8o58 

-+■ 

6,87 

56,77 

33.5o,6o 

36,4638 

— 54,0751 

36. 10,95 

38,on8 

—52,5271 

D.48  CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 

Nadir 
Noms.  Lecture.  Microm.  L^.  Réfr,  P.  Vis  en  A.  A.  X.         251"  9'. 

Observateurs  Perchot  et  Ëbert.  —  Position  directe. 

i;o=59S83i5,        I=  — 1'5',        v/3  6?w=  — i',3o. 

Jain  iO.  ^  in, 

Nad.  s.  iS'^ïS 221.  9.44»7o  60.12,39  9.66,93  59j7736 

Nad.  N.  i8**,8 221.  9.44}6o  60.12,12  9.56,56  ^                          59,7744           ^ 

47  L 359.39.24,90  60.19,44  39.44j22i  5i,35    21.  7,13    64,6997    -4-35,5756 

47  L 359.39.24,70  53.59,10  38.24,48  5i,42    22.26,94    63,9087    4-34,7846 

96  L 0.25.  6,5o  60.31,98  25.38,38  5o,o4    24.48,34    5i,94o3    — 38,5986 

96  L 0.25.  7,38  61.53,68  27.  o,i3  5o,02    26.10,11     52,8455     — 37,6934 

5o  L 359.44-49î33  6o.23,o4  45.12,25  51,29    i5.39,o4    85,4322    -+-25,6007 

Nad.  S.  2o'*,2.. . .  221.10.27,12  59.29,24  9.56,63  09,7723 

Nad.  N.  2o'*,2.. . .  221.10.26,98  59.29,03  9.56,28  59,7701 

Latilude...     92  L.  :  9',4o  47  L.  :  8',53  96  L.  :  10',  17  5o  L.  :  ii',i3  Moy.  :  48'*5o'9',8i 

Observateurs  Renan  et  Ëbert.  —  Position  directe. 

Py=59S83i5,        I  =  -h3i',  /3  rf/<  =— o*,9I. 
Jnin  il. 

Nad.  N.  i3'»,9 221.9.53,65  60.  3,38  9.56,96  59,7589 

Nad.  S.  13"*, 9..,.  221.  9.52,92  60.  4,3o.  9.57,14  ^9,7559 

92  L 359.28.14,28  60.56,92  26.10,72  50,87  3i.4o,i5  35,3i43  — 55,2246  -+- 

92  L 359.30.29,92  60.52,57  31.21,96  5o,8i  29.28,85  34,0894  — 56,4495  -H 

42  L 0.12.48,47  60.37,78  13.26,10  49,66  12.36,44  89,5825  -i-29,7510  -4- 

42  L c.  11.29,94  60.32,34  12.  1,98  49,70,  11.12,28  90,1480  -f-3o,3i65  -i- 

47  L 0.18.47,91  6o.3o,3f  19.18,18  49,59  18.28,59  66,3i83  -+-37,1942    -h 

47  L 0.17.32,18  6o.3i,97  18.  3,87  49,63  I7,i4,'i4  66,9201  -4-37,7960    -+- 

96L 359.41.9,08  60.42,03  4i. 50,71  5o,68  18.59,97  48,8483  —41,6906 

96  L 359.42.39,63  60.36,92  43.16,38  5o,64  17.34,26  48,2089  —42,3300 

Nad.  N.  i5'',9 —  221.  9.50,90  60.  5,95  9.56,75  59,7624 

Nad.  S.  i5*',9....  221.  9.50,67  60.  6,53  9.57,09  59,7628 

42  L 359.47.34,35  60.37,04  48.ii,o3  5o,8i  12.39,78  89,4197  -4-29,5882 

42  L 359.46.26,69  60.34,89  47.   1,28  5o,85  13.49,57  88,8775  -t-29,0460 

92L 0.30.46,22  60.49,03  31.34,97  49,54  30.45,43  34,6409  —55,8980 

9^  L 0.32.37,28  60.44,08  33.21,27  49,49  32.31,78  35,6663  —54,8726 

Nad.  N.  i8'*,5.. . .  221.  9.53,12  60.  4,o5  9.57,09  59,7692 

Nad.  S.  18**, 5 —  221.  9.52,87  60.  4,32  9.57,11  59,7736 

47  i- 359.41.2,25  60.30,27  41  32,25  5i,o4  19.18,79  65,7376  -4-36, 6i35 

47  L 359.39.47,96  60.33,40  40.21,11  5i,o8  20.29,97  65,0710  -4-35,9469 

96L 0.23.8,32  60.26,83  23.35,17  49,82  22.45,35  5o,6567  -39,8822 

96  L 0.24.21,99  60.28,21  24.5o,i5  49,79  24.  0,36  5i,4ooo  — 39,1389 

Latitude...  92  L.  :  ii',oi     42  L.  :  12',  10     47  L.  :  io',59     96  L.  :  ii',64     Moy.:  48"5o'ii'.J4 

Observateur  Ëbert.  —  Position  directe. 

i;o=  59*,83i5,        I  =  -+-57',         ^3  rf/i  =  — o',o8. 
Juillet  23. 

53  L 0.22.57,82  59.19,82  22.18,35  48,81  21.29,54  69,6091  -4-4o,485o  -\-   4,39   56, «M 

53  L 0.22.57,77  57.3:1,96  20.34,49  48,87  19.45,62  70,5i38  -4-41,3897  -4-6,41   56, 61 

Nad.  N.  I7^4....  221.9.23,55  60.33,33  9.56,54               59,7555 

Nad.  S.  17**, 4....  22F.  9.23,50  60.33,53  9.56,68               69,7568 


8;o8 

57:03 

8,o5 

57,03 

8,90 

57,  o3 

9,36 

57,  o3 

7,45 

57,05 

7,83 

57,05 

8,88 

57,06 

8,5i 

57,06 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.49 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


K- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  su. 


A. 


\. 


Nadir 


Observateur  Ébbrt.  —  Position  directe. 

i'o  =  59*,83i5,        l=-t-57',        \/3  rf// =  —  o',o8. 


Juillet  23. 

o  f  0 

7L 359.37.40,65 

60  L 0.14.51,73 

9L 359.34.  8,10 

9L 359.34.  8,32 

Nad.  N.  i9'',o 221.  9.24,05 

Nad.  S.  ig'^jO....  221.  9.23,98 

53  L 359.40.52,25 

SSL 359.38.55,90 

Nad.  N.  2i'',o.. . .  221.  9.24,90 

Ntfd.  S.  2i'',o —  221.  9.24,85 

7L o.20.5i,6o 

60L 359.47.45,18 

9L 0.24.58,08 

9L 0.26.55,45 

Lalitude. . .     53  L.  :  8',  79 


t  p 
60.39,53 

38'.  19, "69 

50^17 

22!  30",  4  8 

i 
49,i3o4 

t 
— 4i,4o85 

-t-  4^94  56",  41 

59.34,31 

14.26,44 

49, «5 

13.37,29 

87,1280 

-4-27,2965 

-t-  3,68  56, 41 

60.39,94 

34.47,73 

5o,4C 

26.  2,73 

41,9834 

48,5555 

62.37,49 

36.44,33 

50,39 

24.  6,06 

40,9711 

-49,5678 

60.32,82 

9.56,53 

59,7575 

60.33,26 

9.56,90 

59,7688 

59.20,81 

4o.i3,47 

5o,4ï 

20.36,94 

69,967» 

-+-io,843o 

59.22,66 

38. 19,05 

5o,47 

22.31,42 

68,9384 

-4-39,8143 

60.31,87 

9.56,44 

59,7552 

• 

6o.3i,74 

9.56,26 

59,7^7' 

60.49,56 

21.40,82 

49,24 

20. 5 1 ,58 

48,i5i4 

-42,3875 

59.27,42 

47.13,12 

50,26 

13.37,14 

87,0221 

-1-27,1906 

59.45,98 

24.44,41 

49,  a3 

23.55,18 

4o,834i 

—49,7048 

60.39,76 

27.34,92 

49,16 

26.45,76 

42,3o45 

-48,2344 

7  L.  :  10' 

',4o     60  L.  :  9 

^35     9  L.  :  7',  90     Moy. 

:  48°5o'8'',86 

Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 


Août  4. 

')3  L 0.19.47,69 

53  L 0.18.21,25 

Nad.  X.  17**, 3 221.  9.46,00 

Yad.  S.  i7'*,3....  221.  9.50,22 

7L 359.36.52,23 

y      Èjm    .........■.>  1)39  .  "^O  .  40  ,  o  y 

60  L 0.14.  7,27 

60L o.i3.  3,37 

9L 359.33.14,35 

Q  L 3*39.34 .48,36 

Nad.  N.  i9**,o.. . .  221.  9.46,27 

Nad.  S.  i9**,o....  221.  9.50,97 

Nad.  N.  20**, 3.. .  .  221.  9.5o,52 

Sad.  S.  2o**,3....  221.  9.48,90 

53  L 359.38.  4,32 

53  L 359.36.41,15 

Nad.  N.  si^'yS.. . .  221.  9.47,37 

Nad.  S-  21**,  3  . . . .  221.  9.51,43 

7  L 0.23.22,43 

7L 0.24.44,57 

60  L... 359.44.43,84 

60  L 359.43.46,95 

9  L 0.26.   1,98 

9I- 0.27.34,17 

Latitude...      53  L.  :  9^,79 


Obicr^fatiom  de  Paris,  ï897. 


=  59S83i5,        I=-4-2'39',        v/3<5?/i  =  —  o',73. 


60.27,02 

20.14,64 

47,52 

19^7, 12 

70,7261 

-4-41,6020 

—   5,29 

56,06 

60.29,36 

i8.5o,48 

47,57 

18.  2,91 

71,3702 

-+-42,2461 

-¥■   6,41 

56, 06 

60.10,42 

9.56,27 

60.  6,11 

9.56,23 

60.33,74 

37.25,73 

48,83 

23.23,10 

49,6777 

— îo,86i2 

-4-  6,23 

55,96 

60.35,44 

3915,99 

48,77 

21.32,78 

48,66t6 

--41,8773 

■+-  6,79 

55,96 

60.28,15 

14.35,25 

47,86 

13.47,39 

87,1218 

-i-'>.7,29o3 

-4-  6, 10 

55 ,  94 

60.27,28 

i3.3o,46 

47,89 

12.42,57 

87,6465 

-f-27,8i5o 

-+-  5,95 

55,94 

60.38,78 

33.52,73 

49,10 

26.56,37 

42,5242 

—48,0147 

-^  5,99 

55,88 

60.42,58 

35.30,54 

49, o5 

25.i8,5i 

41,6037 

— 48,935.>. 

-+-  4,77 

55,88 

60.  9,54 

9.55,66 

59,7530 

60.  5,37 

9.56,25 

59,7543 

60.  5,i5 

9.55,58 

59,7586 

60.  7,20 

9.55,98 

59,7596 

60.25,74 

38.29,82 

49,1 5 

22. 19,33 

69,0877 

-+-39,9636 

60.28,30 

37.  9,26 

49,19 

23.39,93 

68,2986 

+39,1745 

60.  8,42 

9.55,66 

59,7588 

60.  4,82 

9.56,16 

59,7603 

60.33,45 

23.55,71 

47,94 

23.  7,77 

49^4340 

-4i,io.i9 

60 . 3o , 1 I 

25.14,58 

47,90 

24.26,68 

50,2190 

—40, 3 199 

60.33,82 

45.17,42 

49,07 

i5.3i,65 

86,0109 

-7-26,1794 

60.39,33 

44.25,96 

49»  ïo 

16.23,14 

85,4653 

-7-25,6338 

60.41 ,06 

26.42,87 

47,94 

25.54,93 

41,8766 

—48,6623 

60. 38, 80 

.28.12,75 

47,89 

27.24,86 

42,7i85 

-47,8204 

7  L.  :  îo' 

,55     60  L.  :  io*,o9 

9  L.  :  9",  5o     Moy 

.  :  48"  5o' 

9'rO« 

1897. 

D.7 

D.5o 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 


Noms. 


Lecture. 


Micro  m. 


L  . 


Réfr. 


P. 


Vis  en  ;r. 


X. 


Nadir 


Observateurs  Êbert  et  Renan.  —  Position  directe. 

v'o=  59*,83i5,        Ir=-h3r,  \/idu=  —  2',o8. 

Août  9.  «                     ,     „ 

Nad.  S.  ij^'jS....  Tii,  9.46,95  60.  9,72  9.56,54  59,74i3 

Nad.  N.  i7'*,5 221.  9-47,^3  60.  8,61  9.55,72  59,7886  ^ 

7  T^ 359. 36. S*?., 67  60.42,45  37.14,65  49i79  23.35, 14  49,7843  --40,7546    -h  4,38     55, 70 

7  îi 359.38.20,07  6o.3i,97  38. 51,95  49,75  21.57,80  48,8699  —41,6690     -i-  4,38     55, 70 

60  L 0.14.57,70  59.35,01  14.33,10  48,75  i3.44,35  87,1070  -f-27,2755     -h  4»o'     '^5,65 

60L o.i3.56,27  59.31,98  13.28,73  48,86  12.39,87  87,6333  -4-27,8018     —  4,5i     55,65 

9L 359.31. 52, 5o  58.47,87  30.41,00  5o,o5  3o.  9,o5  43,2438  — 47, 2951     -    2,46     55, 5o 

9L 359.33.35,50  60.38,28  34.13,53  5o,o3  26.36,5o  42,8292  —48,2097     -^  8,42     35, So 

63  L 0.33.47,40  57.   3,42  80.52,90  48,89  3o.  4ï5i  87,8702  -+-58, 2461     -+-  3,o4     55,35 

Nad.  S.  n/,8 221.  9.47,08  60.  8,89  9.55,85  59,7695  . 

Nad.  N.  19*", 8 221.  9.49,55  60.  6,22  9.55,68  59,7701 

Nad.  N.  21**, 3.. . .  221.  9.49>92  60.  5,46  9.55,80  59,7786 

Nad.  S.  21"*, 3 221.  9.52,78  60.  2,57  9.55,29  59,7741 

7  1-- 0.28.49,87  60. 38, II  24.27,89  48,94  23.38,95  49î725o  — 40,8189 

7L o.25.3i,i5  60.82,89  26.  8,89  48,98  25.14,96  50,7074  —89,8815 

60  1 359.45.11,25  59.84,11  44.45,72  5o,i3  16.4,41  85,6671  -h25,8856 

60  1 359.44.12,57  59.89,88  43.52,33  5o,20  16.57,87  85,o8i3  -{-25,2498 

9I 0.26.  9,52  60.43,35  26.52,59  48,98  26.   8,61  41,9509  — 48,588o 

9L 0.27.54,18  62.41,28  80.34,16  48,97  29.45,19  42,9222  -47,6167 

63  L 359.82.16,75  60.40,24  32.56,48  5o,64  27.54,16  88,885i  -h59.26io 

Latitude...     7  L.  :  8', 68  60  L.  :  8',6i  9  L.  :   7',44            63  L.  :  7^69  Moy.  :  48*'5o'8',i6 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  directe. 

i^o^59S88i5,        I=r--47*,  /3<5^//=  — o',89. 

Septembre  2. 

i3  L 359.50.27,18  60.55,89  5i.22,io  49,45  9.27,35  42,8824  —16,9991     -r-10,46     59,84 

74  L 0.5.15,23  59.9,14  4.24,93  49, o5  3.35,88  65,5i86  -+-5,6871     -4-8,96     59,81 

66  L o.  6.58,78  61.  8,48  8.    1,61  49,12  7.12,49  71,1828  -f-ii,35i3     -t-io,2!»     59,72 

16  L 359.87.20,48  61.87,44  88.56,97  5o,oi  2i.58,o4  48,0848  — 42,454i     -1-8,04     '>9,7" 

65  L 0.21.41,54  59.18,71  21.  o,85  48,82  20.12,08  70,9062  -1-41,7821     -T-  9,95     59,68 

18  L 359.88.44,18  61.50,24  85.88.37  5o,i8  25. 16,81  86,8662  —53,6727     -Mo, 63     59,6'i 

Nad.  S.  21**, 6.. . .  221.10.20,45  59.89,81  9.59,98  59,7519 

Nad.  N.  21'', 6 221.10.28,73  59.35,71  9.59,64  59,7586 

ij  L 0.10.18,68  60.49,67  II.  2,98  49)26  10.18,67  43,0705  —16,7610 

74  L 359.58.  4,37  59.58,60  58.  3,07  49,63  2.46,56  65,8o34  -^  5,9719 

66  L 359.55.11,18  60.  0,75  55.11,96  47,79  5.87,88  71,8698  -hi2,o878 

16  L 0.28.26,68  61.20,61  24.46,66  48,92  28.57,74  49,0786  —41,4658 

f»5  L 359.86.26,62  60.18,86  86.89,88  50,89  24.10,51  68,5096  -+-89,8855 

18  L 0.81.4,35  61.88,81  82.87,45  48,83  81.48,62  40,8018  —50,2871 

Nad.  N.  i'',8 221.10,45,72  59.12,86  9.59,00  59,7668 

Nad.  S,  1**, 3 221.  9.55,58  60.   8,78  9.59,28  59,7708 

I-atitude.     i3l^:io%62      74L.:9'',i5      66L.:io',5o      i6L.:8',34     65L.:io',27     i8L.:io',99     Moy.  :  48**  jo'9*,9.s 


OBSERVATIONS  MÉRIDIEiVNES.  D.5i 

Nadir 
Noms.  Lecture.  Microm.  L^.  Réfr.  P.  Vis  en  A.  A.  X.         S^l'O'. 

Observateurs  Ëbbrt  et  Perciiot.  —  Position  directe. 
Septembre  4. 


n  i> 


Or»                     tp  fff  „  tu  1                                  t 

i3L 359.50.  6,4a  61.16,77  5i. 22,00  5o,8o  9.28,30    4^2,8608    —16,9707      --12,36    60,86 

74  L 0.4.46,65  59.52,28  4-39, 06  5o,46  3.48,60    65,4002    -f-  5,5687    -i-i2,43    60,73 

(îf)  L o.  8.29,23  59. 41,56  8.ii,o5  5o,43  7.2o,6>,     71,0846    ~-ii,253i     -1-10,84    60,67 

66  L o.  7.41,13  59.48,69  7.29,99  5o,64  6.39,35     71,5169    -f-i  1,6854     -^i£,69    60,67 

65  L 0.23.24,12  58.39,46  22.   4*57  5o,2i  21.14, 36     70, 3859    ^-4i,26i8    -1-12,69    60, 65 

i8L 359.32.56,72  61.40,87  34.36,58  5i,65  26.15,07    37,3445    —53, 1944     -^-11,91     60, 5H 

Nad.  N.  2i**, 4 221.10.15,39  59.45,61  10.   1,10  59,7682 

Xad.  S.  2i'*,4.. . .  221.10.15,27  59.45,43  10.  0,81  59,7650 

Xad.  S.  22*^,8. .. .  221.10.  9,70  59.50,90  10.  o,65  59.7741 

Nad.  N.  22*,8 221.  9.45,75  60.14,60  10.  0,16  59,7695 

i3  L o.ii.36,3i  60.34,90  12.10,94  5o,6i  11. 20, 33  43,7o3i  — i6,o384 

7i  1 359.57.53,65  59.52,21  57.45,98  5i,o4  3,  5,06  65,5996  —5,7681 

(i6  L 359.54.50,94  59.43,11  54.34,26  5i,i2  6.16,86  71,5166  -f-ii,685i 

66  L 359.54.  2,12  59.51,02  53.53,27  5i,i8  6.57,91     71,1049     -f-11,2734 

65  L 359.36.  8,77  59.  4,^a  35.i3,6i  51,77  25.38, 16    67,5i54     -i-38,39i3 

18  I, 0.33.13,82  62.12,22  35.24,97  5o,oo  34.34,97     42,1713    — ^8,3676 

Nad.  S.  i'',4 221.  9.57,17  60.    2,86  9.59,96  59,7695 

Nad.  X.  i**,4 221.10.  4,37  59.55,64  10.  0,01  59,7660 

Latitude...     i3  L.  :  ii',5o      74  !-••  î  ''",70  66  L.  :  10', 60      65  L.  :  12', 04      18  L.:  11*, 33      Moy.  :  48'*5o' r  l'.^o 

Observateurs  Perciiot  et  Êbert.  —  Position  directe. 

c»g  =  59*,83i5,  I=-  r3o',  \ri  dn  = — i*,io. 
Septembre  10. 

Nad.  N.  i9**,3 221.  9.55,07  60.  5,28  10.  0,26  59,7425 

Nad.  S.  i9*',3....  221.  9.55,42  60.  5,12  10.  0,45  59,7432 

74  L o.  442, 72  59.41,03  4.^4,00  5o,22  3.33,78  65,5638  -^-  '>,7323  -1-11,39  59,99 

74  L o.  4-42,57  59.28,62  4.11,57  5o,22  3. 21, 35  65,7o5o  -f-  5,8735  -j-i2,o5  59,99 

66  1 o.  7.56,57  59.46,59  7.43,43  5o,i8  6.53,25  71,4^49   -11,5734  -ri  1,78  59.94 

IÎ6  L o.  7.56,65  59.26,34  7.23,47  5o,i9  6.33,28     71,5994     -11,7679    -hii,68     59,94 

G5  L 0.22.28,28  59.  7,45  21. 36, 40  49,85  20.46,55    70,6245     -+-4i,5oo4     -f-10,90    59,93 

IïjL 0.2O.25,i5  59.33,34  19.58,96  49,90  ^9-  9jo6    71,4123     —42,2882     -»-îi,85     59,93 

18  L 359.35.31,02  61.23,99  36.54,19  51,26  23.07,07     36,2558     — 54,2831     --11,67     ^9,88 

Xad.  S.  22'',o 221.10.  0,00  59.59,95  9.59,91  59,7536 

Nad.  N.  22**,o  . . .  221.  9.52,48  60.  7,65  10.  0,01  59,7512 

Xad.  S.  23**, 5....  221.  9.52,72  60.  7,02  9.59,63  59,7577 

Nad.  N.  23'',5  . . .  221.  9.53,18  60.  6,69  9.59,76  59,7539 

74   L 359.57.3,45  6o.i4,5o  57.17,78  5o,83  3.33,o5    65,3274     -^-5,4959 

74  L 359.57.  3,3o  60.  3,55  57.  6,79  5o,84  3.44,o5    65,i853     -+-  5,3538 

(jS  J. 359.53.16,93  59.57,55  53.14,59  5i,o8  7.36,49    70,6731     -i-io,84ï6 

GG  I^ 359.53.16,67  59.29,86  52.46,92  5i,io  8.  4,18    70,3io5     4-10,4790 

65  1^- 359.30.  8,20  61.  5,56  3i.i3,i2  5i,77  29.38,65    64,4476    -+-35,3235 

G5  J 359.30.8,37  59.55,20  3o.  3,64  5i,8i  30.48,17    63,4320    -^34,3079 

18  X^ 0.42.19,93  61.11,19  43.30, 63  49,69  43*40, 94     49,^425    — 41,2964 

Nad.   S.  i'',7 221.  9-58,77  60.  o.32  9.59,05  59,7683 

Nad.  N.  i'*,7 221.  9.58,32  60.   i,45  9,59,72  ^9,7639 

Latîtade...    74  L.  :  u',73            66L.:ii',79  65L.:ii',45  i8L.:ïi',79  Moy.  :  48*5o'ii''.67 


D.5« 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


K- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  m» 


X. 


Nadir 
221  «9'. 


Observateurs  Édert  el  Perciiot.  —  Position  directe. 

Po=  59S83i5,  I  =-  i'i5',  v^*3rf/i  =  — o'',89. 

Septembre  13.  „    ,     „  i    p  ,     „ 

Nad.  S.  I8^8... .  221.10. m, 60  59.48,74  10.   i,4ï  ^9ï746ï 

Nad.  N.  i8'',8 221.10.23,82  59.37,21  10.   1,22  59,7372  j 

i3  L 359.52.10,20  59.23,63  51.34,26  jo,5i  9.16,2'j  42,7707  — 17,0608     -4-12,33     ()0,7f) 

i3L 359.52.11,30  60.   1,68  52.i3,o2  5o,49  8.37,47  4*^,4297  —17,4018     -4-11,62    60,7*) 

74  L o.  4'4îj3o  39.45,18  4*29,68  5o,4a  3.39,26  65,6259  -+•  5,6944     -^iij97    ("^ofi^ 

74  L o.  4.44j35  59.29,82  4'ï4,52  5o,42  3.24,10  65,65oo  h-  5,8i85     -4-io,6i     6o,65 

66  L o.  6.34,55  6i.i3,33  7.47,18  5o,37  6. 56, 81  71,3646  -4-11,5331     -+-10,92    60,60 

66  L o.  6.34,88  60.53, i3  7.27,51  5o,38  6.37, i3  71,5694  -t"ïï,7379     -4-ii,33    60,60 

65  L 0.22.  5,98  60.53,16  22.58,79  49,98  22.  8,81  69,9182  -+-40,7941     -T-10,98    60, 58 

65  L 0.22.  6,08  59.52,22  21.58,57  5o,oi  21.  8,56  70,4693  -+-4ij3352    -f-ii,oa    60, 58 

18  L 359.37.39,37  58.i5,49  35.55,92  5i,42  24.55,50  36,6791  —53,8598     -+-9,44    60,5?. 

i8  L 359.37.40,12  59.53,54  37.33,59  5i,33  23.17,74  35,9718  —54,5671     -f-12,29    Go,r>. 

20  L 359.37.25,03  59.30,02  36.55,37  5i,43  23. 56, 06  4291796  — 4B,3593     -4-ii,i5    60,17 

20  L 359.37.25,05  61.29,44  38.53,62  5i,4o  21.57,78  4i,i94B  — 49,^44i     -*-  9î94    60,47 

Nad.  N.  2i'*,8 221.10.16,40  59.44,18  10.  0,70  59,7607 

Nad.  S.  2i'',8 221.10.16,32  59.43,88  10.  o,32  59,7621 

Nad.  S.  22'*,9.. . .  221.10.16,73  59.43,49  10.  0,35  59,7634 

Nad.  N.  22**,9 221.10.16,58  59.43,74  10.  0,44  59j7597 

i3  L 0.10.38,58  60.20,67  10.59,02  60,67  'o.  8,45  43, 0469  — 16,7866 

i3  L 0.10.39,10  60.62,22  11.30,87  5o,55  10.40,32  43,3544  — 16,4771 

74  L 359.57-.42,73  60.16,98  67.58,66  61,06  2. 62,60  66,7385  -+-   6,9070 

74  L 359.67.42,75  60.  2,5i  57.45,24  51,07  3.  5,83  65,6i44  -^  5,7829 

66  L 359.64.18,92  60.24,07  54.4'^,8o  61,20  6.  8,40  71,6219  -f-i  1,7904 

66  L 359.54.18,9)  60.  7,17  54.26,10  61,21  6.26,11  71,4675  -f-i 1,6260 

r)5  L 359.36.20,72  61.  4,40  37.24,61  61,73  23.27,22  68,9684  -f- 39, 8443 

65  L 359.36.20,90  59.53,76  36.14,76  5i,77  24.37,02  68,2356  -{-39,1116 

18  L 0.34.23,53  68.30,96  32.55,63  5o,o8  32.   5,55  40,4667  — 60,0722 

18  L 0.34.23,33  69.66,67  34.20,29  5o,o4  33.3o,25  4I74269  — 49,ii?-<> 

20  L 0.30.27,33  69.  6,70  29.34,80  5o,2i  28.44)59  44)668i  —46,8718 

20  L 0.30.28,16  60.68,82  31.26,62  60,16  3o.36,46  45,9168  —44,6221 

Nad.  N.  i'*,6 221.  9.48,18  6o.i2,i3  10.  0,16  69,7621 

Nad.  S.  i'',6 221.  9.48,77  60.11,20  9.69,82  59,7554 

Lalit.     i3L.:u',22     74L.:io*,64     66L.:io',63     65L.:io",42  i8L.:io'',35     2oL.:io',o8     Moy.  :  48'*5o' io',6'v 


Observateurs  Perciiot  et  Ébrrt.  —  Position  inverse. 

ç.o  =  59S83i5,        I=-i-42",         /3<//i=— o',42. 


Octobre  5. 

Nad.  S.  21*', 2 221.  9.56,o3 

Nad.  N.  2i'*,4 221.  9.61,42 

79  L 0.16.13, 88 

79  L o,i6.i3,33 

80  L o.3o.5i,6o 

80  L o.3o. 61,73 

32  L 369.26.  6,o3 

32  L 369.31.20,38 

Nad.  S.  o»»,8 221.  9.18,43 


69.66,38 

9-59,87 

59,9462 

69.62,48 

9-59,07 

>9»9396 

67.  8,61 

19.  3,80 

61, 23 

18. 12,57 

54,9844 

4-35,5546 

-f-11,48 

5.9,  i3 

68.43,61 

17.29,20 

61,27 

16.37,93 

54,2749 

-f- 36, 2640 

-H   8,46 

59,43 

69.  6,71 

3i.44]52 

5o,85 

30.53,67 

37,6220 

-h52,9i6<j 

-H   8,64 

■i9,44 

61.  6,98 

29.45,68 

60,91 

28.54,67 

36,4735 

-f-54,o654 

H-  8,38 

59,44 

68.    1,69 

28.   3,3o 

52,94 

32.49,64 

84,3587 

55,2346 

-+-   8,00 

59,45 

60.  7,40 

3i.i3,33 

62,84 

29.39,61 

86,1633 

—67,0392 

-+-io,47 

59,15 

59. 18,60 

9.69,63 

59,9436 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  D.53 

Nadir 

Noms.                      Lecture.           Microm.           L^.            Hcfr.  P.           VisenjR.            A.                  X.         221*  10'. 

Observateurs  Perchot  et  Ëbert.  —  Position  inyerse. 

0^=  59*,83i5,        I  = -f- 4^''i  /3rfw=  —  o',42. 

Octobre  5.               „                     .     „  . 

Xad.  N.  i'',4 2ÎI-  9'2o,o7    59.20,78      9.59,11  59,9388 

Nad.  S.  9,**, 5 221.  9.19,4^    59.19,63      9.59,60  59,9404 

Nad.S.  2'*,7 221.  9.20,38    59.20,88      9.59,32  59,9393 

\ad.  S.  2**,9 221.  9.20,30    59.20,66      9.59,46  ^9)9394 

2,86  26.27,81     61,0408     -f-29,4981 

80L 359.22.48,32     59.8,28     23.39,77     53,35  37.13,58     42,1439    -4-48,3950 

80 L 359.22.48,32    6o.ï4,77    22.33,95    53,39  38.19,44    43,0622    -4-47,47^7 

32 L 0.37.17,37    60.  4»i5    37.13,47     51,19  36.22,28    82,2164     —53,0923 

32  L 0.37.17,37     58. 51,75     38.25, i5     5i,i5  37.34,00     81,4207     — 32,2966 

Latitude. . .     79  L.  :  10',  54            80  L.  :  9^,07  32  L.  :  9*, 79           Moy.  :  48**5o'9',  80 

Observateurs  Perchot  et  Ëbert.  —  Position  inverse. 

(•0=  59*,83i5,        l=-+-i'25\  /3rf«=  — o*,24. 

Octobre  6. 

Xad.  S.  20*", 2....     221.  9.59,13     59.57,99     10.   1,33  59,9445 

xNad.  N.  2o'',3 221.  9.58,98    59.58,21     10.  0,96  ^9,9457 

67  L o.  9.53,93    59.34,28     10.19,56    5i  ,66  9.27,90    40,7999    -f-i9,o3i6    -r-  9*11       0^62 

70  L 0.26.28,53     62.28,16    24.  2,01     5i,3o  23.10,71     46,1418     -f-44î397i     -^8,38      o,4i 

70  L 0.26.23,48    59.52,81     26.3d,76    5i,23  25.39,53     47j5202     -4-43,0187     -t-io,ii       o,4i 

75  L 0.14.59,90     59.48,91     i5.ii,i2    51,62  14.19,50    34,3705     -1-25,4610    -Hio,92      <),3o 

24  L 359.33.46,27     59.13,22     34.32,79    52,88  26.20,09     87,4886    — 58,3645     -^  9,i5      0,22 

28  L 359. 34.18, 32     60.18,93     33.59,79     52,94  26.53,15     77,6191     —48,4950    -:-  9,65      o,oG 

29  L 359.34.37,03     58. 3 1,20     36.  5,1 5     52,89  ^4.47,74     82,3i5o    — 53,1909    -i-io,|î      o,o3 

Xad.  S.  23'*,6..    .     221.  9.39,65     59.38,90     10.  0^75  59,9444 

Nad.  N.  23*',9.. . .     221.  9.39,27    59.38,79     10.  0,48  ^9)9î64 

fi;  L 359.48.26,20     59.57,77     48.28,61     52,73  12.24,12    42,8142     -4-i7,oi7*> 

70  L 359.35.33,28    6o.4i;88     34.52,03     53,25  26.   1,22    47)9/38     --42,565i 

70  L 359.35.33,28     59.21.20    36.11,90    53,19  24.41,29    47,1578     -f-43,38ii 

75  L 359.45.11,93    61.  3,72     44«  9»o8    52,97  16.43,89    36,1704     -4-23, 6611 

•<4  L 0.38.39,17    58.25,69    40.12,75    51,29  39*21,46    79,64i3    — 50,5172 

28  L 0.30.48,45    60.2,18     30.46,45     5i,6i  29.54,84     75,9549     — 46,83o8 

29  L 0.29.55,97     57.25,18     32.29,40    51,57  31.37, 83    78,6637     — 49,5396 

Xad.  N.  4**, 3 221.  9.26,48    59.26,85      9.59,51  59,9364 

Xad.  S.  4**ï5 221.  9.27,07    50.28,47      9.58,49  59,9396 


Latit.     67L.:8',49      7oL.:8',84       75L.:io*,62      24L.:8'',93       28L.:9',59      29L.:io'',4i      Moy.:  48"  5o' 9',  39 

Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  inverse. 

('o=59S83i5,        I  =  -^i'o',        /3rf/z  =  — o',52. 
Octobre  7. 

Xad.  S.  2o'',3 221.  9.28,80  59.28,62  10.  0,08  59,944^ 

Nad.  N.2o'»,3 221.9.28,68  59.28,41  10.0,16  59,9538 

'<o  L 359.40.22,35  59.36,68  40.45,69  52,41     20.6,72    79,2388     — 5o,ii47 

20  L 359.35.0,63  58.45,87  36.14,23  52,5*     24.38,3r     77,1322    —48,0081 

70  L 0.25.42,13  61.24,36  24.18,77  5i,i6    23.27,61     46,2437     -+-44,2952 

70  L o.a5.42,i3  59.33,59  26.8,44  5ï,ii     25.17,33    47,3oi8    -f-43,2371 


-î-ii,6i 

0,09 

-4-11,34 

0,09 

-f-ii,64 

0,11 

-hio,88 

0,11 

D.Ô4  CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 

Nadir 
Noms.  Lecture.  Microm.  L^.  Réfr.  P.  Vis  en  J\.  A.  a.         221*10'. 

Observateurs  Perchot  et  Ëbert.  —  Position  inverse. 


<o  =  59S83i5,        l=-^i'o',        /3rf/i=  — o', 


'  52. 


Octobre  7. 


•»  " 


75  1 0.14.57,10  61.   5,98  i3.52,o9,  5i,53  i3.  0,49  33,7i3i  -^26,1184     —8,56      0,11 

'>.5  li 359.44-57,40  59.16,92  45.40,28  52,43  i5.i2,i5  88,0905  — 28,2590     -i-ii,77      OJ7 

25  L 359.44*56,95  6o.i3,o3  44-44ï28  52,46  16.  8,18  87,5776  — 27,7461     h-  9,96      o,i>. 

Nad.  S.  23**, 3.. . .  221.  9.52,73  59.52,89  9*59,98  •  59,9567 

Xad.  N.  23**, 3. . . .  221.  9.53,33  59.53,40  10.  0,07  59,9501 

vîo  L 0.30.26,17  56.53,00  33.3i,46  5i.i8  32.40,39  72,2i33  — 4^,0892 

20  L o.3o.25,48  59.  5,35  31.19,74  5i,25  30.28,49  73, 8049  — 44, 6808 

70I 359.35.8,45  61.12,90  33.56,49  53,27  26.56,78  48,5844  -h4i,9545 

70  L 359.35.8,35  58.54,75  36.13, 16  53,20  24,40,04  47, 1547  H-43,3842 

75  L 359.44*30,50  6o.i5,i6  44* '5,72  52,98  16.37,26  36,0869  -«-23,7446 

V.5  1 0.19.31,48  58.41,64  20.49,33  51,98  19.57,35  85,i565  — 25,325o 

25  L 0.19.28,95  60.25,19  19.  4,28  51,98  i8.i2,3o  86,4676  — 26,636i 

Xad.  S.  V"^^ 221.  9.44,37  59.44,18  10.  0,24  59,9471 

Nad.  N.  3'',6 221.  9.45,00  59.44»97  10.  0,09  59,9439 

latitude. . .     70  L.  :  ii',39  70  L.  :  ii'',i5  75  L.  :  8', 4 5  2j  L.  :  10', 75            Moy.  :  48*5o'io'',7vi 

Observateurs  Renan  et  Ébb&t.  —  Position  inverse. 

^'o=59S83i5,        I  =-^i'3o',  ^dn  =-+-o'',o2. 
Octobre  16. 

Xad.  N.  21**, 3 221.10.  5,13  60.  4,55  10.  0,84  59,9474 

Xad.  S.  21**, 4.- •  •  221.10.  4,58  60.  3,94  10.  0,89  59,9495 

25  L 359.45.  4,70  61.  7,75  43.57,86  5o,79  16.52,93  87,0711  — 27,2396     —9,69      o,v3 

25  L 359.45.  4,18  60.17,13  44-47,45  50,89  16.  3,44  87,5834  — 27,7519    —10,18     0,23 

79  L 0.19.11,03  58.49,75  20.20,85  49î9'  '9-3o,9f  55,7049  -+-34,834o     -h  10,60      o,7->. 

79  L 0.19.10,77  60.  o,o5  19.10,99  49,94  i8.2i,o5  55.0645  -f-35,4744     -f  10,64      o,r> 

80  L 0.29.32,38  58.33,75  30.57,93  49j59  3o.  8,34  37,1452  H-53,3937      -10, 53      o.iî 

80  L 0.29.32,00  59.58,24  29.33,90  49»58  28.44,32  36,3528  -f-54,i86i      —11, 36      0,1^ 

Xad.  N.  23'', 8.. . .  59,9555 

Xad.  S.  23^8....  59,9536 

32  L 359.30.40,87  6i.35,3i  29.  6,79  5i,5o  3i.44,7i  84,9783  — 55,8542    -mo,oi      o.<»8 

32  L 359.30.41,07  60.8,66  30.32,78  5i,44  3o. 18,66  85,7881  —56, 6640    —9,95      o,<»S 

Nad.  X.  o'',4 221.10.  3,32  60.  3,64  9-59,93 

Nad.  S.  o'',5 221.10.  6,20  60.  6,5i  9-59,97 

Xad.  N.  i'*,8 '221.10.10,27  60. 10, 63  9.59,96  39,9464 

Xad.  S.  2'',o 221.10.11,43  60.11,47  10.  0,28  59,9451 

25  L 0.16.32,98  60.29,09  16.  4,42  5o,33  15.14,09  88,2290  —28,3975 

25  L 0.16. 32, 83  59.42,56  i6.5o,34  50,3;  15.59,97  87,7881  —27,9566 

79  L 359.40.  4,6^'  59.  7,01  40.57,33  5i,48  19.54,15  56,1446  -f-34,3943 

79  L 359.40.  4>^3  60.10,74  39.53,85  5i,5i  20,57,66  56, 8045  -4-33,7344 

80  L 359.30.19,03  58.58,85  31.19, 85  51,79  29.31,94  37,0245  -f-53,5i4î 

80  L 359.30.18,80  60.  9,22  3o.  9,95  5i,86  3o.4f,9i  37,7o3o  -h52,8359 

Nad.  N,3'',7 221.10.  i,83  60.  2,26  9.59,80  59,9559 

Nad.  S.  3**, 8 221.10.  6,77  60.  6,86  10.  0,19  59,9531 

3a  L 0.33.30,37  60.39,72  32.5i,26  49,9^  32.  i,34  84,9816  — 55,8575 

32  L 0.33. 3o, 25  59.33,97  33.56, 18  49,89  33.  6,29  84,3391  — 55,2i5o 

Latitude...  25  L.  :  9',  71     79  L.  :  10',  40  80  L.  ;  10',  81  32  L.  ;  9',90     Moy.  :  48' 5o' 10'',  20 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.55 


Noms. 


Lecture.  Microm.  L^.  Réfr.  P.  Vis  en  A.  A. 


A. 


Nadir 
221*9'. 


Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  inverse. 


Octobre  21. 

Nad.  N.  nj**, 3.. . . 

Nad.  S.  19**,  5 

Nad.  N.  22**, 2 221.10.  2,35 

Nad.  s.  22^,  2  . .  .  .  221.  lO.    2,4^ 

'25  L 359.45.23,65 

9.5  L 359 .  45 .  24 ,  33 

79  L 0.18.47,25 

79L 0.18.47,10 

80  L o.3i. 12,27 

80  L o.3i.i2,i3 

Nad.  N.  23**, 7 221.10.  0,95 

Nad.  S.  23^7.. . .  221.10.  0,98 

32  L. . . 359.29.16,08 

32  L 359.29.15,98 

Nad.  N.  i'',8 221.10.  0,82 

Nad.  S.  i**,  8 221.10.   1,02 

'/5  L 0.17.22,83 

25  L 0.17.22,87 

79  L 359.39.  0,00 

79^ 359.39.  0,08 

80  L 359.30.54,40 

80  L 359.30.54,52 

Nad.  N.  3^6 221.10.  o,35 

Nad.  S.  3^6 221.10.  o, 83 

32  L 0.32.43,43 

32  L 0.32.43,75 

Latitude...     25  L.  :  10', o3 


59,9442 

i  p 

/  » 

59,9480 

60.  2,07 

10.  o,5i 

•>9,949» 

60.  1,71 

10.  0,94 

t 

t     If 

59*9524 

1 

60.50,34 

44.34,04 

5i,73 

16.17,69 

87,4500 

— 27,6185 

-f- 

9,60 

59,93 

60.  4,97 

45.19,64 

5i,88 

i5.32,24 

87,8889 

—28,0574 

-+-io,3i 

59,9^ 

58.59,91 

19.47,01 

50,89 

18.56,12 

55,3890 

H-35,i499 

-h 

9, ai 

'>9,89 

60.  1,22 

18.46,16 

50,91 

17.35,25 

54,8600 

-+-35,6789 

9,3i 

59,89 

58.29,23 

32.42,29 

5o,5i 

31.51,78 

38,1824 

:  52,3565 

9,83 

59,66 

59-47,74 

31.24,43 

5o,59 

3o.33,84 

37,3987 

-+-53, 1402 

_i_. 

9 ,  5o 

59,66 

60.  1,19 

9-59,98 

59,9487 

60.  0,73 

10.  0,47 

59,9525 

61.16,79 

28.  0,34 

52,44 

32.52, 10 

84,3219 

53,1978 

-+- 

9-57 

59,48 

60.  2,41 

29.13,87 

52 ,  5o 

3i. 38,63 

85,o564 

—  'i5,9323 

-h 

9,06 

59,48 

60.  1,87 

9-59, ï8 

59,9448 

60.  1,69 

9.59,56 

59,9447 

60.44,21 

16.39,30 

5i,i4 

i5.48,i6 

87,9214 

—28,0899 

60.  0,43 

17.22,68 

51,17 

i6.3i,5i 

87,4916 

—27,6601 

58.41,39 

40.18,07 

52, 3o 

20.34,23 

56,54o5 

H-33,9984 

59.44*23 

39.15,94 

52,33 

21.36,39 

57,2005 

H-33,3384 

59.  5,07 

31.49,06 

52,54 

29.  3,48 

36,7457 

-^53,7932 

60.17,02 

30.37,95 

52,57 

30.14,62 

37,4310 

-h53,io79 

60.  1,67 

9.58,91 

■)9,95i3 

60.  1,81 

9-59,25 

59,9528 

60.27,22 

32.16,69 

50,69 

31.26,00 

85,3259 

—56,2018 

59.16,36 

33,27,11 

5o,68 

32.36,43 

84,6462 

— 55,5221 

79  L.  :  9', 

37     80  L.  :  lo'jOi 

32  L.  :  9' 

,  8  \             Moy. 

:  48»5o'9',8 

Observateurs  Ébert  et  Renan.  —  Position  inverse. 

Vq  z=  59*,  83  iJ,        I  =  -+-  r  18',        v/3  rf/i  =  —  o',  42. 


Octolnre  23. 

Nad.S.  21**, 8 221.10.  o,o5 

Nad.  N.  22\o  . ..  221.  9.59,97 

23  L 359.45.  7,73 

JtSL •  359.45.  7,62 

79  L 0.19.27,97 

79L 0.19.27,78 

So  L 0.30.45, 63 

So  L, 0.30.45, 58 

'f'^  /— 359. 29 .  5 , 1 3 

^2  ML^ 359.29.  4,97 

Sstd S.  o'*,2....  221.10.  3,18 

Xaci-^  N.o**,4....  221.10.  3,3o 

'^^^  «   S. '>'*,2 221.10.  3,1 5 

^aA- N.  2'',3  . . . .  221.10.  3,22 

•25  L- 0.18.   1,32 


59.59,83 
60.  0,08 
60.55,06 
60. Il ,66 
59.36,03 
62.43,34 

59.  6,87 
60. 33,83 
61.10,25 
59.48,90 

60.  2,98 
60.  2,95 
60.  3,3o 
60.  3,35 
58.30,44 


10.  0,42 
10.  0,10 
44.13,45 
44.56,31 
i9-5i,97 

16.46,34 
31.38, 39 

3o. 12,25 

27.55,86 
29.16,24 

10.  0,44 
10.  0,59 
10.  0,09 
10.  0,1 I 
19.30,22 


5i  ,02 
5i  ,00 
5o,oo 
5o,  10 

49,67 


,/ 


49 
51,67 

5i,63 


16.37,57 
15.54,69 

19-  1,97 
1 5 . 56 , 24 
30.48,72 
29.22,54 
32.55,81 
3i .35,39 


^o ,  22 


18. io,oo 


59,9557 

59,9581 

87,2172 

87,6347 
55,3959 

53,8782 

37,5381 

36,6987 

84,2819 

85, 0854 

59*9594 
59,9573 

59,9527 
59,9556 
86,0590 


-27,3857 
— 27,805 2 
-h35,i43o 
-^  36, 6607 
-H 53, 0008 
-4-53,8402 
— 55,1578 
— 55,9613 


'I 


f-  9,81     60,2» 
-10,46    60,25 

-4-  1  2 ,  39     60 
-T-12,23 

-^  9,94 
- -10,86 

-+-  9,58 
-1-  9,18 


60 ,  J14 
60,18 
()0,i8 
60,1 3 


()0 , 1 3 


—26,2275 


D.56 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  -  1897. 


Noms. 


Lecture. 


Microm . 


K- 


Uéfr. 


P. 


Vis  eo  A. 


A. 


Nadir 
22M0'. 


Observateurs  Ébert  et  Reivan.  —  Position  inverse. 

Octobre  23.  „         ,  ,     „  ,  . 

•>.5  L 0.18.   1,39.    58.3o,44     19.30,22    60,22     18.40,00    86,0090  — 26,2273 

79  L 359.33.33,08    56.48,24    36.43, i3     5i,56    24.8,43    59,0675  -+-3i,48i4 

79  L 359.33.33,08    58.  0,25     35.3i,84     5i,6o    26.19,76    60,0372  -f-3o,5oi7 

80  L 359.26.55,60    69.39,09    27.16,44     62,06    33.35,62     39,6293  -i-51,0096 

80  L 359.26.55,82    61.43,12    26.13,87    62,12     35.38,25     40,9719  H-49>567o 

32  L 0.36.62,62    60.14,94     36.38,o4     60, o4     35. 48, 00     82,6i5i  —53, 4910 

32  L 0.36.52,63     67.49,76    39.    1,78    49,98     38. 11,80     80,9071  — 5i,783o 

latitude. . .     26  L.  :  9',  89  79  L.  :  12', 07  80  L.  :  10", 22  32  L.  :  9',  26  Moy.  :  48* 5o'  10', 36 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  inverse. 
t>o=  59*,83i5,        I  =  -+-  i'i8',         v/3<f/i  =  — o',7o. 


Octobre  24. 

Xad.  S.  22", 2  . . .  221 .  9.60,28 

Nad .  N .  22'',  2  . . .  22 1 .  9 .  5o ,  37 

25  L 359.45.29,43 

•>.5  L 359.45.29,28 

79  L.   0.18.45,62 

79  L 0.18,45,07 

So  L o.3f .  4,53 

Ko  L o .  3 1 .  4 ,  53 

32  L 359.28.44,45 

32  L 359.28.44,45 

Nad.  S.  o'',3  . . . .  221.  9.47,88 

Nad .  N .  o'*,  4  . . .  •  22 1 .  9 .  48 ,  28 

Nad.  S.  2'',  2....  221.  9.47,92 

Nad.  N.  2*',3  . . . .  221.  9.48,17 

25  L 0.16.54,40 

25  L o. 16.64,40 

79  L 369 . 39 . 32 , 63 

y'i  L<. .*....«....  «,)39 .  ^V .  "^  2  ,Ot} 

80  L 369.29.  4)7^ 

80  L 359.29.  4,72 

32  L 0.34.38,92 

32  L 0.34.38,92 

Latitude...     26  L.  :  9',  29 


69.49,62 
69.60,08 
69.49,36 

59-  9,70 
69.69,80 

61 .17,06 

58.53,62 

60.  5,18 

61 .  6,55 

69.30,33 

59.46,86 

59.47,23 

59.47,54 

^947, 77 
69.46,57 

69.  7,63 

69.62,31 

60.43,93 

69.23,44 
60 . 23 , 1 8 
60.49,61 
69.38,26 


10.  0,77 

10.  o,4o 

45.40,19 

46.19,31 

18.45,99 

17.29,06 

32. 10, 41 

30.59,56 

27-38,86 

29.14,10 

10.    I , M 

10.    i,i3 

10.  0,47 

10.  0,49 

»7-   7i94 
17.46,59 

39-4o,49 
38.49,39 

29.41,19 

28.42,06 

33.5o,02 

35.  0,66 


5i,3i 
5f,29 
5o,63 
60,66 
60,18 
60,22 
62,17 
62,12 


1 5 . II ,  1 2 
14.31,98 
17.55,46 
i6.38,5o 
3 1.20, 23 
3o.  9,34 
33.i3,32 
3i.38,02 


60,73 
5o,7î 
62,09 
62,12 
52,43 
52, 5o 
5o,53 
60 ,  5o 


16.17,21 
16.55,88 
21. 1 I ,60 
32.  2,73 

3 1 . 1 1 ,  24 
32.10,45 

32.69,49 
34. 10,16 


69,9624 
59,9666 
88,0819 
88,4268 
64,85o7 
54,2425 
37,8683 
37,1764 
84,1097 
86,0660 
59,9589 
69,9553 
69,9621 
69,9538 
87,6317 
87,2430 

66,9499 
67,6224 
38,0062 
38,6i4o 

84,4470 
83,7114 


—  28,2604 
-'28,6943 
-4-35,6882 
-f-36,2964 
-4-62,6706 
-f.53,3625 
—54,9856 
—55,9319 


9:86 
10,12 

!o,47 

9.57 

9,63 

9,54 
10, 23 

10    **■" 


— 27,8002 
—27,4116 

-4-33,6890 

-h33,oi65 
52,5357 

51,9^-49 
—  56,3229 

-54,6873  , 


0:69 
0,69 
0,67 
0,67 
o,5H 
0,58 
0,5». 


o^rt 


79  L.  :  9%  35 


80  L.  :  8',  96 


32  L. 


9» 


98 


Moy.  :  /,8'5o'9",:i9 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  inverse. 
('0  =  59S83i5,         I  =  -\-  r  18*,         /3  dit  =  —  o'',23. 


Octobre  25. 

Nad.  S.  22'*,o...  221.10.21,26 

Nad .  N.  22'',  2  . . .  22 1 .  10 . 2  £ ,  1 3 

25  L 359.46.27,22 

25  L 359.45.27,10 

80  L o.3o.4o,52 


60.20,66  10.   1,12 

60. 20,63  10.  0,93 

60.35,32  44.62,49    61,37 

69.61,26  45.35,99    5i,36 

68.12,92  32.26,70    49,99 


15.58,88 
i5. 16,37 
3i .36,71 


69,9682 
69,9623 
87,6932 

87,9937 
38,o3o6 


—27,7617 
—  28,1622 
52 , 5o83 


12, 7> 
iîi,87 
10,  $G 


1,1  » 
1,11 


Noms. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Lecture. 


Microm . 


Le- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  A\. 


D.57 

Nadir 
221-10'. 


Obskrvateurs  Perciiot  et  Ébert.  —  Position  inyerse. 


^0 


59S83i5,        I  =  H-i'i8',        /3^i=:~o'',23". 


c^t 


Octobre  25.  „  , 

O         /          ff  l 

80  L 0.30.40,77  59. 

32  L 359.27.47,63  60. 

3?.  L 359 .  27 .  47 ,  65  58 . 

Nad.  S.  o**,2....  921. 10.  5,o3  60. 

Xad.  N.  o*',3  . . . .  221.10.   5,i3  60. 

Nad.  S.  i'*,8....  221.10.  5,37  60. 

Nad.  N.  2'',o  . . . .  221.10.  5,07  60. 

•x'>  L 0.16.  4î37  59. 

iS  L 0.16.  4,48  59. 

80  L 359.30.28,58  58. 

80  L 359.30.28,68  59. 

Nad.  S.  3**, 6 221.10.  6,65  60. 

Nad.  N.  3'', 8  . . . .  221.10.  7,40  60. 

32  L 0.33.18,92  60. 

3-4  L 0.33.18,97  59. 

Latitude...     25  L.  :   11^,69 


p 
3o,99 

2^,22 
55,81 

4,07 
4,08 

4,71 

4,57 

54,39 

7,58 
27,64 
39,23 

6,17 
5,76 

«3,99 
4,17 


3i. 

î»7- 
28. 

10. 

10. 

10. 

10. 

16. 

16. 

32. 

3o. 
10. 
10. 
33. 
34 


9>66 

23,89 

01, 4^ 

1 ,21 

i,3o 

0,9*^ 
0,76 

10,18 

56,64 
o,3[ 

49,53 
0,75 

1,91 
5,25 

14,42 


5o,o3 

5 1,94 

51,89 


50,90 
50,91 
52,35 
52, 4« 


50,54 
5o,5i 


3o. 19,63 
33.28,05 
32.  0,44 


15.19,28 
16.  5,73 
28.52,04 
3o.  2,95 


32.14,71 


80  L.  :  9',  38 


33.23,91 
32  L.  :   10',  37 


37,2615 
83,9427 
84,8368 

59,957^ 
59,9557 
59,9^31 

59,9512 

88,i846 

87,7656 

36,6620 

37,3350 

59,9583 

59,9537' 

84,9047 
84,1936 


-^53,2774 
—54,8186 
—55,7127 


—28,3531 

—27,9341 
-4-53,8769 
-t-53,2o39 


—55,7806 
— 55,0695 


-HIO,52 


'»,I9 

11,75 


1,M 
I  ,10 
I  ,  10 


Moy.  :  48°5o'io\48 


Observateurs  Perchot  el 

,             (•„=:  59S8315,  1  =  -T- 

Octobre  26. 

•;»/»  L 359.45.12,17  60.35,54  44*37,22 

9.5  L 359.45.12,17  59.55,74  45.16,62 

79  L 0.19.25,50  59.25,25  20.  0,17 

79  L 0.19.25,50  61.  0,02  18.26,35 

Nad.  S.  23**, 2  . . .  221.  jo.   2,35  60.  0,57  10.  2,00 

iVad.  N.  23'', 3  . . .  221.10.  3, 80  60.  2,32  10,   1,71 

80  L 0.29.  2,77  58.56,87  3o.  5,43 

^o  L 0.29.  2,63  59.53,10  29.  9,62 

32  L 35929.55,62  60.40,20  29.16,10 

32  L 359.29.55,62.  59.25,76  30.29,80 

Nad.  S.  0**, 4 221.  9.30,95  59.28,27  10.  2,57 

A'ad.  AT.  o**, 6 221.  9.32,25  59.30,45  io.   1,71 

Nad.  S.  s^a....  221.  9.31,93  59.30,07  10.   1,77 

Nad.  N.  2*, 2"  . . .  221.  9.32,80  59.30,9}  10.   1,78 

25  L 0.16.59,85  59.53,88  17.  6,i5 

23  L 0.16.59,85  59.15,88  17.43,77 

79  L 359.38.56,13  59.26,93  39.29,12 

79  L 359.38.56,23  60.28,21  38.28,55 

80  L 359.28.15,28  59.12,70  29.  2,39 

So  L 359.28.15,28  6o.2j,94  27.49,88 

'J2  L 0.32.    1  ,o5  59.42,15  32.18,88 

'{2  L 0.32.    i,o5  58.  0,58  33.59,43 

Nad.  S.  4'', 2....  221.  9.35,02  59.33,43  10.   1,53 

Nad.  N.   4*'>3...-  221.  9.36,o3  59.34,33  10.    i,65 

latitude...      125  L.  :   9^,91             79  L.  :  9',46  80 
Oùserva tiens  de  Paris,  1897. 


Ébert.  —  Position  inverse. 

i'i8',         ^dn  =-ho*,20. 


5i,38 

16.14,16 

87,4593 

—27,6278 

-4-11,67 

1,93 

5i,36 

15.34,74 

87,8374 

—28,0059 

-hI2,00 

1,93 

5o,52 

19.  9,65 

55,4926 

-1-35,  o463 

-f-11,42 

ï,92 

50,57 

17.35,78 

54,6762 
59,9651 
59,9607 

-^35,8627 

-MI, 33 

1,92 

5o,3o 

29.15,13 

36,6476 

H-53,89i3 

-1-12,14 

1,86 

5o,33 

28.19,29 

36,1469 

-f-54,3920 

-»-I2,l4 

1,86 

52, i5 

3i.36,o5 

85,0645 

—55,9404 

-Hi,3,i3 

f,8i 

52, 18 

3o.22,38 

85,7569 

59,9567 
59,9509 

59,9519 
59,9525 

—56,6328 

-+-12,74 

1,81 

5o,92 

i6.i5,23 

87,6636 

—27,8321 

50,90 

16.52,87 

87 , 2876 

-27,4561 

52, 3i 

21.23, 19 

57,0770 

-1-33,4619 

52,34 

22.23,79 

57,7639 

-1-32, 775o 

52,71 

3i.5o,32 

38,4249 

4-52, 1140 

52,75 

33.  2,87 

39,2o3i 

H-5 1,3358 

50,82 

31.28,06 

85,3574 

—  56,2333 

5o,79 

33.  8,64 

84,3820 
59,95o5 
59,9532 

5o,2D79 

L.  :  10*.  28 


32  L.  :   1 1',  i3 


Moy.  :  48" 5o'  io',i9 

b.8 


l 


*  - 


D.58 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


Réfr. 


P. 


Vis  en  n. 


X. 


Nadir 
221  MO'. 


Observateurs  Rknan  et  Ébert.  —  Position  inyerse. 

(»o=59',83i5,        I  =  -Hri8',        /î  rf/i  =  —  o',  59. 


Octobre  27.  o    r     n 

25  L 359.45.33'',75 

•25  L 359.45.33,93 

79  L 0.17.53,63 

79  L 0.17.53,42 

80  L 0.31.21,90 

80  L 0.31.21,72 

Nad.  N.  23'',  6. . . .  221.10.   1,57 

Nad.  S.  23'',8 221.10.  i,35 

32  L 359.30.19,70 

32  L 359.30.19,82 

Nad.N.o'*, 4 221.10.  3,67 

Nad.  S.  o'',4  ..  •  •  221.10.  3,40 

Nad.  N.  i",9  . . . .  22 T.  10.  5,38 

Nad.  S.  2*',o  . .. .  221.10.  5,73 

25  L 0.16.  0,18 

25  L o.  16.  0,52 

79  L 359.38.15,92 

79  L 359.38.15,42 

80  L 359.29.29,57 

80  L 359.29.29,35 

Nad.N.3'*,7 221.10.  2,38 

Nad.  S.  3'',  7....  221.10.  2,63 

32  L 0.33.43,72 

32  L 0.33.43,75 

Latitude...     25  L.  :  9', 3i 


i     p 
60. 3 I ,76 

59.48,23 

58.54,32 

60.17,77 

58.57,14 
60. 11,08 
60.   1,42 

60.  i,i5 

61.  5,87 
59.48,30 
60.  3,60 
60.  3,25 
60.  5,79 
60.  5,75 
59.37,23 
58 . 4 I , 20 
58.32,71 
60.  8,80 
58.51,87 
59.58,30 
60 .  2,16 

60.    2,0{ 

60. 56, 20 
59.48,24 


45.  2,54 
45.45,81 
18.58,89 
17.36, 12 
32.24,29 
31.10,91 
10.  0,37 
10.  0,42 

29-14,77 
3o.3i,68 

10.    0,32 

10.  0,39 
9.59,86 
10.  0,25 
16.22,96 
17-18,77 
39.42,59 
38.  6,96 
30.37,29 
29.31 ,3i 
10.  0,45 
10.  0,82 
32.48,29 
33.55,60 


5 1 ,  5o 
5i  ,5i 
5o,57 
5o,63 
5o ,  25 
5o,34 


01 ,  10 
5i  ,26 
52,35 
52,46 
52,69 
52,77 


15.48,96 
i5.  5,70 
18.  8,32 

16.45,49 
31.34,04 

30.20,57 


52,27     3i. 37,50 
52,22     3o.2o,54 


i5.3i,86 
16.27,51 
21.  9,76 
22.45,50 
3o. i5,4o 
3i.2i,46 


5o,85     31.57,44 
5o,8i     33.  4>79 


87 , 7208 
88,i32i 

54,9779 
54,3io2 

38,oo52 

37,2800 

59,9646 

59,9648 
85,0740 
85 , 7860 
59,9641 

59,9619 
59,9526 

59,9551 

88,0616 

87,5267 

56,9537 

58 , 0077 

37,4623 

38,1147 
59,9567 
59,9624 
85, 0614 
84,3879 


—27,8893 
— 28 , 3oo6 
-h35,56io 
-h36,2287 
-+-52,5337 
53,2589 


-55,9499 
—56, 6619 


— 28,23oi 

—27,6952 
-4-33,5852 
-1-32, 53i2 
-h 53, 0766 
-f-52,4242 


-55,9373 
"55,2638 


9,76 

9,59 
8,90 

10,09 

10,20 

10, 52 


9,88 
10,86 


o,3; 
0,37 

0,3; 
0,37 

o,3: 
0,37 


o,36 
o,36 


79  L.  :  9',  1 3 


80  L.  :  9',  99 


32  L.  :   10*,  01 


Moy.  :  48''jo'9',6i 


Observateurs  Ébert  et  Renan.  —  Position  inverse. 

Po=59S83i5,        1  =  4-1' 18',        \/3  r6i  =  —  o',  28. 


Octobre  30. 

Nad.  N.  22'*,o  . . .  221.  9.55,08 

Nad.  S.  22**,  3...  221.  9.55,13 

25  L 359.44.47i37 

25  L 359.44.47,48 

79  L 0.19.14,08 

79  L 0.19.13,87 

80  L 0.32.  8,1 3 

80  1 0.32.  8,08 

Nad.  S.  23'*,7  . . .  221.10.24,72 

Nad .  N .  23",  8  . . .  22 1 . 1  o .  24 ,  77 

32  L 339.28.48,33 

32  L 359.28.48,50 

Nad.N.2'',2 221.10.  6,78 

Nad.  S.  2'', 3 ;t2i.io.  6,95 

•25  L 0.16. 21, 3o 

25  L o. 16.21,37 

j9  L 359.40.10,25 


59.53,59 

10.  1,64 

59,9675 

59.53,32 

10.  1,95 

59,9627 

60. I 4, 10 

44.33,64 

5l,24 

16. 17,60 

87,3904 

—27,5589 

-f-l3,>.2 

i,6<> 

59-35,97 

45.11,50 

5i,3o 

I 5 . 39 , 80 

87,7653 

-27,9338 

-:- ri, 10 

i,(>6 

59.35,85 

19.38,25 

5o,36 

18.47,89 

55,2948 

--35,2441 

-12,06 

1 ,65 

60.24,37 

i8.5o,oo 

5o,4i 

17.59,59 

5 i, 8668 

-7-35,6721 

-}-12,3J 

1,65 

60. i3,54 

31.54,91 

5o,o5 

3i.  4,86 

37,7163 

H-52,8226 

-^10, 5o 

1  ,  6J 

61 .20,54 

30.48,53 

50,09 

29.58,44 

37,0 >99 

-^53,4790 

-^10,9') 

I  ,  63 

60.23,61 

10.  1,56 

59,9702 

60 . 23 , 5o 

10.  1,72 

59,9711 

6o.i5,i3 

28.33,62 

5 1,99 

32.18,37 

84,6668 

-55,5427 

-hi  1,28 

1  ,61 

59.  1,89 

29.46,30 

51,96 

3i.  5,66 

85,36ib 

-56,2375 

-^-11,09 

1  ,61 

60.  5,41 

10.  1,63 

59,96<»i 

60 .  5 , 5 I 

10.  1,71 

59,9585 

60.  9,3o 

16.12,34 

50,91 

i5.2i,43 

88,1732 

-28,3417 

59.27,10 

16.54,19 

50,89 

16.  3,3o 

87,7840 

-27,9525 

59.41,52 

40.28,80 

52,06 

20.23,26 

56, i 572 

— 34;c8i7 

f 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  D.5y 

Nadir 
Noms.  Lecture.  Microm.  L..  Réfr.  P.  Vis  en  m.  A.  X.         221M0'. 

Observateurs  Ébbrt  et  Renan.  —  Position  inverse. 

Octobre  30.  ^    ^     ,  ,    ^  

79L 359.40.9,68  60.34,42  39.35,85  52,08  ?-i. 16,23  57,0193    +33,5196 

80  L 359.30.39,63  59.46,59  3o.53,20  5a, 40  29.59,20  37,3017    -+-53,2372 

80L 359.00.39,55  61.  3,77  29.36,71  52,45  3i.i5,74  38,o633    -1-52,4756 

Nad.N.3fc,7 221.10.  7,38  60.  6,16  10.   i,49  ^9,9697 

Nad.S.  3'',8 221.10.  7,47  60.  6,3i  10.   i,43  59,9635 

32  L 0.34.  1,68  60.  5,80  33.56,13  5o,45  33.  5,68  84,3834  —55,2593 

32  ï 0.34.1,43  58. 38, 81  35.22,01  5o,4i  34.3i,6o  83,5oi6  —54,3775 

Latitude...  25  L.  :  ii',5o     79  L.  :  io',56      80  L.  :  9*,  10      32  L.  :  9*,58      Moy.  :  48'*5o'io',  18 

Observateurs  Ébert  et  Renan.  —  Position  inverse. 

(.0=  59',83i5,         I=H-ri8',        \/3rfn  =  — o',  14. 

Novembre  2. 

Nad.  X.  22'',2  . ..  221.10.  5,10  60.  3,99  10.  i,36               59,9640 

Nad.S.  22'', 2...  221.10.  5,47  60.  3,89  10.  1,83              59,9672 

25L 359.45.19,93  60.48,86  44.31,79  52,09     16.20. 3o    87,3934  —27,5619    -1-11^93       i^3i 

25  L 359.45.19.95  60.  7,23  45.13,02  52,19     15.39,17    87,8069  — 27,9754     -i-11,39       i,3i 

79  L 0.18. 58, 02  59.   5,09  19.52,65  5i,i6     19.    i,49    55,44i8  -f-35,0971     H-  9,88       i,3o 

79  L 0.18.57,87  60.  7,20  i8.5i,oi  5f,23     17.59,78    54,8974  -f-35,64i5    -+-  9,85       i,3o 

80  L 0.31.43,48  59.13,61  32.29,57  50,87     3i.38,7o     38, 0460  4-52,4929     -f-12,17       1,26 

80  L 0.31.43,75  60.40,99  3i.   3,33  50,96    30.12,37     37,2i32  -h53,3257     -H 11 ,28       1,26 

iiL 359.28.33,92  60.48,99  27.45,70  52,87     33.  7,17     84,1958  — 55,0717     -Hii,33       1,23 

32  L 35g. 28. 33, 85  59.38,07  28.55,70  52,90     3i.57,20    84,9001  —55,7760     -+-10,59       ^i^^ 

Xad.  N.  o**,  3  . . . .  221.10.  9,45  60.  8,79  lo.  0,96                                   59,9663 

Nad.S.  o**,3....  221.10.  9,52  60.  8,47  10.   i,35                                   ^9,9676 

Xad.N.2*',o 221. 10. 12, 3o  60. 11, 44  10.   1,18                                   ^9,9591 

Nâd.  S.  2*',o....  221.10.12,35  6o.ii,5i  10.   1,17                                    59,9635 

i5  L 0.16.43,17  60.40,90  16.  2,92  5i,52     i5. 11,40    88,2656  — 28,4341 

•a5  L 0.16.43,15  59.55,63  i6.47,7îi  51,70     i5.56,02    87,8569  — 28,0254 

79  L 359.39.43,20  59.45,81  39.57,50  52,84     20.55,34     56,7728  -1-33,7661 

79 1 359.39.43,28  61.17,42  38.26,88  52,94     22.26,06     57,7865  -h32,7524 

80  L 359.29.15,62  58.47,87  3o.27,3i  53,19    3o.25,88    37,5871  -h 52, 9518 

80  L 359.29.13,92  59.49,88  29.24,21  53,22     31.29,01     38,22i3  -+-52,3176 

Nad.  N.  3*^,7 ... .  221.10.  i\^22.  60.   3,55     10.  0,92                                    59,9637 

Nad.S.  i**, 7....  221.10.  4,îo  60.  2,89     10.   1,45                                   59,9656 

32  L 0.34.29,83  60.49,07  33.41.46  51,26    32  5o,20    84,5620  — 55,4379 

32L 0.34.29,83  59.38,87  34.50,96  5i,23     33.59,73     83, 8612  —54,7371 

Latitude...     25  L.  :   io',35  79  L  :  8',57  80  L.  :   io',47  32  L.  :  9', 73  Moy.  .\  48*5o'9',78 

Observateurs  Ébert  et  Renan.  —  Position  inverse. 

Po=59S83i5,         I  =-+-!' 18',  /3rf/i  =  — o',35. 
Novembre  3. 

25  L 359.44.30,85  59.53,05  44.37,96  52, o5  16.14,09  87,4748  —27,6433  H-ii,o5   1,54 

^^  1 359.44.31,05  59.7,96  45.22,80  52,10  i5. 29,30  87,8858  — 28,o543  -+-i2,o5   i,54 

80L o. 30.43,85  59.50,28  30.53,63  50,76  30.2,87  37,0807  -+-53,4582  -M2,oo   1,46 


D.6o 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


K- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  iR. 


Nadir 
A.  221M0'. 


Observateurs  Ëbert  et  Renan.  —  Position  inverse. 

Po=59S83i5,        I=-M'i8',         v^<^/i  =  -o',35. 


Novembre  3.  „  .     „ 

^80  L 0.30.43,85  61.    i,5o  29.43,13 

Nad.  N.  23'*,8  . . .  221.10.  8,07  60.  6,70  10.   i,65 

Nad.  S.  23**, 9...  221.10.  8,08  60.  6,97  10.   1,39 

32  L 359.30.  9,5o  60.14,79  29.55,14 

32  L 359.30.  9,65  59.  o,4i  3i.  8,92 

Nad.  N.  o'*,6  . . . .  221.10.12,90  60.11,68  10.   i,55 

Nad.  S.  o**, 7 221. 10. i3, 12  60.11,75  10.   1,70 

Nad. N.  1^,9  ... .  221. 10. i3, 02  60.11,95  10.   1,40 

Nad.  S.  i'*,9 221. 10. i3, 20  60.12,16  10.   1,37 

25  L 0.16.55,7a  59.55,12  17.  0,79 

25  L 0.16,55,72  58.5o,4o  18.  4,86 

80  L 359.30.  4,17  60.13,24  29.51,34 

80  L 359.30.  4,17  64.i5,3o  25. 5 1,70 

32  L 0.34.20,58  59.26,48  34.53,97 

32  L 0.34.20,58  57.  6,76  37.12,30 

I^litude...     25  L.  :  10", 01  80  L.  ;  10', 


50*  83 

28.52,3o 

36,4371 
59,9701 
59,9678 

-^54,1018 

■4-12,04 

1  >, 

52,70 

30.57,56 

85,4577 

-56,3336 

H-ii,33 

I,/,0 

52,67 

29.43,75 

86,1 356 

59»9<577 
59,9590 

59,9652 
59,9641 

— 57,oii5 

-+-11,36 

1.40 

5i,34 

16.  9,35 

87,7239 

—27,8924 

5i,3i 

17.13,55 

87,0789 

—27,2474 

53, i3 

3i.  1,79 

37,9270 

-h  52, 61 19 

53,25 

35.  1,55 

4o,556o 

-^-49,9829 

5i,24 

34.  2,73 

83,8243 

—54 ,  7002 

5i,i7 

36.2i,i3 

82,2947 

—53,1706 

56 


32  L.  :  9',  95 


Moy.  :  48°5o'io"',  17 


Observateurs  Perciiot  et  Ébert.  —  Position  directe. 
v^=  59S83i5,        1  =-+-i'i8',        /3rf/i=  — o',86. 


Novembre  il. 

Nad.  S.  20'',  o...  221.  9.36,42 

Nad.  N.  2o'*,o  . ,.  221.  9,36,43 

25  L 359.45.30,42 

25  L 359.45.30,70 

83  L o. H. 38, 52 

80  L o.3o.5i,i3 

80  L ...  » o .  3o .  5 1 , 1 3 

32  L 359.26.55,78 

32  L 359.26.55,78 

Nad.  S.  0*^,7 221.  9.36,95 

Nad.  N.  o*',7 221.  9.36,63 

25  L 0.17.  7,72 

i5  L o.  17.  7,72 

Nad.  N.  3'',o 221.  9.38,93 

Nad.  S.  3", o 221.  9.39,22 

83  L 359.50.17,78 

80  L 359.27.34,28 

80  L 359.27.34,28 

32  L 0.32.41,52 

32  L o  32.41,52 

Nad.  N.  4", 3 221.  9.49,25 

Nad.  S.  4**,  3 221.  9-49,37 

Latitude  ..     •>.')  L.  :   11',  îi 


60.29,70 
60.29,71 
60. 14,02 
61.  6,07 
59.14,61 
60. 12,84 
58. 58, 80 
59.34,75 
61.38,53 
60.28,68 
60.29,08 
60 .  3 , 5 I 
6o.5o,3i 
60 . 26 , 34 
60.25,75 
60 .  1 , 36 
60  24 , I 8 
59.26,61 
59.21,17 
60.49,51 
60 . I 5 , 90 
60. I 5, 53 


10.  5,78 
10.  5,80 
45.44,41 
46.36,22 
10.53,66 

3 1 .  4 , 08 
29.50,78 
26.30,80 
28.33,34 
10.  5,3o 
10.  5,38 
17.11 ,33 
17.57,67 

10.  4,97 
10.  4,67 
5o. 19,21 
27.58,24 
27 .    1 , 24 

32.  3,32 
33.3o,77 
10.  4,95 
10.   4,70 


5i,56 
5î,53 
50,87 
5o,3i 
5o,35 
52,33 
52,26 


D2,02 

52,79 
52,86 

5o,92 

50,87 


i5.  7,i5 
14. i5,3i 
10.  2,79 
3o.i3,77 
29.  0,43 
34.21,53 
32.18,92 


5i,i4     16.20,19 
5i,i2     17.  6,55 


10.32,81 
32 . 54 , 55 
33.51,62 
3i.i2,4o 
32.39,90 


59,7149 
59,7106 

31,6871 

3 1,2232 

77,5i83 

82,5571 

83,2455 

36,3752 

35,1057 

59,7273 

59,7288 

32,0739 

32,5371 

59,7337 

59,7335 

76,8555 

80 , 556o 

79,9«6i 

34,1 521 

34,9925 

59,7321 

59,7375 


-28,1444 
—28,6083 

-h  17, 6868 
H-53,433o 
-+-54, 1214 
— 54,1637 
—55,4332 


—27,7576 
—27,2944 


-i- 17,0240 
-4-51,4319 
-+-5o ,  7920 
—56,3868 
—  55,5'|64 


16,84 

-m6,49 
-f-17,07 

-+-i5,94 
-+-16,33 
16,59 


17,00 


5,26 
5,26 
5.1» 

5,i4 
),o7 

"»  ,07 


83  L.  :   11'.  89 


80  L. 


Il",  00 


32  L.  :    m',  73 


Moy.  :  43*5oir,4> 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Noms. 


Lectare.        Microm. 


w 


Réfr. 


P. 


Vis  en  m. 


X. 


D.6l 

Nadir. 
2?t«  10'. 


Observateurs  Ébert  et  Perchot.  —  Position  directe. 


vq  =  59*,83i5, 


I  =-8 


I  /» 


Novembre  12. 

79  L 0.18.48,40 

29  L 359.34.44,88 

80  L o.3o. 51,78 

80  L 0*30.51,78 

3*2  L 359.29.   1,75 

32  L 359.29.   1,75 

Nad.  N.  o**, 3....  221.  9.40,08 

Nad.  S.  0^,4....  221.  9.39,5-i 

Nad.  N.  2**,  I  . . . ,  221.  9.39,45 

Nad.  S.  2**, 3 221.  9.39,77 

79  L 359.41.41,30 

29  L 0.28.42,08 

80  L 359.34.31,22 

80  L ».  359.34.31,22 

Nad.  S.   3**, 3....  221.  9.29,87 

Nad.  N.  3'*,8....  221.  9.29,32 

32  L o.3o. 37,25 

32  L o- 30.37,25 

Latitude. . .     79  L.  :  8^,92 


t      P 
60.  0,07 

60.11 ,26 
60.  4,1^ 
58.39,67 
58.56, 16 
60.  7,3o 
60.23,91 
60.23,27 
60.23, i3 
60.22,70 

60.27,64 
09,42,68 
60.19,99 
58. 55, 06 
60.32,82 
60 . 33 , 49 
58.i2,o5 
59.43,56 

29  L.  :  1 2", 


18.48,68 
34.56,06 
3o.56,i3 
29.32,49 
27.58,57 
29.  9,00 
10.  3,71 

10.    2,52 

10.  2,3r 
10.  2,20 
42 .  o , yo 
28.25, 17 
34«5i,o5 
33.26,97 

10.    2,32 

10.  2,44 
28.50,62 
3o.2i ,21 

45  80 


5o,35 
5i,68 
5o,o3 
50,07 
51,98 
51,95 


v/3rf/i=H-o*',48. 


17.58,33 
25.55,62 
3o.  6,10 
28.42,42 

32.53.41 
31.42,95 


64,8451  -+-35,7210 

38,1249  — 52, 4140 

82,5519  -i-53,4278 

83,3242  -f-54,2001 


5i,64  18.42,91 

5o,25  27.34,92 

5i,93  26.  0,88 

5i,99  27.25,02 


50,27  2^*  0,35 
5o,22  29.30,99 

L.  :  12',  22     32 


35,5o2i 

34,79ï4 
59,73i3 
59,7231 

59,7^4 
59,7264 
64, 335 1 

38,5994 
84,5773 
83,8-07 

59,7291 
59,7234 
32,4338 
33,1993 

L.  :  10*569 


— 55,o368 
—55,7475 


-f-35,2i  10 
—51,9395 
-h55,4532 
-+-54,7466 


— 58,io5i 
—57,3396 

Moy. 


11,93 
15,37 
15,29 

14,72 
i3,3o 

i3,34 


n 
3,01 

2,92 

•^ .  79 
2,6  5 

2 ,  63 


48"  5o' 11",  20 


Observateurs  Perciiot  et 

ç.o  =  59S83i5,        1  = 
Novembre  13. 

Nad.  N.  2i*',2...  221.  9.42,50  60.21,89  10.  4,i3 

Nad.  S.  21'', 3...  221.  9.42,75  6o.2i,3i  10.  3, 81 

;o  L o.25.56,i3  60.  6,76  26.  3,o3 

70  L 0.25.56,53  58.24,69  24.22,38 

24  L 359.28.  4»38  59.26,71  27.31,44 

24  L 359.28.  4î42  60.56,76  29.  o,63 

25  L 359.44.20,22  59.19,86  43.^0,59 

25  L 359.44*20,22  60.14,92  44'35,io 

^S  L 0.20.41,10  60.19,18  21.  o,3o 

^S  L 0,20.41,10  59.16,38  19.58,13 

>*«id.  S.   23'*,2.  ..  221.  9.40,10  60.21,43  10.  4,25 

>îad.  N.  23'*,2...  221.  9.42,32  60. 21, 65  10.  3,71 

JSaû.  N.  o'*,8....  221.  9.39,83  60.24,71  10.  4,25 

^ad.  S.  o**,9.  ...  221.  9.39,95  60.24,12  10.  3,79 

j"o  L 359.36.32,97  60.  5,i5  36.38,11 

^o  L 359.36.32,97  58. 50,98  35.24,68 

28^  i- o.3o.5i,5o  60.    1,49  3o.53,22 

:m4  ^ o.3o.5i,55  61. 55, 18  32.45,82 

23     X- 0.16.55,98  59.22,63  16.19^12 

'^5  JL-    0.16.55,98  60.  4>8o  17.  0,87 

'jQ  L-    359.39.31,07  61.35,22  4''  5,41 

"NaA-    ^.  3'*,3....  221.  9.32,72  60.32,00  10.  4,36 

N^ad.    S.  3**, 3....  221.  9.29,00  60. 35, 12  lo.  3,73 

titude.  . .     70  L.  :  9',  42  24  L.  :  9',04  25 


Ëbert.  —  Position  directe. 


-9" 


/3rf/i  =  — o',38. 


49,06 

49>i^ 
5o,88 

5o,84 
5o,5i 
5o,48 
49,44 
49,47 


5o,83 
50,87 

49, 3i 
49,25 

49,78 
49,80 

5o,88 


25.13,97 
23.33,27 
33.19,44 
3i .5o,2i 

i7-  9,92 
i6.i5,38 

20. 10,86 

19.  8,66 


24 . I 2 , 72 
25.26,19 
3o.  3,91 
3 1.56, 57 
i5.29,3î 
I 6 . I f , 07 
19.45,47 


L.  :  10*,  78 


79 


59,7199 
59,7223 

72,6128  -4-43,4887 

73,5701  -h44,446o 

36,i5o6  —54,3883 

35,2673  — 55,2716 

32,9264  -26,9051 

32, 3  507  —27,4808 

63,6929  -f- 34, 5688 

64,2799  -1-35,1 558 

59,7»88 
59,7242 

59,7211 

59,7254 

72,9589 

72,2241 

34,0068 

35,o553 

3t,6i6i 

32,oo35 

63,6566 

59,7253  . 

59,7275 

L.  :  10',  39 


H- 43, 8348 
-j-43, 1000 
— 56,5321 
—55,4836 

— 28,2154 
—27,8280 
34,5325 


13,37 
i3,46 
12,53 
i3,56 

^-M,92 
14,67 

14,45 

'4,37 


4,00 

4  j  00 
4,01 
4,01 
4,02 
4,02 
4,o'^ 
4,02 


Moy.  :  48°5o'9%90 


D.62 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897. 


"  Noms. 


Lecture. 


Microm. 


Le- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  in. 


A. 


>.. 


Nadir. 

221*  10'. 


OnsBRVATELRs  Renan  ct  Ébert.  —  Positioii  directe. 

Vq  =  59^  83i5,        I  =  -+-  37',         /3  d/i  =  —  2',o3. 

Décembre  18.  „  ,     „  ^                                      , 

Nad.  N.  22'',8,..  221.  9.45,23  60.18,74  10.  3,74                                  59,6824 

Nad.  S.   22'',8...  221.  9.55,85  60.  8,06  10.  3,79                                   69,6809            ^ 

80  L o.3o.ii,o3  60.21,18  3o  32,24  5o,77     29.41,47    83,0092    -i-53,885i     -4-i3,84 

80  L o.3o. 10,47  58.58,74  29.10,06  5o,85     28.19,21     83,7423     -h54,6i82    -+-13,98 

32  1 359.27.56,33  59.28,80  27.25,46  52,68     33.27,22     35,9199    —54,6190    -i-i3,65 

32  1 359.27.56,57  60.50,57  28.46,65  52,65     32.  6,00     35,1017     — 55,4372     -+-i3,94 

Nad.  N.  o*',i....  221.  9.57,40  60.  6,18  10.  3,48                                   59,6912 

Nad.  S.  o**,  I .  . . .  221.  9.57,63  60.  6,21  10.  3,74                                   59,6888 

36  L 359.47.48, i3  60.10,29  47»58,43  52,07     12.53,64     35, 4921    — 24,3394    -4-i3,94 

36  1 ,  359.47.48,17  60.46,50  48.34,31  52,17     12.17,86     35,1723     —24,6592    -t-i4,i5 

Décembre  20. 

Nad.  N.  2", 9....  25I.IO.  o,36  60.  2,96  10.  b,25                                   69,7005 

Nad.  S.   3''^o.  ...  221.10.  0,93  60.  2,93  10.  3,79                                  09,6926 

80  L 359.28.44,53  60.  8,5o  28.52,97  53,60    32.  0,63    8i,32oi     -+-52,1960 

80  L 359.28.44,53  58.40, i5  27.25,50  53,77    33.28,27     8o,38i2     -+-5i,257i 

32  1 0.33.56, i5  59.48,46  33.44,98  5i,74     32.53,24     35,2863    —55,2526 

32  1 0.33. 56, o3  61.55,98  35.5i,io  5i,68    34.59,42     36,6o56    — 53,9333 

36  L 0.15.40,77  59.45,51  i5.26,5i  52, 3i     i4-34,2o    36, 1783     —23,6532 

36  L 0.15.40, 88  60.37,45  i6.i8,ro  52,34  i5.25,76  36,7362  —23,0953 

Nad.  N.  4",9--'  221.  9.5i,o3  60.12,28  10.  3,i5               59,7036 

Nad.  S.  4''»9----  ^^i*  9.5i,52  60. 12, 55  10.  3,90               59,7002 

Latitude...     80  L.  :  10',  83  32  L.  :  10',  66            36  L.  :  io',85            Moy.  :  48*5o'io*,78 


3,61 
3,61 
3,61 
■3,61 


3,61 
3,61 


Observateurs  Perchot  et  Ébert. 

Vo  =  59»,83i5,        I  =-l-i5', 

Décembre  21. 

Nad.  N.  23'',  I .  . .  221.  9.5o,23  6o.i4,63  10.  4,67 

Nad.  S.   23",!...  221.  9.50,35  60.14,23  10.  4,39 

80  L 0.28.51,48  60.  9,28  29.  0,91  52,07 

80  L 0.28.51,73  58.55,3i  27.47,93  52, 16 

32  L 359.28.38,83  59.18,31  27.57,58  54,10 

32  L 359.28.38,83  60.28,05  29.  6,62  54,10 

36L 359.48.28,97  59.44,96  48.14,16  53,55 

36  L 359.48.29,40  60.17,69  48.46,99  53,52 

Nad.  N.  3'',o....  221.10.  4,83  59.59,48  lo.  4,27 

Nad.  S.   3'',o....  221.10.  4,82  59.59,48  10.  4,26 

80  L 359.29.  7,88  60.   1,32  29.  9,21  54,54 

80  L 359.29.  7,68  58.48,57  27.56,98  54,57 

32  L 0.33.  i5,  {7  59.46,17  33.  2,o3  52,52 

32  L 0.33.15,70  61.16,68  34.31,86  52,46 

36  1 o.i3.3i,43  60.28,17  13.59,46  53,09 

36  L o.i3. 31,78  61.  0,88  14.32,19  53,07 

Nad.  N.  5'',o....  221.  9.56,45  60.  8,îi  10.  4,74 

Nad.  S.   5'*,o....  221.  9.56,55  60.   8,20  10.  4,63 

Latitude ...     80  L.  :  1 1',  1 3  32  L.  :  10',  39 


—  Position  directe. 

/3rf/i  —  -+-  o*,25. 

59,6954 

59,7030 

28.  8,84 

83,8253 

-+-54,7012 

-+-i5,5« 

4,5i 

26.55,77 

84,4528 

-f-55,3287 

-m5,70 

4,5i 

32.56,52 

35,6119 

—54,9270 

-Hi4,76 

4,5o 

31.47,48 

34,9*56 

— 55,6233 

-•- 1 5 ,  02 

4,5o 

ia.39,39 

35,3636 

24 , 4679 

-hi6,3i 

4,5o 

12.  6,53 

35,0827 
59,6921 
59,6911 

-24,7488 

-+-16, 5i 

4 ,  'j« 

31.45,33 

81,4807 

-+-52,3566 

32.57,59 

80,6997 

-l-5i,575G 

32.  9,5i 

34,8447 

—55,6942 

33.39,40 

35,7570 

-54,7819 

i3.  6,37 

35,3199 

— 24,5ii6 

13.39,12 

35,6167 
59,6860 

-24,2148 

36  L.  :  ii',< 

91            M 

oy.  :  48*'5o'  i 

11,14 

OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.63 


xNoms. 


Leclure.         Microm. 


k- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  Ji. 


Nadir. 
221M0'. 


Obsebvateurs  Renapc  et  Ébert.  —  Position  directe. 


('o  =  59S83i5,        I=-*-52',        v'3fli/i  =  — o',33. 


Décembre  24. 

Nad.  N.  22^8.  .. 
Nad.  S.  2'2*',8.  . . 

80  L 

80  L 

i'iL 

32  L 

Nad.  N.  o**,  I 

Nad.  S.  G**,  I ... . 

36  L 

36  L 

Nad.  N.  3",  I ... . 

Nad.  S.  3"*,! 

80  L 

80  L 

32  L 

32  L 

36  L 

36  L 


221.    9.55,97 
221.    9.55 

0.30.II 

0.30.II 
359.28.34 
359.28.34 
221.10.  2 
221.10.  2 
359.46.  9 
359.46.  9 
221.10.  O 
221.10.  O 
359.27,32 

359.a7»3i 
0.35.57 
0.35.57 
0.14-48 
0.14.48 


97 
95 
87 

58 

47 
97 
92 
48 

52 

i3 

78 
43 

28 

5o 

25 


t      p  . 
60.  8,87 

60.  8,91 

61.  2,33 
59.38,67 

59.  3,16 
60.19,47 

60.  2,27 

60.  2,32 
60.53,23 
61.55,78 

60.  4) 60 
60.  4,57 
6i.i3,i3 
59.53,78 
58.35,66 
59.58,35 

59.14,7" 
60.  4,36 


10.  4,7ï 
10.  4ï75 
3i. i3,9o 
îi9-5o,99 
27.38,50 
28.53,88 
10.  4,91 
10.   4,73 

47.  2,78 

48.  4,85 

«o.  4,99 
10.  5,00 
28.44>55 
27.25,65 
34.34,18 
35.55,90 
14.  3,80 
14.52,71 


5 1,99 
52,08 

54, o3 

5i,o3 


53,47 
53,47 


54,15 
54,27 
52,16 
52,  i5 
52,82 
52,82 


30.21,91 
28.58,91 
33.i5,53 
32.  o,i5 


13.50,69 
12.48,62 


32.  9,60 
33.28,62 
33.42,02 

«3  J  •  J  ,  y  J 
13.10,98 
13.59,89 


59,7079 
59,7015 

82,6227 

83 , 3939 
35,8i52 

35,0454 
59,7104 
59,7034 
36, 0040 

35,4214 
59,7i3i 
59,7053 

81,2141 
80,3595 
35,7660 
36,6420 
35,366o 

35,8244 


^>3,4986 
54 , 2698 

54,7237 

55,4935 


—23,8275 
— 24,4101 


H- 52, 0900 

-f-5i  ,2354 

—54,77^*9 
-53,8969 

—24,4655 

— 24,0071 


l5,02 

i5,35 
16,06 

»5,99 


f-i3,88 
14,45 


4,89 

4,89 
4,93 
4,93 


4,96 
4 ,96 


Latitude...     80L.  :io', 3o 


32  L.  :  11",  10 


36  L.  :  9",  21 


Moy.  :  48" 5o' 10', 20 


Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  directe. 


(fj  =  59*,  83 1 5,        I  =  -h  52',        /3  rf/i  =  -h  o',  09. 


Décembre  27. 

Xad.  N.  23"*, o.  . .  221 . 

\ad.  S.   23**, o.  . .  221 . 

80  L o. 

80  L o. 

32  L 359. 

32  L 359. 

Nad.  N.  o"*, 2. . . .  221 . 

Nad.  S.  o^ïS. . . .  221. 

36  L 359. 

36  L 359. 

Xad.  N.  3'*,o 221. 

Xad.  S.  3'',o.  . . .  221. 

80  L 359. 

Sa  L 359. 

3i?.  L, o. 

3^  I- o 

36  L o. 

36  L o. 

Nad.    N.  4*',8.  . ..  221. 

Nad-    S.  4**» 8.  . ..  221 . 

Latitude. . . 


9.53,13 

9.52,75 

3o.  4,75 

3o.  4,68 

27.45,93 

27.46,02 

9.53,28 

9.53,0V. 

45.47,38 
45.47,27 


60.12,55 
60.12,86 
61. 17,31 
60.  2,91 
58.44,43 
59.58,01 
60. 12,00 
60 . I 2 , 59 
62.  8,48 
62.43,28 


9.56,12    60.   8,95 
9-55,83     60.   9,77 


28.28,52 
28.28,70 
35.28,93 
35.28,93 
14.28,05 
14.27,88 
9-49, ï5 
9-48,92 


60.47,20 
59.11,89 
58.21,35 
59.40,05 

59-ï9,97 
60.44,45 

60.16,54 
60. 16,72 


80  L.  :  10^,96 


10.   5,5i 

10.  5,44 

3i.2i,53  5i,73 

3o.  7,80  5 F, 79 

26.31,14  53,73 

27.44,07  53,75 
10.  5,12 

10.  5,44 
47.54,69  53,12 
48.29,03  53,16 
10.  4,94 
10.  5,46 
29.15,27  53,77 
27.41,09  53,87 
33.5i,5i  5 1,80 
35.  9,43  51,72 
13.48, 56  52,36 
i5.i2,c)3  52,34 
10.  5,48 
10.  5,43 

32  L.  :  io'',85 


30.29,80 
29. 16,01 
34.22,59 
33.  9,68 


12.58,43 
12.24,13 


3i.38,5o 
33.12,78 
32.59,71 

34.17,71 

12.56,20 

14.19,69 


59,7121 

59,7096 
82,5677 

83,2622 

36, 53 11 

35,7620 

59,7112 

59,7105 

35,55o5 

35,2572 

59,7133 

59,7118 

81,5437 

80,5389 

35,344» 
36, i5i6 

35,2374 
36, 0422 
59,7115 
59,7070 


1- 


53,4436 
54,i38i 
54,0078 

54,7769 


■24,2810 
■24,5743 


52,4196 
5i,4i48 

55,1948 
51,3873 
24,5941 

23,7893 


16, 10 

16,53 

Hi6,o6 
16,34 


-t- 1 5 , 5 1 


5,36 
5 ,  {(i 
5,33 
>,35 


'}  .* 


-hi7,58       5,35 


36 L:  :  ii',2i 


Moy.  :  48"5o'ii'',oi 


D.64 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1898. 


Noms. 


Lecture. 


Micro  m. 


K- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  JR. 


1. 


'k. 


Nadir. 

2'ZIMO'. 


OBSERVATEi'Rs  Renan  et  Ébert.  —  Positioii  inyerse. 

i;Q  =  60'',  14  12,         I  =  o',  /3  rf/i  =  —  o",  5o. 

■•sirs  2i.                    „  t      „                                                          . 

Xad.  N.  7'*,8....  221.11.17,18  6o.i5,23  11.  2,28                                    60,3951 

Nad.  S.  T^'.S....  221. II. ]6, 85  60.14,82  11.  2,3i                                    60,3957            , 

66  L 359.55.41,67  60.27,96  55.14,17  5i,56       5.37,39    72,1937     — i2,o525     -h 70, 08       1,77 

66  L 359. 55. 4', 67  60.  8,02  55.33,91  5i,55       5.17,64     72,3904     —12,2492     -^68,92       1,77 

fO  L 0.21.10,62  59.38,53  21.32,08  50,90    20.41,18    47î6922    -^43,i564     -f-69,33       1,7') 

6')  L 359.41.56,29  58.33, i4  43.22,4'2  52,17     17.29,75    72,3594     — 4*2,9256    -f-72,43       1,74 

6»  F 359.41.56,29  57.33,12  44.21,84  52,14     i6.3o,3o    72,7829     —43,3491     -4-73,04       r,74' 

18  L 0.23.12,07  58.30,46  24.40,98  5r,o5  23-49,93  36,3743  -^54,4743  -i-73,48   i,7>. 

18  L 0.23.12,07  59.46,41  23.25,79  5i,o8  22.34,71  35,8688  -+-54,9798  -^72, 46   1,7; 

Xad.  N.  9'', 5 221.11.10,85  60.10,01  ii.  1,08               6o,388o 

Nad.  S.  9^,5 221.11.10,75  60.  8,99  11.  1,99              60,3939 

Nad.  N,  ii'*,5...  221. II. i4, 63  6o.i3,4S  11.  1,42               6o,386i 

Nad.  S.  Il"*, 5...  221. ir. 14, 55  60.13,17  "•  ^  1^^                                   60,3878 

66  L o.  8.35,5o  60.29,48  8.6,66  5i,74   7.14,82  72,5780  ^I2,43i8 

66  1 o.  8.35,5o  60.10,98  8.24,88  51,78   7.33, i5  72,4226  —12,2814 

16  L 359.38.19,48  59.55,66  38.23,79  52,71  22.28,92  49,8426  H-4ï,oo6o 

6)  L 0.26.47,07  6o.4i,99  26.  2,58  5i,32  25.11,26  69,6097   -40,1759 

6»  L 0.26.47,07  59.53,41  26.53,64  51,29  26-  2,25  69,0723  — 39,6385 

iH  L 359,31.21,70  59.49,70  3i.32,io  53, o5  29.20,95  40, 4^63  -4-5o,36a3 

i«L 359.31.21,70  60.58,07  30.24,41  53,08  30.28,67  41, 2125  -^49,636i 

Nad.  N.  12*', 9...  221.11.  5,93  60.  4)68  11.   i,44                                  60,8972 

Nad.  S.   12^,9...  221.  II.  5,87  60.  4î44  n-   h^'                                  60,8986 

Latitude...     66L.:7',73  16L.  :7',58  65r..:ii',oo            i8L.;ii',25            Moy.  :  48^5o'9',6î 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  inverse. 

i>^  =  60*,  1412,        I  =  -4-ri9',  /3  rf/i  =  —  o',62. 

Mars  22. 

Nad.  N.  7'', 7....     221.11.  3,93  60.  2,10     11.  2,06  60,3991 

Nad.  S.  7'', 7....     221.11.  4,27  60.   1,80     II.  2,70  60,8987 

16  L 0.22.57,93  60.15,90    22.42,46    50,72  2i.5i,74    48,2848     -1-42, 6i38     H-7i,ii       2,v.'. 

18  L 0.29.  9,02  59.  3,47     80.  5,14     5o,5o  29.14,64     89,0069     -f-5i,84i7     -4-71, 29       a/mï 

67  L.* 339.51.53,27  60.21,68    5i.32,oi     5i,9i  9.19,90    79,0279    — 18,8867     -+-71,07       2,17 

Xad.  X.  9'',8.  ...     221.11.  6,5o  60.  4,^1     n.  2,25  60,8974 

Xad.  S.  9'', 3....     221.11.  6,52  60.  4,42     11.  2,35  60,8920 

70  L 359.37.46,07  60.19,61     37.26,87     52,38  23.25,5i     78,4690    — 44,o352     -1-71,33       7,11 

16  L 3')9. 86.59,77  59.22,02     87.87,58    52,49  28.14,9»     5o,3847     -î-4",5i89 

18  L 359.33.   8,43  59.27,82     88.41,06     52,62  27.11,56    89,2i5i     --5i,6335 

67  L 0.10.20,97  58.97,68     11.52,54     5i,58  II.  0,96    79,8978     —19,2566 

Nad.  N.  i2'»,8...     221.11.   5,18  60.  8,89     II.   2,o3  60,8910 

Nad.  S.    12'',  8...     221.  II.   5,07  60.  3,3o     11.   2,01  60, 3865 

70  L 0.28.52,70  60.  5,70    28.47,22     51,19  22.56,o3     74,9698     —45,5355 

Latitude. . .     16  L.  :  8",  89  18  L.  :  9', 09            67  L.  :  8'.  90  70  L.  :  9', 22            Moy.  :  ^S**  5o'</,  o3 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.65 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


w 


Réfr. 


P. 


Vis  en  A. 


X. 


Nadir 
221- ir. 


Observateurs  Renan  et  Êbert.  —  Position  inverse. 


Avril  i. 

6"5  L 359.40.  8,o5 

65  L 359.40.  8,o5 

18  L 0.28.  8,02 

18  L 0.28.  8,02 

19  L 0.32.  2,60 

Nad.  N.  9**, 3....  221.11.  4,i^ 

Nad.  S.  9**, 3....  221,11.  3,92 

70  L 359.38.  7,60 

70  L 359.38,  7,60 

Nad.  N.  io'',3...  221. 11.  6,57 

Nad.  S.   10**, 3...  221. II.  5,97 

Nad.  N.  Il*", 8...  221. II.  6,12 

Nad.  S.   11*^,8...  221. II.  6,23 

65  L 0.25^5,49 

65  L 0.25.45,49 

18  L 359,30.52,43 

i8  L 359.30.52,43 

19  L 359.25.54,38 

Nad.  N.  13",  1...  221.  II.  8,07 

Nad.  S.   i3'',  I...  221,11.  8,07 

70  L 0.26.59,87 

70  L 0.27.  2,38 

Latitude...     65  L.  :  9', 48 


=  6oSi4i2,        1=4-33',        )/ldn  =  —  o',65. 


t   p 
60.  03 

75 

/  0 
40.  7,56 

5l,2I 

20.43,65 

70,7339 

i 
— 4i,3ooi 

-t-72,09 

2*53 

59.13, 

39 

4o.54;44 

5i,i8 

19.56,74 

7i,>44ï 

41, 7103 

-^71,93 

2,53 

59.  6, 

54 

29-  ï,i9 

49,82 

28 . I 1 , 37 

38,4o63 

-t-52,4423 

4-71,51 

2,54 

60,  5, 

,53 

28.  2,79 

49,85 

27.12.94 

37,9050 

H-52,9436 

4-71,57 

2,54 

58.58, 

.11 

33.  3,95 

49,77 

32.)4,i8 

33,0702 

4-57,7784 

4-72,68 

2,54 

60.  I. 

,73 

II.  2,58 

60,3995 

60.  I 

,32 

II.  2,78 

60,4008 

60.23. 

,66 

37.44,51 

5 1,40 

23.  6,89 

73,6091 

-44,1753 

4-72,18 

2,56 

58.57, 

12 

39.10,18 

5i,36 

21.41,18 

74 , 3683 

-44,9345 

4-72,25 

2,56 

60.  4, 

39 

n.  2,39 

60,3954 

60.  3, 

,85 

11.  2,33 

60,3970 

60.  3, 

,61 

II.  2,72 

60,3900 

60.  3, 

,67 

II.  2,77 

60,3915 

60. 3i. 

,80 

25.]4,i4 

5o,3o 

24.23,84 

70,0152 

— 4o,58i4 

59.34. 

,3i 

26.IT,05 

50,28 

25.20,77 

69,4537 

—40,0199 

59.  5 

,5i 

31.46,62 

52,  o5 

29.  5,43 

40,2799 

4-50,5687 

61.  6 

,06 

29.47,27 

52,12 

3i.  4,85 

41,5533 

4-49,2953 

58. 40 

,32 

27.13,36 

52,34 

33.38,98 

35,36o5 

4-55,4881 

60.  5 

,93 

n.  2,37 

60,3958 

60.  5 

,88 

II.  2,42 

60,3970 

60.22 

,80 

26.37,38 

5o,45 

25.46,93 

73,4490 

— 44,oi52 

59-  7 

,38 

27.54,55 

5o,4o 

27.  4,i5 

72,7019 

—43,2681 

18  L. 

•9^ 

00     19  L.  :  10' 

,14    : 

•oL.  :9',66     Moy. 

:  48'*50'9'' 

,49 

Observateurs  Renan  et  Ébert. 

Çq  =  60*,  14 12,         1=4-  5o',   , 

Avril  6. 

18  L 0.28.41,87  59.36,60  29.  5,17  5o,i2 

18L 0.28.41,87  60.42,23  28.  0,19  5o,i5 

19  L 0.31.39,98  58,45,87  32.53,56  5o,o3 

19  L 0.31.39,98  59.59,62  31.40,55  50,07 

67  L 359.52.48,28  60.28,04  52.20,78  5i,38 

67  L 359,52.48,28  59.54,58  52.53,91  5i,36 

70  L 359.39.  3,3o  60. 52, 83  38.11,23  51,89 

70  L 359.39.  3,3o  59.36,83  39.26,47  5i,85 

Xad.  N.  10", I...  221. II.  8,80  60.  6,33  11.  2,76 

Nad.  S.   10^,1...  221. II.  8,83  60.  6,10  11.  3,02 

Nad.  N.  ii'',9.  ..  221. II.  7,98  60.  5,56  12.  2,71 

Nad- S.   11^,9..,  221. II.  7,80  60.  5,54  II.  2,55 

18  L 359.31.46,23  58.34,59  33.11,11  52,47 

18  L. 359.31.46,23  59.49,47  3i.56,97  52, 5o 

19  L 359.29.  8,95  59.27,34  29.41,54  52,80 

19!. 359.29.8,95  61.5,99  28.3,88  52,85 

67  L. o.i5.  8,48  61.59,93  i3.  9,99  5i,54 

67  I- o.i5.  8,48  61.31,78  13.37,86  5i,52 

Nad.   I^.  i3**,5...  221.11.10,02  60.  7,45    II.  2,87 

Observations  de  Paris,  1897. 


-  Position  inverse. 
)/^  dn  =  —  o',74. 


28.i5,o5 
27.10,04 
32.  3,53 
3o.5o,48 
8.3o,6o 
7.57,45 
22.40,66 
21.25,38 


27.41 ,36 
28.55,53 
3i .11 ,26 
32.48,97 
12.18,45 
12.46,34 


38,3835 
37,8238 
32,9247 
32,2787 
79,3732 
79,6436 
73,8288 
74,4750 
6o,4o53 
60,4071 
60,3973 
60,3993 
39,4282 
4o,i553 
33,8210 
34,8io5 
78,6060 
78,3i5o 
60,4019 


4-52, 465i 
4-53,0248 
4-57,9239 
4-58,5699 
— 19,2320 
—  19,5024 

—44 ,  3950 
— 45,0412 


4-5 1,4204 
4-50,6933 
-4-57,0276 
4-56, o38i 
—18,4648 
—  18,1738 


4-72,78 

73,17 
73,63 

73,04 

73,01 

-+-73,16 

4-73,21 

73,25 


2,86 
2,86 
2,84 
2,84 
2,83 
2,83 
2,7c 
2,76 


D.9 


D.66 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1898, 


Noms. 


Lecture.        Microm. 


Le. 


Réfr. 


P. 


Vis  en  A. 


\. 


Nadir. 
221«ir. 


AYril  6. 


Observateurs  Renan  et  Êbert.  —  Position  inverse. 
Po  =  60^1412,        I=-t-5o',        ^dn=  —  o',74. 


Nad.  S.  iS^S...  221. II,  9,72  60.  7,47  II.  2,55  60,3984     ^ 

70  L 0.28.37,75  60.51,67  27.46,73  5i,o5  26.55,68  72,7624  — 43,3286 

0.28.37,75  59.53,21  28.44,60  5i,o2  27.53,58  72,i83o  — 42,7492 


70  L 

Latitude...     î8L.  :  10', 42 


19L.  :  io*,5o 


67  L.  :  10',  26 


70  L.  :  10',  47 


Moy.  :  48"5o'io',4i 


Observateurs  Perchot  et  Ébert. 

i>o  =  60S1412,         I  =  -h  7', 
Avril  7. 

Nad.  N.  S'^jO....  221.11.17,22    6o.i3,32     11.  4,24 

Nad.  S.  S",©.  ...  221.11.18,18    60.14,69     II.  3,85 

67  L 359.52.38,87    59.56,55    52.42,49    50,95 

67  L 359.52.38,72     59.  2,82    53.35,53    50,92 

70  L 359.37.45,40    60.  9,56    37.36,15     5i,5i 

70  L 359.39.15,23    59-49)28    39.26,09    5i,45 

Nad.  N.  10**, 3...  221. II. i5, 55    60.12,06     11.  3,82 

Nad.  S.    10**, 3...  22i.iî.i5,65    60.12,11     11.  3,87 

25  L 0.15.58, 77    58.56,76     17.  2,40    5o,4o 

25  L o.i5. 58,70     59.35,59     16. 23, 11     5o,42 

67  L 0.13.27,70    59.50,54     i3. 37,31     5i,o5 

67  L 0.13.27,75    59.25,20     14.  2,44    5i,o4 

70  L 0.24.31,52    60.14,25    24.17,57    50,82 

70  L 0.24.31,97    58.26,16    26.  5,o3    5o,77 

Nad.  N.  i3\8...  221.11.11,10    60.  8,02    11.  3,37 

Nad.  S.   i3\8...  221.11.11,02    60.  7,82     11.  3,49 

25  L 359.46.51  55    59.21,53    47.29,87    51,89 

25  L 359.46.51,37    59.56,13    46.55,43     51,90 

Latitude. . .     67  L.  :  9',  81  70  L.  :  8",  39 

Observateurs  Ébert  et  Renan. 

Vq  =z  60*,  14  12,  I  =  -t-  40*, 

Avril  8. 

Nad.  N.  8^,7.  ...  221.11.17,05 

Nad.  S.  8^7.  ...  221.11.17,03 

70  L 359.36.49,80 

70  L.' 359.36.49,80 

24  L 0.32.34,42 

24  L 0.32.33,90 

25  L 0.16.40,13 

25  L 0.16.39,98 

Nad.  N.  Il"*, I...  221.11.16,67 

Nad.  S.   Il**,  I...  221.11.17,02 

Nad.  N.  i2**,4..«  221.11.17,50 

Nad.  S.   i2**,4...  221.11.17,72 

Nad.  N.  i3*',3...  221.11,17,87 

Nad.  S.   i3'*,3..,  221.11.17,93 


—  Position  inverse 
/3«?//  =  — 1',09. 

60, 4258 
60,4219 


8.  8,46 

79,5224 

—19,3812 

+73:81 

3 ',76 

7.15,39 

79,943o 

— 19,8018 

-4-73,33 

3,76 

23.15,36 

73,4679 

— 44,o34i 

-t-72,02 

3,6K 

21 ,25,36 

74,4522 
60,4219 
6o,4i34 

—45,0184 

-+-72 , 1 2 

3,  fis 

16.12,00 

32,0787 

-+-28,0625 

-1-72,70 

3,57 

15.32,69 

3i,74ii 

-1-28,4001 

-^72, 94 

3,57 

12.46,26 

78,3018 

—  18,1606 

1 3. 11, 40 

78,0225 

—17,8813 

23,26,75 

•74,6528 

—45,2190 

25.14,26 

73,7108 
6o,4o5o 
60 , 400 I 

—44,2770 

l3.22,02 

3 1,8832 

-h28,258o 

13.56,47 

32,1798 

-1-27,9614 

25  L.  :  9',  25            Moy.  :  48°5o'9 

',i5 

—  Position 

inverse. 

v/3  dn  =  - 

-  0',  42. 

60.12,58 

11.  4,81 

6o,4i38 

60.12,84 

11.  4,53 

60,4127 

59.17,15 

37.32,43 

50,78 

23.18,35 

73,4256 

-43,9918 

H-74.49 

3,7i) 

57.17,40 

39.30.98 

5o,88 

21.19,90 

74,5o64 

—45 ,0726 

+73,18 

3,71» 

58.41,93 

33.51,87 

49,48 

33.  2,39 

35,7o38 

H-55,i448 

H-73,68 

3,60 

60.   4,35 

32.29,75 

49, 5i 

31.40,24 

34,9263 

-1-55,9223 

-^73 ,67 

3,6<> 

58.5o,5o 

17-49,18 

49,99 

16.59,19 

32,5i8o 

H- 27, 6232 

^-73, 25 

3,55 

59.33,04 

17.  6,91 

5o,oi 

16.16,90 

32,io4î 

^-28,o37l 

4-74,21 

3,55 

6o,i3,44 

II.  3,57 

6o,4i39 

6o.i3,56 

II.  3,81 

60,4092 

60.14,40 

II.  3,45 

60,4106 

60.14,67 

II.  3,41 

6o,4o4o 

60.14,69 

II.  3,54 

60,4064 

60.14,79 

11.  3,5o 

6o,4o3i 

f 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


Le. 


Réfr. 


P. 


Vis  en  A. 


A. 


X. 


D.67 

Nadir 


Observateurs  Ébbrt  et  Renan.  —  Position  inyerse. 

i><^  =  60*»  1412,       I  =  -+-4o',  /3rf«=  —  o'^ii. 

Avril  8.  ^  ,     _  -  »  /    t 

70  L 0.26.27,95    69.47,03    26.40,95    5o,oi  25.5o,94    73,8788    — 43,94^0 

70 L 0.26.27,87    58.20,27    28.  6,76    49,97  ^7'Ï^,79    72,5376    —4^,^037 

24  L 359.30.  5,33    59.12,39    3o.52,74    5i,8i  29.59,07    35,3761     -t-55,4725 

24 L 359.30.  5,12    61.43,29    28.23,14    5i,88  32.28,74    36,8907    4-53,9679 

25  L 359.45.42,77    69.49,20    4^-^3,69    5i,54  i4-57,85    32,7786    4-27,3626 

25  L 359.45.42,73    61.  3,76    44*39,84    61,67  16.11,73    33,5583    -+-26,6829 

Latitude...     70  L.  :  10', o5  24  L.  :  io"',o8  26  L.  :  io',i8  Moy.  :  48°5o'io',io 


Observateur  Ébert.  —  Position  inrerse. 

(^0  =  60*,  i4i2,        1  =  4-1 '17",  /3  rf/î  =  —  0%  90. 
Avril  12. 

70  L 359.38.  4,97  58.65,64  89.  8,90  5i,47  21.42,67  74,3i32 

75  L 359.48.28,92  60.  3,84  4B.25,32  61,28  12.26,96  86,2962 

24  L o.3o.33,i3  69.49,77  30.43,42  5o,io  29.63,32  89,9710 

26  L 0.16.32,93  69.29,46  17.  3,41  5o,66  16.12,86  32,0777 

25  L 0.16.33,26  60.47,30  16.46,66  60,69  14.66,07  31,3998 

79  L 359.45.60,78  60.37,55  4^>i3,84  61,62  16.37,68  65,9870 

Nad.  N.  ii"*,5... .  221. ir. 18, 83  60.17,20  11.  2,01  60,4046 

Nad.  S.  ii**,6....  221.11.18,98  60.17,08  II.  2,28  6o,4oo3 

Nad.  N.  i3\2....  221.11.19,07  60.17,36  II.  2,09  60,8969 

Nad.  S.  18**, 2....  221.11.18,62  60.16,98  II.  2,02  60,8980 

70  L 0.28.47,96  60.17,40  28.80,88  60,46  27.40,42  72,2680 

76  L 0.17.16,86  60.  6,29  17.10,86  60,86  16.20,00  85,4267 

i^h 359.28.58,70  69.28,22  29.80,89  52,36  3i.2i,97  86,1643 

26  L 369.45.88,98  59.18,89  46.20,80  61,89  14.81,69  82,6114 

26  L 359.46.33,82  69.49,10  45.44,^4  ^1,91  i5.  7,07  82,8666 

79  L 0.28.54,20  60.29,76  28.24,91  5o,8i  22.34,10  68,4564 

Xad.  N.  i6^o.. . .  221.11.14,42  60.18,29  II.  1,47  60,8996 

Nad- S.  16^,0....  221.11.14,72  60.18,60  II.  1,67  60,8940 

latitude...  70  L.  :  9', 83   76  L.  :  9',3i  24  L.  :  9^,56   26  L.  :  11", o5   79  L.  : 


-44,8794 

+71 '97 

2;i4 

—26,1640 

4-71,41 

2,10 

4-56,8776 

4-71,61 

2,06 

4-28,0686 

4-72,34 

2,02 

4-28,7414 

4-78,80 

2,02 

— 36,5o32 

4-78,68 

2,01 

— 42,8242 
— 26,2835 

4-54,6843 

4-27,6298 
4-27,2847 

— 34,0226 


ll^67   Moy.:  48"6o'io',4i 


Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  inverse. 

(;o=6o\i4i2,        1=  — 17',  ^dn=  —  o'',9ï. 

13. 

67  L 369.61.40,69  60.3,92  51.86,91  5o,68  9.18,67  78,9498    —18,8081     4-72,49 

67  L 369.61.40,69  69.22,80  62.17,62  5o,5$  «8.82,94  79,8207    — 19,1796    4-72,67 

70  L 369.86.27,35  60.88,69  35.49,26  5i,i8  26.   1,92  72,4897    —43,0069    4-70,88 

70  Li 359.36.27,35  69.20,94  87.  6,28  61,14  28.44,91  78,1912    —43,7674    4-70,54 

Xad.  N.  9*,8 221.11.12,20  60.10,47  u.  2,04  60,4109 

Nad- N.  9^8 221.11.11,92  60,  9,76  11.  2,48  60,4126 

a4  I^ 0.33.19,98  68.41,86  34.87,56  49162  33.47,94  86,2097    4-54,6889    -+-70,14 

24  L. 0.88.19,98  60.17,77  33.  2,60  49,67  82.12,98  35,2607    4-55,6979    4-71,42 

2.5  L. 0.17.12,62  69.  2,72  18.  9,47  60,19  17.19,28  82,7402    4-27,4010    4-72,60 

25  JL. 0.17.12,62  69.36,81  17.36,21  5o,2i  16,46,00  82,4046    4-27,7866    4-72,30 


2,3o 
2,3o 

2,19 
2,19 


2,09 
2,09 
2,06 
2,06 


D.68 


CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  4898. 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


K- 


Réfr. 


P, 


Vis  en  A. 


A. 


X. 


Nadir 
221-I1'. 


Observateurs  Ren.\n  et  Ébeht.  —  Position  inverse. 

Avril  13.  ,  ,     „ 

Nad.  N.  io",8... .  '221.11,11, 85  60.  9,68  11.  2,48  60,4119 

Nad.  S.  lo'^yS...  221.11.11,60  60.  9,43  II.  2,47  60,4096 

Nad.  N.  i2'*,4*'* •  221.11.12,65  60.11,08  If.  1,89  60,3941 

Nad.  S.  12**, 4 221.11.12,85  60.11,26  11.   1,91  60,4018 

67  L o.i3.  9,56  6o.4i}05  12.29,16  5o,8o     11. 38, 36    78,9672    — 18,8260 

67  L o.i3.  9,56  60.  4ï94  i3.  4î9i  50,78     I2.i4,i3    78,6131     — 18,4719 

70  L 0.26. 58, 5o  60.50,71  26.  8,46  5o,44    25.18,02    73,658o     — 441^^42 

70  L 0.26. 58, 5o  59.32,84  27.25,55  5o,4o    26.35,15     72,9438     — 43,5ioo 

Nad.  N.  13**, 8... .  221.11.  3,i5  60.   1,71  11.  1,67  6o,4o45 

Nad.  S.  i3'*,8....  221.11.  3,07  60.  o,85  11.  2,44  6o,4o5o 

24  L 359.30.50,28  59.16,49  3i.33,63  52,20    ^.9. 18,57     34,9586    -f-55,8900 

24  L 359.30.50,28  60.38,59  3o. 12,36  52,25     30.39,89    35,7368     -+-55, 1118 

25  L 359.46.42,31  59.20,13  47.22,01  51,78     13.29,77     3i,936i     -h28,2o5i 

25  L..., 359.46.42,31  59.54,37  46.48,11  5i,8o     14.   3,69    32,2606    H-27,88o6 

Latitude. ..     67  L.  :  10', 23  70  L.  ;  8'',5o  24  L.  :  8', 69       .    25  L.  :  10', 39  Moy.  :  48**5o'9*,45 


Observateurs  Renan  et  Ëbert.  —  Position  inverse. 

i^^j  =  60',  i4i2,       I  =  — 40',  v/3  fl^i  =  — 1',  o5. 
Avril  23. 

75  L 359.46.50,87  59.54,10  46.56,85  5i, 20  13.54,35  85,4o43  —25,2631     -h72'3ï      a>-î 

75  L 359.46.51,78  58.46,52  48.  4,^7  ^1,17  12.46,50  86,0736  —25,9324     -+-71,59      2,t>. 

24  L o.3o.5o,3i  58.5i,23  3i.58,5i  49,95  3i.8,56  34,643o  -f-56,2o56     -t-71,32      2,16 

24  L o.3o.5o,3i  60.16,89  30.33,71  49î99  29.43,72  33,8785  -4-56,9701     -4-72,39      2,16 

25  L 0.16. 36, 5o  59.11,37  17.24,80  5o,49  i6.34,3i  32,2695  -1-27,8717    -f-73,05      2,i3 

25  L 0.16. 36, 5o  59.50,90  16.45,67  5o,5i  i5.55,i6  3i,9i43  -{-28,2269    -4-72,65      2,i3 

79L 359.44.45,46  6o.58,i5  43.48,13  5i,49  17.   3,36  65,22i5  —35,7877     -4-72,11       2,11 

79  L 359.44.45,46  59.43,29  44.52,34  51,45  15.59, II  65,7449  — 39,3111     -f-73,35       2,ïi 

Nad.  N.  ii'',4....  221.11.  8,63  60.  6,71  11.  2,14  6o,4o32 

Nad.  S.  ii*',4....  221.11.  8,75  60.  6,38  11.  2,58  60,4094 

Nad.  N.  i3'*,6....  221. 11.  8,60  60.  6,74  11.  2,08  60,3990 

Nad.  S.  13**, 6 221. n.  8,43  60.  6,68  n.  1,97  60,4029 

75  L 0.17.2,55  59.33,81  17.28,62  5o,63  16.37,99  85,2252  — 2>,o84o 

24  L 359.27.38,97  59.12,50  28.26,01  52,24  32.26,23  36,7980  -i-54,o5o6 

25  L 359.45.26,58  59.14,36  46.11,98  5i,84  14.39,86  32,5696  -1-27,5716 

25  L 359.45.26,58  59.46,50  45.40,16  5i,85  15.11,69  32,8948  -4-27,2464 

79  L 0.23.37,27  60.25,77  23.11,99  50,76  22.21,23  63,5871  — 34,i533 

79  L 0.23.37,27  59.31,13  24.,  6^08  50,73  23.i5,35  62,9914  —33,5576 

Latitude...  75  L^  :  9^,73  24  L.  :  9', 70     25  L.  :  io*,72  79  L.  :  10'. 62     Moy.  :  48*5o'io",i9 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES.  D.69 

Nkdir 

Noms.                     Lecture.  Microm.           L,.  Réfr.  P.  Vis  en  A.  A.                 X.         îîl'lT. 

Observateur  Édert.  —  Position  inverse. 

(»<,  =  60*,  i4ia,        I  =-4-2'3',  /^dn  =— o',ao. 

O/ff  *P                      t          0  H  tu  t  '                                   9                     H 

TtSL 0.17.  9,43  59.31,64  17.37,75  48, 5i  16.49,24  32,3i52    -4-27,8260    -♦-75,89      3,8f» 

25 L 0.17.  9,17  60.47,39  16.22,49  48,55  i5.33,94  3i,644o    -1-28,4972    -+-74,09      3,86 

80L 359.31.40,83  59.50,79  3i.5o,23  49,88  28.59,65  83,oii2    —53,5774     -1-73,25      3,69 

i             «oL 359.31.41,25  57.59,17  33.4i,i5  49,82  27.8,67  84,0216    —54,5878    -4-72,42      3,69 

3a L 0.33.25,82  59.  5,42  34.20,06  48, i3  33.31,93  35,5692    -4-55,2794    -1-70,82      3,5; 

3îL 0.33.25,53  61.16,82  32.9,69  48,20  3i,2i,49  34,3276    -4-56,5210    -4-70,82      3,57 

3^L 0.32.26,10  59.27,74  32.58,22  48,22  32.10,00  33,0018    -+-57,8468    -1-72,70      3,48 

Nad.  N.  i3'',o.. . .     221.11.14,97  60.11,76     11.  3,54  6o,4i37 

Nad.  S.  i3*',o....     22i.ii.i3,o3  60.  9,34  11.  3,99  60,4074 

Xad.  N.  i4^}5.. ..     221.11.12,63  60.  9,80  11.  3, 14  60,4076 

\ad.  S.  14*^,5....     221.11.12,47  60.  9,72  11.  3,06  60,4043 

nL 359.43.40,77  59.33,57  44.  7,17  49,96  16.42,79  33,836o    -4-26, 3o52 

251 359.43.40,97  60.34,40  43.7,14  49,99  17.42,85  34,5948    -4-25,5464 

80L 0.32.22,40  59.55,50  32.27,02  48,58  31.38,44  82,8332    —53,3994 

%ol 0.32.22,47  57.40,63  34.40,61  48,53  33.52,08  8i,5oo8    —52,0670 

ViL 359.30.33,68  59.59,71  30.34, 25  5o,42  30.16,17  35,0776    -4-55,7710 

3a  L 359.30.33,75  62.14,7a  28.20,66  5o,49  32.29,83  36,4237     -4-54,4249 

37  L 359.27.53,33  59.49,80  28.  3,71  5o,53  32.46,82  34,8074    H-56,o4i2 

Nad.  N.  17^,0.. ..  221.11.18,73  60.16,04  II.  3,06  60,4066 

Nad.  S.  17^,0....  221.11.18,98  60.16,00  II.  3,35  6o,4o33 

laûinde. , .     25  L.  :  11',  i3  80  L.  :  9',  i5           32  L.  :  7',25  37  L.  :  9',22  Moy.  :  48*5o'9',  18 

Observateurs  Pebghot  et  Êbert.  —  Position  inverse. 

Po  =  6oSi4i2,        I=-4-i'ii%  /3rf// =  — o"',96. 
Join  14. 

47L 0.21.36,98  59.54,70  21.42,50  49,84  20.52,66  53,8oi3    -4-37,0473    -^69,97      0,71 

47^^ '  0.21.36,98  60,37,88  20.59,75  49,86  20.  9,89  53,4114    -f-37,4372    -H7i,23      0,71 

96  L 359.41.22,80  60.25,82  40.57,49  5i,o6  19.53,57  69,5969  — 4o,i63i  -4-71,00   o,6y 

.9^1 359.41.22,80  59.28,56  41.54,18  5i,o4  18. 56, 86  70,0892  —40, 6554  -4-71,02   0,69 

19  L 0.16.27,43  59.43,75  16.43,76  5o,o6  15.53,70  5i,5i32  -4-39,3354  -^71,52   o,65 

4.9I 0.16.27,43  60.42,77  15.45,33  5o,o8  14.55,25  51,1417  -f-39,7069  -1-71,84   OjG') 

looL 359.31.57,42  60.4,17  31.53,57  5i,4i  28.57,84  83,3968    — 53,963o    -4-71,45      0,61 

iwL 359.31.57,42  58.24,10  33.32,64  5i,36  27.18,72  84,3097    —54,8759    -4-71,13      0,61 

Nad.  N.  16*,  2 221.11.6,77  60.6,37  11.0,67  60,4281 

Nad.  S.  ia*',2....     221.11.  5,27  60.  4,58  11.  0,95  60,4239 

A'ad.  N.  18*, 6 221.11.  5,63  60.  5,47  11.  0,42  60,4198 

Nad.  S.   18*», 6 221. II.  5,53  60.  5,29  11.  o,5o  60,4175 

i:  L 359.40.40,40  59.43,39  40.57,09  5i,36  19.54,27  54,6054     -4-36,2432 

47  L 359.40.40,40  60.34,38  40.6,61  5i,46  20.44,85  55, 1081     -1-35, 7405 

{ï6L 0.V16.   1,88  6o.3i,88  25.30,48  5o,i2  24.40, 36  68,2042    —38,7704 

9fiL 0.26.   1,88  59.52,70  26.9,27  5o,ïo  25.19,17  67,7955    —38, 3617 

Î9L 359.35.37,82  59.31,98  36.5,77  5i,64  24.45,87  57,9827     -4-32,8659 

49  L 359.35.37.82  60.14,20  35.23,97  5i,66  25.27,69  58,5682    -h 32,2804 

^ooL 0.33.2,38  60.14,66  32.48,08  5o,oo  3i.58,o8  83,0257    —53,5919 

Nad.  N.  2o»»,  I .  . . .      321.11.22,63  60.22,46  11.0,60  60,4214 

A'ad.  A^  2o*,i. .. .      2!2i.ii.c>2,53  60.22,82  11.  o,i5  60,4195 

Latitude...      47  L-  :  9^,89           96  L.  :  io'',32           49  L.  :  lI^o3  100  L.  :  io',68  Moy.  :  48*'5o'io',48 


if 
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CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1898. 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


L.. 


Réfr. 


P. 


Vis  en  jR. 


A. 


X. 


Nadir 
221M1'. 


Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  inverse. 


(;ç  =  60^1412,  1  =  4-57',  ^  dn  =  —  o'jSj. 


Jnin  17. 

Nad.  N.  l3^8 

Nad.  S.  i3\8.... 

92  L 

92  h 

42  L 

42  L. 

47  L 

47  L 

96L 

96  L 

Nad.  N.  1 5**,  7 

Nad.  S.  15**,  7 — 
Nad.  N.  I7^8.... 
Nad.  S.  i7\8.... 

42L 

92  L 

92L 

47  L 

47L 

96  L 

96  L 


221. II .i5,8o 
221. II. l5,l3 

359.82.  4}^^ 

359.32.  4)05 

o.i4<44)24 

o. 14. 44)24 

0.21. 38, i3 

o.ai.38,i3 

359.41.  6,97 

359.41.  6,97 

221. ii.i3,io 

221. II. l3,02 

221.11.14,02 
221. ii.i3,58 
359.46.16,07 
0.37.31,90 
0.37.31,90 
359.41.35,25 

359.41*35, '25 

o.24.49)3i 
o.24.49}3i 


i     p 
60.14,26 

60. i3,75 

60.  0,01 
58. 26,51 

59.14,74 
60.42,22 
58.53,o5 
59.44,30 

61.  1,59 
60.  3,12 
60.11,88 
60, 11,59 
60.12,78 
6o.i2,5i 
60.42,73 
60.33,87 
59.9.5,25 
59.14,16 
60.11,79 
60.82,14 
59.86,74 


II.  1,89 
II.  1,73 
82.  4,82 
33.86,89 
15.29,29 
14.  2,68 
22.44,68 
21.53,94 
4o.  6,25 
4i .  4,i3 
II.  1,55 
II.  1,76 
II.  1,58 
II.  1,41 
45.84,00 
36.58,58 
38.  6,5i 
42.20,88 
41.28,88 
24.17,65 
25. 12, 5o 


5i,oo 
50,95 
49,86 

49»9o 

49,70 

49,7'^ 
5i  ,00 

'>o,97 


28.46,68 
27. i4,o6 
14.89,43 
18.12,78 
21.54,98 
21.  4,22 
20.44,75 
19-46,84 


5i,io 

49,7^ 

49,7'^ 
51,89 

5i,42 

5o,i6 

5o,i8 


i5. 17,10 

86.  8,83 

37.16,79 

i8.3o,5i 

'9-27,59 

28.27,49 
24.22,87 


60,4399 

60,4473 
85,1079 

85,9284 
80,2842 
29,6509 
54,3598 
53,8853 
69,1171 
69,6890 
60,4428 

60,4444 
60,4887 

60,4344 
31,9018 
82,0797 
81,2826 
53,7996 

54,8849 
68,9243 

68 , 8965 


— 55,6741 
-56,4946 
H-29,8570 
-4-80,4908 
-4-86,4888 
-1-86,9688 
—89,6833 

— 40,2052 


-1-28,2894 
—  52,6459 

—5 1,8488 
4-87,0490 
-+-86,5187 
—39,4905 
—88,9627 


7^,17 

-1-72,71 
72,67 

78,52 

-^71, 37 
-f-71,10 

-1-72,04 
"■  I  '"fi 


,64 
,64 
,64 

,64 
,56 
,56 
,55 
,55 


Latitude...     92  L.  :  10', 80 


42  L.  :  11',  46 


47  L.  :  9', 68 


96  L.  :  10*,  85 


Moy.  :  48°5o'io'',57 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  inverse. 


f 


i^Q  =  60*,  l4l2,  1= — 52',  /3  <//!=—    l',  29. 


Juin  21. 

Nad.N.  i4*',7 221.11.28,08 

Nad.  S.  l4^7....  221.11.28,09 

47  L 0.22.80,42 

47  L 0.22.80,72 

96  L 359.40.   I ,o3 

96  L 359.40.   1,18 

Nad.  N.  i6'*,o....  221.11.  7,45 

Nad.  S.    I6^o 221.11.  7,40 

Nad.  N.  I8^3 221.11.  9,85 

Nad.  N.  i8'*,5....  221.11.19,87 

Nad.  S.   i8**,5....  221.11.19,78 

47  L 359.89.52,47 

47  L 359.89.52,47 

96  L 0.26.44,87 

96  L 0.26. 44*07 


60.21 ,42 
60.21,89 
59.22,85 
60.  2,94 
60.20,45 

59-37,95 
60.  5,57 

60.  5,42 

60.  8,56 

60. 18, 65 

60 . I 8 , 26 

59.45,07 

60.22,96 

60.34,86 

59.55,86 


II.  2,08 
11 .  2,12 

28.  7,47 
22.27,97 
89.41,08 
40.28,26 
11.  2,l5 
11.  2,24 
il.  1,59 
II.  1,62 
II.  I , 86 
40.   7,5o 

39-29,99 
26.11,01 

26.48,82 


48,02 
48, 04 
49,36 
49,38 


49,83 

49,91 
48,58 

48,56 


22.19,45 
21.89,98 
21.   8,88 


6o,45i8 
60,4507 
54,5787 
54, 1752 
68,8418 


20.26,12  69,2880 
60, 4538 
60,4486 
60,4898 

60,4421 
20.42,33  55,o4oo 
21.19,92  55,4398 
25.22,48  67,7424 
26.  0.26  67,8807 


86,2749  -+-71,53 

-f-86,6734  -1-72,26 

—39,4075 


-f-71,70 


—39,7992  -4-72,09 


«,9» 

1,9' 

i,8S 

1,88 


-h35,8o86 
H-85,4o88 
—38, 8086 
—87,8969 


{^ 


Latitude...  47  L.  :  9^,99 


96  L.  :  10',  02 


Moy.:  48" 5o' 10', 00 


&. -. 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.nt 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


L.- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  A. 


A. 


Nadir 
y..       221»  ir. 


Observateurs  Perguot  et  Ëbert.  —  Position  inverse. 

t^Q  =  60*,  i4i2,        1=  —  6',  ^3dn=  — 1',39. 

Juin  23.  „  »     n           .     »  „  1  i 

^•jL 0.20.36,37  59.17,92  2i.i8,3o  49, 3i  20.28,99  53,5520  -f-37,2966    -4-70,76 

47L. 0.20. 36, 60  59.56,93  20.39,91  49,33  19.50,58  53,2146  +37,6340    +71,44 

96 L.; 359.42*  6,28  59.36,98  4^'29j32  5o,47  18.21, i5  70,3390  — 4o,9o57    -1-70,80 

96 L 359.42.  6,42  58. 50,71  43.15,27  5o,44  17.35,17  70,6857  — 4*,25i9    -h72,o3 

5o  L 0.15.37,10  59.41,91  i5.55,25  49»55  i5.  5,70  32,8552  -1-27,2860    -♦-72,09 

5oL.... 0.15.37,07  6o.i3,o5  15.24,39  49,57  i4«34,82  32,5969  -1-27, 5443    -1-71,42 

Nad.  N.  16**, 3 221.11.  9,35  60.  8,o5  11.   1,59  60,4439 

Nad.  S.  16**, 3....  221.11.  9,55  60.  7,91  11.   1,93  60,4396 

Nad.  N.  18^,5 221.11.10,65  60.  9,76  11.   1,20  60, 4339 

Nad.  S.  18**, 5 221.11.10,55  60.  9,75  II.   i,3i  60, 433 1 

47L 359.41.43,48  59.33,38  42.10,08  50,76  18.40,68  53,8654  -1-36,9832 

47L 359.41.43,60  60.24,52  41.19,58  50,96  19.31, 38  54,3359  H-36,5i27 

96  L 0.24.15,60  60.10,07  24.  5,79  49,75  23.16,04  69,0097  — 39,5759 

96  L 0.24.15,60  59.  7,69  25.  7,55  49,72  24.17,83  68,4o33  —38,9695 

5o  L 359.47*10,48  59.41,97  47.28,56  5o,93  13.22,37  33,2216  -1-26,9196 

5oL 359.47.10,48  60.  7,3o  47.  3,48  5o,93  i3.47,45  33,466a  +26,6750 

Latitude.. .  47  L.  :  9^53  96  L.  :  9',9o  5o  L.  :  io'',35  Moy.  :  48°5o'9',92 


1,57 
1,57 

1,52 
1,52 

i,4i 

1,41 


Observateurs  Renan  et  Ébbrt. 

vq  =  60*,  i4i2,       I  =  +  44', 

.Juillet  4. 

Nad.  N.  i4**,8 221.11.16,43    60.14,81  11.   1,98 

Nad.  S.    i4**,8....  221.11.16,05    60. 14, 35  11.  2,o5 

47  L 0.18.46,25    59.55,65  i8.5o,83  49, 3o 

4"  L 0.18.46,25    60.42,70  18.  4,25  49,53 

96  L 359.44.39,72    60. 36, 66  44.3,66  5o,58 

96  L 359.44.39,72    59.41,06  44.58,70  5o,55 

->o  L 0.14.2,26,59.9,73  14.52,27  49,72 

5o  L 0.14.-2,26    59.52,50  14.  9,92  49,75 

Nad- N.   i6*',7 221.11.11,77    60.10,54  11.    i,55 

Nad.  S.    16**, 7....  221.11.11,32    60.  9,59  11.  2,04 

Kad.  N.   i8*',8....  221.11.11,47    60.10,71  11.   1,08 

^ad.  S.    18", 8 221.11.11,53    60.10,42  11.   1,42 

47  L 359.40.27,49    59.47,57  4o.4o,o5  51,07 

."i?  L 359.40.27,49    6o.5o,5i  39.37,74  5f,io 

5>6  L 0.26.49,29    60.35,81  26.14,00  49,91 

1*^  L 0.26.49,29    59.33,48  27.15,70  49»94 

^«  L 359.45.34,35     59.18,42  46.15,74  5i,i8 

3o  L 359.45.34,35     6o,  2,85  45.31,76  5i,2i 

Latitude...     47  l"  '  io',6o  96  L.  :  10', 93 


—  Position 

inverse. 

• 

v/3rf/i=- 

~o',52. 

6o,443o 
60,4462 

18.   1,53 

52,2942 

+38,5544 

+72,43 

1,65 

17.14,72 

51,9547 

+38,8939 

+72,06 

1,65 

16.46,92 

7i,oi58 

—41,5820 

+  72,23 

1,60 

i5.5i,85 

71,4069 

—41,9731 

+72,82 

1,60 

14.  2,55 

32 , 2800 

+27,8612 

-H73,i4 

1,52 

i3.2o,i7 

31,9647 

60,4443 
60,4442 
60,4397 

60,4402 

+28,1765 

+72,52 

1,52 

20.11,02 

54,6800 

+36,1686 

21.13,36 

55,3369 

+35,5117 

25.24,09 

67,6761 

—38,2423 

26.25,76 

66,9835 

-37,5497 

14.35,44 

33,8942 

+26,2470 

15.19,45 

54,366o 

+25,7752 

5o  L.  :  1 1', 

,3i            Mov.  :  48^ 5o' 

10',  94 

D.72 
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c 


Réfr. 


P. 


Vis  en  JR- 


X. 


Nadir 

221Mr. 


Observateur  Ébert.  —  Position  inverse. 

('o=6oSi4i2,         I  =-i-i'!24*,         ^idn  =  — l'jîS. 


JniUet  7. 

5o  L o.i5.34,i3 

5o  L 0.15.33,75 

2L 359.26.20,33 

2L 359.26.20,20 

3L 359.57.0,08 

3L 359.57.  0,07 

:)3  L 0.22.12,65 

53  L :  0.22.12,62 

Nad.  N.  i7'*,3  .. .  221.11.14,32 

Nad.  S.  17**, 3...  221.11.14,55 

Nad.  N.  i9'*.o  . ..  221. 11. 14, 53 

Nad.  S.  i9'',o...  221.11.14,47 

5o  L 359.45.  3,98 

5o  L 359.45.  3,73 

2L 0.34.57,70 

2L 0.34.57,58 

3L o.  6.33,93 

53  L 359.36.45,78 

53  L 359.36.45,78 

Latitude. . .     5o  L.  :  1 1',  54 


i     p 
60.  4)^6 

60.44,37 

59.13,91 

57.  4,87 

59.41,9' 
59.28,71 

58. 40, 32 

59.33,84 

60.12,60 

60. 12,5o 

60.13,26 
60.13,07 
59.15,15 
60.24,09 

59.33,04 
57.I71I9 

59.33,37 
60.27,33 

61.38,73 

2  L.  :  10',  57 


i5.3o,i5 
i4>5o,o6 
27.  6,10 
29.13,72 
57.18,21 
57.31,27 
23.3i ,80 
22.38,79 
II.  2,06 
II.  2,39 
II.   1,61 

if.  1,74 
45.48,61 

44.40,11 
35.24,60 
37.38,97 
7.  0,48 
36.18,93 
35.  8,25 


48,90 

48,9'- 
5o,47 

ào,4o 

49,67 
49,66 

48,97 
49,00 


14.41,^5 
14.  1,14 
33.44,37 
31.36, 68 
3.3i,46 
3.18,39 
22 . 42 , 83 

21.49,79 


5o,24 

5o,47 
49,08 

49,01 

49,94 
5o,86 

50,90 


i5.  1,63 
16. 10, 36 
34.35,52 
36.Î9,96 

6.10,54 
24.31,93 
25.42,65 


32,588o 
32,2490 
87,1595 
88,4262 
68,2148 
68,3375 

49,9073 
49,458i 
60,4621 

60,4564 
60,4539 
6o,45oo 
34,1876 
34,9507 
88,o8o5 
86,7285 
68,0910 
52,5o63 
53,34i3 


-h27,5532 
-1-27,8922 
—57,7257 
—58,9924 

—  8,0736 

—  8,1963 
H-4o,94i3 
H-4i ,3905 


-f-25,9536 
-h25,i9o5 
—58,6467 

—57,2947 

—  7,9498 
-h38,3423 

-+-37,5073 


73,07 

-t-74,29 
-h72,86 

-+-72,11 
73,08 
73,27 
72, 3i 

-h7i  ,68 


2,14 
2,14 

',92 
1,83 

1,83 

1,77 
1,77 


3L.  ;  ii',35 


53  L.  :  10*,  23 


Moy.  :  48'5o'io',9) 


Observateurs  Renan  et  Ébert.  —  Position  inverse. 


(^0=  60*,  1412,        I  =  -h33',        /3c?/i=— 1',72. 


JaiUet  15. 

Nad.N.  i6'',o  ,.. 
Nad.  S.  I6^o  ... 

2L 

t%  L 

3L 

3L 


53  1 

53  L 

!r>L 

Nad.  N.  17**, 3  . .. 
Nad.  S.  i7\3  ... 
Nad.  N.  I9^8  ... 
Nad.  S.  I9N8... 

h  h 

2  I 

3L 


53  L. 
53  L 
55  L 


221 . II . i3,o3 

221.1 I. 12,72 

359.28.29,37 

359.28.29,37 

359.57.37,25 

359.57.37,25 

0.22.46,37 

0.22.46,37 

o.3o. 12,45 

221.11. 19,32 

221.11.19,62 

221. II. 20, 83 

221. 11.20,75 

0.35.26,04 

0.35.26,04 

o-  7.37,25 

359.36.53,27 

359.36.53,27 

359.24.40,23 


60.  9,87 
60.  9,65 
59.50,58 
58.44,^3 
60.21,08 
60.  5,67 
59.32,37 
60.28,53 
58. 51,62 
60.16,87 
60.16,63 
60.18,87 

60.18,64 
6o.  8,39 
58.53,24 
60.42,86 

59.  o,o3 

60.  7,73 
58.59,22 


n.  3,32 
11.  3,23 
28.39,16 
29.44,84 
57.16,29 
57.31,55 
23.i3,66 
22.18,07 
31.20,29 
n.  2,67 

II.    3,21 

II.  2,20 
II.  2,35 
35.17,89 
36.32,29 
6.54,70 
37.52,62 
36.45,60 
25.40,58 


49,80 

49,77 

49, '7 
49,25 

48,54 
48,57 
48,33 


32.10,64 

3i.  4,93 

3.32,88 

3.17,70 

22.25,12 

2 I , 29 , 5o 
3o.3i,96 


48,49  34.29,40 

48.46  35.43,83 

49.47  6.  5,23 
50,39  22.57,77 
5o,42  24.  4,82 
50,82  35.10,24 


60 
60 
88 
88 
68 
68 

49 

49 
3i 

60 

60 

60 

60 

88 

87 
68 

5i 

52 

36 


4663 
4705 
0425 
6655 
1860 
3280 

7244 
2449 
8144 
4563 
4588 
4463 

4479 
iio3 

3772 

i43o 

4565 

1660 

0037 


—58,6087 
—59,2317 

—  8,0448 

—  8,1868 
-h4 1,1242 
-1-4 1, 6037 
-+-59,0342 


—58,6765 
—57,9434 
—  8,0018 
-+-39,3921 
-h38,6826 

54,8449 


-h72,67 
-+-72,54 
-♦-73,28 
-+-73,58 
-+-72,30 
-+-73, a7 
73,26 


2,6R 

2,68 

2,63 

2,63 

2,5; 

2,57 

2 ,  52- 


Latitude...  2  L.  :  9', 93     3  L.  :  10', 80 


53  L.  :  10',  22 


55  L.  :  10',  74 


Moy.  :  48*5o'io',37 


i 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 


D.73 


Noms. 


Lecture. 


Microm. 


w 


Réfr. 


P. 


Vis  en  jR. 


X. 


Nad. 
221MI'. 


Observatevrs  Renan  et  Ébert.  —  Position  inverse. 
(^0=  60*,  i4i2,       1= — 53',       v^rf/i= — a',  43. 


JuiUet  16. 

Nad.  N.  i6'',o  . .. 
Nad.  S.  lô^o  ... 

2  L 

2L 

3L 

55  L 

55  L 

53  L 

53  L 

Nad.  N.  17*», 5  ... 
Nad.  S.  17'', 5  . . . 
Nad.  N.  I9^8  ... 
Nad.  S.  i9\8... 

2  L 

2L 

3L 

53  L 

53  L 

55  L 

55  L 


aai.ii.12,87 
221.11.12,85 
359.29.12,88 
359.29.12,88 

359. 57. 44, 9« 
0.34.56,03 

0.34.56,03 

0.20.37,20 

0.20.37,20 

221.11.10,52 
221.11.10,28 
221.11.10,40 
221.11.10,33 
0.34*33,60 
0.34.33,60 

o.  7.20,55 
359.39.  4,44 
359.39.  4,44 
359.28.17,53 
359.28.17,53 


i     p 
60.  8 

60.  8 

60.49 

59.37 

60.  i5 

59.22 

60.35 

59-  9 
60.25 

60.  6 

60.  6 

60.  7 

60.  7 

60. 3o 

59-  9 
60. 5o 

59.  2 

60.  3 

59-  9 
60.35 


79  II.  4,38 

64  II.  4,^1 

08  28.24,57  49,38 

76  29.35,18  49,34 

34  57.30,09  48,65 

49  35.33,37  47,68 
II  34.21,48  47,71 
53  21.27,44  48,18 
44  20.12,28  48,22 
52  II.  4,aS 

50  II.  4,06 
62  II.  3,07 

36  II.  3,25 

37  34.  3,74  48,08 
i3  35.24,17  48,04 
86  6.30,39  49,02 
5i  4o.  1,61  49)^1 
24  39.  1,48  49,84 
04  29.  8,26  50,17 
06  27.43,10  5o,2i 


32.24,81 

3i.i4,i6 
3.18,56 
34.45,69 
33.33,77 
20.39,26 
19.24,06 


33.15,66 
34.36, i3 
5.41,37 
20.48,20 
21.48,36 
31.41,91 


33.  7,11 


60,4973 

60,4979 

87,8752 

88,5526 
68,2401 
34,1475 
33,4404 
48,8220 

48,25o4 
60,4752 
60,4814 

60,4649 
60,4662 
88,7890 
88,0359 
68,3172 
5o,i399 
50,7171 
33,7716 
34,647a 


-58,44 14 
—59,1188 

—  8,0989 

-+•56,7011 

•+-57,4082 

-+•42,0266 

42,5982 


— 69,3552 
— 58, 6021 
—  8,1760 
■4-40,7087 
-h4o,i3i5 
-h57,077o 
-+56, 2014 


71,82 
-♦-71,42 

-H74,ï7 
-+73,41 

-+-72,70 
-+72,83 

72,64 


3,75 
3,75 
3,65 
3,52 
3,52 
3,57 
3,57 


Latitude...     2  L.  :  7', 87 


3  L.  :  10*,  52 


55  L.  :  9',  54 


53  L. 


9'» '7 


Moy.  :  48'5o'9',09 


Observateur  Ébert.  —  Position  inverse. 

t;o=6oSi4ia,        I=  — 23',  /3€//i=  — i',5i. 

JniUet  17. 

2L 359.28.38,85  59.55,16  28.43,92  49,69  32.5,77  88,0468    — 58,6i3o    -+73,61      4,4i 

aL 359.28.38,85  58.20,o3  3o.i8,io  49,65  3o.3i,55  88,9300    —59,4962    -4-73,64      4,41 

31 359.57.12,77  59.35,66  57.37,09  48,96  3.11,87  68,3247    —  8,i835     -+74,77      4,29 

35L 0.33.  6, 5o  58.49,27  34.16,73  48,22  33.28,5i  33,3763    -+57,4723    -f-74,82      4,12 

SSL 0.33.  6, 5o  60. 25, 63  32. 41, 34  48,26  3i.53,o8  32,4906    -+58,358o    -i-74,82      4,12 

53  1. o. 18.55, i5  59.23,64  19.31,4a  48,49  18.4^,93  47,965o    -1-42,8836    -f-73,57      4,19 

S3  I. o. 18.55, i5  60.39,63  18.16,19  48,53  17.27,66  47,4686    -+43, 38oo    4-73,55      4,19 

Xad.  N.  i7\8  ...     221.11.18,28  60.14,12  11.  4,5i  60,4724 

^ad.  S.  I7^8...     221. II. 18, 3o  6o.i3,88  ii.4,77  60, 4656 

Nad.N.  I9^8  ...     221.11.18,23  6o.i5,i6  11.  3,43  60,4608 

Nad. S.  I9^8...     221.11.18,28  60.14,73  11.  3,91  60,4578 

aL 0.36.28,28  59.38,10  36.5o,i7  48,22  36.   1,95  87,1869    — 57,7531 

-^  L. 0.36.28,28  58.0,28  38.27,01  48,17  37.38,84  86,1618    —56,7280 

3X o.  6.44,i5  59.38,43      7-5,69  49,^7  6.16,42  67,9896    —7,8484 

53  L 359.36.47,20  59.30,62  37.16,50  5o,3o  23.33,80  5i,8i48    -+39,o338 

53  L 359.36.47,20  60.35,79  36.11,98  5o,33  24.38,35  52,53oo    -f-38,3i86 

55  L- 359.24.5,85  59.21,32  24.44,a8  50,59  36.  6,3i  36,6299    -+54,2187 

55  L.. 359.24.5,85  60.44,94  23.2i,5o  5o,63  37.29,13  37,6332    h-53,2i54 

Latitude...     2  L.  :  9', 22.  3  L.  :  io',48           55  L.  ;  io',7o  53  L.  :  9',37           Moy.  :  48'»5o'9',86 
ObservcUions  de  Paris,  iSgy.                                                                                            D.IO 
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Noms. 


Lecture. 


Microm. 


w 


Réfr. 


P. 


Vis  en  Ji. 


A. 


y.. 


Nadir 
221M1'. 


Observât  KIRS  Renan  et  Ëbrrt.  —  Position  inverse. 
('o  =  6oSi4i9,,        I=-h8',        v/3rf/i  =  — i%o5. 


Juillet  18. 

•À  L 359.31.   2,25 

2L 359.81.    2,25 

3  L 359.57.28,43 

3L 359.57.28,43 

55  L 0.33.  2,57 

55  L 0,33.  2,57 

53  L 0.19.    1 ,70 

53  L 0*19*   1)70 

Nad.  N.  i7*',6.. ..  221.11.18,12 

Nad.  S.  i7*',6 221. 11. 18, 35 

Nad.  N.  i9'*,8.. . .  221.11.18,25 

Nad.  S.  i9'*,8....  221.11.18,32 

2L 0.34-  6,10 

2  L 0.34.  6,10 

3L o.  7.29,52 

3L o.  7.29,52 

53  L 359.37.  9,47 

53  L 359.37.  9,47 

55  L 359.25.   1,83 

55  L 359.25.   1,83 

Latitude. . .     2  L.  :  9', 79 


t     p 
60.48,65 

30.14,37 

49,2t2 

3o'.34",85 

88,8892 

t 
—59,4554 

-I--3  "^ 

3,93 

59.40,14 

31.22,19 

49, '9 

29.27,00 

89,4952 

— 60,0614 

-+-73,66 

3,93 

60.  1,78 

57.26,89 

48,53 

3.21,64 

68,2457 

—  8,1045 

+73,36 

3,88 

59.46,82 

57.41,70 

48,52 

3.  6,82 

68,3721 

—  8, 2309 

-1-73,90 

3,88 

58.49,97 

34.12,11 

47,61 

33.24,50 

33,3334 

-i-57,5i52 

-f-73,52 

3,85 

60.  5,73 

32.57,11 

47,64 

32.  9,47 

32,6345 

-1-58, 2141 

H-74,04 

3,8.5 

58.47,07 

20. 14,17 

48, o3 

19.26,14 

48,2528 

-l-4'i,5958 

-4-73,35 

3,83 

59.57,81 

19.  4,i4 

48,07 

18.16,07 

47,7579 

-4-43,0907 

-i-73,77 

3,83 

60. 14, 58 

II.  3,90 

60,4705 

60. 14,54 

II.  4,17 

60,4743 

60.14,9^ 

II.  3,69 

60,4620 

60. i5,o4 

11.  3,64 

60, 463 I 

60.41,41 

33.25,31 

48,12 

32.37,19 

89,1246 

—59,6908 

59.13,72 

34.52,13 

48,07 

34.  4,06 

88,3243 

-58,8905 

60.52,84 

6.37,40 

48,90 

5.48,5o 

68,2527 

—  8,iii5 

60.36,98 

6.53,10 

48,89 

6.  4,21 

68,0976 

-  7,9564 

59.  3,3o 

38.  5,81 

49,91 

22.44,10 

51,2729 

-f-39,5757 

60.12,07 

36.57,73 

49,94 

23.52,21 

51,9937 

-f-28,8549 

58.55,82 

26.  5,5ï 

5o,32 

34.44,81 

35,6825 

-1-55,1661 

60.  7,58 

24.54,47 

5o,35 

35.55,88 

36,4842 

-i-54,3644 

3L.  :  9',; 

•5            55 

L.  ••  9^  : 

'3            53  L.  :  9',  93 

Moy.  : 

48^*50' 9", 

80 

JniUet  31. 

55  L 0.33.21,45 

55  L 0.33.21,45 

Nad.  N.  17**, 3.,..  221.  9.  6,72 

Nad.  S.  I7^3 221.  9.  6,88 

n  L 359 . 35 . 55 , 72 

7L 359.35.55,72 

60  L o.i5.  0,93 

60  L o .  1 5 .  o ,  93 

9L 359.32.54,52 

9L 359.32.54,52 

55  L 359.26.39,67 

55  L 359.26.38,78 

Nad.  N.  2I^4 221.  8.58,22 

Nad.  S.  2i*»,4....  221.  8.58,22 

7L 0.24.40,35 

7L 0.24.40,35 

60  L 359.42.35,20 

9L 0.27.52,38 

9L 0.27.5a, 38 

Nad.  S.  23**,3.,..  221.  8.59,30 

Latitude...     55  L.  :  10', 72 


Observateur  Ébert.  —  Position  directe. 
=  60*,  1412,       I=  — 19',        /3  c?// =  — 0^,89. 


59.35,71 
57.29,76 
59.57,4a 
59.57,11 
60. 35, 65 
62. 16,07 
58.34,o5 
57.33,31 
60.  3,88 

61.49,77 
59.28,35 

56.55,39 

60.    5,22 

60.    5,20 

59.48,97 
61.14,88 

59.58,41 
59.58,48 

61 .5i,5o 

60.  4,18 


32.57,65 

30.52,96 

9.  4,i3 

9-  3,98 

36. 3i ,o5 

38.10,47 
13.35,98 
12.35,85 
32.58,38 
34.43,21 
26.  8,36 
23.36,14 
9.  3,35 
9.  3,33 
24.29,64 
25.54,69 
42.33,70 
27 . 5 I , I 2 
29.43,00 
9.  3,40 


48,66 
48,72 


5o,48 
5o,45 
49,43 
49»46 
50,75 
50,69 
5i,i6 
5i,24 


49,5-2 
49,48 
5o,8i 

49,48 
49,42 


32.  8,99 
3o.  4,24 


24.19,43 
22.39,98 
12.46,55 
11.46,39 
27.52,37 
26.  7,48 
34.42,80 
37. i5, 10 


a3.4o, 12 

25.    5,21 

18.17,11 
27.  1,64 
28,53,58 


86,5353 
87,7120 
59,8217 
59,8245 
50,5^59 
49,588i 
87,9458 

88,4297 
43,3481 

42,3768 

85,9071 

84,2705* 

59,8309 

5 i, 0379 
5 1,9536 
85 , 56o I 

43,7341 
44,8898 

59,8355 


-f-57,ioi5 
-1-58,2782 


— 40,3227 
— 41,2605 
4-27,8046 
-h28,2885 
— 47,5oo5 

-,'8,4718 
H-56,4733 
-h54,8367 


—  39,8107 
—38,8950 
4-25,4189 
—47,  "45 
—45,9588 


221'9' 
45,63  3,83 
45,27 


45,17 
-45,29 
-45,21 
-44,69 

-44,84 
-45,50 


3,83 


0,70 
3  "O 
3,68 
3,6S 

3,5it 


7  L.  :  II', 07 


60  L.  :  11',  37 


9  L.  :  II", 25 


Moy.  :  48*'5o'ii',  10 


OBSERVATIONS  MÉRIDIENNES. 
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Noms. 
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Le- 


Réfr. 


P. 


Vis  en  jR. 


A. 


X. 


Nadir 
221'»9'. 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  directe. 

i»5  =  6oSi4«2,        I=*--î>-2',  ^dn= — 2*,  18. 

55L 0.33.39,48  59.44,14  33.24,03  48,55  32.35,48  86,3oi8 

55L 0.33.38,35  58.  0,64  3i.4o,43  4», 60  3o.5i,83  87,2953 

Xad.  N.  i7*',4..-«  221.  8.55,98  60.  7,66  9.  3,52  59,7979 

Nad.  S.  i7**,4-..-  221.  8.56, 18  60.  7,76  9.  3,82  59,7965 

7L 359.35.43,55  59.49,76  35.33,45  49, 5i  25.16,06  5i,i394 

7L 359.35.43,32  60.41,60  36.24,54  49,49  24.24,95  50,6221 

Go  L o.i5.  2,47  59.59,21  i5.   1,83  48,49  i4«i3,34  87,2272 

60 L o.i5.  2,37  59.11,68  14.14,67  48,57  13.26,10  87,6332 

9L 359.32.   1,87  60.  0,37  32.  2,26  49,83  28.47,57  43,9217 

9L 359.32.  2,25  61.37,69  33.38,98  49,78  27.10,80  42,9808 

Nad.  N.  19*", o 221.  8.52,o3  6o.ii,5o  9.  3,37  59,8178 

Nad.  S.  i9*',o....  221.  8.52,12  60. 11, 56  9.  3,52  59,8169 

Nad.  N.  2o\5 221.  8.51,77  60.11,84  9.  3,45  59,8229 

Nad.  S.  20'*, 5 221,  8.52,02  60.11,87  9.  3,73  59,8214 

55  L 359.26.44,42  60.42^72  27.26,73  50,37  33.23,64  86,7245 

53  L 359.26.44)35  59.  7,o5  25.5i,95  5o,42  34.58,47  85,7792 

7L 0.22.37,37  59.13,34  21.51,39  48,89  21.  2,5o  49,5332 

7L 0.22.37,43  60.  0,17  22.37,81  48,87  21.48,94  49,9602 

Oo  L 359.44*45,00  59.57,03  44*42,17  5o,o2  16.  7,85  86,9526 

60  L 359.44*43,42  59.19,19  44*  3,i3  5o,o4  16.46,91  86,5771 

9L 0.24.   1,83  59.27,47  23.29,84  49}i6  22.40,68  41,4064 

9L 0.24.  2,07  60.21,44  24.23,51  49,14  23.34,37  4^,5467 

Latitude. . .     55  L.  :  9',  96  7  L.  .•ii",  16           60  L.  :  11',  60  9  L.  ;  10',  39 


H-56,868o    —46,44      3,57 
+57,8615     — 46,5i       3,57 


—39,7092  —45,47 

— 40,2265  — 45,06 

-4-27,0860  —44,66 

-+-27,4920  —44,99 

—46,9269  —46,07 

-47,8678  -45,98 


^7,2907 
H-56,3454 
— 4i,3i54 
—40,8884 
-+-26,8114 
-1-26,4359 
—49,4422 
—49,0019 


3,58 
3,58 
3,58 
3,58 
3,59 
3,59 


Moy.  :  48° 5o' 10",  77 


Observateurs  Perchot  et  Ébert.  —  Position  directe. 

^0  =  60*,  1412,        I=  — 24',  /3£?/i=  — 1',86. 

Aont  5. 

35  L, 0.32.12,40  59.18,47  3i.3i,54  47,78  30.43,76  87,3212 

55  t. 0.32.12,67  57.33,97  29.48,35  47,83  29.  0,52  88,2448 

Xad.  N.  i7'*,3.. . .  221.  8.56,62  60.  7,54  9.  4,o4  59,8900 

Xad.  S.  i7\3 221.  8.53,87  60.10,67  9.  4,39  59,8889 

7  L 359.36.11,37  59.58,59  36.10,01  49,52  24.39,51  50,7059 

7  L. 359.36.10,92  60.39,03  36.49,60  49*50  23.59,90  5o,3ii3 

Cio  I^ o.i5.  9,45  59.45,82  14.55,55  48,43  14.  7,12  87,2206 

60  T^ o.i5.  9,57  59.  7,82  i4.i8,o5  48,45  13.29,60  87,5583 

<>  L.  -  -  - 359.31.21,67  59.   1,74  30.24,01  49,85  3o.25,84  44, 8931 

9  L 359.31.21,12  59.49,42  31.10,67  49,82  29.39,15  44,3928 

Xad-  N.  i8'»,7 221.  8.48,63  6o.i5,45  9.  3,89  59,8928 

Xad.   S-   i8*',7....  221.  8.48,92  6o.i5,56  9.  4,28  59,8947 

Xad.  N-  2o\8 221.  8.48,32  6o.ï5,37  9.  3,5o  59,9059 

Xad.   S-    20^,8....  221.  8.48,25  60.15,75  9.  3,80  59,9051 

55  i--  - 359.23.29,37  59.59,97  23.29,36  5o,3i  37.20,95  84,1660 

55  L-  -  .  - 359.23.25,78  58.47,5o  29.14,02  5o,35  38.36,33  83,3o47 

7  L-  -  -  - 0,22.46,98  59.  6,32  2i.54,o5  48,78  21.  5,27  49,4937 

7  L, - 0.22.46,73  60.  0,73  22.47,66  48,76  21.58,90  49,9864 


H-57,8874 

— 46,20 

3,99 

-h58,8iio 

—45,25 

^,99 

—40,1427 

—44,72 

3,84 

—40,5373 

-44,81 

3,84 

-+-27,0794 

-44,75 

3,82 

-+-27,4171 

-44,85 

3,82 

--45,9555 

-45,78 

3,70 

—46,4558 

-45,77 

3,70 

H- 54, 732 2 
-^53,8709 

—41,3549 
— 40,8622 


D.76  CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1898. 


Noms.  Lecture.  Microm.  L^.  Réfr.  P.  Vis  ea  A.  A. 


Observateurs  Perghot  et  Ébert.  —  Poâtion  directe. 
«;o  =  6oSi4i2,        I=  — 24',        /3d«  =  — 1',86. 


Août  5. 


60  L 359.44*13,38  60.9.6,69    44.39,91     49j^fi     16.  9,95    86,8874     -+-26,-462 

60  L 359.44-13,28  59.54,06    44*  7,5i     49:^^     16.42,37    86,5627    +26,4215 

9L o.25.32,i5  59.24,79    24.57,50    48,69    24.  8,81     42,0777     — 48j7709 

9L o.25.32,i5  60.27,44     25.59,53    48,66    25.10,87    ^'i^^irj%    — Sfi^'no% 

latitude...     55  L  :  10', 29  7  L.  :  ii*',4o  60  L.  :  11", 38  9  L.  :  10*, 33  Moy.  :  48°5o'io',85 
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CONCLUSIONS. 


Dates. 


Avril  i5.. 

24- • 

Mai  I . . 
4.. 
6.. 

14. • 

i5. . 

19.. 

21.. 
Juin     10. . 

II.. 
Juillet  23.. 
Août      4.. 

9  • 
Sept.     2. . 

4.. 

10.. 

i3.. 
Nov.     î  I . . 

12.. 

i3.. 
Dec.  18-20. 

21.. 

24.. 

27.. 

1898. 

Juillet  3i... 

Août       2... 
5 


Poids. 


Latitude 
conclue. 


Observateurs. 


Position  directe. 

3/4  48. 5o.  9,49 
10,22 
10,60 

>o,74 
10,65 
10,57 

9,95 

9,87 
10,26 

9,81 

11,34 

8,86 

9,98 
8,16 

9,98 

11,67 
10,54 
11,45 
11 ,20 

9,90 
10,78 

II, î4 
10,20 
11,01 


I 
I 
I 

3/4 
1/2 

3/4 

1/4 

1/4 
I 

I 

3/4 
I 

3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/2 

3/4 

3/4 
I 

3/4 
3/4 
3/4 

3/4 

1 
I 
i 


Perchot, 

Renan, 

Renan, 

Renan, 

Ébert, 

Ébert, 

Perchot, 

Ébert, 

Renan, 

Perchot, 

Renan, 

Ébert. 

Renan, 

Ébert, 

Perchot, 

Ébert, 

Perchot, 

Ébert, 

Perchot, 

Ébert, 

Perchot, 

Renan, 

Perchot, 

Renan, 

Renan, 


Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Renan. 

Renan. 

Ébert. 

Renan. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Renan. 

Ébert. 

Perchot. 

Ébert. 

Perchot . 

Ébert. 

Perchot. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 


11,10      Ébert. 
10,77      Perchot,  Ébert. 
48 .  5o .  1  o ,  85      Perchot,  Ébert. 


Dates. 


1897. 

Oct.       5... 

6. . . 

7... 

î6... 

21.. . 

J^^  •  •  • 

25..  . 

26. . . 

27.. . 

3o. . . 

Nov.       2. . . 
3 


Poids. 


Latitude 
conclue. 


Observateurs. 


1898. 

Mars 

21.. 

22.. 

Avril 

!.. 

6.. 

7-- 

8.. 

12.. 

i3.. 

23.. 

Mai 

!.. 

Juin 

14.. 

17.. 

21.. 
23.. 

Juillet    4>> 

f^ 
/•• 

i5.. 
16.. 
17.. 
18.. 


Position  inverse. 

3/4      48. 5o.  9,80 
3/4  9,39 

3/4  10,72 

I  10,20 

»  9,81 

I  10, 36 

I  9)39 

3/4  10,48 

I  10,19 

I  9,61 

I  10,18 

>  9,78 

3/4  10,17 

3/4  9, «35 

1/2  9,o3 

3/4  9,49 

I  10,41 

3/4  9,i5 

3/4  10,10 

3/4  10, 4i 

i  9,45 

I  10,19 

3/4  9,18 

I  10,48 

1  10,57 

1/2  10,00 

3/4  9,92 

3/4  10,94 

I  10,92 

3/4  10,37 

3/4  9»  09 

3/4  9,86 

I        48. 5o.  9,80 


Perchot, 

Perchot, 

Perchot, 

Renan, 

Renan, 

Ébert, 

Perchot, 

Perchot, 

Perchot, 

Renan; 

Ébert, 

Ébert, 

Ébert, 

Renan, 

Perchot, 

Renan, 

Renan, 

Perchot, 

Ébert, 

Ébert. 

Renan, 

Renan, 

Ébert. 

Perchot, 

Renan, 

Perchot, 

Perchot, 

Renan, 

Ébert. 

Renan, 

Renan, 

Ébert. 

Renan, 


Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Renan. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Ébert. 

Renan. 

Renan. 

Renan. 

Ébert. 
Ébert. 
Ébert. 
Ébert. 
Ébert. 
Renan. 

Ébert. 
Ébert. 

Ébert. 
Ébert. 
Ébert. 
Ébert. 
Ébert. 

Ébert. 
Ébert. 

Ébert. 


D.78  CERCLE  MÉRIDIEN  DU  JARDIN.  —  1897-1898. 

Dans  le  Tableau  précédent,  nous  avons  regardé  comme  complètes  les  séries 
qui  contenaient  huit  déterminations  de  la  latitude  effectuées  dans  une  soirée,  et 
nous  leur  avons  attribué  le  poids  i.  Pour  les  autres,  nous  indiquons  des  poids 
proportionnels  aux  nombres  des  déterminations,  avec  cette  seule  particularité 
que,  aux  séries  de  6  ou  7  déterminations,  nous  avons  donné  le  même  poids  ]. 
En  tenant  compte  de  ces  poids  on  trouve,  pour  moyenne  en  position  directe, 

9=48«5o'io%47 

et  en  position  inverse 

o=zi48°5o'io",oo. 

Si  l'on  applique  alors  les  corrections  indiquées  plus  haut  pour  la  flexion,  les 
résultats  définitifs  seront  : 

Position  directe 0^=  48°5o'io'',79 

« 

Position  inverse 9  =  48°5o'  10', 47 

La  moyenne  de  ces  deux  valeurs  donne  la  latitude  du  centre  du  cercle  du 
jardin 

L'erreur  moyenne  d'une  détermination  isolée  est,  comme  on  l'a  vu,  d'en- 
viron o",5. 

Mais  nous  sommes  arrivés  à  obtenir  une  précision  sensiblement  plus  grande. 
En  premier  lieu,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  les  différences  entre  les  valeurs 
obtenues  sont  plus  grandes  dans  les  premiers  mois  qu'à  la  fin  du  travail;  et  cela 
vient  des  progrès  que  nous  avons  pu  faire  dans  le  courant  de  notre  recherche. 
D'un  autre  côté,  pendant  toute  cette  période,  nous  nous  sommes  astreints  à  ne 
faire  correspondre  que  des  observations  effectuées  symétriquement  par  rapport 
au  cercle  horaire  perpendiculaire  au  méridien  ;  il  en  est  résulté  pour  nous  la 
nécessité  de  prendre  très  souvent  des  étoiles  un  peu  éloignées  du  pôle,  et  de 
restreindre  à  quatre  heures  l'intervalle  de  temps  que  nous  laissions  écouler 
entre  deux  observations  conjuguées. 

Depuis  lors,  nous  avons  vu  qu'en  modifiant  les  conditions  du  travail  et  les 
formules  employées,  nous  pouvions  augmenter  la  précision,  en  ne  conservant 
plus  la  condition  de  symétrie,  ce  qui  nous  permet  de  choisir  des  étoiles  trè.s  voi- 
sines du  pôle,  d'observer  toujours  les  mêmes,  et  d'augmenter  dans  de  notables 
proportions,  l'intervalle  de  temps  laissé  entre  les  heures  correspondantes. 

Enfin  les  deux  systèmes  de  microscope*  placés,  l'un  sur  le  pilier  Est,  l'autre 
sur  le  pilier  Ouest  de  l'instrument,  nous  permettent  de  mesurer  avec  plus  de 
précision  la  position  de  notre  lunette,  et  de  diminuer  en  même  temps  l'in- 
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lluence  de  la  flexion  des  cercles,  qui,  d'après  de  nombreuses  mesures  elTectuées 
par  nous  depuis  le  mois  de  novembre  1898,  semble  entrer  comme  partie  prin- 
cipale dans  la  correction  complète  dite  de  flexion. 

Il  résulte  de  tout  cela  qu'une  série  complète,  effectuée  dans  les  conditions 
que  nous  réalisons  aujourd'hui,  peut  être  regardée  comme  équivalant  à  quatre 
des  séries  que  nous  publions  maintenant.  On  peut,  dès  lors,  se  rendre  actuel- 
lement compte  du  degré  de  précision  atteint  dans  les  nouvelles  séries  de  1899. 
Il  suffit  pour  cela  de  prendre  quatre  résultats  successifs  figurant  dans  le  Tableau 
précédent.  En  agissant  ainsi  on  arrive  aux  nombres  suivants,  qui  s'accordent 
entre  eux  à  peu  près  comme  les  résultats  de  nos  nouvelles  séries. 


Position  directe. 

Position  inverse. 

n 

10,  oH 

10,9.6 

10,01 

10,07 

9,94 

9,8'i 

9,59 

11,21 

10, 09. 

10, 5o 

9,83 

ïo,9» 

10,36 

Moyenne . . . 

10,01 

Moyenne...     10, 4 4 

9,97 

L'erreur  moyenne  de  ces  nombres  est  de  o",  38  en  position  directe,  et  de  o",  i  >; 
en  position  inverse  ;  on  est  donc  conduit  à  admettre  que  la  méthode,  modifiée 
comme  nous  venons  de  le  dire,  doit  donner  une  erreur  moyenne  de  o",  25. 

Remarque.  —  La  valeur  d'un  tour  de  la  vis  micrométrique  qui  conduit  les 
fils  verticaux  est  de  59",  44^  (log  =  1,77410).  La  valeur  d'un  tour  de  la  vis  qui 
conduit  le  fil  horizontal  est  de  69",  4o. 


OBSERVATIONS 


DE  COMÈTES,  PLANÈTES,  ETC. 


FAITES 


A  L'ÉQUATORIAL  SECRÉTAN-EICHENS 


(TOUR  DE  LOUEST), 


PAR   MM.    G.    BIGOURDAN   ET   G.    FAYET. 
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OBSERVATIONS 


DE   COMETES,   PLANETES,   ETC. 

FAITES 

A  L'ÉQUATORIAL  SECRÉTAN-EICHENS 


(tour  de  l'ouest), 


Observations    faites    par   M.    G.    BIGOURDAN. 


ANNË£  1897. 

Pour  ces  observalions,  on  a  fait  usage  du  micromètre  des  comètes  modifié. 

Le  cercle  de  position  et  la  vis  de  ce  micromètre  ont  été  étudiés  avec  soin;  leurs  erreurs  sont 
très  faibles,  et  il  n'en  a  pas  été  tenu  compte. 

On  a  adopté  pour  la  valeur  du  tour  de  vis  :  29%  624. 

Les  fils  employés  sont  en  platine,  de  6'  environ  de  diamètre  :  on  a  suivi  les  méthodes  d'observa- 
tion exposées  dans  V Itttroduction  des  Observations  de  1888  (p.  F.i  et  suiv.). 

L*oculaire  qui  a  servi  pour  toutes  ces  observations  grossit  109  fois. 

Quelques  étoiles  de  comparaison  sont  mal  connues,  mais  il  ne  nous  a  pas  été  possible  d'en  obtenir 
des  observations  méridiennes. 

La  facilité  des  mesures  et  l'état  du  ciel  ont  été  indiqués  parfois,  suivant  la  notation  adoptée  pour 
les  nébuleuses  {voir  Observations  de  1884,  p.  G.  ?.i). 


COMÈTE  1897  III  (PERRINE). 


Angle.  Dislance.  Nombre 

de  AiR 


T.delapend.  Lectures.    T.delapend.    Lectures,  pointés,  m.      T.  sid.  Paris.        p.  d.  sécCi)^  ACQ. 

1897  Octobre  18.        •  :  a  =  219  BD  -h  69". 

h       m»  o  hmst  ohms  o  t  s  ., 

21.40.49,3     ri4,58    9,1.41.54,8      20,6598     4-4     ai4, 5  1 21.36.39,6     i'24î67       12,8986    — 20,88     -h3.37,o 
21.48.17,5     126,97    21.48.22,0      19,9363    4*4    217,0  I21. 43.  6,8     126,71       13,6217    —'^1,48    +4-  0,9 

Corr.p«Qd.  =  —  5"  1 5*.  2      Mouv*  diurne  =  90°, 26      rfo  =  33*,  558o      jxob».  =  -+-  o",  32o      Réfr.  =  -f-  o", o4  ;    0^,20 

Aa 
A2i''39™53%2,t.sid.Paris:     .  ^   =-- o'"2i',i8;      Aii=  — o"'59',68;      ACÔ  = -h  3'48',9     8-8  corn  p.      O     ^ 

sec  (iDo 

1897  Octobre  18.         -k  \h  =  Anonyme. 

0.16.25,5     i3i,53      0.16.18,3       51,9393     4.4      40,5  I    0.11.2,8     i3i,24       i8,384i     -27,21     -f-5.58,i 
0.28.   1,8     i33,33      0.28.8,5      53,4o55     4-4      43,2  1    o.22.53,o     i33,o8       19,8476    —28,53     +6.40, 3 

Crorr.peBd.  =  — 5'^i5%5        Mouv* diurne  =  90", 27      </o  =  33',558o       fXob».  =  +  o%  1 5 j        Réfr.  = -h o", 02;  o',i8 

A  o'»i6'"57%9,  t.  sid.  Paris: -^-^=  — o'»27',87;     Aa  =  -i"i8%99;     A(Î)  =-+-6' i9%3    8-8comp.    O--^ 

sec  Ca)o 


OBSERVATIONS 

DE   COMÈTES,    PLANÈTES,   ETC 

FAITES 

A  L'ÉQUATORIAL  SECRÉTAN-EICHENS 


(tour  de  l'ouest), 


Observations    faites    par    M.    G.    BIGOURDAN. 


ANNÉE  1897. 

Pour  ces  observations,  on  a  fait  usage  du  micromètre  des  comètes  modifié. 

Le  cercle  de  position  et  la  vis  de  ce  micromètre  ont  été  étudiés  avec  soin;  leurs  erreurs  sont 
très  faibles,  et  il  n'en  a  pas  été  tenu  compte. 

On  a  adopté  pour  la  valeur  du  tour  de  vis  :  29*,  5*24. 

Les  fils  employés  sont  en  platine,  de  6'  environ  de  diamètre  :  on  a  suivi  les  méthodes  d'observa- 
tion exposées  dans  V [ntroduction  des  Observations  de  1888  (p.  F.i  et  suiv.)- 

L'oculaire  qui  a  servi  pour  toutes  ces  observations  grossit  1 59  fois. 

Quelques  étoiles  de  comparaison  sont  mal  connues,  mais  il  ne  nous  a  pas  été  possible  d'en  obtenir 
des  observations  méridiennes. 

La  facilité  des  mesures  et  l'état  du  ciel  ont  été  indiqués  parfois,  suivant  la  notation  adoptée  pour 
les  nébuleuses  {voir  Observations  de  1884,  p.  G.  -^i). 


COMÈTE  1897  111  (PERRINE). 


Angle.  Distance.  Nombre 

de  AJi 


T.delapend.  Lectures.    T.delapend.     Lectures,  pointés,  m.       T.  sid.  Paris.        p.  d.  sécCO,  A(D. 

1897  Octobre  18.        •  :  a  =  219  BD  h-  69^ 

hnj»  o  hmst  ohms  u  I  s  ,. 

'^1.40.49,3     ii4,58    21.41.54,8      20,6598    4-4    214,5  1 21.36.39,6    124,67      12,8986   — 20,88    -+-3.37,0 
•21.48.17,5     126,97    2i.48.a2,o       19,9363    4-4    217,0  I21. 43.  6,8     126, 7i       13,6217    —21,48    -+-4-  0,9 

Corr.pend.  =  —  5"  1 5%  2      Mouv^  diurne  =  90°,  26      d^  =  33*,  558o      fiobs.  =  -4-  o**,  32o      Réfr.  =  -f-  o", o4  ;    o'',2o 

Aa 

AM''39'"53%2,t.sid.Paris:  =— o'"2i',i8;      Aai=  — o'»59',68;      A(Ô  = -4- 3'48',y     8-8  comp.      O     ^ 

1897  Octobre  18.         •  :  ^  =  Anonyme. 

0.16.25,5     i3i,53      0.16.18,3       51,9393     4.4       40,5  I    0.11.2,8     i3i,24       i8,384i     -27,21     -h5.58,i 
0.28.1,8     i33,33      0.28.8,5      53,4o55     44      43,2  |    o.22.53,o     i33,o8       19,8476    —28,53     -h6.4o,') 

Corr.pend.  =  — 5"» 1 5% 5        Mouv' diurne  =  90^27       rfo  =  33',558o       fiob».  = -+- o%  1 5 j        Réfr.  = -ho", 02;  o',i8 

A  o-i6'"57%9,  t.  sid.Paris: -7-^=--o'"27*,87;    Aa  =  —  i'"i8%99;     A(î)  =m-6' i9",3    8-8comp.    -0— ^ 

sec  (Jvo 


E.4  ÉQUATORIAL  SECRETANEICHENS. 

Angle.  Distance.  Nombre 

de  Aiv 


T. de  la  pend.  Lectures.  T. delà  pend.    Lectures,  pointés,     m.      T.  sid.  Paris.         p.  d,  séc(D„  A(£^. 

1897  Octobre  18.        •  :  c  =  Anonyme. 

Il       ui      !i  o  h       Di      9  i  u  h       m      »  o  t  «  ,     . 

o.   7.59,3       30,29      O.   8.   6,8       5o,9o58     4.4     119,81    o.   '2.5i,3     '209,98     17,3483     -+-17,08     -+-7.23,7 
0.37.28,5      20,92      0.38.  0,5      53,9000    4*4     111,3  1    0.32.45,0    200,48    20,3429     -m4,o3     -+-9.22,7 

Corr.pend.  =  — 5'"i5',  5       Mouv^ diurne  =  90% 27       ^/o  =  33S558o       jxobs.  =  — o",3ï7        Réfr.  : -h  o%o2:  o'.f8 
A  o''i7™48',2.  t.  sid.  Paris  :  =-4-o'"i5%55;     Aai  = -h  o'"44',o5;     A(£)  =-4-8'23%2    8-8  comp.     -e-^ 

sec  yjuQ 

1897  Octobre  19.         i^  .  d  =  Anonyme. 

2i.5o.22,8      55,36     21.30.45,0       i6,2i53     4-4     i45,o  j 21 .45.26,8      55,28       17,3376    — 28,08     — \.b\.^ 
21.57.38,0       58, 80     21.58.  9,0       16,3928     4.4     148,5  1 21 .52. 5o, 8       58,77       17,1602     — 28,91     — i.22,4 

Corr.p«nd.  =  --5"  f8%2      Mouv*  diurne  =  90*^,27      rfo  =  33*,5522      fiob*.  =-f- o'*,475      Réfr.  =-ho°,o5;  oV?" 

A» 

A  2i»»49'"8',8,  t.  sid.  Paris  :     .         =  — o"'28',49;    ^A  =  — 1™26%63;     AdO  =  — 4'36',9    8-8  comp.    O— ^ 

sec  (jb/Q 

1897  Octobre  21 .        •  :  e  =  Anonyme. 
21.52.54,3      52,55    21.53.9,8      28,3713    4.4     141,5121.47.45,2      52,64        5,1801     —8,11     —1.32,7 
Corr.pend.  =  — 5'"24*,6       MoQV*  diurne  =  90^,27       ^o  =  33*,5499       H^ob».  =  -»- i*',39i       Réfr.  =-+-0", 07;  0^,06 

A  » 

A  2!'»47'"45%2  t.  sid.Paris  :   j^  =-o'»8%ii;    Aa  =  — o'»28-,99;     ACÔ  =  — r32",7     4-4  comp.      O    ■» 

1897  Octobre  21 .        i^  -,  c  =  Anonyme. 
22.16.  9,0      87,56    22.16.21,8      27,7805    4.4     177,0  1 22. 10.57,2      87,60        5,7699    — 11,35    — o.  7,0 
Gorr.pend.=  — 5'"24s,6      Mouv' diurne  =  90°, 27      ^70  =  33^5499       pobs.= -^- i",  466       Réfr.  =-}- o%o5.:  o',o8 

A  22*»  10™  57%  2,   t.  sid.Paris  :  -T-rr- =--o'"ii',35;     An  =  -  o"  4o%  58  ;     A(Ê)=  — o'7',o    4-4    comp.     -0 — ^ 

1897  Octobre  22.        t*^  :  /  =  ii3  BD  -i-  75^ 

0.42.43,5     337,36      0.42.35,3      43,6923     4-4      <>7»5  I    0.37.11,0     157, o5       10,1390    —  7?77     -+-4-33,8 
0.5 1.36        336,5  »  »  i.i  »     I    0.46.12         i56,i8  »  »  » 

Corr.pend.  =  -— 5"24*,  3       Mouv' diurne  =  90", 32       rfo  =  33',5535        |Aobs.  =  —  «**.o97      Réfr.  :  -4-  o",o3  ;  o',o9 

A« 

A  o'»37'"ïi',  o,  t.  sid.  Paris:    ,  7     =  —  o"'y',yy;     \]r  =— o^SoSSS;      AdO  = -h  4'35'',8     4-4  comp.      -Q — ^ 

sec  cjc/^ 

1897  Octobre  22.        -»c  :  è'  =  114  BD-+-75^ 

n.48.i5,8     326,98      0.47.46,5       45,2543    4-4       56,o  I    0.42.22,2     i46,58       11,7021     —12,68     -1-4.48,6 
Gorr.pend.  =  --5,'"24',3      Mouv*  diurne  =  90°,  32       ^0  =  33*, 5535       fXobs.  = -h  o",  164       Réfr.  :  •-*-  o",o3;  o%io 

A^ 

Ao''42"'22»,2,  t.  sid.Paris: -^— ^  =  — o"'i2',68;     Ajr  =  — o'"49»,88;    A(D  = -h  4'48',6    4-4   comp.     -0 — ^ 


COMÈTE  1897  III  (PERRINE).  E.5 


Angle.  Distance.  Nombre 

de  An 


T.delapend.  Lectures.  T. delà  pend.   Lectures,  pointés,    m.        T.sid.Paris.  p.  d.  sécCÔo  ^^• 

1897  Octobre  23.        ^k  :  h  =  Anonyme. 


I     • 


hms  o  hms  t  ohms  o  t  % 

21.59.8,8    341,62    21.59.35,0      49,7968    4.4      72,5121.54    9,4     161,28       16,2476    —10,23     -4-7.34,6 
Ti.  6.57,0     340,94     22.  7.  6,5       5o,86i3     4-4       71,5122.   1.40,9     160, 63       17,3108     —11,27     -^8.   2,5 

Corr.pcnu.  =  — 5"25*,6       Mouv' diurne  =90%3o       fl?o  =  33»,55i3       fAob8.=  —  0^,087       Réfr.  :  -h  o",o6;  o%i:) 

A  2i»"57'"55%2,  t.  sid.  Paris  :    /^.    =— o"io',75;     An  =  —  o" 45% 89 ;     A(D  =  -+-7'48",5    8-8  comp.    -e-Ht- 

sec  ct)o 

1897  Octobre  24.      ^  \i=  80  BD  -f-  77». 

11.  3.22,3      45, 5i     22.  3.27,5      44,1950    4-4     i38,o  j  21 .57.58,5    2a5,i4       10,6592    -+-14,89    -+-3.41,8 
'22.21.56,8       31,71     22.22. i3, 8       44,6390    4.4     122,5  1 22.16. 44j8     211,19       11,0937     h-iï,33     h-4-4o,i 

Corr.pend.  =  —  5'",29*,o        Mouv*  diurne  =  90°, 3 1       d^  =  33*,  5469       jiob*.  =  —  o*»,  743       Réfr.  :  4-  0°,  06  ;  o",  1  \ 
A  22»»  7'"2i%7,  t.  sid.  Paris: -g-^  =H-o"i3',  u;     Aa  =-h  i"i*,83;     A(©=h-4'ii',o    8-8    comp.  -G — ¥- 

1897  Octobre  24.         •  :  A  =  79  BD  -h  yy\ 

•i2. 10. 12,0      88,07    22.10.21,5      25,9780    4-4  358, 0    I  22.  4-52,5    267,61        7,5689    -f-14,89    H-o.  9,1 
22.29.15,0      69,09    22.29.42,3      27,2828    4-4  340,75122.24.13,3    248,33        6,2683    H-ii,48    -Hi .  82 

Corr.pend  =--5" 29", o       Mouv'diurne  =  9o**,3i       f/o  =  33\5469       H^bs.  =  —  0°, 996      Réfr.:  -h  o'*,o6;  o",o9 

Aa 

A  22»»i4"'32%9,  t.  sid.  Paris  : -^-^  =-+-o™i3',i8;     AiR  = -4- i"»2',35;     A(©  =  -f- o'38',6    8-8  comp.   Q     -^ 

1897  Octobre  25.        •  :  /  =  61  BD  h-  yS\ 

vi2. 34.40,0    309,25    22.34.53,3      4*^,8568    4.4       39,0122.29.22,1     308,89       10,5947     -+-i6,23     — 3.16,7 
22.48.a3,8     307,78     22.48.45,8       44,935o    44  •    37,5  I  22.43.  i4 ,6     307,40        8,5i65     -4-i3,3i     —2.32,9 

^orr.pend.  =  — 5"3i',2       Mouv*diurne  =  90°, 34       rfo  =  53S45i4       |Xobs.  =  — 0°,  108       Réfr.  =-h  o%o5;  o'.oc) 

A  22"  36™  18',  4,  l.  sid.  Paris  : -r—T- =-^-"™ '4',  77;     Aji  =-i- i"  f7%36;     A(ô=— 2'54\8     8-8  comp.    -O— ^t- 

sec  wq 

1897  Octobre  25.         •  :  /ti  =  63  BD  -f^  yS\ 

2'2.27.4'Ji,8      352,43    22.27.40,8       40,7065     4.4      82,5122.22.  9,8     172,09       12,7449    —3,43     -f-6.12,9 

^?2. 56.  l4, 5    343,51   22.56. 14,8    49,6193   4.4    73.0122.50.43,6   163,17    16,0773   —9,14   -1-7.34,6 

Corr.pend.  =  — 5»3ï»,2      Mouv' diurne  =  90», 34      ^o^Kst'L^^      H^ob*.=  —  o'',3i4       Réfr.  =-i-o%o6;  o',i3 

An 

A  aa^'Se^'ae*,  7,  t.  sid.  Paris:  -7— g-=— o'"6',28;      Aii  =  — o'"32",66;     A(B=:-h6'53',7     8-8  comp.      -Q^-^ 


E.6 


ÉQUATORIAL  SECRET AN-EICHENS. 


Angle.  Distance.  Nombre 

T.  de  la  pend.  Lectures.    T.delapend.    Lectures,  pointés,  m.      T.  sid.  Paris. 


séc  CÔa 


ACD. 


1897  Octobre  26. 


•  :  /i  =  4i  BD-+-  79". 


hms               o                 hms                t  ohms                o                   t                            s                  ,, 

uîi.46.53,5      60,11     9.2.46.59,8       18, 3558     4*4  329,0122.41.27,3     239,69       i5,2o33     -4-25,86    -+-3.46,3 

22.54.17,5       55,95     22.54.13,3       18,7915     4-4  327,0122.48.40,8     235,63       14,7671     -+-24,01     -h4.  5,9 

Gorr.pend.  =  — 5™32%5       Mouv' diurne  =  90",  36  </o  =  33S5564       HLob»=  — o%562       Réfr.  =-h  o°.o5;  o'jiS 


A22''45™4%i,  t.  sid.  Paris: 


^si 


séc  (Do 


=  4-0"  24%  94;     An  =-f- 2™22%99     A(D  =  -h3'56',  1     8-8  comp.     o    ^ 


1897  Octobre  27. 


•  :  o  =  24  BD  H-  8o^ 


22.47.13,5       26,77    22.47.47,3      26,3800    4*4  296,5122.4^.12,6    2o5,63        7, «761     -h  6,12     -f-3.ii,o 

22.53.33,0       i8,84    22.53.3o,o      26,3o58    4*4  290,0  1 22.47-55,3     198,48        7,25i4     -+-4,54     -f-3.23.i 

Gorr.peDd.  =  — 5'"34%7       Mouv' diurne  =  9o°,42  ^0  =  33^5559      fAobs.  =  — i",259      Réfr.  = -f-o*',o5;   o',o8 

Aa 

A  22''45'»4',o,  t.  sid.  Paris:       7     =-ho'"5',33;  An  = -ho™ 33% 21  ;      A(£)=-h3'i7',i     8-8eomp.     Q    ■» 

sec  Cx/Q 


1897  Octobre  29.        )<•:/?  =  824  BD  h-  8r. 

23.19.24,8     332,29     23.19.36,3       3o,66o5     4*4      60,0  1  23. 1 3. 56, 8     332, 3o        2,9001     -+-  2,65     — i.i5,8 
•>.3.32.2o,3       10,23    23.32.28,8      36,o34o    4*4     278,0123.26.49,3       10,07        ^j4795    —  o,^5     -—1.12,1 

Corr.pend.  =  — 5'"39%  5       Mou v* diurne  =  90**, 58       rfo  =  33S557i        iiob«.  =  -i- a'*,934       Réfr.  =  o'*,oo;  o',o3 


A  23'»2o"'23%i,  l.  sid.  Paris: 


An 


séc  (Do 


=  -f-o'"o%9o;      Aai  =  -Ho"6*,22;      A(0=  — i'i4',o      8-8  comp.      Q    ^ 


1897  Octobre  30 


•  :  ç  =  792  BD-t-81*'. 


22.57.46,3     i85,i5    22.57.41,3       39,oo58    4.4      92,5  j  22. 5i. 58, 5        5,3i         5,464»     —  1,00    —2.40,7 
23.  8.22,5     198,17     23.  8.23,0      39,3940    4.4     108,0123.  2.42,2       18,48        5,8472     —  3,65    — 2.43,8 

r.orr.pend.  =  —  5'"42%8       Mouv* diurne  =  89^7^        rfo  =  33S5468        îJiob».= -+- i°,228        Réfr.  =o%oo;  o",o6 


A  22'' 57" 20*,  4,  t.  sid.  Paris  : 


Aa 


séc  (Do 


=— o'»2',32;       Ajv=  — o'»i6«,07;       AcD=  — 2'42'.3      8-8  comp.     0    -f 


1897  Novembre  13 


*  :  '*  =  999  BD  H-  69* 


21.57.57,3       4*)63     21.57.18,3       17,0265    4-4     i35,o  1 2i.5i.3o,4     2*4,47       16,5289     -i-22,79    -h5.48j5 
22.27.15  48,4       22.3o.3o  20,240       i.i     139,0  1 22. 21. 27         228,32 


» 


Corr.pend.=  — 5'"47%9       Mouv' diurne  =  90^,08       f/o  =  33*,5548       fAob».  =  -i-o'',  129       Réfr.=— o%o2;  o',i5 


A  22** 7"* 6*, 2,  t.  sid.  Paris  : 


Aa 


séc  (Do 


=  -f-o'"22',79;      AiR=H-i™4%45;      A(D=-f-5'48',5      4-4  comp.    -Q—^ 


COMÈTE  1897  III  (PERRINE). 


E.7 


Dates 

>. 

1897. 

Étoiles. 

• 

Gr. 

Ocl 

i8 

a  2i9B.D.-h69°.. 

8,5 

i8 

b  Anonyme 

9,5 

18 

c  Anonyme 

9 

19 

d  Anoayme 

to,5 

ai 

e  Anonyme 

ii-ii 

•XI 

/  113B.D.-H75'.. 

8,5 

^'X 

g  Il4B.D.^-75^. 

9 

23 

/i  Anonyme 

9 

24 

i  8oB.D.-h77»... 

9,0 

24 

k  79B.D.-H77^.. 

7 

25 

/  61  B.D. -+-78*... 

9,2 

;i5 

m63B.D.-h78°... 

8,5 

•26 

n  41  B.D.-+-79°. . . 

9,ï 

'^7 

0  24B.D.-h8o*... 

9,1 

^9 

p  824B.D.-+-81".. 

9,5 

3o 

(f  792B.D.-+-8r.. 

9,5 

Nov. 

i3 

r  999B.D.-h69^. 

7,5 

A  220 B.D. -4-69".. 

9,3 

B  221  B.D. -4-69^.. 

8,7 

C  241  B.D. -h 70'.. 

7,5 

D  I69B.D.-f-73^. 

9 

E    81  B.D.-f-76^. 

7 

Positions  des  étoiles. 

Si  moyenne      Réduct.        Décl.  moy.        Réduct. 
pour  1897,0.     au  jour.       pour  1897,0.      au  jour. 


h      m      • 
3.27. i4)08 

3.26.46,51 

3.24.44)12 

3 . 20 .  3 , 56 

5  2.59.27,14 

2.44.58,7a 

2.45.16,47 
2.3i.i8,93 
2.10.34)55 
2.10.27,46 
1.46.53 
1.48.43,08 
1.17.50 
0.47.31 
23.26.57,2 
22.45.49)0 
18.43.53,23 

3.28.22,66 
3.29.54,47 

3.12.35,04 
3.  1.33,16 
2.23.24,52 


8,9' 
8,94 
8,92 

9,37 
10,35 

10,75 

10,75 

II  ,25 

11,60 
11,64 

11,79 
11,72 

II  ,3i 

10,74 

5,73 

2,69 

3,14 


» 

» 

0 


w  r  m 

+69.10.30,7 

-f-69.17.  1,7 
69.15.  3,7 
70.49.59,0 
-t-73.45-  3,0 
75.13.52,6 
75.13.58,7 
76.22.42,7 
77.42.48,8 
77.46.53,1 
-4-79.  0.42 
-h78.5o.33,4 
-h79.55.  o 
-+-80.43.30 
-4-81.40.42,9 
-+-81.42.35,2 
-+-69.14.29,0 

4-69.  9.51,4 
-+-69.22.30, 1 
-+-70.54.30,1 
-+-73. 48.21 ,4 
76. i5.5i ,6 


12,6 
12,7 
i3,o 
i3,6 
-+-i6,3 
-+-18,5 
18,5 


-+-20,2 


22,9 
-f-22,9 

-1-25,7 
-+-25,5 
-f-28,8 
-h3i,5 
-+-36,o 
-f-36,6 

l5,2 


» 
» 


Autorités. 

Rapportée  à  A. 

Rapportée  à  B. 

Rapportée  à  B. 

Rapportée  à  G. 

Rapportée  à  D. 

3196  Arg.-CEi. 

3199  Arg.-Œi. 

Rapportée  à  E. 

2523  Arg.-Œi. 

\  (2520-i-252i)  Arg.-Œi 

B.D 

B.VI. 

B.D. 

B.D. 

36 1 3  Garrington. 

3495  Garrington. 

A.  G.  Ghristiania  2899. 

Bonn.  t.  VI. 
A. G.  Ghristiania  61 3. 
A. G.  Dorpat. 
3426  Arg.-QEi. 
2778  Arg.-CEi. 


Dates. 

1897. 

Oct.  18 
18 
18 

19 
21 

23 


AA. 


m 


•  a—  Tt-A.  —1.  8,58 
^b  —  •B.  —3.  7,96 
•c  —  •B.  — 5.1a, 35 
ikd  ^  i^C  -4-7.28,52 
ihe  —  it-D.  — 2.  6,02 

•  /i  —  •E.  -^7.54,41 


A(0. 

t  m 

-+-0.39,3 

—  5.28,4 

—7-26,4 

— 4.3i,i 
—3.18,4 
-t-6.5i  ,1 


Nombre 

de 
comp. 

6-7 

0-8 

8-8 

5-4 
4-4 
6-7 


Positions  apparentes  de  la  comète  1897  III  (Perrine). 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Log.  facteur 

Non^bre 

1897. 

de  Paris. 

apparente. 

parallaxe. 

apparente. 

parallaxe. 

de  comp 

Oct.   1*8 

h       m     t 
7.49.4? 

h       m      s 
3.26.23,31 

o,o4ow 

-1-69.' 14. 32  ^2 

0,307 

8-8 

18 

10.26.20 

3.25.36,46 

ï",909" 

-4-69.23.33,7 

o,i4i/2 

8-8 

18 

10.27. 1 ' 

3.25.37,09 

ï,  908/1 

-t- 69. 23. 39, 9 

0,145/2 

8-8 

19 

7.55.   0 

3.18.46,30 

0,069/1 

-+-70.45.35,7 

o,i63 

8-8 

21 

7.45.44 

2.59.  8,5o 

o,i33/i 

-1-73.43.46,6 

T,83i 

4-4 

2f 

8.  8.53 

2.58.56,91 

0,I2l/< 

-+-73.45.12,3 

1,093 

4-4 

22 

10. 30.47 

2.44.38,89 

T,909« 

H-75.18.46,9 

0,494  « 

4-4 

22 

10.35.57 

2.44.37,34 

1,892/* 

H-75.19.  5,8 

o,5o3/i  • 

4-4 

E.8 


ÉQUATORIAL  SECRÉTAN-EICHENS. 


Positions  apparentes  de  la  comète  1897  III  (Perrine),  (Suile.) 

Dates.  Temps  moyen        Ascension  droite      Log  facteur        Déclinaison  Log  facteur   Nombre 

1897.  de  Paris.  apparente.  parallaxe.  apparente.  parallaxe,    decomp. 


h      m      s 

h       m     s 

•      >     • 

Oct. 

23 

7.48.     I 

2.30.44,29 

0, 190// 

-H76.3o.5i  ,4 

^749« 

8-8 

•M 

7.53.30 

2.11.47,98 

0 , 207  n 

-+-77.47-22,7 

0,  l32/l 

8-8 

M 

8.  0.40 

2.  11  .41  ,25 

o,i99« 

-+-77.47.^,6 

o,i8o/z 

8-8 

•25 

8.18.26 

I .48.22 

0,179// 

-H78.58 

0,409// 

8-8 

25 

8.18.34 

I .48.22,14 

0,179// 

H-78.57.52,6 

0,409/1 

8-8 

•26 

8.23.14 

I .20.24 

0,147/1 

-+-79.59.25 

0,522/Z 

8-8 

•27 

8.19.18 

0.48. i5 

0,095/1 

-H80.47.19 

0,589/2 

8-8 

•^9 

8.46.40 

23.27.  9>2 

2,898/i 

-f-81.40.  4,9 

0,682/1 

8-8 

3o 

8.19.45 

22.45.35,6 

T,i38 

-+-81 .40.29,5 

0,682// 

8-8 

Nov 

.  i3 

6.34.36 

18.44.54,54 

T,93o 

4-69.20.32,7 

o,o54/i 

4-4 

Remarques, 

1897.  Octobre  18.  —  La  comète  ressemble  à  une  nébuleuse  de  la  classe  I-II  ;  elle  est  formée  par  une 
tête  arrondie,  d'environ  12'  de  diamètre,  et  dans  laquelle  on  entrevoit  par  instants  un  tout 
petit  point  stellaire;  cette  tête  est  continuée  par  une  queue  d'environ  i'  de  long,  et  le  noyau 
ne  ressort  pas  bien  du  côté  de  la  queue;  celle-ci  est  relativement  assez  brillante  et  précède 
le  noyau.  Ciel  :  9. 

Octobre  19.  —  La  comète  paraît  un  peu  moins  brillante  qu'hier  soir,  peut-être  parce  que  le  ciel 
est  moins  beau.  Elle  a  une  tête  de  forme  arrondie,  d'environ  12'  de  diamètre,  à  laquelle  se 
rapportent  les  mesures,  et  où  l'on  entrevoit  un  petit  noyau.  La  queue,  longue  de  i',  5  environ, 
est  dirigée  vers  le  nord.  Ciel  :  8-8,5. 

Octobre  21.  —  L'éclat  de  la  comète  a  peut-être  un  peu  diminué-,  mais  cette  diminution  d'éclat 
pourrait  n'être  qu'apparente,  à  cause  de  l'état  du  ciel.  Cet  astre  ressemble  à  une  nébuleuse 
de  la  classe  II;  la  tête,  arrondie,  est  formée  par  une  condensation  stellaire  qui  s'entrevoit 
assez  bien,  et  à  laquelle  se  rapportent  les  mesures.  Toute  la  tête  a  un  diamètre  d'environ  i', 
mais  ne  s'aperçoit  sûrement  que  sur  une  étendue  de  3o*  environ.  La  queue,  rectiligne,  plus 
brillante  dans  la  région  médiane,  s'aperçoit  sur  environ  2'  de  long,  et  se  voit  nettement  sur 
une  étendue  de  i',3.  Ciel  :  8-9. 

Octobre  23.  —  La  comète  semble  être  formée  par  de  la  nébulosité  assez  diffuse,  dans  laquelle 
la  tête  ne  se  distingue  pas  aussi  bien  que  les  jours  précédents.  La  queue  parait  assez  étalée, 
et  aussi  relativement  plus  lumineuse  et  plus  diffuse  que  les  jours  précédents. 

Octobre  24.  —  En  raison  de  la  direction  de  la  queue,  qui  est  perpendiculaire  à  la  direction  de 
la  seconde  étoile  de  comparaison,  les  mesures  de  distance  relatives  à  cette  étoile  s'effectuent 
avec  assez  de  précision. 

Ija  tête  de  la  comète  se  distingue  beaucoup  moins  nettement  que  dans  les  mesures  précé- 
dentes. Au  contraire,  la  queue  s'aperçoit  mieux  et  sur  une  longueur  d'environ  i',8;  sa 
partie  médiane  est  plus  brillante  et  forme  comme  une  arête.  Le  point  granuleux  signalé  anté- 
rieurement au  milieu  de  la  tête  se  distingue  aisément,  et  c'est  à  lui  que  se  rapportent  autant 
que  possible  les  mesures;  même  on  aperçoit  au  moins  deux  points  stellaires  dans  le  noyau. 
La  queue  est  plus  longue  qu'auparavant,  de  sorte  que  la  comète  a  vaguement  un"  aspect 
elliptique.  Ciel  :  9-9,5. 

Octobre  25. —  La  direction  de  la  queue  passant  à  peu  près  par  l'étoile  63  B.D.-+-  78**,  les  pointés 
d'angle  faits  par  rapport  à  cette  étoile  sont  moins  incertains  que  ceux  de  distance. 

22'*  37"  t.  sid.  La  tête  se  distingue  plus  difficilement  que  dans  les  premières  obser- 
vations :  elle  est  d'aspect  granuleux  et  il  y  a  un  petit  point  stellaire  autour  duquel  on  en 
soupçonne  un  ou  deux  autres.  Sans  doute  dans  les  mesures  on  doit  être  porté  à  |amener  le 
fiLun  peu  vers  la  queue;  celle-ci  s'aperçoit  sur  une  longueur  d'environ  3'  à  4'  et  son  éclat 
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diminue  assez  graduellement  de  la  tôte  vers  l'extrémité.  L'arête  médiane  est  peut-être  un  peu 
moins  sensible  que  les  jours  précédents.  Ciel  :  9-9,5. 

2**3o"  t.  sid.  La  comète  s'aperçoit  facilement  sur  une  longueur  de  2',  5  et  on  l'entrevoit  sur 
au  moins  3',  5  de  longueur. 

Octobre  26.  —  La  comète  devient  de  plus  en  plus  une  masse  diffuse  dans  laquelle  la  tète  ne  se 
dislingue  guère;  la  queue  a  2', 5  de  long  et  l'arête  centrale,  signalée  précédemment,  ressort 
peu.  Ciel  ;  9-9,5. 

Octobre  27.  —  La  comète  est  encore  plus  diffuse  que  les  jours  précédents  ;  elle  a  une  forme  ellip- 
tique d'environ  2', 5  de  long  sur  o',8  à  i'  de  large;  l'extrémité  la  plus  boréale  est  surtout  net- 
tement plus  granuleuse;  c'est  à  elle  que  se  rapportent  les  mesures. 

Les  mesures  doivent  être  très  influencées  par  les  petites  étoiles  que  peut  traverser  la 
comète,  mais,  dans  les  observations  précédentes,  le  petit  point  stellaire  qui  a  été  visé  apparte- 
nait bien  à  la  comète,  car  il  se  déplaçait  avec  elle;  il  n'y  avait  pas  là  de  petites  étoiles  sur 
lesquelles  la  comète  se  serait  projetée  accidentellement. 

On  distingue  parfois  dans  la  tête  de  la  comète  deux  ou  trois  petits  points  stellaires,  et  on 
en  soupçonne  un  plus  grand  nombre,  dispersés  sur  une  étendue  de  7"  à  10'  de  diamètre. 
La  comète  se  voit  toujours  de  la  môme  façon  dans  le  chercheur  de  4  pouces.  Ciel  :  9-9,5. 

Octobre  29.  —  La  queue  s'aperçoit  sur  une  longueur  de  3'  à  4',  certainement  plus  de  3'.  La  tête 
se  distingue  relativement  assez  bien,  c'est-à-dire  un  peu  mieux  que  dans  les  derniers  jours; 
elle  est  granuleuse,  et  les  petits  points  que  l'on  y  entrevoit  occupent  une  étendue  de  10" 
à  12"  de  diamètre.  Ciel  :  9. 

Octobre  3o.  —  Comète  aujourd'hui  diffuse,  mais  le  point  stellaire  de  la  tête  est  toujours  visible. 
Longueur  de  la  queue  :  3'  environ  ;  mais,  à  partir  de  la  distance  de  i',5  du  noyau,  on  la  soup- 
çonne plutôt  qu'on  ne  la  voit.  Ciel  :  9. 

Novembre  i3.  —  22** 5"  t.  sid.  L'objet  mesuré,  excessivement  pâle,  de  grandeur  i3,4,  est  une 
vague  lueur  dont  l'existence  est  certaine;  elle  est  assez  étendue  et  on  l'entrevoit  sur  environ  3' 
de  diamètre.  Les  pointés  se  rapportent  à  une  partie  un  peu  plus  brillante,  nettement  granu- 
leuse, comme  formée  par  5  à  6  étoiles  contenues  dans  un  cercle  de  12"  à  15"  de  diamètre,  ex- 
cessivement faibles,  dont  une  seule  s'entrevoit  assez  bien. 

Le  dernier  pointé  (/»  et  d)  a  servi  uniquement  à  déterminer  le  mouvement,  car,  à  ce 
moment,  la  Lune  effaçait  déjà  cette  vague  lueur. 

22''25"*  t.  sid.  —  A  peu  près  à  la  position  mesurée  d'abord,  on  entrevoit  une  petite  étoile 
qui  est  sans  doute  celle  que  l'on  a  pointée,  et  le  noyau  de  la  comète  devait  se  trouver  tout  à 
côté.  Cette  observation  peut  donc  être  incertaine. 

Novembre  21.  —  2i**5o°|  t.  sid.  J'ai  cherché  la  comète  avec  beaucoup  de  soin,  aux  positions  indi- 
quées par  les  deux  éphémérides  MoUer  et  Hussey-Aitken.  Je  n'ai  rien  pu  apercevoir. 


Voici  le  Tableau  des  mesures  de  la  direction  de  la  queue  de  la  comète,  faites  lors  des  précédentes 

observations  : 

Dates  Temps  sidéral  Nombre 

1897.  Paris.  p.  de  pointés. 


h   m 

0 

Oct.  18 

21.49 

2i5,3 

I 

»9 

21 .55 

207,2 

I 

23 

22.  8 

190,2 

3 

24 

22.10 

179, a 

3 

25 

22 .  35 

i79»5 

3 

25 

2.37 

173,8 

3 

26 

22.55 

i65,8 

3 

27 

22.53 

157,8 

3 

29 

22 .  22 

144,4 

3 

3o 

22.58 

i^9»9 

3 

Observations  de  Paris  y  1897. 
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OCCULTATIONS  D'ÉTOILES  ET  DE  PLANÈTES  PAR  LA  LUNE. 


Dates. 

Temps  observé 

Temps  sidéral 

Pendule 

1897. 

Étoiles. 

Phase. 

Pend.équal 

..P,. 

P.- 

-P.. 

rm 

Paris. 

mérid.  P„. 

h      m      s 

m 

1     s 

S 

h     m      t 

Févr. i8 

8873  B.A.C  .. 

.     Réapp. 

6.21 .24.0 

-^o;7 

-4-0. 

20,0 

-28,42 

6.21.20,6 

Grand  Cercle  méridien 

Avril  12 

18  Lion 

Disp. 

9.29.41,4  ±0,2 

-t-0. 

25,0 

—  88,40 

9.29.28,0 

Id. 

Mai      4 

i562  B.A.C. 

.     Réapp. 

11.43.19,0 

-hO. 

25,0 

—  45,40 

M .42.68,6 

Lun.  mérid.  deGambey 

1 1 

p^  Lion 

.     Disp. 

10.46. II ,8 

-^0,1  àoj2 

+0. 

25, 0 

-47,88 

10.45.49,0 

Id. 

1 1 

p^  Lion 

.     Réapp. 

I 1.40. Il ,0 

-J-0. 

25,0 

-47,84 

Il .89.48,2 

Id. 

i'3 

24034  Lalande 

.     Disp. 

12. 5i . 10,9 

+0,1 

-ho. 

25,0 

—48,52 

12.60.47,4 

Id. 

i3 

24034  Lalande 

.     Réapp. 

14.    I.   7 

H-0. 

25,0 

48,58 

i4*  0.48,5 

Id. 

Juin.  11 

6194  B.A.C. 

.     Réapp. 

16. 14.  0 

— 0. 

6,0 

—  12,82 

16.18.41,2' 

Id. 

i3 

X*  Sagittaire.. 

.     Disp. 

16.57.54,0 

— 0. 

6,0 

—  18,26 

16.57.34,7 

Id. 

i3 

X*  Sagittaire.. 

Réapp. 

18.    1.48,5 

—  0. 

6,0 

—18,80 

18.  1.29,2 

Id. 

i3 

17  Taureau.. . 

.     Disp. 

20.29.25,0 

±0,5 

— 0. 

6,0 

-18,17 

20.29.  0,8 

Id. 

■î3 

16  Taureau. .. 

.     Disp. 

20.47.40,0 

— 0. 

6,0 

—  18,18 

20.47.15,8 

Id. 

23 

5i2  B.D. +23*» 

.     Disp. 

21.   7.17,0 

— 0. 

6,0 

~i8,i8 

21.  6.52,8 

Id. 

23 

23  Taureau  . . . 

.     Disp. 

21. 1 f  .14,5 

— 0. 

6,0 

—  18,19 

21 .io.5o,8 

Id. 

23 

16  Taureau . . . 

.     Réapp. 

21.12.34,8 

— 0. 

6,0 

—  18,19 

21 . 12. 10,6 

Id. 

23 

20  Taureau  . . . 

.     Disp. 

21.17.  8,5 

— 0. 

6,0 

—  18,19 

21.16.89,3 

Id. 

23 

17  Taureau. .. 

.     Réapp. 

21 .28.89,0 

±0,2 

— 0. 

6,0 

18,19 

21 .28. 14,8 

Id. 

23 

536  B.D.-t-23" 

.     Disp. 

21 .38.54,0 

— 0. 

6,0 

-18,19 

21.88.29,8 

Id. 

23 

T)  Taureau . . . . 

.     Disp. 

21.87.16,0 

— 0. 

6,0 

-18,19 

2i.86.5i,8 

Id. 

23 

28  Taureau  . . . 

.    Réapp. 

2I.42-    6,2 

-+-o,2ào,8 

— 0. 

6,0 

-18,19 

21 .41*4^,0 

Id. 

23 

Tj  Taureau 

.     Réapp. 

22.26.88,0 

-^0,8 

— 0. 

6,0 

—  18,21 

22.26.  8,8 

Id. 

23 

567  BD -h  23°.. 

.     Disp. 

22.81 .80,0 

0. 

6,0 

— 18,21 

22. 3i.  5,8 

Id. 

23 

28  Taureau . . . 

.     Disp. 

22.86.44,8 

— 0. 

6,0 

—  18,21 

22.86.20,1 

Id. 

23 

^  A 

DisD. 

22.47.58,0 
22.59.88,8 

— n 

6  0 

■  18  ai 

22.47-88,8 
22 . 59 . I 4 , 1 

Id 

23 

ry          «a     •••■■•■■■ 

28  Taureau  . . . 

.     Réapp. 

-ho, 2 

—  0. 

6,0 

18,22 

Id. 

Ocl.     8 

X  Poissons 

.     Disp. 

22.48.  6,8 

±0,1 

H-O. 

37,8 

— 5o,i I 

22.47.54,5 

Id. 

Xov.  i3 

©Cérès 

.     Disp. 

2.18.44 

-f-O. 

38 ,0 

-67,88 

2. l8.l4:2 

Grand  cercle  méridien 

Remarques. 


1897.  Févr.  18.  —  Réapparition  de  8878  B.A.C.  :  étoile  assez  faible  à  la  réapparition;  Tincertitude 
Avril  12.  - 


pourrait  atteindre  db  o 


y  / 


Mai       4' 
Mai     1 1 . 


-  18  Lion  :  bonne  observation  de  la  disparition;  étoile  assez  affaiblie  par  les 
nuages;  ceux-ci  ont  ensuite  empêché  d'observer  la  réapparition. 

-  i562  B.A.C.  :  bonne  observation  pour  une  réapparition  au  bord  brillant. 

-  Disparition  de  />•  Lion  :  bonne  observation. 

-  Réapparition  de  p^  Lion  :  bonne  observation  pour  une  réapparition  au  bord  bril- 
lant; on  a  vu  l'étoile  tout  à  fait  en  contact  avec  le  bord  de  la  Lune:  peut-être, 
probablement  même,  malgré  cela,  était-elle  sortie  depuis  o"5  à  i*.  Bords  de  la 
Lune  ondulants,  mais  assez  nets. 

-  Disparition  de  24084  Lalande  :  très  bonne  observation. 

—  Réapparition  de  24084  Lalande  ;  étoile  faible  à  cause  de  la  brume,  et  vue  sans 

doute  8'  ou  4'  trop  tard. 
Juill.  12.  —  6194  B..4.C.  La  disparition  n'a  pu  être  observée,  parce  qu'à  ce  moment  les  nuages 

qui  couvraient  Thorizon  sud-est  ont  empêché  de  voir  même  la  Lune. 

—  Observation  assez  bonne  de  la  réapparition;  cependant  on  a  pu  être  influencé  parce 

qu'on  attendait  l'étoile  plus  tôt.  Images  très  ondulantes. 


Mai     18. 
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1897.  Juin.  i3.  —  Disparition  de  x  Sagittaire  :  Tétoile  a  disparu  au  contact  du  bord  qui  était  un  peu 

dentelé.  Observation  bonne  pour  une  disparition  qui  a  eu  lieu  presque  comme 
au  bord  brillant. 

—  Réapparition  de  j^  Sagittaire  :  bonne  observation  pour  une  réapparition  au  bord 

brillant. 
Juill.  23.  —  Occultations  des  Pléiades  :  bonnes  conditions  ;  la  lumière  cendrée  était  bien  visible. 

—  Disparition  de  17  Taureau  :  bonne  observation  pour  une  disparition  au  bord  bril- 

lant. Images  ondulantes. 

—  Disparition  de  16  Taureau  :  disparition  dans  un  léger  creux.  Bonne  observation. 

—  Disparition  de  a 3  Taureau  :  bonne  observation,  l'étoile  a  pénétré  sur  le  disque. 

—  Réapparition  de  16  et  17  Taureau  :  très  bonnes  observations. 

—  Disparition  de  10  Taureau  :  très  bonne  observation;  Tétoile  a  pénétré  i*  ou  2'  au 

moins  sur  le  disque  lunaire. 

—  Disparition  de  536  B.D.-t-23**,  un  peu  incertaine  à  cause  de  la  faiblesse  de  l'étoile. 

—  Disparition  de  tj  Taureau  :  bonne  observation  ;  Tétoile  a  pénétré  l' à  a'  sur  le  disque. 

—  La  réapparition  de  20  Taureau  a  eu  lieu  un  peu  avant  l'heure  annoncée  et  a  été 

manquée  parce  qu'elle  a  eu  lieu  trop  peu  de  temps  après  la  disparition  de 
r^  Taureau. 

—  Réapparition  de  23  Taureau  :  bonne  observation. 

—  Réapparition  de  r^  Taureau  :  bonne  observation,  mais  on  n'attendait  pas  l'étoile  au 

point  où  elle  a  reparu. 
-—  L'étoile  que  l'on  a  cru  être  ^67  BD  -+-  23°  a  disparu  vers  p  =  70". 

—  Disparition  de  28  Taureau  :  très  bonne  observation,  l'étoile  a  pénétré  4'  environ 

sur  le  disque  de  la  Lune. 

—  Disparition  de  l'étoile  A  :  l'étoile  a  été  perdue  de  vue  quand  elle  a  touché  le  bord, 

sans  doute  à  cause  de  sa  faiblesse.  Cette  7^ ,  de  grandeur  8,  a  disparu  vers ^=90". 

—  Réapparition  de  28  Taureau  :  bonne  observation. 

Oct.     8.  —  yPoissons  :  les  nuages  empochent  d'observer  la  réapparition. 
Nov.  ï3.  —  (T)  Cérès  :  la  disparition  a  eu  lieu  dans  le  spectre  secondaire,  peut-être  avant 

que  la  planète  ait  été  touchée  par  le  bord  ;  l'astre  était  faible. 

—  Nuages  au  moment  de  la  réapparition. 


OBSERVATIONS  FAITES  A  L'ÉQUATORIAL  DE  LA  TOUR  DE  L'OUEST, 


PAR  M.  G.  FAYET. 
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Angle.  Distance.  Nombre 

de  Aji 


T.delapend.  Lectures.    T.delapend.    Lectures,  pointés,  m.       T.  sid.  Paris.        p,               d.  sécCÔ„            A(û. 

1897  Octobre  18.         •  :  o  =  219  BD  -+■  69\ 

hms                 o               hm»               t                                     ohms                o                    i  s                   ,. 

2'^. 42. 18,3     i38,ii     22.43.27,8       54,1925     4.4       48,5  122.38.12,5     137,98       20, 634"  — 27,18     —7.33,0 

2-^.5i.53,8     139,  i3     22.52.    1,8      55,33o3     4.4       4^,2  1 22.46.46,5     i38,88       21,7723  —28,18     -r«.    1,7 

Oorr.pend.=  — 5"»i5%3       Mouv' diurne  =  90°, 26      ^o=33*,558o       fJiob«.  =  H- 0°,  106        Réfr.  =-+- o°,o3;  o",94 

A2î''42"29',5,  t.  sid. Paris  :    .   ^  =  — o'"27',68;     Aa  =—  ï'"i8»,io     ACE)  =H-7'48',8  8-8  comp.     £>-•¥- 

sec  (jUo 


^fr 


£.12 


Angle. 


ÉQUATORLÀL  SECRÈTAN-EICHENS. 


Distance. 


Nombre 
de 
T.delapend.  Lectures.  T.delapend»    Lectures,  pointés,    m.      T.  sid.  Paris.        p. 


d. 


sécdt). 


ACt). 


1897  Octobre  20.         •  :  Z>  =  i66  BD  -t-  72^ 

■ 

hms  o  h       ma  t  ohms  o  t  t  ,. 

2.11.28,8       i3,o8      2.11.56,8       i8,6ii3    4'4    283, o  1    2.11.40,4     I9*j62       i4,935o    H-  6,43    -4-7.10,4 
2.21.  9,5        9,89      2.21.20,0       i7,63o8    4-4     280,0  I    2.21.  3,6     189,52       i5,9i55    -f-  5,19    -1-7.43.6 

Corr.pend.  =  — o"i6%4       Mouv*  diurne  =  90%  32       rfo  =  33*,5463        f^ob».  =  —  o",  297       Réfr.  =-h  o*,oi  ;  o',i6 
A  2*'«6'"22%o,  t.  8id.  Paris:    .         =h-o"'5»,8i;      Au  =4- o'"i9',3o;      ACE)  =  4- 7 '27',©      8-8  comp.     O    ^ 

SCC(Jc/0 


1897  Octobre  22. 


•  :  c  =  112  BD-t-75°. 


2.19.25,5  256,84   2.20.  7,8   44i6645  4»4   ^j^  1  2.14-43,5   76,85   11,1118  — 21, 3i  — i.i4,6 
2.29.  8,0  262,50   2.29.39,3   19,8433  4-4  ï74»o  I  2.24.15,0   82,41   i3,7i83  — 26,76  —0.53,4 

• 

Corr.pend.  =  — 5«»24',3       Mouv*  diurne  =  90",  36       rfo  =  33*,5535       fiob».  =  ■*- o*,  529       Réfr.  =h- o*,oi;  o'.ii 


A  2**i9"'29', 3,  t.  sid.  Paris: 


An 


sôcOOo 


=— o"24',o3;     Aii=— 1'»35«,49;     A(ï)=— r4',o    8-8  comp.    O    m 


1897  Octobre  25.         ^  :  ^=  Anonyoïe. 


2.51.48,0    167,96      2.52.16,7      19,8443    4»4      /^îO  j    2.46.45,3     167,89      13,6985    —  5,67    -+-6.35.6 
2.58.10,8     i65,6i       2.58.  o,5       19,1223     4«4      74jO  |    2.52.29,1     165,77       '4»4264     —  6,99    4-6.53,o 

Corr.pend.  =  — 5™3i»,4       Mouv' diurne  =  89*^,90       rfo  =  33',5427       t^obs.  =  —  o", 359       Réfr.  =— o'*,o2;  o'jiô 


A  2*'49™37*,  2,  t.  sid.  Paris: 


A2R 


séccDo 


=  — o"6',33;     Aji  =-o"33»,32;     AOD  =  -f- 6'4î',3     8-8  comp.     O    -v^ 


1897  Octobre  26.         •  :  e  =  44  BD  -t-  79°. 


2.56. i5,o      77, i5      2.58.43,5      54,1010    4*4     166,0  j    2.53.10,6      77,85      20, 5537    — ^9,56    —2.  8,j 
3.17.20  82,1  »  )>  1.»         »      I    3.11.47  82,22  »  »  » 


Corr.p«nd.  =  — 5™32%9       Mouv' diurne  =89%88      rfo=33S5564      îJLob«.  =  -+- o',235      Réfr.  =— o%o3;  o",2o 


A  2''53™io*,6,  t.  sid.  Paris  : 


An 


séccO, 


=  — o'"39',56;     An  =— 3'»5i%7i;     Acô  =  — 2'8',i     4-4  comp.     O    ^ 


1897  Octobre  28. 


Ht  :/=  2  BD-t-8i*. 


3.20.41,0      97,38      3.20.46,8      52,9718    4.4     186,5  I    3.i5.  9,3      97,45       19,4172    —37,92    -t-i.i3,7 
3.36.40  98,5  »  »  »  »      I    3.3 1.  2  »  »  »  » 

Corr.poDd.  =  — 5"'37%5       Mouv*  diurne  =  89^94       rfo  =  33S5570       H^bs.  = -^  0°,  070      Réfr.  =  — 0^,07;  o',24 


A  3"! 5"' 9', 3,  t.  sid.  Paris  : 


Aa 

séc(£)4 


=— o"37',92;    Aji  =— 4'"i4',4o;    Ad£)  =-»- i'i3',7    4-4  comp.     Q    ■» 


COMÈTE  1897  III  (PERRINE). 


E.i3 


Angle.  Diâtance.  Nombre 

T.  de  la  pend.  Lectures.  T.  delà  pend.  Lectures,  pointés,  m. 


T.  sid.  Paris. 


cl. 


AU 


séc(0( 


A^. 


1897  Octobre  29. 


•  \g=:  8i5  BD4-81'. 


t     » 


Il      ma                 0  hmt                l  ohmt                o                 t                          «^ 

3.4i.5i,3      63,28  3.4i.a3,3      5i,668o    4.4  334,o  1    3.4i.   i,3    243,38       19,1120    4-33,62     -hl.ri,; 

3.56.  5          60,2  »                  »             1.0  ^1            "            240,20            »                  »                » 

Corr.pend.= — o'"22',o  Mouv*  dîume  =  Qo'^jOo  ^o=33*,557i        fJiobs.=— o",2i7       Réfr.= — 0^,09:  o*.>-i 


A  3''4i'"i»,3,  t.  sid.  Paris  : 


An 

séc(D. 


=4-o"'33%62;     Aii=H- 3"5i»,64;     A(D  =-+-4'i3*,7    4-4  comp.     Q    ^ 


1897  Octobre  30.  *  :  //  =  786  BD  -t-  81°. 

2.40.50, 8      3o,84      2.42i.  0,8      16, 8838    4.4  121 ,0  1  2.41  *38,4     aio,36      16,6640     -hi6,54    ^7.   '),o 

3.53.44,8      25,25      2.55.3o,o       17,9585    4-4  iiî,5  12.55.  7,6    204,74       i5,5885     -+-12,80     -1-6. 58, 4 

Corr.pond.  =--o™22%4       Mou v' diurne  =  90*^,01  r/o=33*,5468       jjiob*.  =  — o*,  io3       R6fr.r= — o°,o9:o',i3 

Aa 

A  2''48'"23%o,  t.  sid.  Paris  :     ,          =-4-o"i4',67;  Aa  =^-f- i'"4o',34;      ACÔ  = -f- 7' 1  ", 7     8-8  comp.     Q     -^ 


Dates. 
1897. 


Étoiles. 


22 

25 

26 
28 

'^9 


Positions  des  étoiles. 

A  moyenne.     Héduct.     Décl.  moyenne     Réduct. 
Gr.        pour  1898,0.     au  jour.       pour  1898,0.       au  jour.         Autorités>. 


Oct.  18    a  219  B.D.^-69^  8,5 

20    b  166  B.D.-f-72*.  8,0 

c  112  B.D.H-75'.  9,0 

^Anonyme 9,5 

e  44  -+-79*' 9.4 

f  n  B.D.-f-8i'^..  9,5 

g  8i5  B.D.-f-8i».  8,8 

3o    //  786  B.D.4-8i«.  8,8 

j  220  B.D. -1-69°.  9,3 


b      m     t 
.3.27.14,08 

3.  7.28,03 

2.45.  8,94 

1 .44*  i<> 
I.I8.36 


8,9' 
9,88 

»o,97 
11,71 


11,53 
o.  6.  2,7      -I-  8,33 


23 . I 5 . 3 I , 5 
23.37. i3,o 
3.28.22,66 


-4-69.10.31 ,7 
-f-72.24.48,2 
75.25.32,3 

79-  o 

80.10.48 

8i.24.3ï,o    H-34,4     5  Carrington. 


12.6  Rapportée  à  y. 
i5,3  3539  Arg.-Œi. 
19,3  B.VI. 

-+-26,0  Pos.  approchée 

28.7  B.D. 


4,90    H-8r.36.37,o    -h36,3     3579  Carrington. 
2,09    H-8 1.3 1.28,1     -1-36,5    3472  Carrington. 


-4-69.  9.51,4 


»      Bonn,  t.  VL 


Positions  apparentes  de  la  comète  1897  ^^^  {Perrine). 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Log.  facteur 

Nombre 

1897. 

de  Paris. 

h      m      s 

apparente, 
h      m      • 

parallaxe. 

apparente. 

parallaxe. 

de  comp 

)ct.    18 

8.52.    7 

3.26.    4,89 

o,oi8ai 

-h69.i8.33,i 

■«■,745 

8-8 

20 

!'>..  17.33 

3.   7.57,21 

1,462/1 

-!-72.3'>..3o,5 

0,334/' 

8-8 

22 

12. 12.48 

2.43.44,42 

T,2i3« 

-+-75.24.47:6. 

0 ,  596  n 

8-8 

25 

12 . 3 1 .   3 

1.43.48 

T,766 

-^79-  7 

0,628// 

8-8 

26 

12.30.40 

1.14.56 

1,976   . 

-»-8o.  9.  9 

o,6i3/i 

4-4 

28 

12.44.44 

0.    1.56,6 

0,2903 

-»-8i.26.i9,i 

0, 455/1 

4-4 

29 

i3.  6.35 

23.19.28,0 

0,3888 

4-81.41 '27,0 

0,419" 

4-4 

3o 

12. 10.10 

22.38.55,4 

0,3754 

-+-81.39'.  6»3 

0,462/2 

S-8 

E.i4 


ÉQUATORIAL  SECRÉTAN-EICHENS. 


®   HILDA. 


Angle.  Distance.  Nombre 

T.delapend.   Lectures.   T.delapeod.  Lectures,   pointés,  m.         T.  sid.  Paris. 


sécUt), 


ACÈ). 


1897  Août  4. 


01       s 


h      m     s 


ik^  la  =  Anonyme. 

h      m       8 


19.41.14,8      4î»jOo     19.41.28,8      i.i,255o    4.4     i3a,o  I  19.89.   1,7      4>î78      19,2844    — 26,29    —7.  4,9 
19.55.30,8      4îi»29    19.56.16,0      14,0470    4.4     i32,2  I  19.53.48,9      4a, «9     ^9î49ï4    —25,72    —7.  7,4 


Corr.pend.  =— 2'"27'*,i       Mouv*  diurne  =  90°, 22       rfo=33*,5394       fJk)b».=-+-o**,o2o       Réfr.=— o°,o2;   o',3o 

Am 

'0 


A  i9"46'"25',3,  t.  sid.  Paris  ;  -^^  =— o°25%5i;      Aïr  =— o'"25%67;      A00=— 7'6',2      8-8  comp.    -e— ^ 


1897  Août  6.        •  :  ô  =  5591  BD  —  6». 


0.37,7 


19.15.51,8     io3,74     19.16.4,8      38, 9850     4.4     194,0119.15.37,5      283,53     5,4465     +10, 43 
19.27.46,3     104, 85     19.28.20,8      38,8290    4.4     195,0  I  19.27.53,5      284,68     5,2904    -MO, 08     —  0.39,7 

Corr.pend  =— o'"27»,3       Mouv*  diurne  =  90°, 22       rfo  =  33*,5386       [Jiobs.=H-o°,093       Réfr.=-+-o*,o2;  o',o8 


A  19" 21  ""45',  5,  t.  sid.  Paris  : 


aa 


8éc(£)( 


=H-o'"io%25;     Ajv  =H-o"io',32;     A(0=— o'38',7     8-8  comp.    -0 — ^ 


Positions  des  étoiles  de  comparaison. 


Dates. 
1897. 

Août  4 
6 


Étoiles. 

a  Anonyme. . . 
b  5591  BD—6» 
c  56ooBD— 6'» 
d  5587  BD -6° 


Gr. 


Sk.  moyenne        Réduct.        Décl.  moy.        Réduct. 
pour  1897,0.       au  jour,      pour  1897,0.       au  jour. 


m     s 


II  20.45.26,02 

9,5  20.43.33,05 

9  20.45.  9,32 

9  20.42.41,00 


-^-4,19 
4,21 

» 


— 6.22.53,8 

—6.34.44,1 
—6.15.46,6 
— 6.35.  8,0 


i3,3 
i3,3 


Autorités. 

Rapportée  à  c. 
Rapportée  à  d. 

Wi  1098  xx^ 

W,  io3o  XV'. 


Dates. 

1897. 


AA. 


m     t 


A(Ô. 


Nombre 

de 
comp. 


Août  4     ^^ — ^c -ho.  16,70    — 7.  7,2     3-3 

Sept. 1 3     i^b—^d, -4-o.52,o5    -f-o.23,9    6-4 


Positions  apparentes  de  (Îm)  Hilda, 


Dates. 

1897. 

Août  4 
6 


Temps  moyen      Ascension  droite      Log.  facteur 
de  Paris.  apparente.  parallaxe. 


h       m     s 
10.5l.25 

10. 18. 58 


h       m     8 

20.45.  4,53 
20.43.47,58 


ï,oo3n 
1,157/1 


Déclinaison 
apparente. 

—6*29.4617 
— 6.35.  9,5 


Log.  facteur      Nombre 
parallaxe.      de  comp. 


o,858 
0,858 


8-8 
8-8 


(194)  PROKNÉ. 


E.i5 


(m)  PROKNÉ. 


a  ' 


(  Passages  au  fil  moyen, 
)      T.  de  la  pendule. 


Décl. 


i 


Moyennes 


i  des  lectures  micrométriques. 


Dates. 
1897.        Jf. 


PI. 


•  . 


Sept. 


m     s 


m 


C 

c 
c 
c 
c 


20.43.  1,00 
20.46.54,03 
2o.5o.23,o3 
20.53.41 ,47 

21.    0.54,23 

20.5o.58,7 


41.40,97 
45.34,30 

49.  3,43 
52.22,00 
59.34,63 


PI.— 4 


Dl       • 
I.20,03 

1.19,73 

i.I9j6o 

1-19,47 
1 .19,60 


T.delapend.  PI. 


h       m     t 
20.43.    1,0 

20.46.54,0 

20. 5o. 23,0 
20.53.41 f 5 

21.    0.54,2 


24,6o35 
24,4600 
24,3ooo 
24, i85o 
23,9345 


36,7385 
36,655o 
36,5865 
36,53oo 
36,4545 


1.19,69        2o.5o.58,7 


Nombre 

de 
comp. 

3-9. 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

12,2963  =  — 6'3",o4 


PI.—  *, 

i 
— 12, i35o 

— 12,1950 

—  12,2865 

— 12, 3450 

— 12, 5200 


Corr.pend.  =  —  o"o*,  9       Réfr.  = -h  0%  01  ;  —  o',  5o 
A  2o'»5o™57*,8,  l.  sid.  Paris  :        ^si=-^  i"»i9%7o;        A(î)  =  — 6'3',5        i5-io  comp.    -G — ^ 


Sept.  i5 
i5 
i5 

i5 


e  22.28.24,13 

e  22.32.57,17 

e  22.36.36,23 

e  22.40.19,37 

e  22.44*  4)33 

22.36.28,2 


3o.  2,37 
34.35,23 
38.14,37 
41.57,83 
45.42,73 


—  1.38,24 

—  1.38, 06 

—  1.38, 14 

—  1.38,46 
— i.38,4o 


22 . 28 . 24 , I 
22.32.57,2 
22.36.36,2 
22.40.19,4 
22.44.  4,3 


35,63i5 
35,4885 
35,4575 
35,36i5 
35,2855 


40,1275 
4o,ï35o 
4o,i54o 
40,1740 
4o,i83o 


— 1.38,26 
Corr.pend.  =  —  o"  2%  3 


22 . 36 . 28 , 2 

Réfr.  =  o',  00  ;    —  ©',17 


—4,4960  3-2 

—4,6465  3-2 

— 4 ,  6965  3-9. 

—4,8125  3-2 

—4,8975  3-2 

—4,7098=— 2' i9',o5 


A  22"36'"25*,9,  t.  sid.  Paris:        Aa  =  — i"38',26;  Adt)  =— 2'i9',2        i5-io  comp.    -Q — J»t 


Sept.  19  /  20.60.55,27 

19  /  21.  0.25,47 

19  /  21.  6.23,00 

19  /  21.12.10,37 

2*1.  2.28,6 


5.32,23 
2.32,43 
8.30,07 

14.17,37 


■2.  6,96 
■2.  6,96 
■2.  7,07 
-2.  7,00 


20.5o.55,3 
21.  0.25,5 
21 .  6.23,o 
21.12. 10,4 


25,7015 
23,7650 
23,5875 
23 , 4 I 60 


46,7870 

45,o5io 
44 ,9^65 
44,8955 


—21  ,o855 
—  21 ,2860 
— 21,3390 

—^1,479^ 


3-2 
3-2 
3-2 
3-2 


— 2 .    7 , 00  21.    2.28,6 


—21,2975=— io'28',79 


Corr.pend.  =  —  o"  3»,  7        Réfr.  =  -h  o',  02  ;  —  o',  92 
A  21  "2'" 24». 9,  t.  sid.  Paris  :        An  =  —  2" 6*, 98;        AtD  =— io'29',7        12-8  comp.     -0 — ^ft- 


.\ngle.  Distance.  Nombre 

T.delapend.  Lectures.    T.delapend.    Lectures,  pointés,  m,      T.  sid.  Paris.        p. 

1897  Septembre  1.        4  :  «  =  6887  BD  —  8^ 


d. 


AjR 

séc(JO„ 


m      s 


AU), 


hmsobinst  ob 

20.40.58,5     3o7,2i     20.41.24,3      2o,46i5    4.4  37.5120.41.23,4  127,06       13,0764    — 20,55     -r3.53,i 

20.56.27,5    3o5,49    20.37.21,5      20,5790    4.4  35,5120.57.20,6  125,29      12,9586    — 20,83    h-3.4i,4 

Corr.pend.  =—o'"o*, 9       Mou V*  diurne  =  90",  10       ^0=  33*. 5376       fA„bs.  =— o",  1 1 1       Réfr.= -h  o°,o3;  o'.36 

Aa 

A  2o^49"22%o,  t.  sid.  Paris  :     .     ^    =—  o"2o*,69;      Aja  =—  o'"2o',92;  Ac£)  =-!-  3'47',2;     8-8  comp.  -0 — ^ 

sec  \.k)q 


E.i6 


ÉQUATORIAL  SECRÉTAN-EICHENS. 


.\ngle.  Distance.  Nombre 

T.  (le  la  pend.   Lectures.  T.  de  la  pend.    Lectures,  pointés,  m.         T.  sid.  Paris. 


AU 


séc  (Jd. 


A(D. 


1897  Septembre  4.         :  b  =  5982  BD  -  9°. 

hras  o  bmst  ohms  o  t  s  ,. 

•->.i .  18.33,8    3io,23    21.19.  7>3       17,6933    4'4     220,5121.14.31,4    3io,i5      a3,25o7    4-35, 00    — 7.23,2 
21.26.18,5     3io,Co    21.25.55,3       17,6455     4-4     221,0121.21.19,4     3io,47      23,2990    -4-34,90    — 7.*i7,o 

Corr.pend.  =— •4"'35*,9       Mouv^  diurne  =  90°,  1 1       rfo=  4oS9438       jJ^b8.=-t-o',048      Réfr.  =  -+-o°,o2;  o',55 


A  2i''i7'»55%4,t.  sid.  Paris 


Am 


séc  lOo 


=H-o'"34',95;     AiR  =-i-o"'35%42;     ACD  =— 7'25',i     8-8  comp.      -0 — J^ 


1897  Septembre  13. 


•  :  rf  =  626oBD—  I2^ 


20.27.16,5      27,86    20.27.18,5      19,3670    4'4     117,0120.22.26,7      27,65      2i,56i5    — 19,69    —9.24,7 
20.32.55,3      27,86    20.33.21,0      19,2733    4*4     118,0  1 20.28.29,2      27,65      21,6528     — '9)77    — 9-^7ï® 

Corr.pcnd.  =  —  4'"5i%8       Mouv*  diurne  =  90°, 21       rfo=  4o*,926i        jiob«.  =  -t-o°,ooo       Réfr.=— o*,o4;  o',64 

Aa 
A  20" 2 5™ 28% o, t. sid. Paris  :  -;^ — ^  =— o'"i9*,73;      A^  =  —  o'"2o",i7;      A(D  =  — 9'25'',9     8-8  comp.     -0 — ^ 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 


Dates. 

1897. 


Étoiles. 


Sept.    I  a  5887 BD 

4  b  5982  BD 

Il  c  5821  BD 

i3  r/626oBD 

i5  e  6262  BD 

19  /  6180BD 
)r  5888  BD 


—  S\. 

—  9'-. 

—  11".. 

— 12". . 

— 12^ . 

— 13°.. 

—  8\. 


jR  moyenne 
Gr.       pour  1897,0. 

h      m      s 
9,2      22.23.    0,02 

9  22.22.28,69 

9  22 . I 8 . 28 , 28 

8,5  22.19.20,97 

9  22.19.33,88 

8  22.19.13,51 

8  22.25.     7,75 


Réduct. 
au  jour. 

+4*37 
-h4,4o 
-f-4,45 
-^4,46 

h-4,47 
i-4,49 


Décl.  moy.        Réduct. 
pour  1897,0.       au  jour. 


Autorités. 


•  f  »  m 

—  8.32.20,5  -h22,9  Rapportée  à ^. 

—  9.17.44,7  H-^2,7  Wi  4^7»  xxirv 
—II. 2}. 19, 3  H-22,4  W,  325,  XXIP 

—  11.54.33,1  -f-22,4  Wi  357,  XXI1^ 
—12.35.58,6  -+-22,3  Wi  369,  XXll^ 

—  13.28.39,5  H-22,i  Lalande,  43719. 

—  8.38,37,4  »  Wi  477,  XXIl^ 


Date. 

1897.  AA.  A(D. 

Sept.  1 3 ik-a—'kg        — o'»7»,73        -t-6'16',9 


Nombre 

de 
comp. 

4-4 


Positions  apparentes  de  (jS)    Prokné. 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log  facteur 

Déclinaison 

Log  facteur 

Nombre 

1897. 

de  Paris, 
h       m     B 

apparente. 

b      m     s 

parallaxe. 

apparente. 

0      1     » 

parallaxe. 

• 

de  comp. 

Sept.    I 

10.    4<    6 

22.24.43,47 

T,201// 

—  8.28.10,4 

0,866 

8-8 

4 

10.20.47 

22.23.     8,5l 

T, 044/1 

—  9.24.47,1 

0,873 

8-8 

II 

9  26.23 

22. 19.52,43 

1,294/1 

— ii.3o.  0,4 

0,876 

i5-io 

i3 

8.53.   5 

22.19.    ^>'^^ 

1,277// 

— la.  3.36,6 

0,878 

8-8 

i5 

io.55.5o 

22. 18.20,09 

5,498 

^^■*  l^*3y  •  ^^  ^  *3 

0,889 

i5-io 

19 

9.  6.21 

22. 17. 11,02 

i  ,io8/z 

—13.3.8.47,1 

0,889 

12-8 

I 


(233)  ASTÉROPE. 


E.i 


Dates. 

1897. 

Sept.  I 
1 
I 
I 


(233 


ASTÉROPE. 


d 

d 
d 
d 


ÎR 


PI. 


m     s 


Passages  au  fil  moyea. 
T.  de  la  pend. 


Décl. 


Moyennes 
des  lectures  micrométriques. 


*. 


m 


2 i . 44 . 24 , 8o 

21.50.87,93 

21.56.  6,83 
22.   0.56,93 

21.53.    1,6 


46.37,00 

52. 50,73 

58.19,80 

3.  9,90 


PI.  —  *. 

— 2. 12,20 
— 2. 12,80 
—  2.12,97 
—2.12,97 


b       m      8 
21  .44''>4î8 

21 .50.37,9 

21.56.  6,8 
22.  o.56,9 


— 2.12,74  21.53.    1,6 


31,1075  36,335o  —5,2275  3-2 

3i,oo25  36,3o5o  — 5,3o25  3-2 

30,900 5  36,2925  — 5,3920  3-2 

30,8200  36, 2400  — 5,4200  3-2 

—5,3355  =  — 2'37',53 


Corr.pend.  =  — o"i*,i         Réfr.=  o",oo;  — o',9 
A  2i^53'"o*,5,  t.  sid.  Paris  :        Aj\  =  — 2™i2",74;        A(ô  =  — 2'37%6        12-8  comp. 


Sept.  4 

e 

20.18.30,27 

16.  9,60 

—2.39,33 

20. i3.3o,3 

28,5915 

23, 1775 

■4-5,4140 

3-2 

4 

e 

20.22.53,53 

24.33,30 

—2.39,77 

20.22.53,5 

28,7100 

23,4160 

4-5,2940 

3-2 

4 

e 

20.28.20,67 

3i.  0,47 

— 2.39,80 

20.28.20,7 

26,9705 

21,7460 

-}-5,2245 

3-2 

4 

c 

20.33.48,07 

36.28,1 3 

— 2.40,06 

20.33.48,1 

26,9435 

21,7785 

-+-5,  i65o 

3-2 

4 

e 

20.38.34,93 
20.27.25,5 

40. i5,oo 

— 2 . 4o ,  07 

20.38.34,9 
20.27.25,5 

26,9175 

21,7690 

-4-5,1485 
-h5,2492  = 

3-2 

—2.39,81 

:  H-2'  34' 

Lorr.peni 
A  20**27™24%2,  t.  sid.  Paris  : 


Corr.pend.  =  — o"i%3         Rcfr.  =  o**,oo:    -ho',  11 

An  =  — 2"'39%8i;        AûO  =H-2'35'',  i         i5-io   comp. 


Angle. 


Distance. 


Nombre 
de 
T.  de  la  pend.  Lectures.  T.  de  la  pend.    Lectures,  pointés,    m.        T.  sid.  Paris. 

1897  Août  2.         ^  :a  =  4903  BD  -+-  4"- 


d. 


sécdO, 


ACÔ. 


hms  o  hms  t  ohms  o  t  s  ,. 

ai.38.3o,5      98,75     21.89.45,5      2i,o538     4.4  188,7121.37.25,8      98,51       12,8464     — 24,3i     -ho.54,6 

•21.49.20,0      98,59     ai. 49. 49, 5      20,9875     4.4  189,0  1 21. 47-'>'9»8      98,86       i2,553i     —24,45     -Ho.54,o 

Gorr.pend.= — a'"i9*,7       Mouv' diurne  =  90*, 22  </o  =  33S54o2       f^obs.  =  — o*,oi5       Réfr.  =-ho'»,oi  ;  o',i2 

AiR 


A  i2i»«42"a7*,8,  t.  sid.  Paris  : 


séccOo 


=  — o"24',88;    AjR  =  — o'»24*,45;     ACD  =-ho'54'',3     8-8    comp.    Q     ^ 


1897  Août  4.        >^  :  6  =  Anonvmc. 


-20.41-53,0      98,65    20,42.35,3      18, 6463    4.4  188,7  j  20.42.  9»4      98,48     14,8981      —29,01     -hi.  4,6 

20. 53.15, 8      98,49    20.58.49,0       i8,53o8    4.4  i88,5  1 20. 53.23,  i       98,27     i5,oo86      —29,24     -f-1.3,9 

Corr.pend.=  — o'"25*,9      Mouv*  diurne  =  90",  21  ^0=33^5394       fJiobg.=— o*,oi4       Réfr.  =-+- o%o2;  o',  18 

An 


A  2o'»47"46",3,  t.  sid.  Paris  : 


sécO^o 
Observations  de  Paris,  1897. 


=  — o'"29',i3;      Aa  =  — o'"29%2i;     AÛÔ  =-i- i'4',3     8-8  comp.  -G — ^ 

E.3 


E.i8 

Angle. 


ÉQUATORIAL  SECRÉTAN-EIGHENS. 


A(0. 


Distance.  Nombre 

i*—- — -^- de  AU 

T.delapend.  Lectures.   T.delapend.  Lectures,  pointés,    m.        T.  sid.  Paris.         p,  d,  sécCÔ^ 

1897  Août  6.        •  :  c  =  4900  BD  -+-  4". 

hms  o  II      m      s  t  ohms  o  I  •  t       n 

20.27.49,5      62,94     20.28.   3,0      23,4913     4-4     i52,o  I  20.27.36,2      62,74     10,0487  — 179^9    — ^.i5,9 

20.48.33,3      63,38     20.5o.53,5      23,1795    4*4     i53,o  1 20.50.26,7      63,22     10, 3594  — 18,21     — 2.17,9 

Gorr.pend.  =  — o'"26%8        Mouv*diurnc=  90", 21        r/o  =  33*,5386        fiobs.  = -+- o'*,o2 1        Kcfr.  =  o°,oo;    o',o9 

A  2o'»39"'i*,5,  t.  sid.  Paris:  ^777;^==  — o™i7',9o-,     Aji  =  — o'"  i7S95;    A(D=— 2'i6',9  8-8  comp.  -0 — ^ 


séctôo 


Positions  des  étoiles  de  comparaison. 


Dates. 
1897. 


Étoiles. 


Août    2  n  4903  DB -h  4". 

4  If  Anonvme .... 

G  c  4900  BD -h  4'. 

Sept.    I  d  4507BD-+-2". 

4  e  46ioBD-{-  I". 


Gr. 


^  moyenne 
pour  1897,0. 


m     s 


Réduct. 
au  jour. 

-+-^ï79 
-1-3,83 


7,8  22.41.27,27 

Il  22.40.33,61 

8,9 

9,3  22.22.28,04     -T-4ji9 

8,8  22.20.40,67     4-4,21 


Décl.  moy. 
pour  1897,0. 


4.21.54,9 
4.19.37,4 


Réduct. 
au  jour. 


Autorités. 


22.39.18,08     4-3,86     -+-4.19.58,2 


19,4    A.  G.  Aibany  7874 
19,7    Rapportée  à  a. 

A.  G.  Aibany  7864 


4-20,1 

4-2.23.14,2    4-22,9    B.  B.  VL 
4-1.57.47,6    4-23,1    A. G.  Aibany  7768 


Date. 
1897. 


AiR. 

m      8 


A(Ô. 


Nombre 

de 
comp. 


Août  3.     itb — *a...     — o.53,66    — 2.17,5     i5-io 


Positions  apparentes  de  ^S)  A  s  ter  ope. 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log  facteur 

Déclinaison 

Log  facteur 

Nombre 

1897. 

de  Paris, 
h       m      s 

apparente. 

Il       m      s 

parallaxe. 

apparente. 

0           t           M 

parallaxe. 

de  comp. 

Août  2 

!  2 . 55 .     1 

22.41.    6,61 

2,995/1 

4-4.23.  8,6 

o,79« 

8-8 

4 

Il  .5-2.36 

22.40.    8,23 

î,  264/1 

4-4.21.    1,4 

0,794 

8-8 

6 

11.36.    I 

22.39.   3,99 

1,290/1 

4-4.18.  1,4 

0,795 

8-8 

Sept.  I 

II.  7.34 

22.20.19,49 

2,665/1 

4-2.20.59,5 

o,8o5 

12-8 

4 

"9 .  3o .  24 

22.18.  5,07 

7,257/1 

4-2.  0.45,8 

0,809 

i5-io 

@  POLYXO. 


Angle.  Distance.  Nombre 

T.delapend.  Lectures.  T.  delà  pend.    Lectures,  pointés,  m.       T.  sid.  Paris.        pi 

% 

1897  Septembre  k.        ir  :n  =  58o4  BD  ~  4^ 


AjR 

sécOb),  A(0. 


m     • 


m 


o 


ui      s 


22.11.33,0    273,86    2?..i  1.17,3      49,723o    4*4     184,0122.  6.41,3      93,76     16,1686 

22.27.34,3      273,26      22.27.57,0         60,0478      4'4       l83,0  I  22.23.21 ,0        93,13       16,4935 


— 3i,77    4-0. 3i, 4 
—32,43    4-0.26,7 


Corr.pcnd  =— 4"36%o       Mouv* diurne  =  90%  11        fl?o=33*,5545       jxobs.  =  —  o*, o38        Réfr.=  4-o%oi:  o',i5 

A  22''i5'"i%2.  l,  sid.  Paris  :  — ^-zr- =  ~o'"32%io:     Ajr  =— .o"'32',in:     A(Jt)  =4-o'29',o    8-8  comp. 

sec  (00 


Date. 
1897. 


Étoile. 


(388)  POLYXO. 

Position  de  l'étoile  de  comparaison. 

A  moyenne      Réduct.      Décl.  moy.       Réduct. 
Gr.      pour  1897,0.     au  jour,     pour  1897,0.     au  jour. 


E.19 


Autorité. 


m 


Sept.  4    «    58o4  B.D.— 4*-«       8      22.56.26,79    -f-4j3o    —4.23.19,2    -+-a5,o    Irlande  4 ^"'^-^ 


Position  apparente  de  (S)  Polyxo. 


Date. 
1897. 

Sept.  4 


Temps  moyen 
de  Paris. 


n       m      t 

I 1 . I ^ .44 


Ascension  droite 
apparente. 


m 


22 . 55 . 58 , 90 


Log.  facteur 
parallaxe. 

2,84w 


Déclinaison 
apparente. 

— 4  •'^2-25,2 


Log.  facteur    Nombre 
parallaxe,    de  comp. 


0,848 


8-8 


OCCULTATIONS  D'ÉTOILES  PAR  LA  LUNE. 


Dates. 

Temps  observé. 

Temps  sid. 

Pend,  inérid. 

1897. 

Étoiles. 

Phase. 

Pend.équal.P^ 

P-.  ~  P.. 

rm 

m 

Paris. 

P,«. 

Févr. 

i5 

3029  B.A.C. . 

Disp. 

Il      m      % 

10.54.   8,2 

m      s 
-i-O.20,0 

S 

—23 ,  3o 

h       m     I 

10.54.  4,9 

Gr**  cercle  méridien 

'1 

16 

18  Lion 

Disp. 

I(».    2.12,8-^0,5 

-HO.  19,9 

—23,42 

10.  2.  9,3 

Id. 

1                       Avril 

II 

3029  B.A.C. 

Disp. 

9-4i.47»5 

-hO.22,0 

-38,09 

9.41 .3i,4 

Lun.  mérid.  Gambev 

1                      Mai 

18 

6194  B.A.C. 

Uéapp. 

15.48.16,9 

-r  0.25,0 

— 5o,22 

15.47.51,7 

Gr''  cercle  méridien 

Juin 

14 

3  Sagittaire  . . 

Disp. 

17.  0.38 

-f-O.54,0 

-61,78 

17.  o.3o,2 

Id. 

i5 

cr  Sagittaire... 

Disp. 

17.52.    1,5 

—  0.    6,0 

—  i,3i 

17.51 .54,2 

Lun.  mérid.  Gambev 

Août 

4 

89  Vierge  

Disp. 

17.28.41,9 

0.    6,0 

-22,48 

17.28.13,4 

Id. 

Ocl. 

1 

i3 

23  Taureau.. . 

Disp. 

2.2>.58 

-ho.38,i 

-52,87 

2.25.43,2 

Gr**  cercle  méridien 

j 

i3 

17  Taureau.. . 

Réapp. 

2.51.25, 8 

-f-o.38,o 

52,88 

2.5i . 10,9 

Id. 

i3 

rj  Taureau.. . 

Disp. 

3.  9-  9,» 

-f-o.38,o 

—52,89 

3.   8.54,2 

Id. 

i3 

;23  Taureau . . . 

Réapp. 

3.28.42,8  -+-0,3 

-f-o.38,o 

—52,90 

3.28.27,9 

Id. 

j 

i3 

28  Taureau.. . 

Disp. 

4.22.32,8 

-+-o.38,o 

—52,91 

4.22.17,9 

Id. 

i3 

Y)  Taureau.. . 

Réapp. 

4.29.40,9 

-t-o.38,o 

—52,92 

4.29.26,0 

Id. 

i3 

27  Taureau.. . 

Disp. 

4. 3;. 10, 5 

-+-o.38,o 

—52,92 

4.36,55,6 

Id. 

i3 

27  Taureau . . . 

Réapp. 

5.  9.16,0 

4-0. 38,0 

—  32,93 

5.  9.    1,1 

Id. 

i3 

28  Taureau... 

Réapp. 

5.31.23, 4 

-+-o.38,o 

—52,93 

5.3i.   8,5 

Id. 

Remarques, 

1897.  FévT.  16.  —  Disparition  de  18  Lion  :  bonne  observation;  l'étoile  a  disparu  dans  une  partie  unie 

du  bord  lunaire. 

Juin   14 •  —  Disparition  de  3  Sagittaire  :  observation  difficile  à  cause  des  ondulations  très 

grandes  du  bord.  . 

Cet.  i3.  —  Occultation  des  Pléiades  :  jusqu'à  3'*4o"*  t.  sid.,  le  ciel  a  été  très  nuageux  ou  cou- 
vert et  les  observations  ont  été  faites  en  mettant  à  profit  quelques  rares  éclair- 
cies.  Il  a  fait  beau  ensuite. 

—  Disparition  de  23  Taureau  :  bonne  observation;  images  calmes. 

—  Disparition  de  r^  Taureau  :  très  bonne  observation;  Tétoile  a  disparu  dans  une 

partie  à  peu  près  unie  du  bord  de  la  Lune. 

—  Disparition  de  28  Taureau  :  bonne  observation;  images  très  calmes. 

—  Réapparition  de  y\  Taureau,  27  Taureau,  28  Taureau  :  très  bonnes  observations. 

—  Disparition  de  27  Taureau  :  l'étoile  a  paru  pénétrer  pendant  i'  ou  2'  sur  le  bord 

lunaire. 


OBSERVATIONS 


DE 


NÉBULEUSES  ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


heures 


Y  Y  heures 


Oùseivations  de  PariSf  iSi)-;,  tj.I 


G. 2 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N. GEN. 
GAT. 

AUTORITES 

diverses. 

DATES 

des 

observations. 

OR. 

NÉB. 

LECT 

Cercle. 

URES. 

Autres 
observateurs. 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

Gen. 
catal. 

iH. 

Gross*. 

Vis. 

6864 

Méchain 

1887  Juin  27 

Brillante. 

0 
153,70 

l    p 
18.52,25 

4543 

75  Messier 

— o'*32"  159 

»            ÏO 

i53,8o 

I 8 . 54 , 20 

h  2064 

1890  Juin.  17 

Trèsbrill. 

i53,7 

18.52,8 

D*Arre8ti 

-+-0.48     159 

4         9 

i53,4 

i8.5i,7 

Schmidt 

i53,6 

18. 56, 2 

Schonfeldi 

i53,5 

18.52,5 

Oppoizer 

Vogeli 

Engelmann 

Engelhardts 

Weineki 

1895  Juin.  21 
-+-0.29     159 

9  env. 
5      9-9,5 

332,63 
332,5 
332,57 
332,42 

25,460 
25,417 

25,444 
25,481 

Môanichmeyer 

1897  Sept.  21 

Brinante. 

332,95 

41,644 

-ho.i3     159 

6        8-9 

332,7 

332,65 

332,65 

41,645 

41,657 
41,679 

1897  Oct.17 

» 

332,52 

25, 461 

-1-1.22     i59 

5        9-10 

332,45 
332, 5o 
332,25 
332,75 
332,48 
332,27 
332,23 

25,463 
25,490 
25,460 
25,490 
25,499 
25 , 5o9 
25 , 5o3 

6865 

4o5  Marth 

1887  Juin  27 

9 

219,50 

16.59,55 

5950 

— 0.   I     169 

4         10 

219,80 

16. 56, 55 

1895  Juin.  21 

i3,4 

39,  i5 

27,410 

-+-0.42    159 

2      9-9,5 

39,4 
38,65 

38,1 

27,522 
27,412 
27,489 

6866 

vn59 

1891  Oct.  17 

» 

4544 

h  2066 

H-4.i3    159 

»        10 

6869 

183  Sw.  n 

1890  Sept.  12 

l3,2 

147,9 

6i,33o 

» 

(79  S w.  IV 

+2.27     ï59 

3        8-9 

148,5 
148, 1 

61,354 
61, 253 

148,7 

61,324 

5  "S 

*5   4j 


2 
2 

1 
I 
I 
I 


2 

2 

1 
I 
1 
I 


I.I 
I.I 
1.1 
I.  I 


MODE 

de 
pointé. 


■e- 


e- 


■e- 


e- 


e 


e 


e 


e 


e 


e 


e- 


e— ^ 


e— ^ 


e— ^ 


■0 — ^ 


— ^ 

e— ^ 


o   -^ 


o   ^ 


o   ^ 


— ^ 

e— ^ 


e— Jit. 


e— ^ 


o   ^ 


ANGLE 

de 

DISTANCE 

position 

d. 

P' 

0 

t     - 

i52,34 

3.57,9 

152,44 

3.58,8 

i52,65 

3.58,9 

i52,35 

3.58,4 

i52,55 

4.  0,6 

i52,45 

3.58,8 

i52,45 

3.59,1 

l52,32 

4.  0,3 

152,39 

3.59,5 

l52,24 

3.58,4 

i52,83 

3.58,8 

i52,58 

3.58,8 

i52,53 

3.59,2 

i52,53 

3.59,8 

l52,4l 

3.58,8 

î52,34 

3.58,7 

152,39 

3.57,9 

l52,l4 

3.58,8 

i52,64 

3.57,9 

i5a,37 

3.57,6 

i52,i6 

3.57,3 

i52, 12 

3.57,5 

218, i3 

3.   1,9 

218,43 

3.  0,4 

218,96 

3.    1,5 

ai9,^' 

2.58,2 

218,46 

3.   1,4 

2i7,9> 

a. 59,2 

148,89 

4.3o,9 

«49,49 

4.3i,6 

149, «9 

4.28,6 

149,69 

4.3o,7 

-H  o,o5    — 


0,06 


-H   0,06     ~    7,27 


0,10 


o,a      — 


—  0,02 


—  0,02    -f- 


0,1 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.3 


henreK 


DE   COMPARAISON. 


7^59 

-f- 5t. 23,2 

7,58 

-H2.2I,4 

7,7î 

-f-2.21  ,3 

7,6i 

-!-ï.l8,2 

7,6-3 

-i-2.22,2 

7,  a 

-f-2.21, 5 

2-2,88 

'2a,  54 

2-2,56 
-2*2  ,  33 


3.5i,9 
3.54,0 
3.5o,5 

<3  .  <jO  ,  /' 


0,00 


-f-0,1 


•0,  10 


—0,3 


20.    0.23 
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1422  \ 


(  (9.5) 


DESCRirTIGNS  ET  REMARQUES. 


6864.  1887  Juin  27.  —  Nébuleuse  ronde,  d'enviroo  i',2  de  dia- 
mètre total;  elle  présente  une  condensation  centrale  très  bril- 
lante, de  12'  à  iS'  de  diamètre,  se  détachant  vivement  sur  le 
reste  de  la  nébulosité  qui  est  assez  faible. 

1890  Juillet  17.  —  Néb.  arrondie,  de  l'à  i',2  de  diamètre,  avec 
condensation  très  brillante  et  ronde,  de  7*  à  8*  de  diamètre  ; 
cette  condensation,  qui  ressort  fortement,  se  fond  graduellement 
avec  le  reste  de  la  nébulosité,  qui  est  faible. 

1895  Juillet  21.  —  Néb.  brillante,  de  gr.  9  environ,  arrondie, 
d^environ  So"  de  diamètre,  très  notablement  plus  brillante  vers 
le  centre,  avec  forte  condensation,  de  5"  à  6*  de  diamètre  :  la  né- 
bulosité qui  entoure  immédiatement  cette  condensation  est  rela- 
tivement brillante  sur  une  étendue  de  iS"  de  diamètre  et  se  fond 
graduellement  avec  le  reste,  qui  est  faible. 

1897  Septembre  21.  —  Nébuleuse  brillante,  ronde,  avec  con- 
densation assez  large,  assez  uniforme,  d'environ  10' de  diamètre, 
qui  ressort  fortement.  L'étendue  totale  atteint  peut-être  i', 3; 
mais  la  partie  qui  se  voit  nettement  n'a  que  25'  environ  de  dia- 
mètre. L'étoile  de  comparaison  est  un  peu  faible  pour  être  sûre- 
ment bissectée  par  le  fil. 

1897  Octobre  17.  —  Pas  de  description. 


6865.  1887  Juin  27.  —  L'aurore  ne  laisse 
apercevoir  que  la  partie  centrale,  qui  se  mesure 
assez  bien.  L'^  de  comp.  a  deux  compagnons 
indiques  ci-contre  : 


Compagnons  de  Vi^ 

de  comparaison. 
Gr.        p.  d. 

11,5       80"»     i',2 
11,8     290»     i',5 

AiR  =—  I-7-;      ACE)  =—9', 5. 


(')  •An.  — •5356BD  — 9«: 

1895  Juillet  21.  —  Assez  diffuse,  arrondie,  d'env.  25*  de  diam., 
un  peu  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  demi- 
stellaire  qui  ressort  légèrement. 

(2)   •An.—  •  535630—9»:       Am=— i"»7';       A(Ô=— 8',8. 

6866.  1891  Octobre  17.  —  Amas  sans  condensation,  de  4'  de 
diamètre,  formé  d'étoiles  dispersées  de  gr.  11,  12,  i3,  el  renfer- 
mant une  étoile  double  (9,5  et  io,5;  45';  4")  :  la  région  qui  en- 
vironne cet  amas  est  assez  riche  en  étoiles  faibles.  La  Lune  éclaire 
fortement. 

Cet  amas  parait  plus  boréal  que  la  position  de  N.G.C.  d'en- 
viron i5'. 

6869.  1890  Septembre  12.  —  Néb.  ronde,  d'env.  35'  de  diam., 
plus  brillante  dans  la  région  centrale,  avec  condensation  demi- 
diffuse  et  assez  brillante,  qui  se  fond  graduellement  avec  le  reste 
de  la  nébulosité. 

Vik-  de  comparaison  a  un  compagnon  degr.  10  situé  à  /?  —  3io*>, 
d  =  2'.  —  Réduction  à  janvier  zéro  :  -^  o%oi;  o^jO. 
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des 

observations. 


un.  NEU. 
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1889  Août  21 
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jd'ap.N.G.C. 


DESCRIPTIONS  ET   REMARQUES. 


6869  (suite).  1891  Sept.  aS.—  Néb.  de  gr.  i3,3  ou  i3,2-i3,3,  ar- 
rondie, d'env.  3o' de  diamèlre,  plus  brillante  au  centre,  avec  con- 
densation assez  di (Tu se,  assez  étendue,  un  peu  stel.laire,qui  ressort 
bien,  tout  en  se  fondant  graduellement  avec  le  reste  de  la  nébu- 
losité. L'étoile  de  comparaison  a  un  compagnon  de  gr.  10, 5  situé 
à  p  —  iif)",  d  =  i'yS.  —  liéd action  à  janvier  -scro  :  4-0», 01; 
o'',o. 

1897  Septembre  23.—  Néb.  assez  diiïuse,  arrondie,  So"  env.  de 
diamètre,  notablement  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  con- 
densation granuleuse,  assez  diffuse,  un  peu  stellaire,  et  qui  res- 
sort assez  bien.  —  Béduction  à  Janvier  zéro  :  4-  o',o3  ;  o",*). 

Cette  nébuleuse  passe  17*  avant  la  position  donnée  par  N.G.G. 

6871.  1889  Août  21.  —  Région  très  étendue  et  très  riche  en 
étoiles,  dont  quelques-unes  sont  assez  brillantes. 

6873.  1895  Novembre  20.  —  Région  étendue  et  assez  riche  en 
étoiles,  dans  laquelle  on  remarque  plusieurs  parties  un  peu  plus 
riches  que  le  reste. 

6874.  1889  Août  21. —  Région  étendue,  riche  en  étoiles  généra- 
lement faibles,  et  dans  laquelle  on  remarque  une  partie  plus 
riche,  formée  d'étoiles  plus  brillantes,  et  d'environ  7' de  diamètre. 

6879.  1895  Novembre  i3.  —  Une  iiçOf  de  gr.  11,  se  trouve  à  la 
position  4166  BD  4- 16** (4-0»' 53';  4-  iSS)  et  parait  être  l'objet  in- 
diqué comme  nébuleuse  planétaire;  mais  elle  ne  présente  aucune 
trace  de  nébulosité,  non  plus  qu'une  ik-  i3  située  à  la  position 
if  a(— o"2*;  4-  3'). 

6881.  1895  Octobre  18.  —  A  la  position  indiquée  pour  cette  né- 
buleuse on  n'aperçoit  que  des  objets  nettement  steilaires. 

» 

6882.  1891  Octobre  17.  —  Région  assez  riche  en  étoiles  disper- 
sées, sans  concentration,  contenues  dans  un  cercle  d'environ  10' 
de  diamètre.  Une  de  ces  étoiles  est  de  grandeur  4  environ. 

6883.  1889  Août  21.  —  Région  fort  étendue,  très  riche  eu 
étoiles,  et  qui  ne  comporte  pas  de  mesures. 


6884.    1895  Octobre    18.  —   Cherché  cet  objet  à  la  position 

3o68BD -+-4^' (  +  ""'^^*î  -+-7'»'*)  •  »*   "'y  a  Pî»s  là  de  nébuleuse, 
mais  seulement  quelques  étoiles  de  grandeur  12  ou  plus  faibles. 


6885.  1891  Octobre  17.  —  Amas  très  voisin  de  6882  N.G.G.,  de 
i5'  à  18'  de  diamètre,  formé  d'éioiles  dispersées,  sans  condensa- 
tion ;  l'une  de  ces  4-  est  de  gr.  6;  d'autres,  assez  nombreuses, 
sont  de  gr.  8  à  10;  il  y  a  également  d'autres  >(•  plus  faibles  : 
la  Lune  parait  en  effacer  un  assez  grand  nombre. 

6886.  1895  Novembre  i3.  —  Cet  objet,  situé  à  la  position 
4319 BD  4-19" (4- o"  19';  — 4'» 8),  parait  être  une  *  io,5,  un  peu 
moins  stellaire  que  les  étoiles  voisines  de  même  éclat. 

6888.  1884  Juin  3o.  —  Région  très  riche  en  étoiles.  On  n'a  pu 
apercevoir  la  nébuleuse,  qui  a  été  cherchée  avec  soin. 
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DESCRIPTIONS   ET  REMARQUKS. 


6888  (suite).  1895  Oct.  18.  —  Trace  de  nébulosité,  entrevue 
dans  la  région  des  ik  a  et  b  (déterminées  ci-après)  et  qui  passe 
20*  avant  la  position  donnée  par  N.G.C.  La  nébulosité  parait  élre 
surtout  dans  la  région  de  Vik-  a. 


6891.  1895  Nov.  tS.  —  L'objet  mesuré  est  1>  426680 -t-i2«  : 
son  aspect  est  moins  stellaire  que  celui  des  étoiles  voisines  de 
même  éclat;  il  parait  formé  par  une  étoile  centrale  entourée 
de  nébulosité  brillanle  et  de  très  peu  d'étendue,  6"  environ. 

Par  rapport  à  ta  même  • ,  d'Engelhardt^  a  trouvé  : 

m    s  .      . 

1891  Août  27 Aii=  — 0.2,07        A(Ô=  — 7.3o,6       i885,o 

1891  Août  Si — o.   1,94  _-.3,,,       i885,o 

6892.  J884  Juillet  16.  —  Hégion   riclie  en   x-    :   on  n'aperçoit 

?as  d'^  entourée  de  nébulosité;  il  y  a  un  petit  amas  formé  par 
-4  T^  de  gr.  i3  ou  plus  faibles,  et  qui,  avec  le  gross^  159,  res- 
semble assez  bien  à  une  nébuleuse,  mais  qui  est  nettement  résolu 
avec  le  gross*  347.  Une  Hc  12,8  est  vers  jj  =  210'»,  rf—  20". 

1884  Sept.  20.  —  Objet  d'aspect  nébuleux,  avec  noyau  i3,2; 
parait  être  un  amas  de  plusieurs  petites  ic  avec  lesquelles  il  n'est 
pas  sûr  qu'il  y  ait  de  la  nébulosité.  Une  ^  i3  est  vers  p  =  210*', 
d  =  20*.  La  moyenne  des  deux  derniers  pointes  d  *angle  a  été 
combinée  avec  la  moyenne  des  deux  derniers  pointés  de  distance 
du  2(  septembre  1897. 

1895  Nov.  18.  —  Non  vue. 

1896  Oct.  26.  —  Non  vue,  au  moins  d'une  manière  certaine. 

1896  Oct.  29.  —  L'obj.et  mesuré  paVatt  être  un  amas  d'env.  iS" 
d'étendue,  entremêlé  de  quelques  traces  de  nébulosité.  On  y 
dislingue  au  moins  2  :i^,  distantes  d'env.  12'  :  l'une  est  de  gr.  i3,3 
et  Tautre  est  beaucoup  plus  faible.  Par  rapport  à  l'ensemble, 
une  ^  i3,i  est  vers  p  =  240*,  d  =  20". 

1897  Sept.  21.  —  Étoile  double  (i3, 2  et  i3,4  ;  /?  =  90*»;  rf  =  10'); 
les  mesures  se  rapportent  à  l'ensemble.  Prés  Je  Vi^  principale, 
on  soupçonne  une  troisième  :i^  ;  en  outre,  une  iic  i3,o  est  à 
^  =  210"*,  û?  =  o',4,  toujours  par  rapport  à  I*  *•  i3,2  du  couple.  Il 
parait  bien  douteux  qu'il  y  ait  là  de  la  nébulosité.  Nuages. 

I  Bigourdan226.  1884  Sept.  20.  —  Trace  de  matière  nébuleuse 
de  i',5  à  2'  d'étendue.  Cette  apparence  est  peut-être  produite  par 
des  -k  à  l'extrême  limite  de  visibilité.  Ne  comporte  pas  des  me- 
sures précises  et  exige  un  instrument  plus  puissant. 

189G  Oct.  26.  —  Non  vue. 

1896  Oct.  29.  —  Objet  demi-nébuleux,  demi-stcllairc,  dans 
lequel  on  entrevoit  une  :i^  i3,4  qui  paraît  accompagnée  de  quelques 
traces  de  nébulosité  d'environ  20"  d'étendue.  Une  *  12  est  vers 
p  =  o^y  d  ^  r,2. 

Cet  objet  parait  distinct  de  celui  mesuré  le  20  sept.  i88'|. 

6894.  1884  Juillet  3ï.  —  Néb.  arrondie,  d'env.  4')*'  de  diani., 
d'éclat  presque  uniforme,  sans  condensation  centrale.  Avec  ie 
gross^  347,  on  aperçoit  un  vide  central;  l'anneau  n'est  pas  un:- 
forme,  mais  parait  plus  brillant  vers  p  ~  3io*'. 


G.  8 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heares 


N.  OEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 
des 

observations. 

OR. 

NÉB. 

LECT 

j^ 

Autres 
observateurs. 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

Cercle. 

GCD. 

catal. 

M. 

Grosse 

6894 

IV  i3 

1885  Juin.  18 

i3,i  -  i3-2 

U7,8 

(suile) 

//  2072 

Schuitz 
Engelmann 

— o'»33™  ï59 

»         10 

i48,4 
i48,3 
i48,o 

Engelhardti 

1889  Juill.3o 

l3,2 

149,7 

Dreyer 

-+-0.46     139 

3       8-9 

149,5 
149,6 
149,5 

1890  Oct.   1 1 

i3,i 

326,6 

H-0.36     159 

2-3     8-9 

327,3 
327,1 
327 , 1 

1891  Sept.  10 

i3,o 

147,4 

-1-0.41     159 

a      8-9 

147,2 
147, 25 

147,3 

1897  Sept.  25 

l3,2 

328,0 

-f-0.37     159 

2       8,5-9 

3^7» 95 

327,9 
328, o5 

1889  Juill.  3o 

|3,2 

247,3 

H-I.    2      169 

3         8-9 

* 

247,8 
247,5 
247,4 

1890  Ocl.   II 

i3,i 

245,  :i 

-ho.5o     159 

2-3      8-9 

245,3 
245,2 

245,2 

1891  Sept.  10 

i3,o 

245,4 

-ho.54     109 

2      8-9 

245,7 

245,3 

245,95 

1897  Sept.  25 

l3,2 

66,7 

-ho. 46    159 

2          8,5-9 

67,03 
66,75 

66,9 

6895 

Vin  83 

1891  Oct.  17 

» 

4566 

H-4.II 

159 

» 

10 

Vis. 


t  P 
24,16,8 

24.22,7 

24.12,7 

24.15,3 

23.25, I 

23.23,0 
23.29,0 
23.26,1 


64 
64 
64 
64 

39 

39 
38 

39 

21 
21 

21 
20 

25. 
25. 
25. 
25. 

68 
68 
68 
68 

43 
43 
43 
43 

5o 
5o 
5o 
5o 


838 

798 
848 

811 

o84 
129 

990 
177 

o39 
102 
072 
898 

7,4* 
8,0* 

,9* 
9,6* 


22 


860 
966 
930 
810 

190 
255 
320 

288 

363 
320 
265 
290 


MODE 

de 
pointé. 


O — ^ 
■0 — ^ 


e — ^ 
o — ^ 

o  ¥ 


O — ^ 
o — ^ 

o    ^ 


e — ^ 

■o — ^ 


e- 
e- 
e- 


ANGLE 

de 

DISTANCE 

2:    / 

0    J 

NÉB.—  *. 

position 
P' 

d. 

<    \ 
c    J 
^    1  fi 

'Ui         f        ^ 

A.î\  app.    1 

séctU^  ■  '■ 

1 

0 
147, 5o 

6. 10,8 

0 

0,00 

s 
»3,2() 

i48,io 

6.i3,8 

«:« 

«3,17 

148,00 

6.   8,8 

— i3.oi 

• 

147,70 

6. 10,1 

—  i3,i9  ; 

148,32 

6. 12,7 

0,00 

— ri.oi 

i48,i2 

6.11,6 

0,1 

—13,09 

148,22 

6.14,6 

-13,16 

148,12 

6.i3,2 

-13, 14  ; 

147,55 

6.14,3 

0,00 

-i3,3o  , 

148,25 

6.i3,i 

0,1 

—  13,09 

i48,o5 

6.14,6 

— l3,22 

148, o5 

6.i3,5 

— i3,i8 

1 

148, 3i 

6.11,1 

0,00 

— i3,oo 

148,11 

6. 12,5 

0,1 

—  1 3 , 1 A  , 

148,16 

6.  8,4 

—  12,96 

148,21 

6.i3,9 

— i3,i3 

147,88 

6.  9,4 

0,00 

i3,io 

147,83 

6.  7,6 

0,1 

—  1 3 ,  <r» 

147,78 

6.  8,4 

— i3,io 

147,93 

6.i3,6 

— l3:23 

245,92 

8.14,3 

0,00 

^-3o,09 

246,42 

8.14,6 

0,2 

-r-3o,  23 

246,12 

8.17,4 

--3o,i3 

246,02 

8.i5,5 

-^30,19 

246,45 

8.i3,o 

0,00 

H-3o,i4 

246,25 

8.16,1 

0,2 

-r-3o,^>8 

246, i5 

8.i5,i 

-*-3o,  Jin 

246,15 

8,11, 5 

-+-29,  i*^ 

246, 3i 

8.12,4 

0,00 

—  30,07 

246,61 

8. 14,3 

0,2 

-i-io,.?5 

246,21 

8.16,2 

-^-3o,  »8 

246,86 

8.i5,3 

— io,37 

246,58 

8.16,4 

0,00 

-H30.57 

246,91 

8.i5,i 

0,2 

-30, 57 

246,63 

8  i3,5 

— 3o.2i 

246,78 

8.14,2 

1 

i 

i 

1 

-+-3o,2ij 

ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.g 


heures 


A.ft  a  pp. 


NÉB. — •. 


1(Q  app. 


-i5,37 
•  — 15,23 

—  i5,o8 
— i5,25 

—  i5,io 
-i5,i4 

— 15,'22 
—  1 5 , 20 


— 15,49 

-h5. 

— i5,i4 

-f-5. 

-i5,79 

-f-5. 

— 15,-25 

-h5. 

-i5,o4 

-ho. 

—  i5,i8 

-h5. 

-i4,99 

-h5. 

—  1 5  ,  '20 

■4-5. 

I 


— 15,  i6 
— i5,io 
— 15, i6 
— i5,3i 

-f-34,82 

-34,98 
-r-35,09 

-h34,93 


34,87 
-i-35,o4 

34,94 
f-34,69 


34,79 
4-35, 01 

-i-35,o3 
-35,14 

4-35,1 5 
4-35,  i5 

4-34,96 
4-35, o5 


4-5. 

4-5. 
4-5. 

4-5. 

4-5. 
4-5. 
4-5. 
4-5. 


-h5. 

4-5. 

5. 


4-3.21 

4-3.17 

4-3.21 
4-3.21 

-+-3. 17 
4-3.19 

4-3.20 

4-3.18 

4-3.17 

-h3.i6 

-1-3.20 

4-3.14 

-H3.I7 
4-3.14 
4-3. i5 
4-3.14 


Réd.à 

igoo,o. 

8 

-0 

,04 

r-o' 

;3 

—0 

,o3 

—0 

.2 

~o, 

,o3 

—  0 

,'i 

—O, 

,o3 

— 0, 

.2 

-0, 

,01 

— 03 

»i 

0 

,00 

4-0 

,5 

0 

»oo 

-HO 

,4 

0 

,00 

4-0 

,4 

0 

>oo 

4-0. 

1 

»i 

•    DE   COMPARAISON. 


^  I. 

Décl.) 


900,0. 


m 


20. 12.36,9 
3o°io'    6* 


20.1 1.47,7 

4-3o.I2.    o 


20. 13.34 

4-49.55. 14 


Autorités. 
Grandeurs. 


BD 

3973 


9)4 


ïd.(9,5) 


Id.  (10) 


Id.(9,5-io) 


BD 

3968* 


(9) 


Id.  (9) 


Id.  (9) 


Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6894  (suite).  1885  Juillet  18,  —  Pâle  nébuleuse  planétaire,  ar- 
rondie, d'eov.  5o'  de  diamètre,  presque  aussi  brillante  aux  bords 
qu'au  centre;  son  éclat  n'est  pas  uniforme,  ce  qui  gène  les  bis- 
sections  et  rend  les  mesures  incertaines.  Dans  son  étendue  on 
entrevoit  quelques  it  à  l'extrême  limite  de  visibilité.  On  soupçonne 
difficilement  le  vide  central  qui  n'aurait  point  été  remarqué  si  Ton 
n'avait  été  prévenu.  L'anneau  est  plus  brillant  vers  p  =0%  oûse 
trouve  une  it  i3,4  tout  à  fait  au  bord  extérieur.  Avec  le  gross^igO 
on  n'aperçoit  pas  mieux  les  détails  qu'avec  le  gross^  169;  peut- 
être  même  les  aperçoit-on  moins  bien. 

1889  Juillet  3o.  —  Nébuleuse  planétaire  très  pâle,  ronde,  d'env. 
40'  de  diamètre,  d'éclat  sensiblement  uniforme;  le  vide  central  se 
voit  assez  bien.  L'éclat  de  l'anneau  n'est  pas  uniforme  :  il  est  un 
peu  plus  brillant  vers  p  =  o®.  Cette  nébuleuse  se  trouve  dans  une 
région  riche  en  Hr,  Uit  3968  60  4-30**  a  un  compagnon  9,5  à  : 
(-+-  o"7'  ;^ —  1'  ).  —  Pour  la  mesure  par  rapport  à  la  seconde  iiç  : 
m  =  127",  6  au  lieu  de  157",  5. 

1890  Octobre  n.  —  Nébuleuse  planétaire  arrondie,  de  So" 
environ  de  diamètre,  facile  à  voir,  mais  assez  difficile  à  me- 
surer. Au  premier  abord  son  éclat  paraît  sensiblement  uni- 
forme, avec  diverses  régions  un  peu  plus  brillantes.  On  soupçonne 
assez  facilement  le  vide  central;  l'anneau  n'est  pas  uniforme  : 
il  est  notablement  plus  brillant  entre  les  directions  aSu**  et  SGo", 
le  maximum  d'éclat  étant  vers  sûo". 

1891  Septembre  10.  —  Nébuleuse  arrondie,  de  1'  de  diamètre 
et  d'aspect  planétaire;  l'éclat,  presque  uniforme,  est  plus  grand 
par  places,  et  Ton  soupçonne,  dans  l'étendue  de  la  nébuleuse, 
comme  un  assez  grand  nombre  d'i^  très  faibles.  Cette  nébuleuse 
se  trouve  dans  une  région  riche  en  :i^  qui  sont  généralement  très 
faibles. 

1897  Septembre  aS.  —  Nébuleuse  ronde,  So"  environ  de  dia- 
mètre, d'éclat  uniforme,  c'est-à-dire  d'aspect  sensiblement  plané- 
taire, mais  très  pâle.  Dans  son  étendue  on  entrevoit  plusieurs 
points  stellairc<i,  dont  le  moins  faible,  de  gr.  i3,4,  parait-étre,  par 
rapport  au  centre  géométrique,  vefs  /?  =  330",  rf  =  o',  3.  Vi^ 
3968  BD  4- 3o*  a  un  compagnon  9,5  situé  à  :  (-+-o"6':  —  i',5). 


{Jùservaiions  de  Paris,  1897. 


6895.  1891  Octobre  17.  —  Région  riche  en  étoiles,  sans  con- 
centration, et  qui  ne  se  dislingue  guère  des  parties  environnantes. 
On  soupçonne  un  grand  nombre  d'^  faibles  que  la  Lune  doit 
faire  disparaître. 


G. 2 


G.io 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


6896 

4567 


n 


6897 
5952 


6898 

5953 


6900 

5954 


6901 

5955 


AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 

des 

observations. 

Autres 
observateurs. 

Al. 

Grosse 

192  d'Arresl 

1884  Juin  3o 

-f-o"  4"  169 

1885  Juin.  18 

—0.1 5     159 

1885  Juin.  19 

—0.1 3     159 

227  Big. 

1885  Juin.  19 

— 0.  7     i59 

406  Marth 

1887  Juill.  27 

— 0.  7     169 

1895  Juill.  21 

-+-0.56     i59 

407  Marth 

1887  Juill.  27 

-HO.  3     169 

1895  Juill.  21 

-ho.46     159 

408  Marth 

1886  Juill.   2 

—0.30     i59 

1894  Sept.   6 

-+-0.52     179 

409  Marth 

1885  Juill.    9 

— 0.23     169 

1891  Sept.  29 

-HO.  Il 

i>9 

QR.  NEB. 


9-10 


u         10 


l> 


10 


»       10 


i3,5 
I       9-10 

i3,4-i3,5 
»      9-9î^ 


i3,4 
2        9-10 

1 3 , 3  -  1 3 , 4 
2      9-9,5 


i3,4 


10 


i3,4-  i3,5 
1-2      9 


i3,4  -  i3,5 
»         10 


9 


LECTURES. 

Cercle. 

Vis. 

91,0 

2).    2,2 

90,» 

25.    2,6 

119,3 

21.13, 4 

77,80 

• 

20.49,35 

258,3 

23,160 

257,45 

23,357 

r29»70 

26.26,20* 

iî»9»7J 

26.23,40* 

3o8,9 

16,765 

3o8,-)5 

16,770 

3o8,65 

16,724 

3o8,6 

i6,53o 

169,05 

19.22,25 

169,30 

19.14,'io 

169,1 

24,896 

169,0 

24,823 

168,9 

24,738 

76,60 

I 8 . 5 I , 20 

75,5 

33,697 

75,43 

33,712 

K   O 
O  Cu 

13 


I  .  I 
I  .1 


I  .  I 


2.2 

I.I 
I.I 


2 . 2 
2.2 

1.1 
I  .  I 
1  .  I 
I  .1 


MODE 

de 
pointé. 


O — ^ 


o— ^- 


Q:::^^ 


e— ^ 


O-Ht 


■0 — ^ 


e- 


2 . 2 
2.2 

1. 1 
I .  I 
1. 1 


2 . 2 

1. 1 
I .  I 


e — ^ 


■e — ^ 


-e-Ht- 


o   ^ 


o— ^ 


e--^ 


ANGLE 

de 
position 


180,18 
'79,98 


118, ()9 


256,43 

258,  M 

257,26 


3o8,33 
3o8,38 

308,71 
3o8,36 
3o8,46 
3o8,4i 


348,14 
347i79 

348,98 
348,88 

348,78 
256,28 

256,46 
256, 41 


DISTANCE 


6.19,4 
6.19,6 


4.39,7 


4*56,1 


5.  7,0 
5.   1,1 


8.14,9 
8.i3,4 

8.i5,8 
8.i5,6 

8. 17.0 

8 . 22 . 1 


4.12,8 
4.  8,8 

4.  i5,5 

4.17,7 
4.20,2 


3.28,9 

3.32,0 
3.32,4 


o 


r   \P 


H 
< 

es 

«h 

es 


0,00 


0,00 

0,1 


0,01 

0,1 


—  o.o3 


0,1 


o,o3 
0,3 

o,o3 
0,3 


0,00 
o,a 


0,01 
o,a 


0,00 
0,1 


0.00 


0,1 


NEB.-lt. 


A.Rapp. 

"sécoT' 


-4-  0,08 
~  0,01 


—  16,53 


-H19,20 

H-ao,o3 
-+  »9î59 


-t-25.Ï^U 

ê       •' 

-»-25,79 
-H25,79 

-H25,91 

-H25,95 

-H  26, -2  3 


3,5i 

3,2f> 

3,3i 
3,38 


■m3,5î 

i3,:.'i  . 


/ 


ET  D^AiMAS  STELL AIRES. 


G.  1 1 


heures 


NÉB.— •• 


AiR  app. 


-h  0,09 
—  0,01 


—18,90 


^19,66 

-r-20,53 
-+-•20,07 


-h  26, 53 

-1-26,44 

-i-'26 ,  56 

i  -+-26,59 

'  -H26,89 


-^  3,47 
-r-  3,5a 

-^  3,26 

-r-    3,3'2 

-^  3,38 


,    -r-l3,6l 

r 

-t- ri, 8-2 

-f-i3,85 


ACO  app. 


-h6.i9,5 
-h6.I9,7 


Réd.à 
1900,0. 


,04 


o;o 


-H2.i5,6 


».  9,6 


-+-I.  3,4 
I.  6,6 


5.  7,3 
5.  6,8 

-5. 10,4 

->•  7,9 
->.  9,5 

-5.12,3 


— o ,  02 
— 0,3 


0,00 


-*-o,3 


it   DE  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0, 


h       m     s 
20.14.    I 

-i-3o»i5'    » 


20 . 1 3 . 38 , 3 
-»-3o.2o.  6 


0,00 


H-o,i 


20. i5. 10,5 
■12.35.24 


-f-0,02 

-+-0,4 

4-0,01 

4-0,2 


20. i5. 10,5 
•12.35.24 


—4.  7,6 
—4.  3,4 

— 4.M,o 
— 4.13,0 

— 4.i5,4 
-i-o.49,6 

-1-0.49,6 
-HO. 49, 9 


-f-0,02 
-+-o,i 


-HO, 01 
0,0 


0,00 
-f-0,2 


0,00 
H-0,I 


20.16.20,0 
-   2.49«    O 


20.16.     I 

-  6.  8 


Autorilés. 
Grandeurs. 


Anonvme^*- 
(8) 


3976 i^'' 


BD 


5697 


J9,8 


BD 


569; 


:   9,8 


BD 

5258 


(9,5) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


W.(9,5) 


Anonyme 
(n,o) 

Anonyme^*^ 
(lO 


6896.  1881  Juin  3o.  —  Petit  amas  d'étoiles  de  gr.  i3  ou  plus 
faibles.  Avec  le  gross^  847  on  soupçonne  4^54-  formant  un 
amas  d'environ  la'  d'étendue. 

(•)  Déterminée  par  une  lecture  des  cercles. 

1885  Juillet  18.  —  Amas  insignifiant  de  3  ou  3  étoiles. 

1885  Juillet  19.  —  Amas  de  3  ou  3  Tk  ^  contenues  dans  un  cercle 
de  13*  à  i5'  de  diamètre,  sans  trace  de  matière  nébuleuse. 


I  Bigourdan  337.  1885  Juillet  19.  —  Objet  qui  parait  formé  par 
une  ik  i3,3-i3,3,  accompagnée  de  nébulosité  excessivement  faible 
et  dont  VHc  n'occupe  pas  le  centre.  Prés  de  la  nébulosité  on 
soupçonne,  en  ouirc,  une  ou  deux  étoiles  à  l'extrême  limite  de 
visibilité. 


6897.  1887  Juillet  37.  —  Nébuleuse  insaisissable  à  cause  de  sa 
faiblesse  (i3,5);  elle  parait  petite.  Une  it^  i3  est  vers  p  =  35o% 
d  =  i',3. 

1895  Juillet  3i.  —  Néb.  de  forme  et  d'étendue  insaisissables, 
arrondie,  de  30'  à  35"  de  diamètre,  à  peine  plus  brillante  au 
centre,  sans  noyau.  Une  af  11, 5  est  vers./?  =  35o%  d  —  i\f\. 


6898.  1887  Juillet  37.  —  Néb.  assez  petite,  de  forme  insaisis- 
sable, principalement  à  cause  d'une  H:  1 1 ,8  (  située  vers  p  =3  i55<*, 
d  =  o',5)  qui  a  gêné  les  mesures,  surtout  celles  de  distance.  — 
m  =  199", 3  au  lieu  de  319®,  7. 

1895.  Juillet  31.  —  Assez  petite,  arrondie, 
d'env.  30*  de  diamètre,  un  peu  plus  brillante 
vers  le  centre,  où  l'on  entrevoit  une  conden- 
sation assez  steilaire  qui  ressort  légèrement. 
Vit  voisine,  de  gr.  11,8,  gène  pour  aperce- 
voir la  nébuleuse  et  pour  la  mesurer. 


6900.  1886  Juillet  3.  —  Nébuleuse  diffuse,  vag*  ronde,  d'env. 
3o'  de  diamètre,  légèrement  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 

1894  Septembre  6.  —  Vag^  ronde,  assez  étendue,  35'  de  diamètre, 
très  légèrement  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation 
peu  prononcée,  faible  et  assez  diiïuse. 
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6901.  1885  Juillet  9.  —  Néb.  t.  faible,  de  forme  insaisissable, 
petite,  d'env.  8*  à  10'  d'étendue;  elle  a  parfois  l'aspect  steilaire. 
L'étoile  de  comparaison   a   un  compagnon  de   gr.   11, 5  situé   à 

p  =  30",   d  =  35*. 

1891  Septembre  39.  —  Objet  assez  fortement  steilaire  il  est 
même  bien  douteux  qu'il  soit  ncbuleuiç.  Parait  formé  par  une  ik- 
i3,4  ayant  dans  son  voisinage  3  ou  3  3^  plus  faibles  (i3,5).  L'ii- 
de  comparaison  a  un  compagnon  de  gr.  ii,5  situé   à  /?  ==  30*^, 

rf  =  o',4. 

(')  •An.  — •.M83BD-»-5'»:     AU  z^-t-o^iS';     A(Q  =  +  3',8. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSIiS 


heures 


N.  GEN. 
CAT. 

Gen. 
calai. 


M 


» 

» 


6903 

4570 


6904 

4571 


6905 

4)72 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


228  Big. 


335  Big. 


//  2073 
D'Arresti^î 


h  2074 


IV  16 
h  2075 

D'Arresti,! 
Schmidt 
Auvvers 

Schonfeldi 

Oppolzer 

Vogeli 

Schultz 

Harvard 

Engelmann 

Engelhardtt 

Weinek, 

Kempf 

Monnichuiever 


DATES 
de« 

observations. 


M. 


Gross*. 


1885  Juin.    9 

— o*'/!'"    109 

1891  Sept.  29 
H-0.29    i59 


1891  Sept.  29 
H-0.44    i59 


1887  Juin.  28 
4-0.  7     i59 

1890  Juin.  17 
-ho.49    159 


1891  Oct.  17 
4-2.4^     i59 


OR.  NEB. 


Faci- 
lité. 


Ciel 


» 


10 


i3,5 


9 


9 


i3,2-  i3,3 
3         10 


0 


10 


1884  Juin.  3o 
0.0    159 

1884  Sept.  19 
.19    159 


1885  Juin.  iK 
-f-o.i3     i59 


1887  Ao:it  xl 
4-0.  3     159 


» 


12,3 

8-9 


à      8-8,5 


10 


6 


9 
9-10 


LECTURES. 


Cercle. 


3i,9 


217,3 


ï79,8 
179,0 
179,^5 


208,35 
198,95 


89,20 
89,30 

254,45 
255,20 

i"-'  8 

179,0 
180,4 

1781O 

338,9* 
0,7* 


Vis. 


t       P 


20.44 


35,999 


37,994 
37,933 
37,900 


11.31,75 
11.28,40 


2G.44,7J 
.;,6.4i  ,4o 


» 
» 


13.27,4 
I 3.23,9 
13.24, 5 
i3.23,o 

12.24,9 
12.24,8 


en 

o  a. 

T3 


I  .  I 


J  .1 


I.I 
I  .  / 
I  .  I 


2.2 
2.2 


2.2 
2.2 

2.  » 
2.  » 


MODE 

de 
pointé. 


-e— ^ 


e--^ 


e- 
e- 


■e— ^ 


» 


o    -f 

o— ^ 
o — ^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 

DISTANCE 

2ii°,58 

C'^C^ 

218,26 

4.39,9 

180,75 

«79,95 
180,20 

5.38,8 
5.37,0 
5.36,1 

26,98 
17,58 

o#i9,o 
0.17,3 

358,84 
358,94 

0.45,1 
0.46,7 

356,82 
357,57 

» 

357,48 

358,68 

0,08 

357,68 

0.48,0 
0.46,3 
0.46,6 
0.46,8 

357,42 
359,22 

0.45,4 
0.45,3 

NÉB.-^. 

es    i 
es    ^ 

A^fl  a  pp. 

sccCÔ, 

0 

s 

0,00 

-»-  9,23 

0:1 

—   0,01 

-+-n,56 

0,1 

0,00 

-f-  o,3o 

0,2 

—  0,01 

-i-  0,08 

—  o,o3 

—  0,57 

0,0 


0,00 
0,0 


0,00 


0,00 
0,0 


—  0,35  I 


J 


0,00 

0,0 


0,0h 
0,06    ' 

1» 

0,14 
0,07    \ 
0,00 

o,i3 

o,ï4 
0,04 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.i3 


NÉB.-->t-. 


\  di^app. 


9,3i 


11,62 


o,3o 
0,02 
0,08 


—  0,61 

—  0,37 


0,07 
o,oG 


9 


O,  13 


-f-    0,08 
0,00 

-^  o,  i3 


ACD  app. 


3'.  45' 8 


3.39,9 


5.39,0 
5.3;,  >. 
j .  30 , 3 


-o.iGjO 
•o.  16,5 


.45,1 
0.46,7 


» 


-+-  o,  14    |  — 
-^    o,o4 


0.48,0 
0.46,3 

.46,6 
0.46,8 

0.45,3 
0.45,3 


Réd.à 
igoOyO. 


— 0,02 
-Ho'2 

— 0,01 
-ho,  I 


— 0,02 
0,0 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


0 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


ik"  DE  COMPARAISON. 


\  iqoo.o. 
Décl.  ) 


h      m     s 

ao. 17.21 
6*»  9'     ' 


20.17.25,7 
■  6 .   I . 3o 


20 . I 8 .    I 
— 19.38. 


20. 17.28 
4-25.26.   2 


20.17.55,8 
19.47.48 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme^*' 
(10,8) 

Anonyme^*' 
(II) 


^^  1(8) 

4491  r  ^ 


Anonyme^'^ 

(M, 5) 


^  Pos.  amas 
*d'ap.N.G.C. 


Étoiles  (*) 


*  n  (10, 5) 


•  «  (10,7) 


•  ^  (9»5) 


heures 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


I  Bigourdan  228.  1S85  Juillet  q.  —  Traces  tout  à  fait  insaisis- 
sables de  matière  néb.,  dont  l'existence  n'est  même  pas  certaine. 

(»)  *An.-^448iBl)  +  5«:     An  =-+-i'-38';    A(D  =4-3',5. 

1891  Septembre  29.  —  Objet  assez  stellaire,  de  forme  et  d'étendue 
insaisissables  à  cause  de  sa  faiblesse  (i3,5).  Il  parait  douteux 
que  ce  soit  l'objet  mesuré  en  1885,  puisque  Ton  n'a  pas  mentionné 
alors  la  présence  de  l'objet  Big.  335  qui  est  très  voisin  et  forte- 
ment nébuleux. 

(2)  •An.— •4'»82BDh-5'»:     A.îl  =H- i-Sg»;     Ac0=4-3'. 

I  Bigourdan  335.  —  1891  Septembre  99.  —  Néb.  l.  diffuse,  ar- 
rondie, d'env.  5o'  de  diam.,  avec  petit  noyau  stellaire  et  excen- 
trique de  gr.  i3,3.  On  soupçonne  dans  son  étendue  plusieurs  autres 
points  stellaires  plus  faibles,  de  sorte  que  cet  objet  pourrait  élre 
un  amas.  On  ne  peut  bien  spécifier  le  point  mesuré;  aussi  les  me- 
sures ne  comportent  pas  beaucoup  de  précision. 

6903.  1887  Juillet  28.  —  Néb.  vaguement  rondo,  de  So"  à  40"  de 
diamètre,  avec  noyau  assez  stellaire.  L'*  de  comp.  est  très  voi- 
sine de  la  nébuleuse,  ce  qui  {;ène  les  mesures. 

(»)   •An.— •SSoiBD  — ig»:     AJV=-f-o"'8';     AC0  =  — 9'. 

1890  Juillet  17.  —  Néb.  diffuse,  située  à  côté  d'une  •  qui  ne 
permet  pas  d'en  faire  des  mesures  précises.  Les  nuages  empêchent 
de  la  décrire. 

6904.  1891  Octobre  17.  —  Amas  grossièrement  allongé  suivant 
le  parallèle,  de  8'  de  long  sur  4'  de  large,  sans  trace  de  condensa- 
tion; les  *  sont  de  grandeurs  8  à  12,  et  quelques  unes  sont  plus 
faibles.  De  cet  amas  partent  divers  bras  (ou  séries  d'*  en  cha- 
pelet) dont  un,  situé  dans  la  partie  suivante,  est  assez  remar- 
quable. Sur  une  assez  grande  étendue,  la  régi<m  environnante  est 
assez  riche  en  •,  de  sorte  que  l'amas  ne  ressort  pas  bien  forte- 
ment. 

6905. 1884  JuilletSo.  •  »oi.ine.. 

—    ISéb.   planétaire, 
arrondie,    de    18*    à 
20"    de    diamètre    et 
d'éclat  sensiblement    i^  b   12,9      /40*'     i 
uniforme.    Avec     le    •  c   12,0      90      i 
gross^    347,    on   dis-    ^^12,5     170      0,8 
tingue  des  régions  difTuses  plus  brillantes  que  le  fond,  notamment 
dans  les  directions  des  •  ^  et  c. 

(*)  Cette  •  a  est  4387  BD  4-19*». 

1884  Septembre  19.  —  Pour  pouvoir  mesurer  avantageusement 
la  distance,  il  faudrait  avoir  un  fil  fixe  au  milieu  du  champ. 

1885  Juillet  10.  —  Grandeur  de  la  nébuleuse  :  12, 5. 

1885  Juillet  18.  —  Nébuleuse  planétaire,  ronde,  d'éclat  presque 
uniforme,  légèrement  plus  brillante  vers/?  =  o". 

1887  Août  23.  —  Néb.  planétaire  ronde,  de  40"  de  diamètre, 
d'éclat  presque  uniforme,  légèrement  plus  faible  dans  la  partie 
qui  passe  la  première  et  légèrement  plus  brillante  entre  les  direc- 
tions /)  —  o*  et  /?  —  90». 


1888  Aoôt  2. 
Gr.  p. 

Hc  b   12,9      4o" 
if  c    12,0      90 


1889  Juillet  6. 
Gr.  p, 

12,5    .      4"' 
11,.^  1 00 

11,5-12       170 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.  OEN. 
CAT. 


Gen. 
calai. 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


6905 

(suite) 


DATES 

deii 

observations. 


M. 


Gross'. 


on.  NET). 


IV  6 

h  ao75 


D'Arresti,! 
Schraidt 
Auwers 

Schonfeldt 

Oppolzcr 

Vogeli 

ScliuUz 

Harvard 

Engclmann 

Engelhardls 

Weinekt 

Kempf 

lilunuichmoyci 


1888  Août  9. 

— o'*9.0'"    1)9 


1889  Juill.  5 


Faci- 
lite. 


Ciel. 


0906     4ioMarlh 
5936 


6907  I 

'   4573 


III  141 

/i  2076 


1884  Juill.  3o 
-ho.    I     159 

1885  Juin.  18 

-»-O.U2        159 

1884  Juill.  3o 

-HO.    2      1.59 

1885  Juill.  18 
H-o.3o     i59 

1887  Août  23 
-+■0.  9     159 

1889  Juill.  5 
— o.ja     19G 


1884  Juill.  3o 


-f-o.  7     09 


1885  Juill.  18 
-ho.37     159 


1885  Juill.  9 
-o.  4     159 

1891  Sept.  29 
-f-0.59     1^9 


1887  Juill.  28 
4-0.25     i59 


12,0 


9 


12,3 
8-9 

n 
»  10 

12,3 
8-9 

0 

»  10 


fi 


4 


9-10 


12,3 
8-9 


10 


i3,3 
»  10 


i3,3 


9 


rj,2-  rj,3 
1-2       10 


LECTUHES. 


Cercle. 


178.8 
181 ,0 
179.0 

^78,9 

■i")9,5* 

0,7* 
0,2* 

2,5* 

i33,5o 

l32,00 

221 ,85 
221  ,(ij 

191,05 
189,75 

279,40 
279,30 

280,3')* 


282 , 1  * 


281 ,4 


/♦ 


283,3 
282,7 


3* 


76,03 

lC8,20 

iGG,2o 


226 ,  o5 
226,0 5 

226. 1 

225,  I 
22'"),  6 

225,55 


\  IS. 


l      p 

»1- 


f2.29,8 

12.27,6 
12.29,0 

12.26,0 
I 2 . 24 , 5 

I 2 . 26 , I 

12.26,3 

» 


14 


5,70 

7,îo 
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S 'S 
c  c 


I .  I 
1 . 1 
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2.» 


MODE 

de 
pointé 
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1. 

1 . 

I . 

2. 
r 

o—^- 


O—^t- 


i3.53,25 

2.2 

13.52,35 
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12.54, 10 

2 . 2 

12.56,2 

1 . 1 

i2.56,o 

I .  I 

12.57,6 

I .  I 

12.55,2 

1. 1 

» 

2.» 

» 

2.0 

i3.  5,20 

2.2 

i3.  5,4o 
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2 . 2 

19.  7,35 

2.2 

33,915 

1 . 1 
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1. 1 
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de 
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357,4ï 
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359,21 

358,71 

1 ,01 

43,14 
4 1,64 

41,53 
41,33 

100,69 
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98,87 


100,61 
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165,69 
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227,05 
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226,55 
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ET  D'AMAS  STELLAIRES. 
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A.R  app. 
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-4- 
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» 
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— 

4 
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1- 
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1 

1 

0, 

55 

0, 

64 
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'4 


10,5. 

1  o ,  4  '-2 


10,7a 

10, 3i 

1-10,67 

10, 65 
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~ii,86 


1 

ACOapp. 

Réd.à 

1900, 0. 

1          H 
—0.46,6 

% 

0,00 

0.47,7 

<o 

0.46,6 

—0.47,3 

0.45,2 

0,00 

—  0.44,4 

0,0 
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—  0.45,3 

u 

» 

» 

» 

— o.5o,2 

0,00 

— o.5i ,0 

-0,1 

» 

» 

1) 

» 

-r-O.    9,6 

0,00 

■4-0.  9,5 

— 0,' 

-ho.  9,3 

0,00 

-0,1 

-ho.11,1 

0,00 

-ho.io,4 

0,1 

-f-O.  12,5 

-HO.  Il  ,6 

» 

» 

» 

H-O.36,2 

0,00 

-+-0.36,0 

0,0 

-+-2.33,4 

—0,01 

-t-2.3i,5 

-i-0,2 

-H2.28,9 

--0,01 

-h2.3l,2 

-^o,I 

-+-2.3o,8 

-i-2.3o,8 

-i-0.10,2 

0,00 
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— 0,2 

il:   DE   COMPARAI&ON. 


Décl. 


1900,0. 


m 


20.17.55,8 

19^47' 48" 


20.  i7.:>9 
19-48 


20 . I 8 .  o 
'9-47 


20 . I 7 . 56 
19.46 


20. I S. 27,0 
6.   j.3o 


20..  19.21 
■25.  9 


Autorités. 
Grandeurs. 


Étoilo  a{^) 
9,5 


•  a 


Anonyme  h 
(i'3) 

Anonvme  h 

(12,9) 

Anonyme  r 
(r2) 

Anonyme  c 
02,4) 

Aonnyme  c 
(11,8) 

Anonyme  c 
(»i,5) 


Anonyme  c;^ 

(12,5) 

Anonvme  d 

(12,5) 


4i95i^^^ 
Id.  (9) 


Anonyme"' 
(9,')) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6906  (suite).  1888  Août  3.  —  Néb.  ronde,  3o'  de  diamètre,  sans 
condensation  centrale;  sur  les  bords  elle  est  un  peu  plus  fuible 
entre  les  directions  p  =  iSo"  et  /?  =  Sao". 

(»)  Cette  •  a  est  /|387  BD  -h  19". 

1889  Juillet  4-  —  T-a  brume,  qui  est  devenue  phis  épaisse,  n'a 
permis  de  faire  que  deux  pointés  d'angle  :.Ieur  moyenne  a 
fourni  le  premier  pointé  inscrit  sous  la  date  du  5  juillet  18^9. 

1889  juillet  5.  —  Néb.  planétaire  assez  brillante,  ronde,  d'éclat 
presque  uniforme;  cependant  les  bords  sont  un  peu  plus  bril- 
lants dans  Tangle  compris  entre  /?  =  o*  et  />  =  liio"*.  —  Avec  le 
gross^  196  la  partie  la  plus  brillante  du  bord  correspond  à  la  di- 
rection de  r*  c;  et  tout  prés  du  centre  on  aperçoit  une  •  que 
l'on  soupçonnait  déjà  avec  le  gross^  159. 

Les  positions  des  if  de  comparaison  b,  c  et  d  ont  été  dé- 
duites de  la  position  de  la  nébuleuse. 

Autres  observations  : 
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3%9't 


-o" 
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Harvard. .  1 868  Nov.    4 

D*Arrest^.  1862  Août  x6 

Id.       .xmiAoûti^ 

Jd.       .  1860 /m///.  18 
Vogel^ .  . .  i865  Nov.  i3  AJI--0»  o%8i 
Jd,     . .  ;  1 866  Août  1 2  -o»  o%  \  7 

Harvard.,  l'è^^^  Nov.    4  -o"  o*,52? 


9%a 
'■''  2 


1 865,0 
i865,o 


i66»62(2) 
» 


y» 
A(0^4-o' 

+0' 

Wio',3? 

A(C)^^o'3:r,G 
» 

d-  o'3o",5à3^' 
AlC)=+o'3f,9  iS65,o 
i865,o 


+o'3 


\%^ 


Dans  l'observation  faite  à  Harvard  le  4  novembre  1868.  il 
semble  que  la  différence  d\Vi  est  prise  par  rapport  à  l'i^d  et 
la  différence  de  déclinaison  par  rapport  à  l'icc. 

6906.  18S.5  Juillet  9.  —  Nébuleuse  d'environ  25"  d'étendue  et 
qui  parait  irrégulière;  pourrait  être  un  petit  amas  mélangé  de 
matière  nébuleuse.  Les  images  des  •  sont  un  peu  diflusrs. 

1891  Septembre  29.  —  Nébuleuse  diffuse,  arrondie,  de  'jo*  a  Tm" 
de  diamètre,  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  dif- 
fuse, parfois  demi-slellaire,  qui  ressort  assez  bien:  dans  celle 
condensation  on  soupçonne  une  *  i3,3  un  peu  diffuse,  avec 
d'autres  points  stetlaircs  beaucoup  plus  faibles. 

6907.  1S87  Juillet  28.  —  Néb.  assez  étendue  et  de  forme  difficile 
à  saisir.  La  partie  principale  présente  une  condensation  assez  ir- 
régulière dans  laquelle  on  soupçonne  plusieurs  points  qui  se 
distinguent  difficilement  les  uns  des  autres;  les  mesures  de  l'en- 
semble sont  incertaines. 

(  =  )  •An- •  2o'473-'iArg.  Œ,  :    A»^-t-o-32«;   A(D:^-i7'. 
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BD 

3733 


9,2 


BD  ). 


Id.  (9,5) 


Observations  de  Paris,  1897, 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6907  (suite).  1890  Juillet  17.  —  Néb.  diflfuse,  de  forme  insai- 
sissable, arrondie,  de  i',a  à  i',5  de  diamèire,  à  peine  plus  bril- 
lante dans  la  région  centrale,  sans  noyau. 

(>)  •An.  — •  619  Cord.  Zones  :    A;ii=  — 0-49';    ACÎ)=-i-2'. 


6908.  1890  Juillet  17.  —  Quoique  le  ciel  soit  très  pur,  on  ne  peut 
distinguer  cette  nébuleuse  de  ^07  N.  G.  G. 


0910.  1889  Août  21.—  Région  riche  en  i^  générulement  faibles, 
dans  laquelle  se  trouve  un  amas  irrégulier,  formé  d'^  assez  bril- 
lantes contenues  dans  un  cercle  de  5'  à  6'  de  diamètre;  il  s'en 
échappe  plusieurs  bras  formés  d*]|-  grossièrement  disposées  en 
spirales. 

6911  1889  Septembre  16.  —  Néb.  diffuse,  assez  étendue,  d'env. 
2'  de  diam.,  sans  trace  de  condensation  ;  elle  pourrait  être  formée 
par  plusieurs  nébuleuses  diffuses  et  assez  voisines,  car  Téclat  n'est 
pas  uniforme.  Une  iç  io,5  est  vers  p  =  23o",  d  —  2', 5. 

Réduction  à  janvier  zéro  :  -i-o',o3;  o',o. 


6912.  1888  Août  7.  —  Néb.  tout  à  fait  insaisissable,  d'env.  25' 
de  diam.,  &  peine  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau.  Mesures 
difQciles. 


6913.  1889  Août  21.  —  Amas  formé  d'env.  10  ii^  de  gr.  8-9, 
contenues  dans  un  cercle  de  5'  de  diam.  et  accompagnées  d*it 
plus  faibles,  relativement  peu  nombreuses. 

6914.  1889  Août  28.  —  Néb.  l.  faible,  assez  étendue,  2' de  diam. 
environ,  et  qui  ne  comporte  aucune  espèce  de  mesure.  Vers  le  bord 
précédent  se  trouvent  deux  >(•  de  gr.  10  et  10, 5. 

1895  Oct.  iH.  —  Les  mesures  se  rapportent  à  une  >(•  12  qui  a 
un  compagnon  de  même  grandeur  vers  p  =  35o"*,  d  =  o',9.  On 
soupçonne  une  trace  excess^  faible  de  nébulosité,  un  voile  nébu- 
leux insaisissable,  d'env.  4'  de  diam.,  dont  le  centre  géométrique 
se  trouverait,  par  rapport  à  !'•  mesurée,  vers  p  =  ^'>,  d-r-  k\ 
de  sorte  que  cette  i^  serait  au  bord  précédent.  La  partie  la 
plus  apparente  de  la  nébuleuse  est  sur  le  parallèle  de  la  même 
étoile. 

6915.  1886  Juillet  2.  —  Néb.  ronde,  d'env.  20"  de  diam.,  plus 
brillante  au  centre;  à  partir  de  ce  point,  l'éclat  décroît  réguliè- 
rement jusqu'au  bord. 
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1889  Août  22.  —  Néb.  ronde,  d'env.  20*  de  diam.,  notablement 
plus  brillante  au  centre,  avec  condensation  demi-diffuse  qui  res- 
sort assez  bien. 
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4-0, o3 


0,0 


Anonyme 
(9,^) 

Anonyme'*^ 

(9,5-10) 


20.24.37,93 
—   2.24.31 ,7 
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heures 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6916  (suite).  1891  Sept.  28.  —  Nébuleuse  arrondie,  d'environ 
25*  de  diamètre,  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation 
deoii-stellaire  qui  ressort  assez  bien  et  qui  se  fond  graduellement 
avec  le  reste  de  la  nébulosité. 

(>)  •An.— •4900BD  — 3-:      AJV=4-o»36';      A(Ô=— 5',5. 
(Détermination  faite  le  22  août  1889.) 

Autres  observations  par  rapport  à  la  deuxième  Jf. 

L,  Me  Cormick .  1887,456   AiR=4-o-4',8i    A(JO=— i'4o',7    1890,0 
Jd,  1887,481  4-0""  4',  87  »  1890,0 

Id.  1887,760  4-0- 4',  64  »  1890,0 


6916.  1889  Septembre  16.  —  Cette  néb., 
qui  parait  dilTuse,  est  difficile  à  voir  à  cause 
d^une  •i3,3  qui  est  tout  contre,  vers/>=270"', 
et  qui  gêne  les  mesures.  —  Réduction  à 
janvier  zéro  :  4-  o*,oi;  o'iO. 


Hc  Toi:(lnes. 
Gr.  p.  tL 

10  60"       3' 

12         i55        I  ,8 
10        2i5        4 


6917.  1885  Juillet  9.  —  Non  vue.  Images  agitées,  étalées;  en 
outre  l'aurore  commence  de  gêner. 

1891  Octobre  3.  —  Néb.  très  diffuse,  assez  étendue,  de  1\q'  k  bo" 
de  diamètre,  sans  condensation  :  c'est  comme  un  léger  voile  va- 
poreux jeté  sur  une  >|^  12,8  et  sur  plusieurs  autres  que  Ton  soup- 
çonne seulement.  La  région  à  laquelle  se  rapportent  les  mesures, 
un  peu  moins  faible  que  le  reste,  est,  par  rapport  à  cette  •  12,8 
comme  centre,  vers  p  =  o"*,  d  -  o',3. 

(^)  •An.— •4477BD4- 7*:    Aji  =  — o"3i*;    A(0  =  —  24'. 


6921.  1885  Juillet  18.  —  Petite  néb.  arrondie  de  18"  ù  20*  de 
diamètre,  plus  brillante  au  centre,  qui  a  l'aspect  un  peu  stellaire. 

1887  Août  a3.—  Néb.  arrondie,  d'env.  25' 
de  diamètre,  avec  petit  noyau  dcmi-stel- 
laire  qui  ressort  assez  bien. 


• 

voisiner. 

Cr. 

p.           H. 

I  1 

100°       3' 

10,0 

23o        4 

12,5 

260           2  ,7 

12,8 

33o        2  ,3 

1896  Octobre  12.  —  Objet  dcmi-ncbuleux,  demi-stellaire,  dont 
le  noyau  parait  formé  par  2  ou  3  petites  •  très  voisines,  entou- 
rées de  nébulosité  très  faible.,  entpcvue  seulement,  arrondie,  et 
de  a5"  &  30"  d'étendue.  Une  •  10, 5  est  à  />  =  loo*,  d  —  3'. 

(5)  •An.  — •  4253  BD  4- 25-:     Aii=  — o-So';     A(JE)=— i',5. 

(♦)   ♦  An.  — >*-4253BDh-25-:     A.ïi  =  -  o» 33* ;     AC0  =  4-3',5. 


6922.  1886  Juillet  2.  —  Néb.  excessivement  faible,  tout  à  fait 
insaisissable,  de  3o'  env.  d'étendue,  sans  noyau.  L'aurore  com- 
mence de  gêner. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULELStS 


heure* 


N.OEN. 
G  AT. 

Gen. 
calai. 


6922 

(suite) 

6925 

458i 


6926 

4582 


6927 

5962 


6928 

5963 


6929 

4583 


6930 

5964 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


4i5  Marth 


//  3834 


m  lii 

h  2079 

Lord  Rosse 
Engelhardts 


416  Marth 


417  Marth 
Engelhardt] 


h  2080 

Lord  Kosse 
Engelhardts 


4 18  Marth 


DATES 

des 

observations. 


M. 


Grosse 


1889  Août  22 
-ho''45'»  159 

1890  Juill.  17 
— o.n     159 

1895  Juill.  21 
— 0.28     159 

1884  Août  16 
— o.  7     169 

1884  Août  23 
-+-0.  4     i'^9 

1886  Juill.  29 
— 0.41     159 


1883  Juill.  7 
— 0.52     159 

1889  Août  28 
4-0.37     159 

1885  Juill.  7 
— 0.39     159 

1889  Août  28 
-ho.  32     169 


1884  Août  23 
4-0.25     159 

1884  Août  23 
4-0.38     159 

188G  Juill.  29 
— o.  8     i59 

1886  Juill.  29 
— 0.26     159 

1885  Juill.  7 
—0.24     i59 


OR. 

NEB. 

LBCl 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

Cercle. 

i3,4-  i3,5 

176^35 

I       9-10 

i3,3-i3,4 

2i3,6 

1-2         10 

» 

»       9-9,5 

» 

»         9-10 

i3,4 
«            9 

209,95 
209 , 80 

i3,3 
«        9 

188,8 

188,7 
188,6 

188,1 

i3,4-  i3,5 
»         10 

160, 85 
160,45 

i3,5 

»         9 

i3,2-  i3,3 
»         10 

136,35 
i36,3o 

i3,3 

«         9 

i3, 4  -  i3,5 

192,60 

"        9 

i3,4-i3,5 

284,55 

»         9 

285, o5 

i3,4 

207,60 

»          9 

207,95 

i3,4 

220,65 

«        9 

220, 65 

i3 

0 

10 

196,95 
19^, 3o 

Vis. 


i     p 
25.i3,6o 


26.28,7 


19-42,95 
19.53,30 

28 . 1 5 . 4 
23.29,0 

23.33,6 

22.58,9 

24. 16. 05 
24.20,35 


26.23,20 
26.29,70 


26.27,55 

14.  9,55 
13.59,75 
14.12,75 

i3.  8,25 
i3.  2,70 

25.37,65 
25. 36, 80 

20.32,25 

2o.33,3o 


os  .m* 

*  2 

o   Cl, 


2.2 


1.  I 


1  .  I 


2.2 
2.2 


2.2 
2.2 


2.2 

»>.2 
2.2 


MODE 

de 
pointé. 


D^::=#= 


O    -f 


2.2    D>¥^ 
2.2    Cn::>¥= 


2.2    p:::=#f= 


o    ^ 


o    ^ 


o    ^ 


2.2      o       ^ 


2.2      o       ^ 


2.2 
2.2 


ANGLE 

de 
position 


354,96 


32,56 


312,32 

312,17 

187,30 
187,20 
187, 10 
186,60 

340,54 
340,14 


3 16 ,04 
3i5,99 


^94, 97 


206,92 

0 
207,42 

206,09 
206,44 

219,14 
219,14 


2.2  0>jvtt  196,63 


2.2 


D>^ 


195,98 


DISTANCE 

d. 


I      0 
7.  6,6 


7.45,5 


3 . 5o , 6 
3.55,7 

6.  8,6 
6.i5,4 

6.17,7 
6.  0,4 

6. ro,4 
6.12,6 


t\p 

<   \ 

a: 

NEB.-*. 

séco^)^ 

0 
4-  0,01 

s 
H-   2,50 

o;3 

—  o,3o 

—  16,70 

3,7 

4-  0,01 

-11.3: 

7.r3,7 
7.16,9 


7.11 


1/ 


4 

,» 

0, 

>o 

6, 

4 

6 

,8 

4. 

,» 

^ 

19, 

3 

P" 

«8, 

9 

4.19,2 
4.19,7 


0,1 


0,01 
0,3 


0,00 
0,2 


0,01 
0,2 


0,01 

0,2 


o,oi 
0,0 


0,01 
0,0 


0,01 
0,2 


0,00 
o,r 


-^  3.1'. 

-  3.rJ 

-^  3,11 

-4-  •>.,:<' 

4-  8,'/) 

4-  8,u 


-»- '20,07 

4-20, '4 


-T-20,IO 

>> 
-h    2,0i 

4-    l,</> 

-^18,49 

-   i>9^ 

-^-  4-77 


Eï  D'AMAS  STELLAIRES. 


G. 21 


heares 


iç    DE  COMPARAISON 


Décl.  i 


1900,0. 


m 


•20.24.37,93 
-   2°24'3l',7 

20.28.36 

•32. 14 


-  3,11 


8,33 
8,56 


—5.49,5 
— 5.5o,6 


•20 ,  36 


-r- '20,53 


— 26, f 2 
H-    I  ,96 

-T-    '2,o4 

ï,90 

-18,49 

^   5 ,  02 
-  4ï83 


■5. 12,3 
5.14,4 


-3.   9,4 


-f-o.J7,9 
-ho.59,0 


1.0,1 
0.57,4 

5.41,0 
5.40,7 


-+-o,o3 
-+-0,2 


H-o,o3 
-HO, 4 


20.27.44i I 

-  2.19. 18 

20.27.51 ,4 
•  2.28.  o 


20.27.39,81 

9.40.25,1 


Autorités. 
Grandeurs. 


Wi 
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Anonyme^*' 

(8,5-9) 


BD  )       . 

5302  l^'"''^ 

BD  ),      , 

5303  j(9'°> 


20 . 27 . 39 , 8 I 
9.40.25,1 


-f-4.  8,5  — 0,02 


-t-o,oi 

'-ho,5 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 

— o,o3 
-ho,3 


4.  9,8 


0,1 


20.27.44?  ï 

-  2. 19. 18 

20 . 28 .  8,1 

-  2 . 23 . 1 8 


Lai.    ) 
39576  I 


8 


Lai. 
39576 


8 


20.27.51 ,4 
-  2.28.  o 

20.28.  4>3 
9.26.30 


-o      («0,5} 
d3o2) 

Anonyme 

(12,5) 


Anonyme  <*^ 
(ï2,9) 


BD 
53o3 

BD 

4570 


(9,0) 


8,5 


DESCRIPTIONS   ET  REMARQUES. 


6922  (suite).  1889  Août  33.  —  Néb.  difFuse,  arrondie,  d'env. 
So'  de  diamètre,  très  légèrement  plus  brillante  dans  la  région 
centrale,  sans  noyau. 

6925.  1890  Juillet  17.  —  Néb.  de  forme  et  d'étendue  insaisis- 
sables, d'eny.  3o'  d'étendue,  légèrement  plus  brillante  vers  le 
centre,  sans  noyau.  Cette  faiblesse,  qui  tient  sans  doute  au  peu  de 
hauteur  de  l'objet,  empêche  de  faire  des  mesures  précises. 

(  •  )  Déterminée  par  une  lecture  des  cercles. 
1895  Juillet  21.  —  Non  vue. 

6926.  188i  Août  16.  —  Non  vue. 

1884  Août  a3.  —  Légère  nébulosité,  presque  insaisissable,  ar- 
rondie, de  o', 5  de  diamètre,  à  peine  plus  brillante  au  centre, 
sans  condensation.  Elle  ne  comporte  pas  des  mesures  précises. 
Une  it  13,5,  située  sur  le  parallèle  de  la  nébuleuse,  la  précède  de 
10"  (sans  doute  10*). 

1886  Juillet  39.  —  Néb.  t.  diffuse,  de  forme  insaisissable,  de 
i',5  à  2'  de  diam.,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 
Ne  comporte  pas  des  mesures  précises. 


6927.  1885  Juillet  7.  —  Néb.  tout  à  fait  insaisissable,  à  peine 
plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 

1889  Août  28.  —  Nébuleuse  tout  à  fait  insaisissable,  dans 
laquelle  on  soupçonne  une  trace  de  condensation  un  peu 
stellaire. 


6928.  1885  Juillet  7.  —  Néb.  arrondie,  de  if/  à  30'  de  dia- 
mètre, un  peu  plus  brillante  au  centre  qui,  par  moments,  a  l'as- 
pect un  peu  stellaire.  Une  ^  i3,3-i3,4,  située  vers  /?=47**i  €l=i2' 
à  15",  gène  les  mesures. 

1889  Août  28.  —  Néb.  de  20'  à  25"  de  diamètre,  avec  noyau 
central  demi-stellaire  qui  ressort  assez  vivement.  Une  ^  i3,3-i3,4, 
située  vers  p  =  So",  rf  =  10*  à  12',  gène  les  mesures. 

6929.  1884  Août  23.  —  Néb.  arrondie,  d'environ  15'  de  dia- 
mètre, un  peu  plus  brillante  au  centre.  Une  i^  très  faible,  située 
vers/?  =  90**,  d  =  o',5,  gène  un  peu  les  mesures.  Cette  nébuleuse 
est  plus  difficile  à  voir  que  6926 N.  G. C-,  mais  ses  mesures  com- 
portent plus  de  précision. 

1886  Juillet  39.  —  Néb.  arrondie,  d'env.  30*  de  diamètre,  plus 
brillante  au  centre  qui  a  l'aspect  assez  stellaire.  Une  ii^i3,3-i3,4 
est  vers  p  =  90",  <i  =  i',  3. 

C)  •An.— •53o3BD-3-:AA  =  -f-o'»i6',67(4);  A(D=:-f-4'44',7(/|). 

Autres  observations^  par  rapport  à  la  deuxième  étoile. 
Engelhardt..  1887  Ocf. i3  Aai=H-o«  3», 09  ACÔ—        »         i885,o 


Id. 


1887  Oc/.  31 


}> 


4-o'53'',9  i885,o 


6930.  1885  Juillet  7.  —  Nébuleuse  tout  à  fait  insaisissable, 
d'environ  20*  d'étendue,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans 
noyau. 
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Faci- 
lité. 

M, 

Gross*. 

Ciel. 

6930 
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1889  Août  28 

|3,5 

(suite) 

H-o^SS"  159 

«         9 

6931 

232  Leav. 

1888  Juin.  3 1 

i3,4 

» 

— 0 .40     I 59 

2         10 

6933 

Schultz 

1885  Juill.    9 

» 

5965 

Schultz 

H-O.    2      139 

»         ip 

Engelhardts 

1895  Nov.  i3 

» 

-hi.12     159 

6      9-J0 

6934 

• 

I  io3 

1884  Juill.  3o 

11,5 

U585 
(4586 

//  ?.o8i 

Lord  Rosse 
d'Arresti,2 

4-0.41     09 

8-9 

Schmidt 

Auwers 

Schonfeldi 

1884  Sept.  19 
—  0.47    j59 

Brillante 
»     8-8,5 

Rumker^ 

Oppolzer 

Vogel, 

Schultz 

1883  Juill.   7 

-rO.     I       159 

T.  brill. 
»         10 

Engclmann 
Engelhardtj 

Ginzel 

Weinekj 

Kempf 

MOnnichmeyer 

1891  Sept.  29 
-hi.i3     159 

Assez  brill. 
•i        9 

heures 


LECTURES. 


Cercle. 


2i3,45 
21 3, 65 


266,88 
267 ,  o 

266,9 


353,3 
35i,9 

352,4 
353,0 

159,6 
«59.9 

1J9,2 

i">9,4 

Sx, 7 
82 , 9 

83,2 
82,7 

83,35 
82,3 
83, o 
81,8 


Vis. 


t     P 
21.36,93 

21.41 ,55 


20,961 
20,953 
20,973 


I 5 . 46 , I 

i5.47.' 
15.48,2 

i5.44i8 

15.41, 7 
r5.4i,9 
15.42,8 
i5.4o,9 

15.37,2 
15.37,0 
I 5.32,3 
i5.35,o 

30,491 
30,342 

3o,365 
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M  *^ 
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CQ.. 
»   O 

O  eu 

73 
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I  .  I 
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^-ïi,97 
212,17 


86,69 
86,81 
86,71 


262,94 
261,54 
262,04 
262 , 64 

261,98 
262 , 28 
261 ,58 
261,78 

262,38 
262 , 58 
262,88 
262 , 38 

264,30 
263,25 
263,95 
262 , 75 


DISTANCE 

d. 


5.i9w 
5.21,9 


6.12,4 
6.12,7 
6.12, I 


.49^8 
.  5o,3 
.5o,8 

•49,^ 

.5o,6 
.5o,7 
.5i  ,2 
.5o,2 

.  J2,  5 

.52,4 
.5o,  i 

.51,4 

.57,3 
.52,9 
.53,6 
•5o,9 


I  I  d 


o,o3 
0,3 


0,00 
0,1 


—  o.oi 


0,0 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


0,01 
0,0 


NEB.—*. 
sêc(i-\ 


-+-11,28 


-24,80 


—  T.'i 


.7A 


,3i 

,3.> 

T,2îi! 


T     f 

»_ 
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1900,0. 


-f-11,68 


-il, 98 

— '25,00 
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32 


-7,33 
-"-  7,37 
-^  7,28 

-  7,36 

-  7,39 
^  ",33 


-  7,:)0 

-^  7,î9 
-^  '^  3  4 


—  7:84 

-  7,^4 


7,^9 
7,39 


0.21    yJ 

-O  .  20  , 7 
-0.21 ,4 


-l-o.i3,5 
-{-o.  16,3 
-j-o.  i5,4 

H-0.l4jO 

-T-O.  I  J  ,   î 

-HO.i4,9 
o. 16,3 


o .  I J ,  8 


o.  14, j 
-f-o.j3,7 


0,00 


-0,1 


h       m     I 
20.28.     1,37 

-II"  47'  9',i 
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SchJelIerupA 
8116    { 


<91 


0,00 
-0,1 


0,00 
-f-0,1 


0,00 


-T-O.    I   I 


J  > 


!  -}-o .  1 3 , 3 
-^o.  12,0 
-ho.  I  î,o 


H-0,I 


0,00 
0,0 


20.29.11 ,5 
7.   3.36 


20 . 29 . 1 1 , 5 
7 .   3 . 3() 


BD  I 
4572  \ 


(9^,8) 


(57.  f^'^^ 


45 


1(1.(8) 


W.(9,5) 


1(1.  (9,5) 


6930  (suite).  1889  Août  28.  —  Nébuleuse  presque  complète- 
ment insaisissable,  un  peu  plus  brillante  dans  la  région  centrale 
où  Ton  soupçonne  un  petit  point  stcllaire.  Une  ?i^xi,5  est  vers 
p  =1  aoo",  d  =  i'. 


6931.  1888  Juillet  3i.  —  Néb.  dV»nv.  aS' 
d'étendue,  peut-être  allongée  vers^  =  iio«*, 
avec  légère  condensation  demi-stcllaire 
qui  ressort  faiblement.  LV  voisine  de  gr. 
i3,'l-i3,5  se  distingue  difiicilement  de  la 
nébuleuse  et  génc  les  mesures. 


Cette  ne'bitleuse  passe  ao'  avant  la  position  de  N.G.C 

6933.  1885  Juillet  9.  —  Autour  de  cette  ik-  je  n'aperçois  abso- 
lument aucune  trace  de  nébulosité.  Images  diiïuses. 

1895  Novembre  i3.  —  Étoile  11, 5  autour  de 
laquelle  on  ne  peut  apercevoir  aucune  trace  de 
nébulosité.  Avec  les  deux  ^  voisines  elle  forme 
un  tt-iangle  allongé  qui  est  sans  doute  celui 
mentionné  par  Schullz.  D'après  les  mesures  on  a  vu  Vobjet  de 
SchultZf  gui  est  stellaire  (t<^:  a),  mais  on  a  mesuré  une  ♦  voisine. 

Autres  observations  relatives  à  l'Hc  voisine  a. 


* 

Toisines. 

Cr. 

/'• 

fi. 

12 

4o'» 

3' 

12,5 

80 

2',  5 

12 

i3o 

2',5 

i3,',-i3 

,^ 

i35 

o',5 

12 

210 

,',5 

12.5 

35o 

2',  3 

• 

voisines 

. 

Gr. 

P- 

H 

ai2,7 

220" 

0': 

9î^ 

263- 

2' 

ni 


Schultz i8655e/?«.  i4  Ajv=~o.25,92  AClt)=— o.4'jt8     i865,o 

Id 1866 yloûf  2(5  — o.2G,i2  —0.45,9     i865,o 

Engelhardt^  \%%^Aoùt  12  —0.26,08  — o./|7,4     iS85,o 


Id. 


i888//oa^  i3 


•0.26,08 


—fi  /.- 


0.47,2     i885,o 


6934.  1884  Juillet  3o.  —  Néb.  arrondie,  d'env.  T  de  diam.,  plus 
brilante  au  centre  :  à  partir  de  ce  point  l'éclat  diminue  d'abord 
lentement,  puis  plus  rapidement.  Avec  le  gross*  3'i7  cet  objet  se 
résout  en  •  eicessivement  faibles  et  très  serrées;  dansJa  région 
centrale  on  distingue  bien  nettement  quelques  ^. 

(Par  erreur  G.C.  indique  dans  cette  région  deux  néb.  bril- 
lantes; la  seconde  a  été  cherchée  vainement  aujourd'hui,  ainsi  que 
le  i5  août  1884  et  le  1 3  novembre  1895.) 

1884  Août  4«  —  Vue;  non  mesurée  à  cause  de  la  Lune. 

1884  Août  i5,  iS'-'ii'».  —  Néb.  brillante;  ciel  :  9. 

1884  Sept.  19.  —  Amas  arrondi,  d'cnv.  1'  de  diam.,  formé  d'* 
t.  petites  et  t.  serrées;  il  est  plus  brill.  au  centre  et  à  partir  de 
ce  point  l'éclat  décroît  d'abord  lentement,  puis  plus  rapidement. 
Avec  le  gross^  344  on  voit  nettement  que  c'est  un  amas  résoluble, 
mais  les  j^-  sont  t.  petites  et  t.  serrées,  de  sorte  qu'elles  ne  s'aper- 
çoivent pas  distinctement.  On  soupçonne  3  ou  4  régions  où  l'éclat 
est  plus  grand  que  dans  les  parties  voisines. 

1885  Juillet  7.  —  Amas  arrondi,  d'environ  1'  de  diam.,  formé 
sûrement  d'iH:  t.  faibles  et  t.  serrées  :  il  est  plus  brill.  au  centre 
et  à  partir  de  ce  point  l'éclat  décroît  à  peu  près  régulièrement 
jusqu'au  bord. 

1801  Septembre  29.  —  Néb.  brill.,  ronde,  49"  env.  de  diam., 
plus  brill.  vers  le  centre,  avec  condensation  diiïuse  qui  ressort 
légèrement.  Dans  toute  l'étendue  de  cet  objet  on  soupçonne  net- 
tement des  points  slellaires,  de  sorte  que  c'est  sûrement  un  amas. 
A  cause  du  peu  de  définition  de  la  partie  centrale,  les  mesures 
ne  peuvent  pas  être  très  précises. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


hearoB 


N.  OEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 

des 

observations. 

Autres 
observateurs. 

Gen. 
catal. 

M. 

Gross*. 

6934 

I  io3 

1895  Juin.  23 

(suite) 

//  2081 

Lord  Rosse 
d'Arresti,î 

— o'»53"  i59 

Schmidt 

1895  Nov.  i3 

Auvvers 
Schônfeldi 

H-0.59     159 

Rumker^ 

Oppolzer 
Vogel, 
Schultz 

Engelraann 

Ëngelhardtt 

Ginzel 

Weinek, 

Kempf 
Mônnichmeyér 

6939 

4590 

6940 

4591 


6941 

5966 


6944 

5967 


VI  42 

h  208  3 

vns 


3  St  V 


419  Marth 
Engelhardt] 


GR.   NRB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Assez  brin. 
3        » 


Assez  brill. 
3      9-»o 


1889  Août  ai 
— 0.37     r')9 

1895  Nov.  20 
— o .11     I 59 


1886  Juill.  29 
-f-0.21     159 

1889  Août  22 
o.5i     139 


1885  Juill.  9 
-1-0.17     '  *9 

1891  Oct.   3 
-ho. 29     i59 


)) 


» 


i3,3 

•a 

i3,4 
I 


i3,4 
9 

13,5 
9-10 


i3 

»       10 

i3,2-  i3,3 
2        9 


LECTURES. 


Cercle. 


262,65 
261 ,95 
262,15 
262,25 

263,73 
262,55 
262 , 3 
261,7 


1 o I , 60 
101 ,80 


102,0 
101,9 


217,90 
218, o5 

168, 65 

168,9 
168,4 

168,05 


Vis. 


37,072 
37,345 
37,293 
37,331 

37,450 
37,460 
37,448 
37,462 


9.39,80 
9.55,85 

9.50,3 
9-47, > 

5.42,70 
5.45,45 

3i ,820 
31,790 
3 I , 80 I 
3i,823 


o  Ou 
73 


2.2 
2.2 

I  .  I 
I  .  I 

2.2 
2.2 

1  .  I 
1  .  I 
I.  I 
1  .  I 


MODE 

de 
pointé. 


O     ^ 


o   ^ 


^--¥r 


e- 


-^ 
•^ 
■^ 


o   ^ 


■e — ^ 

■e — ^ 
-0 — ^ 
■0— ^ 


e- 


ANOLE 

de 
position 

P- 


262,43 
261,78 
26 I , 98 
262,08 

263,54 
262,36 

262 , I 1 
261 ,5i 


280,10 
280 , 3o 

280,61 
280,51 

37,58 
37,73 

349,61 
349,86 
349,36 
349,61 


DISTAKCE 

d. 


w  m 

1 .53,0 
1.52,2 

i.5o,7 
i.5i  ,8 

1.54,4 
1.54,7 
1.54,4 
1.54,8 


4.21,5 
4.29,4 

4.25,8 
4.24,3 

I .55,2 
I .56,6 

2.36,4 
2.35,5 
2.35,8 
2.36.5 


o 


r   iP 


H 

< 

ei 

a 


o 

0,00 


—  0,01 
0,0 


0,00 
0,1 


0,00 

0,1 


—  0,01 

0,1 


0,00 

0,1 


NEB.-*. 


A.fl  app. 

sécC 


■^  7.i« 

■4-  ;,38 

-rr,58 
4-  7<jS 


/ 1 


:)3 


I 


-17-4^ 


-  i.68 

-  1,88 

-  i,»i^ 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.aS 


heare* 


-T-    i , JJ 
-r  7,46 

+  7,^7 
+  7-,44 

+  7,64 

+  7,6» 
+  7»63 


~i;,23 

-M7,75 

^»7,i9 
-^■«7,39 


4,72 
4,79 


-  1,84 

-  t,93 


-HO. 14,8 
-HO.  16,1 

-ho.i5,5 
-i-o.i5,4 

H-o.r>.,9 
-l-o.i5,3 
-ho.i5,7 
-HO.  17,0 


-0.45,9 
-o.48,îi 

-o.49>o 
-0.48,2 

-1 .3i  ,4 
-1 .32,3 

■2.33,9 
-2.33,1 

2.33,2 

■2.'J4,o 


0,00 
o"o 


0,00 
0,0 


iK   DE   COMPARAISON. 


Décl. 


igoo,o, 


h       m      8 

20.29. I I ,5 


'7* 


3' 36' 


0,00 
-ho,3 


0,00 

-HO,2 


-+-0,01 
-0,1 


-HO, 01 
0,0 


20.29.24 

-h6o.  18.10 

20.3o.23 

-H27.58.I4 


2o.3o.5o,7 
.  4.56.48 


20.33.39,78 
6.39.24 ,8 

20.33.27,7 
6.41.18 


Autorités. 
Grandeurs. 


4572  y 


W- (9-9,5) 


jPos.  amas 
(d'ap.N.G.C. 

|Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


BD 
53i8 


(9,5) 


Id.  (9) 


B  VI 
4597^^^'^ 


BD 
4596 


(8-8,5) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6934  (Suite).  1895  Juillet  23.  —  Néb.  a.  diffuse  et  a.  brill., 
arrondie,  de  4o'  env.  de  diam.,  plus  briil.  vers  le  centre  :  en  ce 
point  se  trouve  une  condensation  diffuse,  large,  qui  ressort  a. 
bien  et  dans  laquelle  on  aperçoit  quelques  points  stellaires.  A  la 
fin,  le  ciel  était  brumeux  (7-8). 

1895  Novembre  i3.  —  Objet  a.  brillant  (classe  I),  arrondi,  de 
5o'  à  60'  de  diam.,  presque  complètement  nébuleux,  mais  un 
peu  granuleux.  Il  ne  présente  pas  de  noyau,  mais  est  plus  brillant 
dans  la  partie  centrale  qui  se  fond  graduellement  avec  le  reste. 
Par  instants,  on  soupçonne  5  à  6  éloiles  :  cela,  joint  à  Taspect 
généralement  un  peu  granuleui,  semble  indiquer  un  amas. 


Autres  observations. 


m 


bs. 

AiR 

=-H0.    7,02           .1 

ct)  =  -f-o  i3,9 

i865,o 

» 

-ho.  7,36 

-HO. II, 3 

» 

» 

-Ho.  7,40 

-Ho.i3,7 

i865,o 

» 

-t-o.  7,61 

-HO.  8,0 

i8fi5,o 

» 

-f-o.  7,40 

-HO.l3,2 

i865,o 

-HO.  7,36 
-ho    8,10 

-Ho.i3,7 
-Ho.i4,2 

1875,0 
i884,o 

» 

-HO.   7,22 

-Ho.i3,o 

1884,0 

)) 

-HO.  7.69 

-HO. 12,6 

i885,o 

» 

p  —  262",  2 

d  =  1 . 54 , 0 

» 

» 

/?  =  259  ,6  (3) 

d  =  1.52,3  < 

[3)     ,» 

Obseri^aiions  de  Paris ^  1897. 


Auwers 3 

Vogel^   ....  3 

Rûmker^ ....  4 

Schultz ...  4 

Kempf ....  5 

Weineky^  ....  1 

Gruss I 

Engethardti  3    >> 

Lord  Rosse.,  i 

Id.       ...  I 

D'Arrest^ ,  donne  aussi  quelques  mesures. 

6039.  1889  Août  21.—  Amas  allongé  vers  jp=45",  de»o'(?)de  long 
sur  5'  à  6'  de  large,  formé  d'if  serrées  et  de  gr.  11 ,5  ou  plus  faibles. 

6940.  1895  Novembre  20.  —  Région  étendue,  de  4o'  env.  de  dia- 
mètre, riche  en  iç  dispersées  et  de  toutes  grandeurs,  de  la  8*  à  la  i3*. 
On  y  remarque  une  partie  plus  riche,  renfermant  des  ^  de  gr.  12, 
uniformément  réparties  sur  une  étendue  de  20'  suivant  le  paral- 
lèle et  de  10'  suivant  le  cercle  horaire. 

6941.  188G  Juillet  21.  —  Néb.  t.  diffuse,  de  forme  insaisissable, 
d'env.  i'  d'étendue,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 

1889  Août  22.  —  Néb.  diffuse,  de  forme  insaisissable,  très  légè- 
rement plus  brillante  vers  le  centre,  avec  faible  condensation 
qui  ressort  à  peine. 

6944.  1885  Juillet  9.  —  Petite  néb.  de  5"  à  6'  de  diam.,  d'appa- 
rence tout  à  fait  stellaire;  cet  objet  pourrait  même  être  une  simple 
étoile.  Une  i^  excess*  faible  est  vers  /?  =  i8o«,  rf=  18"  à  20'.  Dans 
le  voisinage,  on  n'aperçoit  aucun  autre  objet  qui  puisse  être  pris 
pour  la  nébuleuse.  {Voir  1891  Oct.  3  et  1897  Oct.  16.) 

1891  Octobre  3.  —  Petite  néb.  d'aspect  assez  fortement  stellaire» 
arrondie,  d'env.  10'  de  diamètre;  elle  est  formée  par  une  if  i3,2- 
i3,3  ressortant  fortement  sur  la  nébulosité  environnante  qui  est 
t.  faible,  mais  dont  l'existence  est  certaine.  (L'objet  mesuré  au- 
jourd'hui est  distinct  de  celui  mesuré  en  1885.  A  peu  prés  à  la  po- 
sition indiquée  par  l'ancienne  mesure,  relativement  à  4597  BD-h  6^ 
se  trouve  un  objet  stellaire  i3,4-i3,5  qui  pourrait  être  un  peu  né- 
buleux. Il  est  surprenant  que  l'on  n'ait  pas  vu,  en  1885,  l'objet 
mesuré  aujourd'hui  et  qui,  sans  aucun  doute,  est  la  nébuleuse.  En 
1885  il  y  a  peut-être  eu  erreur  d'i^  ). 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


N. QEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 
def 

observations. 

Autres 
observateurs. 

Gen. 
catal. 

M. 

Gross^ 

6944 

• 

419  Marth 

1897  Oct.  iG 

(suite) 

Engeihardts 

-M*'35'»  159 

6945 

420  Marth 

1886  Juin.  9.9 

5968 

10  St.  i 

H-0.34     159 

L.Mc.Conniek 

1889  Août  22 

Engelhardtj 

H-i.  0    159 

6946 

iV76 

1884  Août  14 

4594 

//  2084 

— o.ii     169 

Lurd  Kosse 

1889  Sept.  iG 
—0.16     169 

1889  Oct.  25 
-M .  3o    1 59 

1897  Sept.  23 
H-2.38     159 

6949 

91  Sw.  V 

1889  Sept.  16 

» 

-1-0.19    i59 
1896  Oct.  29 

-h  1.22 

!     159 

GR    NEB. 


2-3        9 


l3,3 
»  9 

i3,3 
3      9-10 


i3,3 

»         9 

i3,2-  i3,3 
1-2      9 


» 


» 


i3,4 
«        9 


i3,4-i3,5 
1-2      9 

i3,4 
»    8,5-9 


LECTURES. 


Cercle. 


35o,85 

35o,4 

35o,35 

35o,4 


208 , 65 
209,00 

208,70 
208,70 


71,2 
7^» 


175,2* 
175,3* 

174,9* 
175,9* 


354,1 
354,1 

» 


5o,4 
5o,o 

49»5 

48,77 
49,6 


Vis. 


38,840 
38,965 
38,8i3 
38, 903 


iG.42,35 
16.40,50 

16.41,30 
16.43,60 


23.44,7 

» 

22.39,0 
22.48,2 
22.40,2 
22.39,2 


21,629 

21,604 
21,584 


26.  8,8* 
26.11 ,9* 

16,620 
16,785 
16,678 


es  e 
o  û. 

-o 


1 . 1 
I .  I 
1 . 1 
1. 1 


2.2 
2.2 

2.2 

2.2 


I.I 
I  .  I 

».  1 


MODE 

de 
pointé. 


O 


■e- 


e— ^ 


e— ^ 


e- 
e- 


-^ 
■^ 


o   ^ 


e — ^ 


•e — ^ 


o   ■» 


-e — ^ 


ANOLE 

de 
position 

P- 


350,73 
350,28 
35o,23 
350,28 


27,14 
27,49 


27,31 
27,36 


173,63 
173,53 

173,60 
173,70 
173,30 

174,30 


173,99 
»73,99 


» 


229,05 
228,65 

229 , 40 
228,67 
229,50 


DISTANCE 

• 

• 

2.36,3 

-+-  0,01 

2.40,0 

0:1 

2.35,5 

2.38,1 

2.53,2 

—  0,02 

2.52,3 

o,ï 

2.5i,9 

—  0,02 

2.53,0 

0,2 

5.5o,5 

0,00 

» 

0,1 

5.5i,6 

0,00 

5 . 56 , 2 

0,1 

5.52,2 

5.5i,7 

5.52,2 

—  0,02 

5.52,9 

0,1 

5.53,5 

8.  8,4 

0,00 

8.10,0 

0,1 

8.20,0 

—    0,0i 

8.i5,i 

0,1 

8.18,3 

NÉB.— *. 

A.i\app. 

séctO,  ' 


-^  1,68 
—   1,80 

+  ',78 


j,^: 


—  5,3o 

—  5,:>G 

—  D,3o 


-2,66  j 

—  »,6i  ' 

—  •>,r)i 

—  2,7-i  i 

—   2,JJ  I 


•^4: 

i,i7 


-Î-»  î  .6<» 

-1-2'!.  31 

— >4,:y 

-i-2  >,.?6 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.2r 


heures 


A.H  a  pp. 

s 

-^-   1,69 

-^   1,81 

-^  1,77 

-^  1,79 

-    >,-i9 

5,33 

5,28 

-   >,33 

-  3,14 

0,27 

—   3,19 

:>,17 

-  3,44 

-    î,62 

1 , 9« 

-    1,9» 

» 

NÉB.— *. 


1(0  app. 


-^50,87 


58,58 
-h37,37 
-r-58,4r> 


-2.34,3 
■2.37,8 
■2 . 3  i ,  3 
2.35,9 


•2.34,3 
■2.33,0 

2.32,9 

-2.33,8 


-h5.48,5 
-f-5.5i,4 

-f-5.49,6 
-i-5.54,2 

-+-5.49,9 
5.5o,i 


-i-5.5o,4 
-+-5. 5 1,1 
» 


-h5.20,2 

H-5. 23, 8 


Réd.à 
1900,0. 


0,00 
o'o 


-f-0,OI 
-0,1 

-i-0,01 


—0,1 


12 


0,1 


— 0,08 


0,1 


— 0,02 
0,0 


Hc   DE  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


h       m      s 
20.33.27,7 

G^i  I  '  1 8' 


20.33.49,39 
5.16  54 , 5 


20 . 32 . 52 
59.43 


Autorités. 
Grandeurs. 


4596  r-^ 


w, 

-99 


Anonyme 

(9)     ■ 

Anonyme'" 
(8,5) 


Anonyme"' 
(9) 


5.25,5 
-+-5.27, j 
5.23,7 


— 0,02 
4-0,7 


—0,01 
4-0,3 


20.32.42,56 
4-64.21 .54,6 


A.  G. 


I 


IIel«.-Goiba»8.v 
11495    ) 


6944  (suite).  1897  Octobre  16.  —  Néb.  i3,3  ou  i3,3.i3,4,  assez 
granuleuse,  arrondie,  d'env.  30'  de  diani.;  les  mesures  se  rap- 
portent à  un  point  stellaire,  près  duquel  on  en  soupçonne  plu- 
sieurs autres.  —  On  voit  que  cet  objet  est  le  même  que  celui  me- 
suré en  189 1.  Mais,  en  i885,  on  n'a  pas  dû  voir  cet  objet,  sans 
doute  par  suite  d'erreur  de  région;  à  la  position  indiquée  alors, 
par  rapport  à  4597  BD  4-  6",  on  ne  trouve  qu'une  )(>  excessivement 
faible  (i3,5),  et  certainement  il  n'y  a  pas  d'objet  de  gr.  i3,o. 


6945.  188G  Juillet  39.  —  Néb.  arrondie,  de  20'  à  qS'  de  dia- 
mètre, plus  brillante  au  centre,  avec  condensation  légèrement 
stellaire  et  qui  ressort  bien. 

1889  Août  23.  —  Néb.  assez  petite,  arrondie,  de  iS'  à  20*  de 
diamètre,  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  demi- 
stellaire,  et  qui  ressort  assez  bien.  Mesures  un  peu  gênées  par 
une  Hc  i3,4,  située  vers  p  =  23o",  d  =  o',8. 


Autres  observations 


Engelhardt^ ...    3  obs. 
L.  Me  Cormick.  4-3  obs. 


AA=-o-  4»,69    A(D= 
— o    5  ,24 


-2'33%8  i885,o 
—2  33  ,2  1890,0 


6946.  1884  Août  i4-  —  Large  néb.,  un  peu  irréguliére,  de  5' 
d'étendue,  avec  partie  centrale  un  peu  plus  brillante,  et  à  la- 
quelle se  rapportent  les  mesures  :  celles-ci  ne  comportent  aucune 
précision.  —  Le  dernier  pointé  d'angle  a  été  combiné  avec  le 
dernier  pointé  de  distance  du  23  septembre  1897. 

1889  Septembre  16.^  Néb.  t.  étendue,  de  5'  à  6'  de  diamètre; 
elle  présente  une  région  centrale  de  25"  cnv.  d'étendue  dans  la- 
quelle on  entrevoit  un  point  stellaire  qui  ressort  faiblement  : 
cette  région  centrale,  à  laquelle  se  rapportent  les  mesures,  est 
entourée  de  nébulosité  très  diffuse,  sur  laquelle  elle  ressort  lé- 
gèrement. 

(')  >t-An.  — >*•  2257804-59»  :     AiR~4- 2'»46»;     AUt)  =— 23'. 

1889  Octobre  25.  —  Nébuleuse  soupçonnée  seulement,  à  cause 
de  l'état  brumeux  du  ciel.  ' 

1897  Septembre  23.  —  Néb.  très  faible  (i3,4),  très  diffuse  et 
fort  large,  peul-èlre  de  4'  à  5'  de  diamètre.  Elle  est  un  peu  plus 
brillante  au  point  mesuré,  où  se  trouve  une  condensation  diffuse, 
un  peu  stellaire,  qui  ressort  légèrement.  Pointés  assez  incer- 
tains. —  Réduction  à  janvier  zéro  :  4-  o',oi;  o'',o. 

(2)  ^An.— •2262BDH-59»:    Alv  =  4-o-27';     A(0=  — i3',i. 

6949.  1889  Septembre  16.  —  Néb.  t.  diiïuse,  de  forme  insaisis- 
sable, d'environ  r,5  de  diamètre;  elle  est  un  peu  plus  brillante 
vers  le  centre,  où  se  trouve  une  condensation  diffuse,  assez 
étendue,  et  qui  ressort  légèrement.  —  m  =  299",  2  au  lieu  de 
320%  2.  —  Héduction  à  janvier  zéro  :  —  o»,o3;  o",o. 

1896  Octobre  29.  —  Objet  nettement  nébuleux,  assez  large, 
arrondi,  d'au  moins  i'  d'étendue,  sans  point  bien  défini,  de  sorte 
que  les  mesures  sont  incertaines.  Dans  son  étendue,  et  notam- 
ment vers  le  centre,  on  entrevoit  plusieurs  points  stellaires  ex- 
cessivement faibles.—  Héduction  à  janvier  zéro  :  —  o%oi;  o',o. 
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DESCRIPTIONS  ET  RKMARQUES. 


6950.  1895  Novembre  ao.  —  Amas  peu  remarquable,  formé  par 
ao  à  a5  étoiles  dispersées,  de  gr.  11,  12,  i3,  et  contenues  dans  un 
cercle  d'environ  10'  de  diamètre. 

6951.  1889  Septembre  16.  —  Néb.  arrondie,  de  1'  à  i',5  de  dia- 
mètre, plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  un  peu 
stellaire  qui  ressort  assez  fortement;  peut-être  cette  condensation 
renferme  une  petite  ilrt  qui  ne  se  distingue  pas  nettement.  — 
Réduction  à  janvier  zéro  :  —  o',o3;  o'.o. 

(»)     •An.— 1^1484  BD  4-65»  :     AlV=  — o-'iS';     A(D  =  4- i4',5 

1891  Septembre  a5.  —  Assez  diffuse,  arrondie,  d'environ  So"  de 
diamètre,  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  assez 
diffuse  de  5'  à  6'  de  diamètre  et  qui  ressort  assez  bien.  Une  iK  12 
est  vers/?=9o*,  rf  =  r,5.  L'*  de  comp.  a  un  compagnon  9,5  situé 
à  (-i-o"5»;  4-o',2).  —  Réduction  à  janvier  zéro  :  — -o',o3;  o',o. 

(2)  •An.  — ♦  i484BD4-65«:      AJR  =  — o«i3';      ACÔ=4-i4'. 

1895  Septembre  25.  —  Néb.  arrondie,  d'env.  30*  de  diamètre, 
avec  condensation  centrale  assez  fortement  stellaire  et  de  gr.  i3,2  ; 
cette  condensation  ressort  vivement  sur  la  nébulosité  environ- 
nante qui  est  faible,  de  sorte  que  l'ensemble  a  l'aspect  assez  for- 
tement stellaire.  Une  Hc  10  est  vers  p  =  90%  d  =  i',5.  —  Réduc- 
tion à  janvier  zéro  :  —  o',o4;  o",o. 

6952.  1886  Août  3o.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherclice  sur  le 
cercle  horaire  de  i485  BD  4-  65"  et  4'  plus  au  nord. 

1889  Septembre  16.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherchée  à  la  posi- 
tion i485BD  4-65*(o"o";  -+-5').  Elle  est,  sans  doute,  identique  à 
6951 N.  G.  G.  Cherchée  vainement  et  à  trois  reprises  différentes 
par  d^Engelhardt^  qui  a  mesuré,  dans  la  région,  trois  petites 
étoiles. 

6953.  1889  Septembre  16.  —  Cet  objet,  dont  l'existence  est  cer- 
taine, parait  être  une  trace  de  nébulosité  presque  complètement 
insaisissable  et  qui  ne  comporte  aucune  précision  dans  les  me- 
sures. —  Réduction  à  janvier  zéro  :  -|-o",03;  o*,©. 

Cette  nébuleuse  passe  i4*  avant  la  position  donnée  par  JV.G.C. 

6954.  1885  Août  10.  —  Vue;  non  mesurée. 

1885  Août  II.  —  Néb.  arrondie,  d'env.  i5'  de  diamètre,  plus 
brillante  au  centre,  sans  noyau  proprement  dît.  Une  •  ii,5  est 
vers  p  =  170*,  d  =  i',5. 

(3)  •An.  — •422960  4- a»  :    A j\  =  4- i " 39» ;     ACO=  — 6',5. 

1887  Août  22.  —  Néb.  arrondie,  de  30"  env.  de  diamètre,  plus 
brill.  dans  la  région  centrale  qui  présente  un  noyau  assez  diffus. 

(*)  *An.— ^432960  4-a«  :     Ali=4-i"a9';     A=  — 7'. 

6955.  1885  Juillet  20.  —  Néb.  tout  à  fait  insaisissable  et  qui  ne 
comporte  pas  des  mesures  précises. 

1885  Août  II.  —  Nébuleuse  t.  diffuse,  assez  étendue,  et  dont 
l'existence  parait  absolument  certaine.  Les  nuages  empêchent  de 
faire  les  mesures. 

1885  Août  12.  —  Néb.  t.  diffuse,  insaisissable,  assez  étendue. 

(*)  •An.— •4347BD4-1":     Aii=4-a'"i9';      A(ô=4-i3',5. 
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DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6955  (suite).  1887  Août  22.  —  Objet  d'aspect  fortement  stel- 
laire;  pourrait  ôlre  une  i^  i3,4  accompagnée  peut-être  d'un  peu 
de  nébulosité. 

(  '  )  Position  déduite  de  celle  de  la  nébuleuse. 


6956.  1884  Août  i\.  —  Non  vue.  Ciel  :  9. 

1884  Août  i5.  —  Le  fil  fixe  est  trop  près  du  bord  du  champ 
pour  qu'il  soit  possible  de  mesurer  cette  nébuleuse;  d'ailleurs,  la 
difficulté  des  mesures  est  encore  augmentée  par  le  voisinage  d'une 
•  11,7. 

1891  Sept.  3o. —  Néb.  i3,4  oui3,3-i3,4)  arrondie,  d'env.  25*  de 
diam.,  un  peu  plusbrill.  vers  la  région  centrale,  avec  condensa- 
tion assez  steliaire,  mais  très  faible,  et  qui  ressort  légèrement. 
La  nébuleuse  est  difficile  à  voir  à  cause  d'une  :^  ii,5  située  vers 
/?  =  90"^  cf  =  o',4.  Cette  i^ii,5  a  un  compagnon  i3,4-i3,5,  situé 
vers  p  =  60%  rf  =  12"  à  18',  et  encore  plus  difficile  à  voir  que  la 
nébuleuse. 


6957.  1885  Juillet  20.  ^  Non  vue.  Çlle  a  été  cherchée  en  par- 
tant de  4347  BD -h  i«. 

1885  Août  12.  —  Nébuleuse 
très  petite,  steliaire;  pourrait 
être  une  •  i3,4  avec  un  peu  de 
nébulosité  dont  l'existence  est 
presque  certaine.  Elle  n'a  pas 
été  remarquée  le  20  juillet, 
sans  doute  à  cause  de  son  aspect  steliaire. 

(')  •An.— •4347BD+1*»:     Aji=-h2'"i9';     A(î)=-hi3',5. 

1887  Août  22.  ~  Objet  d'aspect  tout  à  fait  steliaire;  paraît  être 
une  étoile  i3,4  accompagnée  de  quelques  traces  de  nébulosité. 

(3)  •An.— ^4237 60  4-2"»:     Am  =  —  o- Sg- ;     A(D  =  — 6',5. 


•  ▼0 

Islnes. 

188SAnAli3. 

1887  Août  sa. 

Gr.         p.       H. 

Gr.        p.       fi. 

12,3     100"      2' 

12,5     100"    2' 

»         »           » 

12,5     175     3 

12,8    3oo      I 

i3,2    000     I 

6959.  1884  Sept.  22.  —  On  n'a  pas  décrit  la  nébuleuse.  La 
moyenne  des  deux  derniers  pointés  de  distance  a  été  com- 
binée avec  la  moyenne  des  deux  derniers  pointés  d'angle  du 
17  octobre  1897. 

1885  Août  12.  —  Néb.  de  grandeur  i3,3-i3,4,  qui  se  voit  bien. 

1891  Oct.  2.  —  Nébuleuse  arrondie,  d'environ  3o'  de  diamètre, 
plus  brillante  dans  la  région  centrale,  avec  condensation  demi- 
diffuse  qui  ressort  assez  bien.  Dans  le  voisinage,  entre  les  direc- 
tions de  90**  et  de  255*,  il  y  a  diverses  •  parmi  lesquelles  on  en 
remarque  5,  de  grandeurs  12  à  i3,  et  dont  les  dislances  sont 
comprises  entre  i',  5  et  2'. 

1897  Ocl.  17.—  Nébuleuse  assez  petite,  demi-stellaire,  arrondie, 
d'environ  10''  de  diamètre;  elle  a  un  aspect  assez  granuleux,  sans 
autre  détail  bien  perceptible.  Dans  le  voisinage,  se  trouvent  5  ou 
6  •  de  gr.  11,7  à  '^»5»  comprises  entre  les  directions  de  95®  et 
de  25o*;  elles  sont  distribuées  sensiblement  sur  un  arc  de  circon- 
férence concentrique  à  la  nébuleuse  et  de  i',7  de  rayon. 

{*)  Voir  /a  détermination  de  l':ky  à  la  suite  des  mesures  de 
6962  N.G.C. 

Cette  nébuleuse  passe  11'  après  la  position  donnée  /?ar  N.G.C. 
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DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6960.  1884  Juillet  3o.  —  Néb.  très  étendue, qui  entoure  52  Cygne, 
et  qui  est  difficile  à  voir.  Ne  comporte  pas  de  mesure. 


6961.  1884  Août  22.  —  Néb.  excess^  faible;  pourrait  être  une 
simple  étoile;  cependant  on  a  cru  entrevoir  de  la  nébulosité  sur 
une  étendue  d'env.  3o'.  Région  riche  en  ik-  t.  faibles. 

1884  Septembre  22.  —  Néb.  arrondie,  d'env.  25'  de  diamètre, 
avec  t.  petit  noyau  stellaire.  Deux  faibles  4>  se  trouvent  dans 
son  voisinage  immédiat. 

1885  Août  12.  —  Cette  nébuleuse  se  voit  bien  :  gr.  i3,^. 

1891  Octobre  2.  —  Néb.  de  gr.  i3,4  ou  i3,4-i3,5,  de  forme  et 
d'étendue  insaisissables  :  elle  parait  assez  petite,  d'environ  20" 
d'étendue,  et  a  une  condensation  stellaire  qui  ressort  assez  for- 
tement. —  Près  de  l'objet  mesuré,  vers  /?  =  So",  rf  =  o',  5,  on 
soupçonne  un  autre  objet,  plus  faible  encore  et  qui  a  également 
l'aspect  stellaire.  ^ 

(')  Voir  la  détermination  de  l'Hr  oc,  après  les  mesures  de 
6962  N.G.C. 

6962.  1884  Juillet  27.  —  Nébuleuse  de  gr.  i3,2  (Ciel  :  9). 

1884  Août  22.  —  Nébuleuse  arrondie,  d'environ  20'  de  dia- 
mètre, sans  noyau  proprement  dit;  elle  est  un  peu  plus  brillante 
au  centre,  et  à  partir  de  ce  point  l'éclat  diminue  assez  rapide- 
ment. A. la  fin,  l'objectif  était  masqué  en  partie. 

1884  Septembre  22.  —  Cette  nébuleuse  se  voit  très  bien. 

1891  Octobre  2.  —  Nébuleuse  arrondie,  d'environ  25'  de  dia- 
mètre, plus  brillante  vers  la  région  centrale,  avec  condensation 
dcmi-diiïuse,  un  peu  granulée,  qui  ressort  assez  bien. 

1897  Octobre  17.  —  Nébuleuse  assez  brillante,  arrondie,  peut- 
être  25'  de  diamètre,  plus  brillante  au  centre,  avec  condensation 
assez  diffuse  qui  ressort  légèrement.  La  Lune,  qui  vient  de  se 
lever,  efface,  en  partie,  cette  nébuleuse. 

(^)  Voir  ci'Contre  une  détermination  micrométrique  de 
/'•a. 


Oôservations  de  Paris,  1897. 


I    Nova.  1884  Juillet  27.  —  Ciel  9.  (On  n'a  pas  décrit  cet  objet.) 

1884  Août  22.  —  Nébuleuse  d'env.  10'  de  diamètre,  dont  l'exis- 
tence est  absolument  certaine;  pourrait  être  une  simple  :k» 

(3)  Voir  une  détermination  micrométrique  de  l'iK  a,  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  N-G.C. 
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DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


I  Noya  (suite).  1884  Septembre  aa.  —  Nébuleuse  avec  noyau 
stellaire.  Ciel  d'une  pureté  exceptionnelle. 

1885  Août  la.  —  Nébuleuse  bien  visible,  très  petite  :  pourrait 
être  une  étoile  accompagnée  de   nébulosité.  Vik-  (a)  ost  vers 

p  =  300*. 

1891  Octobre  2.  —  Cet  objet,  de  grandeur  i3,4  ou  1 3,4 -'3,5, 
parait  complètement  stellaire.  Vit  (a)  est  vers /?  =  195", 
d  =  r,5. 

Voir  une  détermination  micrométrique  de  Vit  9.  à  la  suite 
des  mesures  de  6963  .Y.  G,  C. 


I    Nova.   1884  Juillet  27.  —  Ciel  9.   Cet   objet   paraît  forme 
par  3  ou  4  étoiles. 

1884  Août  22.  —  Parait  être  un  petit  amas.  Région  riche  en 
nébuleuses  très  faibles.  Ciel  un  peu  vaporeux. 

1884  Septembre  22.  —  Amas  de  3  ou  4  étoiles.  Ciel  d'une  pu- 
reté exceptionnelle. 

1885  Août  12.  —  Cet    objet  paraît  être  un  amas  de   3    ou 
4  petites  étoiles. 


1891  Octobre  a.  —  Amas  formé  par  un  petit 
nombre  à'it,  parmi  lesquelles  on  distingue  une 
it  i3,3  et  une  autre,  de  gr.  i3,4-i3.5,  située,  par 
rapport  à  la  première,  vers  p  =  190*,  rf==  o',  3. 
Vit  i3,3  est  comme  très  légèrement  voilée;  cependant,  il  est 
douteux  qu'il  y  ait  là  de  la  nébulosité. 


)^  roisines. 
Gr.       p.        tf. 

i3,o   160"  r 

12,4  3oo     I  ,'J 


(')  Voir  une  détermination  micrométrique  de  /'al- jâ  à   la 
suite  des  mesures  de  6962  N.  G.  C. 


I  Nova.  1884  Septembre  22.  —  Objet  qui  est  à  l'extrême  limite 
de  visibilité,  et  qui  parait  formé  de  quelques  traces  de  matière 
nébuleuse,  avec,  au  moins,  une  très  petite  étoile.  Ciel  exception- 
nellement pur. 

1891  Octobre  2.  —  Objet  entrevu  seulement;  il  est  excessive- 
ment faible. 

C)  Voir  une  détermination  micrométrique  de  l'it  ^  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  A".  G.  C. 


6963.  1885  Août  12.  —  Objet  d'aspect  mixte,  qui  parait  être 
une  petite  nébuleuse  i3,4  ou  une  iK  accompagnée  d'un  peu  de 
nébulosité. 

1897  Octobre  17.  —  Objet  d'aspect  un  peu 
nébuleux.  C'est  une  it  i3,3-i3,4}  près  de  la- 
quelle on  eu'  voit  ou  soupçonne  plusieurs 
autres,  notamment  une  de  gr.  i3,4-i3,5  qu'on 
n'aperçoit  guère  que  lorsque  le  fil  est  entre 
elle  et  Vit  i3,3-i3,'f  (mesures  d'angle).  Le 
tout,  de  10"  à  i5"  de  diamètre,  a  l'aspect 
assez  stellaire. 


it  rolsines. 

* 

Gr. 

p- 

d. 

a 

i3,3 

180» 

i'.4 

b 

12 

i65 

3,2 

c 

i3,o 

202 

2 

d 

12,8 

260 

3 

c 

l3,3 

3(>o 

^'7 

(')  Voir  une  détermination   micrométrique  de  Z'^-  p  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  N.  G.  C. 
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2.2 
2 . 2 


MODE 

de 
pointe. 


e— ¥- 


^-^ 


O     ^ 


o    ¥■ 


o   ^ 


■e- 


e- 


o  '   ^ 

■e — ^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 


i36,i5 
i35,65 
135,75 
i35,65 

i36,i3 


266,47 
266,22 


265,01 
266,61 
266,96 
266, 5 I 


45,07 
44,02 


89,47 
88,52 


DISTANCE 


m 

6.  2,6 
6.  1 ,0 
5.57,7 
5.54,8 

6,  4,6 


3.11,7 
3-  9,5 


3.  5,7 

3.  8,0 

3.  6,5 

3.  8,8 


3.46,2 
3.44,  I 


0.46,6 
0.49,2 


O 

-< 

a 

tel 
'H 


P 
d 


o 

0,01 


0,01 
0,1 


0,00 
0,1 


0,00 
0,1 


0,01 
0,1 


0,00 
0,0 


séc(i\ 


-16,75 
-i6,83 
-16,6; 
-16,54 


— if)/'i 


-T-r2,6i 


—  rj»,5i 
-}-i>..5: 


—  lOjC»^ 
— lo.iS 


—  3,11 

—  3,1^ 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


NÉB.— •. 


JlH  app. 


aOO  app. 


—  16,75 
-16, 83 
-16,64 
-16,54 

—  16, 85 


-i-4«ai,6 
-t-4.18,3 

-^-4.16,4 
H-4.i3,9 

-1-4. 23,0 


Réd.  à 

1900,0. 


.01 


o> 


12,76 


0,00 
0,1 


Hc  DE  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


h       m     s 
20.42.31,34 

O*»  a'44',1 


H-o.ir ,8 
H-o. 12,5 


0,00 


H-o,a 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anon.  p  "^ 
(9î5) 


Anon.  p 
(9,3) 


ao.42.  5,73 
•  o.  4.  5,8 


12,34  H-o.i6,2 

12, 5i  -+-o.ii,T 

12,42  -HO.  9,9 

12,57  -hO.II,5 


0,00 

-ho,! 


10,68 

10, 38 


3, 1 1 
3,28 


—2.39,9 
— 2.41,2 


-+-0,01 
—0,2 


20.42.18 
-  o.  3.40 


20.42.31,34 

o.  2.44ji 


— o.  0,4 
— o.   1,3 


0,00 


-0,1 


20.42.31,3^ 
-  o.  2.4 i,i 


Anon.  3  tî) 

(I») 


Anon.  a 
(II) 


Pos.  néb. 

Id'ap.N.G.C. 


Anon.  p  t3) 


» 


Anon.  p  (*J 


G.37 


hourei 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


1    Nova.   1891    Oc- 

• 

Toltinet. 

tobre  2.  —  Néb.  assez 

.^ 

diffuse,  arrondie,  d'en- 

1891 Octobre 

3. 

1897  Octobre  17. 

viron  3o'  de  diamètre, 

Gr.         p. 

d. 

)(-        Gr.           p. 

rf. 

à  peine  plus  brillante 

»         » 

» 

a      i3,2        3o» 

î',8 

vers  la  région  centrale, 

i3,3      90* 

r',4 

»    1 3, 3-1 3, 4    90» 

.,5 

où  Ton  soupçonne  une 

i3,o     i65 

1,3 

b       12          i65 

>,4 

trace  de  condensation 

12,9    280 

2,2 

c      i3,o      280 

a, 3 

assez  diffuse. 

, 

1897  Octobre  17.  —  Objet  assez  fortement  stellaire,  peut-être 
un  peu  nébuleux  et  de  10"  d'étendue  environ.  Pas  de  détail  per- 
ceptible. Les  3  Hc  voisines  a,  6,  c  sont  identiques  à  celles  désignées 
par  les  mêmes  lettres  et  indiquées  prés  de  6963  N.  G.  C. 

(*)  Voir  une  détermination  micrométrique  de  l'Hc  ^  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  A^.  G.  C. 

6964.  1884  Juillet  27.  —  Nébuleuse  de  grandeur  i3,3.  (Ciel  9.) 

1884  Août  22.  —  Néb.  arrondie,  d'environ  20*  de  diamètre,  un 
peu  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau  proprement  dit. 

1884  Septembre  22.  —  Cette  nébuleuse  se  voit  très  bien. 

1891  Octobre  2.  —  Petite  nébuleuse  d'aspect  assez  stellaire, 
arrondie,  d'environ  ib"  de  diamètre,  plus  brillante  au  centre, 
avec  condensation  assez  fortement  stellaire  et  qui  ressort  légère- 
ment. Une  Hc  i3,2  est  vers  p  =  i2o«,  d  =  o',5. 

(')  Voir  une  détermination  micrométrique  de  Vit  <x  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  A^.  G,  C. 


6965.  1885  Août  12.  —  A  la  place  indiquée  par  Lord  Rosse,  on 
n'a  rien  aperçu. 

6966.  1884  Juillet  27.  —  Objet  i3,5,  qui  est  peut-être  une  né- 
buleuse. (Ciel  9.) 

1884  Août  22.  —  Parait  être  une  étoile  un  peu  nébuleuse. 

1884  Septembre  22.  —  Parait  être  une  nébuleuse  excessive- 
ment faible,  assez  étendue,  peut-être  i%5  de  diamètre.  Dans  son 
étendue  on  soupçonne  parfois  un  point  très  faible,  auquel  se 
rapportent  les  mesures. 

1885  Août  12.  —  On  a  cru  entrevoir  sûrement  cet  objet. 

1891  Octobre  2.  —  On  entrevoit  sûrement  cet  objet,  qui  est 
excessivement  faible  (i3,5  ou  x3,4-i3,5). 

(^)  Voir  une  détermination  micrométrique  de  l'Hr  p  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  A'.  G.C. 


6967.  1884  Septembre  22.  —  xVébuleuse  arrondie,  de  i5'  à  20" 
de  diamètre,  plus  brillante  au  centre  où  parfois  on  soupçonne 
un  noyau  un  peu  stellaire  et  un  peu  étendu. 

(M  Voir  une  détermination  micrométrique  de  l'Hc  p  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  N.G.C. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heares 


N.  QEN. 
CAT. 

Gen. 
calai. 


6967 

(suite; 


6968 


M 


6969 

597'i 


6971 

5973 


6972 

5974 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs 


Lord  Rosse 

Lord  Rosse 
Engelhard  ti 


93  St.  XVII 


336  Big. 


.\'2\  Marth 


4-25  Marth 


4'2G  Marlh 


Engclhanll- 


DATES 

(les 

observations. 


Al, 


an.  NEB. 


Faci- 
Gross^l  liié. 


Ciel. 


1891  Oct.  a    'i3,3-i3,4 
159    'A-3        9 


-Ho''   i"* 


1888  Août  8 
-ho.  II     159 


i'5,3 
•» 


1891  Oct.  7  jri,3 
-^o.3o     139    .ji-3 


i3,4 
10 

i3,4 

9-ïo 


189!  Oct.  7 

^-0.37     »59  I    I         9-10 


1885  Août  14 
4-0.12     159 

1891  Oct.  j 
-4-0.14     159 


i3,4 
»        9 

1 3 , 3  -  1 3 , 4 

7.      S,  5-9 


188»  Août  14  i3,4-i3,5 
— o.  3     139 


1891  Oct.  5 
-i-o.4»     i>9 


9 


8,5-^9 


1883  Août  14  i3,3-i3,f 


—  i.io     I J9 


» 


9-ïa 


LECTUnES. 

Cercle.           Vis. 

NOMBllE 

de  pointés. 

«5"  75 

t 
2 {,932 

1 . 1 

86,1') 

24,893 

1  .1 

87,2 

24,925 

I .  I 

87,4 

2i,863  . 

I .  I 

123,75 

23.  6,75 

•2 . 2 

123,70 

23.   5,35 

2 . 2 

i2T,35 

38,901 

1 . 1 

12 1,28 

38,876 

1 . 1 

121,  ') 

38,859 

I  .1 

121 ,3o 

38,77» 

I .  I 

188,7 

33,024 

1 . 1 

188,7 

32,940 

I .  I 

186,4 

33,090 

1. 1 

11,45* 

'29.43,00 

2.2 

Il ,5o* 

29.38,10 

2.2 

189,93 

4i,563 

1. 1 

190,2 

44,493 

1. 1 

190,0 

54,562 

1 . 1 

189,8 

41,590 

1 . 1 

319,10* 

26. 10, 10 

2.2 

258,23* 

II. 18, 45 

2.2 

238,70* 

13.19,40 

2.2 

MODE 

de 
pointé, 


0::::=#^ 


o — ¥■ 


■e- 

■Q- 


-^ 

-^ 


o-^ 


■o  ■  -» 


-o — ^ 
-0 — jf- 


^X^^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 


86,71 

87,11 
88,16 
88,36 


302 , 26 
302,2I 

3o2 , 3o 
3o2 ,  23 
3o2,45 

302,25 


9,65 

9,65 

^  35 


191,02 
19' ,07 

i90»9i 
191,16 

190,96 
190,76 


318,67 


257,83 
258 ,  -28 


DISTANCE 

d. 


0.46,4 
0.48, 1 

0.47,^ 
0.49,0 


6.  4,4 

6.  3,7 

6.  5,5 

6.  4,8 

6.  4,2 

6.  1,9 


3.12,0 

3.  9,5 
3.i3,9 


8.53,0 
8.5o,5 

8.52,6 
8.5o,6 
8.52,6 
8.53,4 


/  •  /  5 


1.43,2 
1.43,7 


KKB.~*. 

<  { 

t  1  d 

A.^  app. 

•W    1    ** 

es    '^ 

séca\, 

0 

1 

0,00 

-  '^09 

o'o 

—  3,20 

-3,14 

-3,2; 

4-  0,02 

—  >.o,55 

0,2 

— iO,J2 

-h  0,02 

-l-*io,6() 

0,2 

-  10,  j: 

-HiO.>0 

-+-20,41 

0,00 

—  •>.,!) 

0,2 

—   •).,l>. 

-  1,66 

0,00 

H-  6,80 

0,3 

-r-    6,7iJ 

u,oo 

-^6,7^ 

0,3 

~  6,8> 

-6,73 

-  6,6 i 

-h  0,01 

-i-iS,8ï 

0,-2 

0,00 

-  6,7Î 

0,0 

-  6.77 

Eï  D'AMAS  STELLAIRES. 


A.-Rapp. 


NKB.— Jl-. 


ACld  a  pp. 


-  5,09 

—  3,20 
3,14 


■+-•«0,79 

^-•20 ,  76 


•20,84 


•ÀO ,  82 
20,74 

aOjGj 


I    6" 


6,85 
-  6,83 

r-    6,78 

^  6,81 

T-       6,70 


18,90 


G, 82 


f      If 

o.  2,7 

.  2,4 

•0.  1,5 


— o.    I 


}A 


3.14,7 

■3. 14,1 

■3.i5,5 

■3.14,7 
3.i5,6 

-3 . 1 3 , 3 


Réd.à 

1900,0. 


0,00 
0:0 


-HO, 01 

-ho,3 

-HO, 01 
-+-0,2 


■3.  9,5 
3.  7,0 
-3. 12,5 


-T-0,01 
0,0 


^   DE  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


m 


20. 42* 3 1,34 
o"  2'44*,i 


20.42» {9 
-  8.41  • 


4-8.43,4    -0,04 


-f-8.40,9 

4-8.43,3 
-1-8.40,8 
-h8.43,i 
-4-8.44,3 


-ho,i 
— o,o3 


0,1 


•5.20,9  T-o,o3 
H-o,3 


-i-o.2i,8,     0,00 

-1-0.21,1,-1-0,1 


20.42.49 
-    8.41 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anon.  p  tiJ 
(9,5) 


Anonyme^*^ 
(10) 

Anonyme  ^'^ 
(10,5) 


20.43.27,31 


20.44.  9,o"> 
5.42.58,1 


Anonyme^^' 
(io,5) 


1/^ 


ld.(8) 


20 . 1  ) .  ->. 

•  9  3i 


Lai.  )     -, 
4oi85r-'^ 


Anonyme'5' 
(10,5) 


G.39 


hrnrot 


DRSCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


•  ^ 

roUlnet. 

1888  Août  8. 

1891  Octobre  7. 

Gr.          p.        d. 

Gr.             p. 

H. 

i3,4      85-    i',5 

»                » 

» 

12,9     175      2' 

1 3,2-1 3,3     i8o« 

3' 

i3,o    33o      i',3 

i3,2-i3,3    340" 

r 

6967  (suite).  1891  Octobre  2.  —  Petite  nébuleuse  arrondie,  de 
i5'  à  20'  de  diamètre,  d'aspect  uu  peu  slcllaire;  elle  est  un  peu 
plus  brillante  vers  le  centre  où  se  trouve  une  condensation  demi- 
stellaire  qui  ressort  légèrement. 

(•)  Voir  une  détermincUion  micrométrique  de  Vik  ^  à  la 
suite  des  mesures  de  6962  N»G.C. 

6968.  1888  Août  8.  — 
Nébuleuse  arrondie,  d'en- 
viron 25"  de  diamètre, 
avec  noyau  demi-stellaire 
qui  parait  un  peu  excen- 
trique et  auquel  se  rap- 
portent les  mesures. 

(»)  •An.— ^i5476BD  — 8«:     An  =-f-o»49»;     AOO  =4- 8',3. 

1891  Octobre  7.  —  Néb.  assez  diiïuse,  arrondie,  d'environ  35' 
de  diamètre,  notablement  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  con- 
densation assez  stellaire  de  gr.  i3,3-i3,4  et  qui  ressort  assez  bien  : 
prés  de  cette  condensation,  on  soupçonne  une  ou  deux  •  plus 
faibles  encore. 

(5)  j^-An.— 31.5476 BD  — 8*:     All=-ho'»49«,     A(ô=:-f-8'. 

I  Bigourdan  336.  1891  Octobre  7.  —  Les  mesures  se  rappor- 
tent à  une  étoile  i3,4-i3,5,  qui  parait  être  accompagnée  d'une 
ou  plusieurs  autres  plus  faibles  encore  et  d'une  trace  de  nébulo- 
sité excessivement  faible;  cette  nébulosité  est  soupçonnée  parti- 
culièrement entre  l'étoile  mesurée  et  une  autre  •,  de  gr.  i3,2- 
i3,3,  située,  par  rapport  à  la  première,  vers  p  =  290',  d  =  1'. 

(«)  •An.— •5476BD  — 8*:     AM=-ho-49-;    A(Jt)=-h8'. 

6969.  1885  Août  i^.  —  Néb.  dilTuse,  à  peu  près  ronde,  d'envi- 
ron 25'  de  diam.,  plus  brillante  au  centre;  celui-ci  a  l'aspect  un 
peu  stellaire. 

1891  Octobre  5.  —  Néb.  arrondie,  d'env. 
25*  de  diamètre,  plus  brillante  au  centre, 
avec  condensation  demi-stellaire,  demi-dif- 
fuse, qui  ressort  assez  bien,  et  qui  donne  à 
Tensemble  l'aspect  assez  stellaire.  Tout  près  de  fa  partie  cen 
traie,  vers  p  —  3o»,  d  =  C/  à  8",  on  a  soupçonné  par  instants  une 
petite  •  à  l'extrême  limite  de  visibilité,  et  qui  peut  avoir  in- 
fluencé les  mesures. 

6971.  1885  Août  14*  —  Nébuleuse  insaisissable. 

1891  Octobre  5.  —  A  la  position  de  N.  G.C.  on  n'aperçoit  pas 
d'objet  nettement  nébuleux.  —  L'objet  mesuré  en  i885  est  un 
point  stellaire  excessivement  faible.  —  Un  peu  plus  haut,  dans  le 
champ,  près  d'une  •  i3,3,  se  trouve  un  objet  assez  fortement 
stellaire  et  qui  est  peut-être  un  peu  nébuleux.  —  Plus  bas,  on 
soupçonne  aussi  une  autre  trace  d'objet  nébuleux  :  ces  objets 
exigent  un  instrument  plus  puissant. 

6972.  1885  Août  i^.  —  Néb.  arrondie,  d'environ  20'  de  dia- 
mètre, plus  brillante  au  centre,  qui  a  parfois  l'aspect  assez  stel- 
laire. L'étoile  de  comparaison  a  un  compagnon  de  grandeur  11  à 
p  =  2io*f  d  =  o',6. 

{'•>)  i|-An.-*464'iBD-h9«  :     A.îi  =-h  i'"4*;     ACÔ=:— -'. 


•  voisines. 
Gr.  p.       d. 

11-11,5       20®   3',5 
11-11,3    33o    4 


G.4o 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.GEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 

des 

observations. 

OR. 

NÉB. 

LECTURES. 

Autres 
observateurs. 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

1 

Gen. 
catal. 

M. 

Gross*. 

Cercle. 

Vis. 

6972 

426  Marth 

1889  Août  28 

i3,3 

0 
79r^'5 

t      P 
14.24,10 

(suite) 

Ëngelhardts 

-i-o''37'»  159 

4         9 

79,40 

14. 23, 65 

1896  Oct.26 

i3,3 

257,35 

37,062 

-ho.14     159 

>'        9 

256,8 
256,7 

37,112 
37,020 

6973 

87  Big. 

1886  Juill.  5 

13,4-13,5 

209,7 

i5.57,o 

» 

— 0.25     159 

1886  Sept.  23 
— o.3i     159 

»         10 

i3,5 
»         9 

1889  Août  28 

i3,4 

208,25 

16.  4,45 

-HO. 49     159 

'A        9 

6974 

Lord  Rosse 

1885  Août  i4 

9 

5975 

—  1.56     i59 

»       9-10 

6975 

88  Big. 

1886  Sept.  23 

» 

» 

— o.3o     159 

• 

»         9 

6976 

427  Marth 

1886  Juill.  3i 

i3,5 

33o,6o* 

18.28,40* 

5975 

-I.  7     159 

1886  Sept.  23 
^-0 .  3o     1 59 

»>      9-10 

0 
«         9 

33i,65* 

18.29,65* 

6977 

4'28  Marth 

1886  Juillet  5 

i3,4 

170,33 

21.  2,90 

5977 

— o.i5     139 

»         10 

1886  Juill.  3i 

i3,4 

35i,20* 

20. 5a, 55 

—1.25     159 

»     9-10 

35i,4o* 

20.50,75 

1886  Sept.  23 

i3,4  -i3,5 

35 1,20* 

20.54,95 

— 0.  2     159 

»        9 

35i,2o* 

20.55,5o 

6978 

429  Marth 

1886  Juillet  5 

i3,4 

185,95 

24.59,50 

5978 

^-0.12     159 

»         10 

1886  Juill.  3 1 

13,3-  i3,4 

5,60* 

24.57,80 

—  1.38     159 

»      9-10 

5,o5* 

2^.59,90 

1886  Sept.  23 

.3,4-13,5 

5,60* 

24.5i,3o 

— 0.  II 

159 

» 

9 

NOMBRE 

C  pointés. 

MODE 

de 
pointé. 

•0 

2 . 2 
2.2 

1     I 

0     ^ 

0     ^ 

r\     jt 

1  .  1 
l  .  I 

■e— ^ 

l  .1 

e— ^ 

1  .  1 

^ 

2.2 

D>^ 

2.2 

D>*fe= 

2.2 

0::::^^ 

2.2 

0^^=^^ 

2.2 

Q>¥^ 

2.2 

2.2 
2.2 

2.2 

0>¥»= 

0    ^ 

0    ^ 

D>#^ 

2.2 

D>^ 

2.2 
2.2 

P>¥= 

0   -f 

ANGLE 

de 
position 


257,86 
258,01 

257 , 22 
256,67 

256,57 


208,19 


206,86 


149,00 
i5o,o5 


168,84 


169,59 
169,79 

169,59 
169,59 

184,44 

i83,99 
183,44 

i83,99 


1.43,7 
1.43,5 

1.43,5 
1.45,0 
1.42,3 


2.3o,8 


2.33,6 


3.46,8 
3.47,4 


5.  2,9 

4.57,7 
4.56,8 

4.58,9 
4.59,1 

7.  0,5 

6.59,3 
7.  0,6 

6.56,3 


o 

0,01 


0,00 
0,0 


0,02 

0,1 
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DESCRIPTIONS   ET  REMARQUES. 


6972  (suite).  1889  Août  28.  —  Néb.  ronde,  de  90"  de  diamètre, 
plus  brillante  dans  la  région  centrale,  avec  condensation  assez 
fortement  stellaire  et  qui  ressort  bien  sur  la  nébulosité.  V^  de 
comparaison  a  un  compagnon  ii,5-ia  à  /?  =  210";  c?  =:  o',6. 

(')  il-An.  — •4644BD-+-9''  :     AA  =  -M-4»;    A(0=  — /. 

1896  Octobre  26.  —  Objet  formé  par  une  f^  i3,3,  autour  de  la- 
quelle on  a  cru  entrevoir  quelques  traces  de  nébulosité  de  12'  à 
i5"  de  diamètre,  et  dont  l'existence  n'est  pas  tout  à  fait  certaine. 

Le  9  septembre  1891,  d*Engelhardt^  a  obtenu  : 
AiR=-f-o'"7',ii  A(0  = -h  o' 29',  7  i885,o 

6973.  1886  Juillet  5.  —  Objet  d'aspect  mixte  qui  pourrait  être 
une  très  petite  nébuleuse. 

1886  Septembre  28.  —  Objet  d'aspect  douteux,  formé  par  une 
4-  i3,4-i3,5,  accompagnée  peut-être  d'un  peu  de  nébulosité. 

1889  Août  28.  —  Objet  d'aspect  mixte,  formé  par  une  4-  i3,4, 
accompagnée  peut-être  de  quelques  traces  de  nébulosité. 


Observations  de  Paris,  1897. 


6974.  1885  Août  14.  —  A  la  position  de  cet  objet,  on  n'a  rien 
aperçu  qui  présente,  même  légèrement,  l'aspect  nébuleux. 

6975.  1886  Septembre  20.  —  On  n'a  pu  l'apercevoir. 
N'existe  pas.  C'est  par  suite  d 'une  erreur  de  1 8o*  dans  l 'angle 

de  position  estimé  que  l'objet  SSBig.  avait  paru  nouveau;  il 
est  identique  à  6976  G.  C.  =  6976  N.  G.  C. 

6976.  1886  Juillet  5.  —  Ciel  10.  Entrevue  un  instant  :  l'arrivée 
de  l'aurore  empêche  de  la  mesurer. 

1886  Juillet  3i.  —  Néb.  tout  à  fait  insaisissable,  arrondie,  de 
3o'  à  4o'  de  diamètre,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans 
noyau.  L'4>  de  comparaison  a  un  compagnon  io,5  situé  à  ( — o^S*; 
o').  —  m  =  246», o  au  lieu  de  24i%i. 

1886  Sept.  23.  —  On  ne  peut  l'apercevoir  d'une  manière  certaine. 

6977.  1886  Juillet  5.  —  Nébuleuse  diffuse,  arrondie,  d'environ 
30"  de  diamètre,  légèrement  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 
V-k  de  comparaison  a  un  compagnon  de  gr.  11  à  (—  o'"4*î  o',o). 

1886  Juillet  3i.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  arrondie,  d'en- 
viron So"  de  diamètre,  très  légèrement  plus  brillante  au  centre, 
sans  noyau. 

1886  Septembre  23.  —  Néb.  diffuse,  de  forme  insaisissable, 
mais  un  peu  moins  faible  que  6978 N. G. G.:  elle  est  à  peine  plus 
brillante  au  centre,  où  se  trouve  une  légère  condensation. 

6978.  1886  Juillet  5.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  d'env.  So'  de 
diamètre,  légèrement  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau.  L'4-  de 
comparaison  a  un  compagnon  de  gr.  11  à  (—  o"4';  o'»o). 

1886  Juillet  3i.  —  Néb.  diffuse,  de  forme  insaisissable,  vague- 
ment ronde,  de  30*  à  4o^  de  diamètre,  légèrement  plus  brillante 
au  centre,  sans  noyau. 

1886  Septembre  23.  —  Néb.  très  faible,  très  diffuse,  de  forme 
insaisissable,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 
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DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


6979.  1884  Août  a.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherchée  à  la  posi- 
tion 4a39BD-h3i*(o«;  —  5'  à  6'). 

1884  Août  i5.  —  Non  vue  :  elle  a  été  cherchée  avec  soin. 

1885  Août  14.  —  Nébuleuse  très  faible,  avec  noyau  stellaire, 
formée  par  une  it  accompagnée  de  q.q.  traces  de  nébulosité.  — 
Peu  après  on  examine  de  nouveau  cet  objet  :  il  parait  sûrement 
nébuleux,  et  même  il  n'a  que  légèr^  l'aspect  stellaire. 

1887  Août  aa.  —  Objet  formé  par  une  it  i3,4,  près  de  laquelle 
on  en  soupçonne  plusieurs  autres,  avec,  peut-être,  des  traces  de 
nébulosité.  Il  parait  douteux  que  ce  soit  une  nébuleuse.  Il  n'y  a 
pas  d'*  9,5  située  à  ^  =  226%  rf  =  3',5;  cet  objet  n'est  donc  pas 
celui  mesuré  par  Lord  Rosse  en  1873. 

6980.  1886  Juillet  5.  —  Objet  d'aspect  tantôt  stellaire,  tantôt 
nébuleux,  de  forme  insaisissable  et  d'environ  i5'  d'étendue. 

1886  Septembre  a3.  —  On  n'aperçoit  rien  à  la  position  de  cet 
objet,  mais  tout  à  côté  se  trouve  une  Hr  i3,a-i3,3  accompagnée, 
peut-être,  d'un  peu  de  nébulosité. 

6981.  1886  Août  27.  —  Nébuleuse  étendue,  arrondie,  d'env.  2',  5 
de  diam.;  elle  est  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensa- 
tion large  qui  ne  comporte  pas  des  mesures  précises  et  dans  la- 
quelle on  soupçonne  4  ou  5  points  stellaires.  Si  cet  objet  était 
plus  élevé  sur  l'horizon,  il  se  résoudrait,  au  moins  partiellement, 
en  étoiles. 

1889  Septembre  17.  —  Néb.  a.  brillante,  arrondie,  d'env.  r,3  de 
diam.;  elle  est  plus  brillante  dans  une  région  excentrique,  à  la- 
quelle se  rapportent  les  mesures,  et  qui,  par  rapport  au  centre 
géométrique,  est  vers  p  =  290»,  c'est-à-dire  à  l'opposé  de  !'♦  de 
comparaison.  Cette  partie  plus  brillante  est  diffuse  et  les  mesures 
ne  peuvent  être  bien  précises.  On  soupçonne  des  Hc  très  faibles  dans 
l'étendue  de  cet  objet,  mais  on  ne  peut  affirmer  qu'il  soit  résoluble. 

1895  Octobre  20.  —  Objet  assez  brillant,  arrondi,  d'environ  i',5 
de  diamètre,  d'aspect  nébuleux,  granuleux  aussi,  et*qui  est  cer- 
tainement un  amas;  cependant  les  étoiles  ne  se  distinguent  pas 
nettement  les  unes  des  autres.  La  partie  la  plus  brillante,  à  la- 
quelle se  rapportent  les  mesures,  est  «excentrique,  ressort  assez 
bien  et  passe  un  peu  avant  le  centre  géométrique. 
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6985.  1888  Juillet  3i.  —  Non  vue,  du  moins  d*une  manière 
certaine,  quoiqu'on  l'ait  cherchée  avec  soin.  C'est  peut-être  un 
objet  i3,4-i3,5  situé,  par  rapport  à  6469BD  —  ii«  comme  centre, 
vers  p  =  200*,  d  —  4'>5. 
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DESCRIPTIONS  ET   REMARQUES. 


6986.  1890  Juillet  17.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  arrondie, 
de  iS"  à  ao'  de  diamètre,  à  peine  plus  brillante  vers  le  centre  où 
Ton  soupçonne  une  condensation  assez  stellaire.  Plusieurs  -k  sui- 
vent cette  nébuleuse,  vers  p  —  iSo". 

(')  ♦An.— 3^-596680— 19«  :     AAz^-ho-So*;     ACÔ=--r. 
Cette  nébuleuse  passe  i5'  après  la  position  donnée  par  N .  G .  CI . 


6988.  1885  Août  i4.  —  Le 
voisinage  de  Vif  i3,4  em- 
pêche de  mesurer  exacte- 
ment et  de  décrire  cette  né- 
buleuse. Ciel  un  peu  laiteux. 

(2)  î^-An.— *4669BDh-9«: 


T^  Tolklnos. 


188S  Août  14. 
Gr.         p»  ri. 

11,5     i5o*      i',5 


13 


I8M  Oct.  a6. 
Gr.  p.  d. 

i55» 


i',3 
i5' 


i3,4     160       i5*|i3,4      i55 
Ali=-M"7';    ACÔ=-î-r. 

1896  Oct.  q6.  —  Traces  excess*  faibles  de  nébulosité  qu'on  ne 
peut  bien  distinguer  de  Vik^  voisine  de  gr.  i3,4  •  les  mesures  se 
rapportent  à  Teosemble. 

(»)  •An.— •4669BD  — 9«:     AjR— -hi-5';     ACÔ=  +  i'. 

6989.  1891  Oct.  17.  —  Région  riche  en  étoiles  dispersées,  très 
étendue;  la  plupart  des  étoiles  sont  de  grandeur  11  ou  plus 
faibles.  La  Lhne  éclaire  fortement. 


6991.  1891  Oct.  17.  —  Amas  d'étoiles  dispersées,  sans  conden- 
sation, formé  d'environ  35  étoiles  contenues  dans  un  cercle  de  .V 
à  6'  de  diamètre  :  l'une  est  de  gr.  7,  et  les  autres  de  grandeur  1 1. 
La  région  avoisinante,  sur  une  assez  grande  étendue,  est  égale- 
ment  riche  en  étoiles.  La  Lune  éclaire  fortement. 

6992.  1884  Août  16.  —  Néb.  très  irrégulière,  allongée  vers 
p  =  45*,  de  5'  à  6'  de  long  sur  3',  5  de  large  :  sur  cette  étendue, 
la  nébulosité  est  distribuée  irrégulièrement  et  présente  plusieurs 
régions  plus  brillantes  que  le  reste.  Elle  ne  comporte  pas  des 
mesures  précises.  Deux  4  io,5  la  précédent  de  quelques  secondes. 

6994.  1886  Août  Q7.  —  Petit  amas  insignifiant  formé  par.  4  il- 
de  grandeurs  11, 5,  11,7,  la  et  la. 

6995.  1884  Août  16.  —  Région  riche  en  étoiles  mélangées  de 
matière  nébuleuse;  on  a  cru  apercevoir  celle-ci  sur  une  longueur 
de  8'  suivant  le  cercle  horaire  et  une  largeur  de  3',  5  suivant  le 
parallèle;  la  longueur  est  peut-être  beaucoup  plus  grande.  Cette 
nébulosité  est  difficile  à  voir,  et  il  parait  impossible  d'en  fixer 
les  limites. 

6996.  1891  Oct.  17.  —  Région  assez  ribhe  en  étoiles  faibles,  la 
plupart  de  grandeur  la  ou  plus  faibles,  et  qui  se  distingue  peu 
des  régions  voisines.  La  Lune  éclaire  forteihent. 

6997.  1891  Oct.  17.  —  Amas  d'étoiles  dispersées,  assez  nom- 
breuses, la  plupart  de  grandeurs  10  à  la,  et  contenues  dans  un 
cercle  de  8'  de  diamètre.  La  région  qui  est  au  nord  de  cet  amas 
est  assez  riche  en  étoiles.  La  Lune  éclaire  fortement. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEIJSES 


heures 


\.  GEX, 
CAT. 


Gen. 
calai. 


7000 

-16a  I 


7001 


7003 


7005 

5983 


7006 

46>.5 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


V  37? 


//  7.09) 
Spitalor 


i9i  (l'A. 
D'Arrcsl, 


D*Arrosl 
D'AiTosli 


I  5^ 
//  2097 

IVArresti,f 

Schmiflt 

Elc. 


DATES 

des 

observations. 


M, 


Grosse 


1884  AoCil  16 
-ho''43"  r>9 

1889  Sept.  2-5 
— o .41      I 59 


GR.  NBB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


188i  Août  18 
— 0.25     i>9 

18a^  Sept.  2 

— o .  '17,      1  ■)9 

1885  Sept.  8 
— I.   I     i59 


i3,4 


8-9 


»         » 


i88:i  Août  12        i3,4 
— 0.24     f59        »         10 


1896  Oct.  12 
2.36     f  59 


1891  Août  24 


— o. 


ID9 


1884  Juin.  3o 
-+-0.47     159 

1887  Aoû^  22 
i . I 8     r>9 


i3,3 
i-a    9-9, > 


9 


11,8 
«        9 

Brillante 
4        9 


LECTURES. 


Cercle. 


>  IS. 


63 , 1  o 
62,4 '> 

63, 70 

» 


» 
» 


t    P 
19.31 ,60 

19.39,50 

19.43,05 


210, Î5 
2 1 1 ,  3o 

3 1 , 2 

32,o5 

3o,2 


324, i5 
323,65 

^4,7 
5i,9 


20.4^,^^ 
20 . 32 , 20 

42,3()6 

4^,4^9 
42,326 

Î2,3')0 


24.35,2') 
24.36,25 

23.  i5,3 
23 .  r> ,  3 


g. 2 


2 .  » 
2.» 

2.2 

».2 
».2 


2.2 
2.2 

I  .  I 
I  .  I 
I  .  I 
I  .  I 


MODE 

de 
pointé. 


ANQLE 

de 
position 

P- 


62,78 

62,13 
63 ,  39 


o    ^ 


e- 


2.2 
2.2 

I .  I 
1. 1 


■e— ^ 


■0 — ^ 

-e — ^ 


210,23 
210,98 

211 ,04 
211,89 
210,04 
212,54 


233,79 
2.33,29 

233,33 
233,53 


DISTANCE 


» 

M 


9  m 

3 .  .|  O  j  8 
3 . 52 , 8 
3.5i,5 


4.24,3 
4.19,3 

4.18,1 

4.'?.2,4 
4.18,7 
1.19,1 


M 


I  I  d 


O 

0,01 


0,01 


6.  6,2 

G.  6,7 

6.  8,7 

6.  8,7 


0,00 


0,1 


0,00 
0,2 


XÉB.-j^. 


secaV    \ 


--i3,8o 
— i3,83 

I 


-+-  8.88  . 
-  8 /m 


0,00 
0,1 

0,00 


0,2 


19.1v» 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.  il 


h«ur«s 


-i3,83 
-i3,64 

M 
» 


1.46,5 
1.49,7 

1.42,6 

» 


/ 


+  9,^9 

-r-  .9,32 

4-  9,3o 
■^  9,69 
-h  (j,o5 

■^  9,75 


4-0,01 


H-0,OI 
— 0,2 


4-3.48,4 

-f-3.42,4 

-+-3.41,3 
4-3.42,9 

4-3.44,1 
3.38,8 


— 0,01 
-f-0,2 


0,00 


0,0 


it  DE   COMPARAISON. 


Décï. 


1900,0. 


h       m      s 
20.55. 14 

43^*56'  6" 


20.56. I I ,4 
•  0.33.24 


4-20,47 

-r-20,36 

-20,49 

-r20,  54 


0,01 


4-3.36,4 

4-3.39,2|-Ho,4 


4-3.40,3 

4-3.39,2 


-0,01 


^0,3 


20.55.57 


17.21 


20.56.28 
i3. 16.32 


20.56.29,3 
15.43.54 


Autorités. 
Grandeurs. 


P08.  néb. 
[dap.N.G.C. 


fiD 
4i46 


9,0 


Anonyme^*' 
(10,0) 

Anonyme  ^2^ 


Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


Anonvme^"»^ 

Anonyme^*' 
(10) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7000.  1884  Août  16.  —  Nébulosité  très  faible  et  très  étendue, 
à  peine  saisissable,  mais  dont  l'existence  est  certaine,  car,  de 
part  et  d'autre  de  cette  région,  les  fils  se  voient  moins  bien  sur 
le  fond  du  champ. 

1889  Septembre  q5.  ~  Trace  de  nébulosité  étendue  et  extrême- 
ment faible,  qui  ne  comporte  aucune  mesure.  Elle  parait  étn* 
plus  australe  de  3'  ou  4'  que  ne  l'indique  la  position  de  N.G.C. 


7001.  1884  Août  18.  —  Cherché  cet  objet  sur  le  cercle  horaire 
de  4*45  BD  —  o»  et  i'  à  2'  au  sud  de  4ï46BD  — ©•  :  on  n'a  pu 
l'apercevoir  d'une  manière  certaine,  mais  en  ce  point,  près  d'une 
it  ia,3,  on  a  cru  entrevoir  par  instants  un  objet  un  peu  plus 
clair  que  le  fond  du  champ,  et  assez  étendu,  de  i',5  de  dia- 
mètre environ. 

1885  Septembre  2.  —  Nébuleuse  diffuse  et  très  faible,  d'en- 
viron 25'  de  diamètre.  Observation  interrompue  par  les  nuages. 
—  Les  pointés  d'angle  de  ce  soir  ont  été  combinés  avec  les 
quatre  derniers  pointés  de  distance  du  8  septembre  i88j. 


1883  Septembre  8.  —  Néb.  de  forme  insaisis- 
sable, d'environ  20'  d'étendue,  un  peu  plus  bril- 
lante dans  la  région  centrale,  sans  noyau  pro- 
prement dit. 


4'  ToUInes. 
Gr.  p. 

lOO" 
330» 


12,2 
.  i3,o 


» 


7003,  1885  Août  12.  —  Néb.  diffuse,  de  i5*  d'étendue  env.;  elle 
ne  comporte  pas  des  mesures  précises.  Une  ik^  i3,3-i3,4  est  vers 
p  ==  -jo",  d  —  So"  à  40'. 

(')   j^-An.— j|-4478BD-hi7'*:     AJi  =4- i'"4o';     ACD=— 7',5. 

1896  Octobre  12.  —  Assez  diffuse,  peut-être  irrégulière,  d'en- 
viron 30"  d'étendue,  un  peu  plus  brillante  vers  le  centre,  sans 
condensation  bien  marquée.  Une  •  i3,2  très  voisine  (vers 
p  =  60%  d  =  o',o)  gène  notablement  les  mesures.  En  outre,  une 
•  triple  (12,0;  12,5;  i3  --  2iq«,  280*  —  5',  4")  est,  par  rapport  à 
la  nébuleuse,  vers  p  =  277%  d  =  3',  2. 

(^)  •An.  — •  4478  BD  4- 17':     Ajt=4-i-4o*;    A(î)=— 7',5. 


7005.  1891  Août  24.  —  On  ne  voit  pas  d'amas  proprement  dit, 
et  même  la  région  n'est  pas  riche  en  3^.  Quant  à  la  nébulosité, 
la  Lune  l'efface  sans  doute. 


7006.  1884  Juillet  3o.  —  Nébuleuse  arrondie,  d'environ  So'  de 
diamètre,  sans  condensation  proprement  dite,  mais  plus  bril- 
lante au  centre  :  à  partir  de  cette  région,  l'éclat  diminue  lente- 
ment. Bords  assez  incertains;  ciel  un  peu  brumeux. 

(j)  •An.— •43o6BD4-i5«:     A.lt  =-l-o-26-,o  ;     A(D  =4-3'4a\ 

1887  Août  22.  —  Nébuleuse  ronde,  45*  environ  de  diamètre, 
plus  brillante  dans  la  région  centrale,  à  partir  de  laquelle  l'éclat 
décroît  régulièrement  jusqu'au  bord. 

(*)   ♦  An.  — •  43o6BD4-i5-:     Aîr=4-o-?6';     AOD  =  +  4'- 
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4-0.28,1 
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5.26,0 
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20.56.38 
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Anonyme 
(10-10, 5) 


Anonyme^*^ 
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A. G. 

Cambridge 

6863 
(11,5) 

Id.  (8) 


Id.(8) 


Noyau  a. 


BD 
55i3 


(9,5-10) 


Id.  (10, 5) 


G.49 


heures 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7006  (suite).  1891  Septembreio.  —  Nébuleuse  brillante, ronde, 
d'environ  35'  de  diamètre,  et  dont  les  bords  sont  insaisissables. 
Son  éclat  est  sensiblement  uniforme  sur  une  assez  grande  éten- 
due et  décroit  très  lentement  jusqu'à  30*  du  centre.  Une  ^  double 
(12,5  et  i3,i;  ii5*;  o',4)  ^st  voisine  de  la  nébuleuse  et  Vi^  princi- 
pale de  ce  couple  est  vers  p  =  25o*,  d  =  3'. 

(•)  •An.  — •4306BD4- i5»:     AiR  =:4-o"26-;     ACÊ)=4-3',5. 


(')  JLa  position  de  la  seconde  étoile  de  comparaison  a  été  dé' 
duite  de  la  position  de  la  nébuleuse, 

1897  Septembre  ai.  —  Nébuleuse  assez  brillante,  arrondie,  de 
3o*  de  diamètre,  peut-être  5o*,  d'éclat  assez  uniforme;  cepen- 
dant la  partie  centrale,  assez  diiïuse,  est  notablement  plus  bril- 
lante que  les  bords.  —  L'ancienne  ic  de  comparaison,  de  gr.  la, 
a  un  compagnon  i3,o  vers  p  =  110%  d  =  o',4. 

Autres  observations  : 


Ajl  =4- 


lyArrest^ 

1864  Août  3a... 

Jd, 

»     Août  36... 

Id. 

»     Août  27. .. 

m    1 
4-  o.i3,6 

AtÔ  =-*-o.5o 

-H  0.l3,2 

4-  I 

4-  o.i3,3 

4-0.48 

7006.  1884  Août  r.  —  Nébuleuse  double,  formée  par  deux  cen- 
tres de  condensation  a  tt  b  d'éclat  inégal  ;  le  plus  brillant,  a, 
passe  le  dernier,  est  plus  boréal,  et  c'est  à  lui  que  se  rapportent 
les  mesures.  L'irrégularité  de  l'ensemble  est  augmentée  encore 
par  deux  it  de  gr.  i3,a  qui  sont  dans  l'intérieur  de  celte  nébu- 
leuse. 

1891  Septembre  35.  —  Nébuleuse  double,  formée  par  deux 
composantes  a  tl  b  inégalement  brillantes  : 

La  nébuleuse  a,  qui  passe  la  dernière,  est  assez  brillante,  ar- 
rondie et  a  40"  environ  de  diamètre;  elle  est  plus  brillante  au 
centre,  où  se  trouve  une  condensation  diffuse,  assez  étendue,  res- 
sortant assez  bien,  et  qui  se  fond  graduellement  avec  le  reste  de 
la  nébulosité. 

La  nébuleuse  b,  austro-précédente  et  de  grandeur  12, 3  environ, 
est  beaucoup  plus  faible  que  a,  et  elle  est  fortement  éclipsée  par 
l'étoile  de  comparaison.  Elle  est  diiïuse,  arrondie,  de  35"  environ 
de  diamètre,  très  légèrement  plus  brillante  vers  le  centre,  et  nç 
comporte  pas  des  mesures  bien  précises.  Il  parait  à  peu  près  cer- 
tain que  ces  deux  nébuleuses  a  cl  b  sont  reliées  par  de  très 
légères  traces  de  nébulosité,  mais  le  voisinage  de  Vit  de  compa- 
raison ne  permet  pas  de  se  prononcer  nettement. 

L'i^  de  comparaison  a  un  compagnon  de  grandeur  10,  situé  à 
p  =  185",  d  =  o',3. 


7009.  1884  Août  4*  —  Nébuleuse  planétaire,  d*éclat  uniforme 
jusque  près  des  bords,  qui  sont  assez  diiïus.  Elle  est  elliptique, 
allongée  vers  p  =  4-^**)  ^^  '^^  longueurs  des  axes  sont  respective- 
ment 20*  et  iS*.  —  m  =  70", o  au  lieu  de  47">5. 

1881  Août  II.  —  Nébuleuse  brillante,  d'éclat  uniforme;  elle  est 
elliplique  et  le  grand  axe,  dirigé  vers  l'étoile  de  comparaison, 
a  de  18*  à  20";  le  petit  axe  a  lô".  —  m  =  20*, o  au  lieu  de  3î*,8. 
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NÉB.—  J^-. 


A.^app. 


-..3,87 

-2'i,  84 
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—23,75 
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—23,91 
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4.35,6 
-4  «36,0 


-+-3.21,1 
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H-0,OI 
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01 
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1900,0. 
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ii°4o'  o" 


20.58.42 

I [ . 44  • 


20 . 59 . 29 , 3 
•12.48.  o 


90 . 59 . 29 , 3 
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Autorités. 
Grandeurs. 


5513  r'^> 

Id.  (10) 


Id.  (9,5) 


Id.  (9,5) 


Anonyme^*^ 
(13) 

Anonyme 

(I3,2) 


BD 
5901 


(9,5) 


BD 


(10) 


5901 
Id.(9,5) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7009  (suite).  1884  Sept.  12.  — Néb.  planétaire  brillante,  de  forme 
elliptique;  dans  son  étendue  on  soupçonne  de  petits  points  stel- 
laires  qui  scintillent.  Avec  le  grossisse  34o  (?)  00  n'aperçoit  pas 
de  yide  central;  l'éclat  est  à  peu  près  uniforme  jusqu'aux  bords  : 
cependant,  la  région  comprise  entre  les  directions  220**  et  35o* 
parait  plus  brillante  que  le  reste.  —  m  =  198,0  au  lieu  de  2i4%6 
pour  la  mesure  relative  à  55i3BD  —  ii*. 

1886  Août  27.  —  Nébuleuse  planétaire  elliptique  dont  les  axes 
ont  respectivement  25'  et  in'  de  long.  Direction  du  grand  axe  : 
60% 3  (i  pointé).  Examinée  avec  le  grossissement  de  71a  fois, 
cette  nébuleuse  a  paru  avoir  un  éclat  uniforme.  —  m  =  i23o,5 
au  lieu  de  i38<*,4  pour  la  mesure  relative  à  55i3  BD  —  n". 


1889  Sept.  17.  —  Nébuleuse  planétaire  brillante,  d'éclat  sensi- 
blement uniforme,  de  20'  à  25'  d'élendue,  presque  ronde,  un  peu 
elliptique,  le  grand  axe  étant  dirigé  vers  p  =  55^.  —  m  =  i22«,6 
au  lieu  de  i38%4- 

1895  Oct.  18.  —  Nébuleuse  brillante,  planétaire,  elliptique;  les 
axes  ont  respectivement  18'  et  i4'  à  i5',  et  le  grand  axe  est  di- 
rigé vers  p  =  70*, 9  (i  pointé).  Son  éclat  est  presque  uniforme; 
cependant  on  soupçonne  vers  le  centre  un  petit  point  stellaire; 
en  outre,  le  bord  suivant  est  un  peu  moins  brillant  que  le  bord 
précédent,  ce  qui  donne  à  la  nébuleuse  quelque  ressemblance 
avec  une  planète  présentant  une  phase. 

(  ^  )  Position  déduite  de  celle  de  la  nébuleuse. 

Autres  observations. 


/  lyArrest^,  1 864  Nov.    6  A »= 

=—0.34,47  A(0= 

=—5.34 

[vogel^  ...i865^ofi/3o 

— 0.24,25 

—5.23,9  i865,o 

j     Id.    ...  i865i4oà/3i 

—0.24,12 

— 5.25,3  i865,o 

.„      I     Id.    . . .  i865  5«/>^25 
XKempf. . .  1881  AoùtZi 

— 0.24)4^ 

—5.24,9  i865,o 

— 0.23,69 
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—0.23,95 

— 5.27,0  1875,0 
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—0.24,02 

—5.27,8  1875,0 
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— 0.24,l3 

—5.28,0  1875,0 

iiyArrest^...     1861       » 

p  =  342*7 

rf  =  i'.43' 

2«*.|       Id.      ...     1S62  Juill. 

23 

343,0 

1.38  env. 

(       Id.      ...     iSe^Août 

7 

343,62 

1.43  (2) 

7010.  1897  Oct.  16.  —  Objet  qui  a,  par  instants,  l'aspect  nébuleux  ; 
parait  être  une  trace  très  faible  de  nébulosité  de  25'  d'étendue 
environ,  dans  laquelle  on  entrevoit  nettement  un  point  stellaire 
i3^4-i3,5  et,  parfois,  un  ou  deux  autres  points  encore  plus  faibles. 


it  ToUinei. 


I  Nova.  1886  Août  27.  —  Nébuleuse  diffuse, 
arrondie,  d'environ  25'  de  diamètre,  à  peine 
plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 

1891  Oct.  3.  — Objet  i3,4  ou  i3,4-i3,5,  d'aspect 
nettement  nébuleux,  arrondi,  d'environ  25'  de 
diamètre,  un  peu  plus  brillant  vers  le  centre, 
avec  quelques  traces  de  condensation  stellaire  qui  ressort  légère- 
ment. 
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Id.  (9) 
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DESCRIPTIONS  KT  REMARQUES. 


I  Nova  (suite).  1897  Octobre  16.  — Objet  sûrement  nébuleux 
ou  granuleux,  de  forme  insaisissable  et  peut-être  assez  étendu 
(4o'  env.  de  diamètre).  Une  région  à  peu  près  centrale  est  légè- 
rement plus  brillante,  et  Ton  y  entrevoit  nettement  un  petit  point 
stellaire  très  faible,  auquel  se  rapportent  les  mesures. 


7011.  1891  Octobre  17.  —  Région  assez  riche  en  étoiles,  mais 
dans  laquelle  on  n'aperçoit  rien  de  remarquable.  La  Lune  éclaire 
fortement. 

7013.  1884  Juillet  3i.  —  Nébuleuse  allongée  vers  T^  de  com- 
paraison, de  45'  de  long  sur  aS*  de  large;  la  région  moyenne  est 
plus  brillante  et  forme  une  petite  ligne  droite  de  la'  de  long; 
concentration  assez  prononcée.  Examinée  avec  le  gross^  347,  elle 
ne  présente  pas  de  points  stellaires,  mais  on  aperçoit  une  3^  i3 
située  vers  p  =  280";  d  =  12"  à  i5'.  Pour  l'angle  :  Q  ^;  pour 
la  distance  :  =G<5. 

1884  Septembre  19.  —  Nébuleuse  allongée  vers  l'étoile  de  com- 
paraison, de  5o'  de  long  sur  3o'  de  large  :  elle  est  plus  brillante 
vers  le  centre  et  à  partir  de  ce  point  l'éclat  décroît  lentement 
jusqu'au  bord.  Pour  l'angle  :  Q     jy.  ;  pour  la  distance  :  rGc::;^. 

1888  Octobre  23.  —  Amas  ic  roitinos. 

arrondi  de  3o'  à  35*  de  dia- 
mètre, formé  d'i4r  t.  faibles 
qui  ne  se  distinguent  pas  les 
unes  des  autres,  mais  dont 
on  soupçonne  quelques- 
unes.  Il  ne  présente  pas  de 


1897  Septembre  11. 
Gr.  p.       d. 


i3,3-i3,4  75  2,1 
i3,i  125  1,7 
i3,i         220 


ijï 


1888  Octobre  a3. 
Gr.        p.        d. 

i3,4       82*   2' 

i3,i     iio    1,7 

i3,o    235    1,2 

point  remarquable  :  la  partie  centrale  forme  une  plage  un  peu 
plus  brillante,  mais  assez  étendue,  de  sorte  que  les  pointés  sont 
incertains.  On  peut  s'attendre  à  trouver  des  différences  systéma- 
tiques considérables  entre  les  mesures  faites  en  des  jours  diffé- 
rents et  en  pointant  cet  objet  successivement  avec  chaque  bord 
du  fil.  La  première  mesure  d'aujourd'hui  a  été  commencée  dans 
le  crépuscule,  ce  qui  a  augmenté  encore  l'incertitude. 

1891  Septembre  3o.  —  Nébuleuse  un  peu  allongée  vers  Vie  de 
comparaison,  de  5o"  de  long  sur  3o*  de  large,  plus  brillante  vers 
la  région  centrale,  avec  condensation  assez  fortement  stellaire  et 
dont  l'éclat  décroît  graduellement  jusqu'au  bord.  La  nébulosité 
qui  entoure  immédiatement  le  noyau  est  assez  brillante. 

1897  Septembre  21.  —  Nébuleuse  assez  diffuse,  entrevue  peut- 
être  sur  une  étendue  de  i';  mais  la  partie  qui  se  voit  nettement 
n'a  guère  que  3o'  de  diamètre.  Elle  est  plus  brillante  au  centre, 
avec  condensation  demi-diffuse,  demi-stellaire,  qui  ressort  assez 
bien,  tout  en  se  fondant  graduellement  avec  le  reste  de  la  nébu- 
losité. L'ensemble  parait  très  légèrement  allongé  vers  Vie  de 
comparaison.  —  Le  premier  pointé  d^ angle  a  été  combiné  avec 
la  moyenne  des  deux  premiers  pointés  de  distance. 
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7015.  1888  Octobre  24.— Néb. a. diffuse,  ik  Toisineg. 
arrondie,  de  40*  env.  de  diam.,  plus  brill.            Gr.  p. 
dans  la  région  centrale,  avec  condensation      i3,3-i3,4      ^c* 
diffuse  qui  ressort  a.  bien  et  dans  laquelle           i3,o         170 
on  soupçonne  un  petit  point  stellaire.               12,8        a6o 

Par  instants  la  première  iir  voisine  (gr.  i3,3-i3,4)  a  paru 
accompagnée  d'une  trace  de  nébulosité;  et  la  seconde  a  un  com- 
pagnon i3,3  vers  p  =  3io',  d  =  ao*. 

1893  Octobre  9.  —  Néb.  a.  diffuse,  arrondie,  plus  brillante  vers 
le  centre,  avec  condensation  demi-stellaire  qui  ressort  légèrement. 
Une  •  i3,^  est  t.  voisine  (vers  /?  =  i5o%  û?  =  o',7),  mais  ne 
gène  pas  sensiblement  les  mesures. 

7016,  7017,  7018.  1890  Août  19.  -  Objets  entrevus  seulement 
et  qui  paraissent  assez  stellaires.  Région  trop  basse  pour  des 
objets  aussi  faibles  et  de  position  aussi  incertaine. 


7023.  1886  Août  3o.  —  Néb.  t.  diffuse,  à  bords  insaisissables, 
arrondie,  peut-être  5o*  de  diam.,  très  légèrement  plus  brillante 
au  centre,  sans  noyau.  Ne  comporte  pas  des  mesures  précises. 
L':!^  de  comparaison  pourrait  être  entourée  d'un  peu  de  nébu- 
losité formant  une  autre  nébuleuse. 

1891  Septembre  aS.  —  Néb,  fort  étendue,  difficile  à  voir  et  qui 
jette  manifestement  une  sorte  de  voile  sur  le  champ.  La  partie 
qui  se  voit  bien  a  i'  à  i',3  de  diamètre;  elle  est  un  peu  plus 
brillante  vers  la  région  centrale,  avec  traces  de  condensation  t.  dif- 
fuse, étalée,  qui  ressort  léger*  et  qui  se  fond  graduellement  avec 
le  reste  de  la  nébulosité.  Ne  comporte  pas  des  mesures  précises. 

7024.  1884  Juillet  ^3i.  —  Région  un  peu  riche  en  ikj  dans 
laquelle  se  trouve  un  amas  insignifiant,  formé  par  quelques  iç  de 
gr.  12  ou  plus  faibles. 

1891  Octobre  17.—  Région  assez  riche  en  î*-  faibles,  sans  conden-- 
sation  et  qui  ne  présente  rien  de  remarquable.  La  ([  éclaire  fort^ 

7025.  1885  Juillet  i6.  —  Néb.  arrondie,  d'env.  aS*  de  diam.,  plus 
brillante  au  centre,  qui  a  Taspectun  peu  stellaire.  Elle  se  trouve 
entre  Vik-  de  comp.  et  une  autre,  de  gr.  i3,o,  distante  de  i',5  de 
Vi^  de  comp.  Malgré  ce  voisinage  la  nébuleuse  s'observe  bien. 

1887  Août  aa.  —  Néb.  arrondie,  d'env^ 
aS"  de  diam.,  plus  brillante  au  centre, 
qui  a  l'aspect  assez  stellaire. 


Tolsloes. 
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100* 
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ia,a 
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o',5 
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1891  Septembre  a3.—  Gr.  i3,a  ou  peut-être  i3,o,  a.  petite,  ronde, 
i5*  env.  de  diam.,  formée  par  une  condensation  demi-s(eliaire 
qui  ressort  bien  et  qui  est  entourée  de  nébulosité  peu  apparente. 
Cette  néb.  est  difficile  à  voir  à  cause  du  voisinage  immédiat  de  Vit 
de  comp.  et  d'une  autre  ik-t  de  gr.  i3,o,  située  vers/?  =ioo",  d=o\S. 

(L'4-  de  comp.  fait  partie  d'un  groupe  qui  devrait  être  cata- 
logué séparément  comme  amas  et  qui,  en  petit,  rappelle  ^cs 
Pléiades;  les  •  les  plus  brillantes  sont  IJD-hiJ' n-  i333-35-42-U.) 
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DESCRIPTIONS  ET   REMARQUES. 


7026.  1880  Août  26.  —  Nébuleuse  planétaire,  ronde,  de  8"  de 
diamètre,  d'éclat  sensiblement  uniforme.  Dans  son  étendue  on 
soupçonne  un  point  stellairc,  ou  deux  très  voisins  l'un  de  l'autre. 

1891  Sept.  10.  —  Petite  nébuleuse  planétaire,  ronde,  12"  de 
diamètre,  d'éclat  uniforme.  On  ne  peut  voir  dans  son  étendue 
aucune  trace  d'étoile. 

1897  Octobre  29.  —  Nébuleuse  planétaire  petite,  ronde,  10"  de 
diamètre,  et  dont  l'éclat  est  sensiblement  uniforme  jusqu'au 
bord.  Vers  le  centre  on  entrevoit  une  étoile  qui  ressort  à  peine. 

Par  rapport  à  la  même  itr  de  comparaison^  les  observations 
de  d'Engelhardt^y  réduites  à  i885,o,  donnent  : 


1891  Sept.  10. 
1891  Sept.  II. 


—  o .  2 , 4 1 


A(ô=:r~o'lO% 


—  O.IO  ,0 


7027.  1889  Août  26.  —  Néb.  de  grandeur  8,5,  ressemblant  à  une 
étoile  un  peu  diffuse  :  dans  un  examen  rapide  on  pourrait  la 
prendre  pour  une  simple  étoile. 

1895  Oct.  i5.  —  Néb.  planétaire,  de  gr.  8,  ronde,  5'  de  diam. 
et  dont  la  partie  centrale  parait  fortement  stellaire  relativement 
aux  bords.  Avec  le  gross^  34o  l'aspect  est  le  même,  mais  on  juge 
que  la  partie  stellaire  précède  un  peu  le  centre  géométrique. 

7028.  1885  Juillet  16.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherchée  avec  soin 
et  en  partant  de  45o2BD  +17*. 

1885  Août  i3.  —  Cet  objet  parait  formé  par  plusieurs  it  de  gr. 
i3, 4-i3,5  entremêlées  probablement  d'un  peu  de  matière  nébu- 
leuse. Il  passe  i3'  avant  la  position  de  G.C.  -7  Dans  cette  région, 
entre  45oa  et  4So8BD-hi7*,  on  soupçonne  divers  objets  très 
faibles  qui  poun*aicnt  être  des  nébuleuses. 


(')  *  \n.-^',5o8BÔ 


Aa\  —  —  o"45«;     MO  =  — 


»  >• 


1891  Sept.  5.  —  Petit  amas  d^iir  très  voisines  et  t.  faibles,  dont 
l'ensemblea  l'aspect  Icgér^  nébuleux.  Ni  à  la  position  exacte  de  G.C, 
ni  dans  le  voisinage,  on  n'aperçoit  d'objet  nettement  nébuleux. 

L'étoile   de    comparaison   a   un    compagnon    12, 5   à   y?  —  4o**« 

d  :^  I2^ 


7030.  1890  Août  19.  —  Non  vue.  On  l'a  cherchée  à  l'ancienne 
position^  c'est-à-dire  env.  i™  en  avant  de  la  véritable. 


7031.  1891  Oct.  17.  —  Petit  amas  sans  condensation,  de  3'  de 
diamètre,  formé  par  environ  10  ic  dont  une  est  de  gr.  9;  les 
autres  sont  de  gr.  10  ou  plus  faibles.  La  Lune  éclaire  fortement. 
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» 


10 


» 


10 


10 


i3,4 
I        8-9 


Cercle. 


341  ,o5* 
340,25* 

341,90* 
341,95* 

159,4 
160,5 

«59,7 
160,1 


•^94, 95* 
295,50* 

298,75* 
3oo , I o* 

1 16,5 
116,45 

I  l5,2 

I 16,45 


• 

tf> 

JRES. 

ïï- 

S  c 

^^_^.^ 

ÇS.Zi 

— ^ 

z  0 

0  o- 

Vis. 

?.  « 

■c 

i      p 

16.29,65 

2.2 

16. 3i , 10 

2.2 

i5.3o,8o 

2.2 

i5.32, 10 

2.2 

3i,i58 

I.I 

31,290 

I.  I 

3i,ii3 

I.  1 

3i,283 

1  .  I 

287,8* 
288,8* 


14.41 ,85 
14.34,75 

13.46,40 
13.43, 85 

29,460 
29,3^5 
29,4i3 
29,390 


16.  9,2 
16.22,0 


2.2 
2.2 

2.2 

2.2 

1.  I 
I  .  I 
I  .  I 
1.1 


I.I 
I.  I 


MODE 

de 
pointé. 


P>¥= 


•e — ^ 


0     ^ 


e- 


e- 


^ 
^ 


0     ^ 


e- 


•e- 


^ 
^ 


e— ^ 


e- 


o   ^ 


A^OLB 

de 
position 

P- 

DISTANCE 

d. 

• 

340°  63 
339,83 

1        n 
2.18,6 

2.19,4 

340, 36 
340,41 

2. §8,7 
2.19,4 

340,29 

341,39 
340,59 

340,99 

2.17,0 
2.20,9 
2.i5,7 
2 . 20 , 7 

294 , 53 
295,08 

I .25,1 

1.21 ,6 

297,21 
298 , 56 

1.26,8 
1.25,6 

îi97,39 
297,34 
296,09 

297,34 

• 

1.26,8 
1 .23,5 
1.25,5 
1.24,8 

106, 3i 

2.35,9 

107,31 

2.42,2 

o 

0,00 


0,00 
0,1 

0,01 


0,1 


0,01 
0,0 


0,00 


0,0 


0,00 
0,0 


sécu\ 


4-  3,07 
-h  3.-'i 


'J,ii 


-h  'S, Il  j 

H-  3,08  i 

-T-  3,00 

-r   3,01 

-+■  3.(j(» 


5,iG 


-h  :>,!:> 


J,0l 


4,9'^ 

5.i> 


7,02 


-h  0,01 


0,1 


—  9.98 

—  10, 33 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.61 


heures 


•> 


17 


-h  3,3i 

-h    3,22 
-h    3,22 


3,18 

3,10 
3,11 
3,16 


5,34 
5,09 

5,33 
-r-  5,18 

-h    5,32 

—  5,11 
-h  5,29 
-^  5,19 


10,08 
10,44 


/  H 

—  2.10,9 

—  2.10,9 
'}.,   10,7 

—2,11,4 
—2.    9,0 

—  2.  i3,6 
— 2.  8,0 

— 2.l3,I 


0.35,3 
•0.34,6 

0.39,7 
-0.40,9 

.40,0 
.38,4 
0.37,6 
o . 39 , o 


-ho.43,8 
-ho.48,3 


H-0,OI 


o^o 


-+-0,0I 


0,0 


0,01 
0,0 


0,00 

H-0,1 


0,00 
-4-0,1 


0,00 
0,0 


0,00 
—0,1 


4-    DB  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


m 


21.    4*52 

l4^i6'    • 


21.  4-52 
4-14.46 


21. 

5.34 

i  Pos.néb. 

23. 

29.36      ' 

(d'ap.N.G.C. 

21. 

5.3o 

iPos.  amas 

i5. 

2.34 

(l'ap.N.G.C. 

21  . 

6.42 

IPos.  amas 

33. 

18.56 

d'ap.N.G.C. 

21. 

7.40 

i  Pos.  amas 

45. 

16.14 

(d'ap.N.G.C. 

21.  8.34 

■  8.26 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonymo^*^ 
(10) 

Anonyme'*^ 

(10) 

Anonyme^*' 
(9,5) 


Anonyme^^' 
(10) 

Anonymo^»^ 


Anonyme^'^ 
(9^5) 


Anonyme^^^ 
(10,5-11) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7033.  1885  Juillet  16.  —  Nëb.  faible  et  qui  se  trouve  à  peu  près 
à  la  position  de  G.C.  L'arrivée  de  l'aurore  empêche  d'en  faire  des 
mesures. 

1885  Août  i3.  Nébuleuse  d'environ  15*  d'étendue,  un  peu  plus 
brillante  au  centre,  sans  noyau. 
(')   *An.  — *4546BD+ !/,•  :     AJR  =  H- i«25';     AfD  =  — 5',5. 

1889  Sept.  18.  —  Néb.  arrondie,  de  i5*  à  ao"  de  diam.,  légère- 
ment plus  brillante  dans  la  région  centrale,  avec  condensation 
demi-stellaire  qu^  ressort  un  peu  sur  la  nébulosité. 

0  •An.  — •4546BD-»-i4«:     ^Si  =-4-i»25-;    Ad£)  =  — 5',5. 

1891  Sept.  5.  —  Néb.  de  gr.  i3,4  ou  i3,4~i3,5,  a.  petite,  a.  dif- 
fuse, arrondie,  de  i5'  à  20'  de  diam.;  elle  pourrait  être  formée 
par  plusieurs  •  t.  faibles  et  t.  voisines,  entremêlées  d'un  peu  de 
nébulosité. 


(^)  *An.— 3*-4546BD 


i4- 


AiR  =-t-i-25';    ACÔ  =— 5',5. 


7034.  1885  Juillet  16.  —  Nébuleuse  faible  qui  se  trouve  à  peu  près 
à  la  position  de  G.  G.  L'arrivée  dé  l'aurore  empêche  les  mesures. 

1885  Août  i3.  —  Néb.  d'environ   i5*  d'étendue,  un  peu  plus 
brillante  au  centre,  sans  noyau* 
(*)  *An.  — *4546BD-hi4»:     AjR=+i-a5-;    A(JO=  — 5',5. 

1889  Sept.  18.  —  Néb.  arrondie,  de  a5' de  diam.,  plus  brillante 
au  centre,  avec  condensation  a.  stcllaire  :  celle-ci  est  t.  faible, 
et  ressort  légèrement  sur  la  nébulosité  qui,  elle-même,  est  extrê- 
mement faible.  Une  •  12,8  est  vers  p  =  32o*>,  d  =  o',8. 

(»)  •An.  — •4546BD-M4»  :    Aa  =  -i-i«25';      A(ô  =  — 5',5. 

1891  Sept.  5.  —  Néb.  de  gr.  i3,4  ou  i3,4-i3,5,  a.  petite,  arron- 
die, de  15"  cnv.  de  diam.,  un  peu  plus  brillante  vers  le  centre, 
avec  condensation  légèrement  Stella  ire.  Le  voisinage  de  !'•  de 
comparaison  gêne  un  peu  pour  apercevoir  cette  nébuleuse. 

(«)  *  An.— •4546BD-Hi4*  :     AA  =  -m-25';     AOk)  =  — 5',5. 

7035.  1890  Août  19.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherchée  à  la  posi- 
tion :  i33  Cordoba  Zones,  ai**  (— o"*i4';  o'),  ainsi  que  dans  le 
voisinage.  Cette  •  i33  Cord.  est  double  (8,5  et  9;  Soo**;  10' ). 

7036.  1891  Octobre  17.  —  Région  peu  remarquable,  un  peu 
riche  en  -K  faibles  :  dans  un  cercle  de  8'  de  diamètre,  il  y  a 
25  •  env.,  éparses,  sans  condensation,  et  de  grandeur  11, 5  ou 
plus  faibles.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7037.  1891  Octobre  17.  —  Région  t.  étendue,  assez  riche  en  • 
de  gr.  10  ou  plus  faibles,  saris  concentration.  La  Lune  éclaire 
fortement. 

7039.  1891  Octobre  17.  —  A  la  position  indiquée  pour  cet  objet 
se  trouve  une  •  de  gr.  6-7  entourée  de  25  à  3o  •  dispersées, 
sans  concentration,  presque  toutes  de  gr.  11,  et  contenues  dans 
un  cercle  de  7'' à  8'  de  diamètre.  La  région  environnante  est 
presque  aussi  riche  en  étoiles.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7040.  1889  Août  26.  —  Néb.  diiïusc,  de  forme  et  d'étendue 
insaisissables;  dans  sa  partie  centrale  on  soupçonne  au  moins 
deux  points  stellaires.  Ciel  un  peu  médiocre  pour  un  objet  aussi 
faible.  L'ii-  de  comp.  a  un  compagnon  ii,5-i2  à  (-h 5*;  — 2'). 

(•)  •An.  — •4627BD-f-8»  :     AjR  = -4- I-26-;     ACO  =  -j-4',2. 


G. 02 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


hoiiros  , 


N.  GEN. 
CAT. 

• 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 

des 

observations. 

GR. 

NÊB. 

LECT 

Cercle. 

URES. 
Vis. 

BRR 

intés. 

Gen. 
catal. 

Autres 
observateurs. 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

^'  2 

M. 

Gross*. 

0  a. 

7040 

Harrington 

1893  Cet.  9 

» 

1 06**,  I 

6i,888 

1  .  I 

(suite) 

-f-o^^o"*  169 

»     9-10 

109,3 
108,45 

61,992 
61,977 

I.l 
1  .  I 

• 

107,6 

62,143 

I  .  i 

7042 

III  9.09 

1884  Août  I 

i3,4 

1 38, 9.5 

23.44,3o 

2.2 

4646 

Schullz 

-1-0.34     '^9 

>>       8-9 

136,20 

23.24,60 
9.3.34,90  • 

»  .2 
9. .  2 

1885  Août  i3 

i3,3-i3,4 

46,10* 

16.39,60 

2.2 

—  1 . 1 4     1 59 

»       10 

46,40* 

16.35,2 ) 

2.2 

1887  Août  a3 

i3,4 

46,8* 

1 5 . 26 , 9 

1  .! 

—0.  9     119 

a        9 

47,0* 

15.9.7,8 

1  .  ! 

7043 

|37  Marlh 

ISSri  Août  ï3 

i3,4-i3,5 

226, 10* 

17.46,90 

2    2 

5988 

— o.")3     iSg 

»         10 

29.6,55* 

'7-44,75 

2  . 2 

1887  Août  23 

i3,4-  i3,3 

227,00* 

16.49,45 

2.2 

—0.17     159 

3        9 

» 

7044 

VI  94 

1891  Ocl.  17 

») 

4648 

//    '21  10 

-4-3.37     169 

n         10 

7045 

//    9.108 

1884  Août  ij 

i3,3 

I o3 , 60 

22 . 20 , 65 

2.2 

4649 

Spitaler 

—0.44     i59 

»         9 

1885  Sept.  II 

i3,2-i3,3 

20L),90 

22. 12,65 

2 . 2 

H-O .    À      1 69 

»       10 

205,90 

22.1 5, 65 

2.2 

1 

1 

1887  Août  21 

i3,2-i3,3 

206,95 

21  .i5,4o 

2.2 

4-0. ifi 

'     1^9 

4-5 

9 

207 , 00 

21 .2"),  80 

2 . 2 

MODE 

de 
poini»^ 


e- 


■e — ^ 


■e — ^ 


0 

^ 

_o 

^ 

0 

^ 

0 

-f. 

0 

-f 

-e- 

-^ 

e- 

-¥- 

P::=^fe^ 


Dr:==#^ 


ANGLE 

de 
position 

P' 


o 


106, 14 

ï09,34 
108,49 

107,64 


47,89 
45,84 

45,68 
45,98 

45, 32 
45,52 


225,68 
226 , I 3 

225,52 


205,98 

2o5,58 
20  5, 58 

2o5,58 
20 5, 63 


DISTANCE 

d. 


2.41,2 

2.44,'^ 

2.43,8 

2.48,7 


2. 17,3 


2.17,1 


2.23,6 
2.21,4 

2 . 1 5 , 8 

2.16,3 


2  ^7,o 
2 . 56 , « 

a . 56 . 9 


5.  8,8 


5.  8,7 
5. 10,1 

5.  9î' 
D.  9,3 


■US 


h 


a  ,00 


0,01 
0,1 


—  0,01 


0,1 


0,01 
0,1 


—  0,01 


0,1 


0,01 


0,1 


0,01 
0,2 


0,01 
o ,  2 


0,01 
0,2 


A.^  a  pp. 

sêcaV 


—  10,32 

—10,30 


-10, 7> 


-  6,?.^ 


0,  ■/. 


9,*'^ 


-r-    8.S9 
-^    8,90 


KT  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.  63 


heiircH 


10, .'p 
10,47 

10, 8î 


-f-o.44»8 
■4-0.54,4 

H-0.:)2,0 
H-O.  Jl  ,  I 


<^  »  97 


6,7] 


7,0'i 
—  0,96 


«,G6 


8,67 
8,69 

«,r>4 


1  .  3!£  ,  I 

I .35,5 

1.40,4 
1.38,3 

1.35,6 
1.35,5 


0,00 
-0:1 


Jl-    DE   COMPARAISON. 


Décl. 


I  900,0. 


i  2 .    j  .0 
■f-A.    2,0 

-T-2.     4'0 


0,00 
-0,1 


0,00 
—0,1 


0,00 
-0,1 


—0,01 
-1-0,1 


— 0,01 

-f-o,i 


0,04 

8 ,  9>. 
B,94 


-+-4.38,6 
-+-4. '59,9 

-h4.38,9 
-{-{.39,0 


— O ,  O'?. 
H-O,  I 


— 0,02 


— 0,0. 

-hO,l 


b      m      s 
•28.    8.34 

8"  26'     " 


21.   9, 
1 3 . 1 2 


21.  9 
1 3 . 1 2 


21.   9.i5 
42.  5.  6 


21. 

4- 


9.40,70 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonvnie^*^ 
(10, 5) 


Anonyme 
(II) 

Anonyme^*- 

(M) 

Anonyme^'' 
(10,5) 


Anonyme  *'^ 

Anonymc^*^ 
(10,5) 


I. 


/> 


Pos.  amas 
[J'ap.N.G.C. 


A.G.  \ 

Albany; 

7441  ) 


9,2 


DESCRIPTIONS  ET  RBMAHQUKS. 


7040  (suite).  1893  Octobre  9.  —  Néb.  i3,3-i3,'4  ou  1 3,4,  petite, 
arrondie,  de  20"  env.  de  diam.,  notablement  plus  brillante  vers  le 
centre,  avec  condensation  a.  stellaire  et  qui  ressort  a.  bien.  Une 
i^  de  même  gr.  que  la  néb.  est  vers  p  —  i^o*,  d  =  10*  ou  iS";  elle 
se  distingue  difficilement  de  la  nébuleuse,  de  sorte  qu'on  ne  peut 
pointer  individuellement  celle-ci.  [Le  premier  pointé  (angle  et 
distance)  se  rapporte  à  Tensemble  de  la  nébulosité  et  de  Til-  voi- 
sine (facilité  2-3)  et,  par  suite,  est  comparable  à  l'ancienne  me- 
sure. Dans  les  autres  pointés  (facilité  i),  on  a  visé  la  nébuleuse 
seule,  mais  les  mesures  sont  assez  incertaines  à  cause  de  Vi^ 
voisine.]  Vitr  (fe  comparaison  a  un  compagnon  11, 5  à  y?  =  i55% 
d  —  i',5, 

(')  •An.— *  4627BD-^8«:    AJR  = -f- i-26-;    A(Q)=-f-4'. 

7042.  1884  Août  i.  —  Néb.  arrondie,  d'environ  25"  de  diam., 
un  peu  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau  proprement  dit.  On 
a  combiné  les  4  premiers  pointés  de  distance  avec  les  2  premiers 
pointés  d'angle, 

1885  Août  i3.  —  Néb.  diffuse,  de  25"  d'étendue,  un  peu  plus 
brillante  au  centre,  sans  novau. 

(')  •An.— •4571BD-M2»:    AjR  = -+- i-35-;    A(Jt)=-î-i'. 


1887  Août  q3.  —  Néb.  vaguement  ronde,  de  40*  à  So"  de  diam., 
légèrement  plus  brillante  dans  la  région  centrale,  sans  noyau. 

L'étoile  de  comparaison  commune  aux  deux  nébuleuses  7042  et 
7043  N.G.C.  est  à  peu  près  au  milieu  de  la  droite  qui  joint  ces 
deux  nébuleuses. 


(')  •An.— •4571  BD-h  i2«:    Ajl  =  -f-i' 


35'; 


A(0  =  -M'. 


•  voisine*. 


7043.  1885  Août  i3.  — 
Nébuleuse  de  20"  d'étendue, 
dans  laquelle  on  aperçoit 
scintiller  parfois  une  étoile 
de  grandeur  i3,^-i,3,5. 

i3,3    265      o  ,8 

(*)  •An.— •457iBD-M2«  :     AiR  =-l-  i'»3d'; 


I88S  Août  l3. 
Gr.  p.         d. 

i3,i     210*     1',  5 


1U7  Août  2.1. 

Gr.         p.         //. 

i3,2     200*     r,3 

i3,2     275       0,8 

ACO^-»-i'. 


1887  -Août  23.  —  Très  petite  nébuleuse,  de  6*  de  diamètre  en- 
viron, et  qui  se  mesure  assez  bien. 

(»)  •  An.—  •  457IBD-M2-:     Al\  =-f-i"3j-;    A(0=4-  1'. 

7044.  1891  Octobre  17.  —  Région  riche  m  >^,  sans  condensation 
notable.  Peut-être  la  Lune,  qui  est  assez  forte,  efface  les  •  in- 
diquées par  N.G.C.  comme  étant  de  gr.  i5  ou  plus  faibles. 

7045.  188i  Août  i5.  —  Néb.  arrondie,  de  ib"  de  diam.,  plus 
brillante  au  centre  où  se  trouve  un  noyau  un  peu  étalé.  Celte 
néb.  est  au  milieu  de  la  droite  qui  joint  les  *  45^9  et  453oBD4-3». 

1885  Septembre  11.  —  Objet  d'aspect  fortement  stellaire,  avec 
noyau  qui  est  une  •  i3,3  ou  peul-èti*e  un  amas  de  2-3  petites  • 
et  de  10"  de  diam.;  ce  noyau  parait,  entouré  d'un  peu  de  nébu- 
losité, de  20"  à  3o"  d'étendue,  très  faible  et  dont  l'existence  n'est 
même  pas  absolument  certaine. 

1887  Août  22.  —  Néb.  à  peu  près  ronde,  de  10"  de  diam.,  plus 
brillante  au  centre  où  se  trouve  un  noyau  assez  stellaire. 


G.64 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


beurei 


N. OEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

Gen. 
catal. 

Autres 
observateurs. 

7(U5 

h  0^x0% 

(suite) 

Spitaler 

u 

Nova 

u 

7046 

m  858 

465o 

h  a  109 
Spitaler 

7047 

5989 


5  St.  VI 
Lord  Hosse 


7048 

1) 


28  St.  XI 


DATES 

des 

observations. 


M. 


GrossS 


1891  Sept.  5 
H-o''54'"  139 


1891  Sept.  5 
4-0.54     i59 


1884  Aoûl  i5 
— o.a9     159 

1881  Août  18 
— o.   5     159 


1891  Sept.  5 
-f-o.38     159 


1885  Sept.  8 
—  i.  o     159 

I80»*)  Sept.  9 
— o.5o     159 


1889  Août  -26 
-ho.36     159 


1895  Ocl.   i5 
-1-2.33     139 


1897  Ocl.  29 
-h  1.38     159 


QR.  NEB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


8,5-9 


i3,4-i3,6 
»     8,5-9 


» 


i3,4 
»  9 


i3,4 
2    8,5-9 


u 


i3,4 
1)      9-10 


i3,3 
1-2  8 


i3,3 
2^  9 


i3.2-i3,3 
i->.  9 


LECTURES. 


Cercle. 


209,8 
209,7 
209,5 
209,8 

i3i,4 
i3o,5 
i3o,8 
129,8 

204,95 


204,95 
2o3,85 


i6j,5* 
162,6* 
i65,i* 
161 ,2* 

33o,3 

» 
331,95 
333,95 
332,35 

333,5 
33o,i 
33o,7 
33o,6 


Vis. 


i   P 
22.34,0 

22 . 3 1 , 4 
22 . 24 , 8 

22.47,6 

37,288 
37,395 
37,283 
37,240 


2i.49,i5 
22.4'2,35 
22 . 52 , 20 


12.29,0 

12.32,7 
12.32,9 

12.39,7 

3i,483 
31,742 
3i  ,659 
3i ,63o 
3i,53i 

3i ,53o 
3i ,6(8 
3i  ,55o 
3 1 , 6 1 K 


JR  O 

O  o. 


2.2 
2.2 
2,2 


MODE 

de 
pointé. 


■e- 


e- 
■e- 


■^ 
■^ 
■^ 
■^ 


^ 


^ 


■G — ^ 


■e-Ht- 


-G — 4t- 
-O — 4t- 

•e — ^ 

■G — ^ 


-e — ^ 
-e — ^ 

■e-Hft- 


■e— ^ 


M 
U 
U 


ANOLB 

de 
position 

P- 


320 


i32,i7 
1 32,07 
i3l,87 
i32, 17 

i32,3o 
i3f,4o 
i3i,7o 
1 3o ,  70 

204 , 64 


204 , 64 
2o3 , 54 


63,97 
61,07 

63,57 
'>9,67 


oo,  Il 


51,76 
53,76 
52, 16 

53, 4o 
5o,oo 
5o ,  60 


jo ,  'yo 


DISTANCE 


o 

J 


5.i5,5 

5.l4t2 

5.10,9 

5.22,3 

5. 18,0 
5.21,1 
5.17,8 
5.16,5 

» 


5.27, I 
5.23,7 
5.28,6 


0.46, < 
0.48,3 

0.48.4 

o.5i,7 

0.57,3 

o.56,o 
o.56,8 
0.59,7 

0.59,9 
0.57,3 
0. 59 , 3 

o-57,4 


» 


0,01 


0,01 
0,1 


0,01 


0,01 
0,2 


0,00 
0,0 


—  0,01 


0,0 


séctO. 


■^  ;i7  I 


—  i  ).5j 
-ii,4i 

— i5,GS 
— 16,06 
—i5, 8-2 

—  16,00 


—  oU 


—  9,09 
-~  8,62 

s 


0,01 
0,0 


0.8G 

1,04 
o,9t   , 

1  ,  20 

1,9»   1 

^_  1 

'  î7/    I 
1,68  ' 

1,80  I 

t,79 
1.9» 

",94 

1,^9 
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NEB.— :(^. 


àJR  a  pp. 


9 
/  J/ 


I      — 


•i5,6i 
i5,57 
i5,45 

i5,70 
16,08 

i>,84 
16, 02 


--  y, 14 


8,6-2 
» 


I  ^'a3 
I  ,  5o 
1 ,  3i 


—  '^,74 


2,  >4 

•2,^1 

•2  ,  O7 


—    .i.J' 


'^i74 

> ,  79 
9., 71 


A(D  app. 


Réd.à 
1900,0. 


I     « 
:%.i8 


4-3. 3i, 9 
-1-3. 3o, 7 
4-3.27,7 
3.30,5 


-+-3.34,1 
-h3.3'2,5 
-f-3.3i,5 
H-3.'26,5 

-h4-58,9 


4.57,5 
4.57,0 
» 


-1-0,44,6 

-HO. 45, 7 

-+-0.46,4 
-+-0.48,5 

-HO. 49, 7 
H-o.49,3 

-r-0.5l  ,0 
-HO. 52, 8 

-ho. 53, 5 
0.49,6 
o.5i,6 
î-o.5o,o 


■0*0-2 


Oi 


-0,1 


—0,02 


0,1 


0,1 


02 


•0,01 
0,0 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


heures 


4-    DE  COMPARAISON. 


JR 
Décl. 


1900,0. 


Autorités. 
Grandeurs. 


01 


21.  9.49î63 
4°  5'46'o 


21.10.  9,2 
2.21.  o 


21.11.  9,17 
—  1.18.57,7 


l  Néb.  7045 
(  N.G.C. 


BD 


4326  i^9, 5) 


21 . 10.40,9 
-f-45.5i  .3o 


Lalonde 
41283 


8,5 


BD 

3  460 


9,5 


Observations  de  Paris,  1897. 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7045  (suite).  1891  Sept.  5.  —  Objet  formé  par  une  -K  i3,3  ou 
i3,a-i3,3,  entourée  de  qq.  traces  bien  faibles  de  nébulosité;  il 
pourrait  être  formé  par  2-3  Tk  t.  rapprochées.  Dans  le  voisinage 
se  trouvent  2  ou  3  petits  objets  stellaires  plus  faibles  et  qui  ont 
l'aspect  un  peu  nébuleux. 

Le  6  nov.  1891, 3/.  Spitalera  trouvé,  par  rapport  à  la  même  •. 
Ail  =-t-  o".9-,37,        A(ô  =-H  4'. 56% 4. 

I  Nova.  1891  Septembre  5.  —  Objet  de  grandeur  i3,4-i3,5, 
presque  sûrement  nébuleux.  —  Un  autre  objet,  de  gr.  i3,4-i3,5  et 
presque  complètement  stellaire,  est,  par  rapport  à  7045  N.G.C. 
comme  centre,  vers  p  —  loo**,  d  =  2',  5. 

7046.  1884  Août  i5.  —  En  partant  de  7045  N.G.C  on  a  trouvé, 
à  la  place  de  cette  néb.,  un  objet  d'aspect  mixte  qui  exige  un  ciel 
très  pur.  Fond  du  ciel  un  peu  éclairé. 

188i  Août  18.  —  Néb.  dont  les  bords  sont  tout  à  fait  insaisis- 
sables, de  40"  à  50"  de  diamètre;  elle  est  à  peine  plus  brillante  au 
centre  et  ne  présente  pas  de  condensation. 


1891  Sept.  5.  —  Très  diffuse,  arrondie,  de  i' 
à  r,3  de  diamètre,  plus  brillante  vers  la  région 
centrale,  avec  condensation  diffuse  et  étendue 
qui  ressort  légèrement. 


Gr. 

10 
II 


volsinpc. 
p.  d. 

4o'      4' 
',0       7 


7047.  1885  Sept.  8.  —  Mesures  interrompues  par  les  nuages.  — 
Les  1  pointés  d'aujourd'hui  ont  été  combinés  avec  les  deux 
derniers  pointés  de  dUlance  du  9  sept.  i885. 

1885  Sept.  9.  —  Nébuleuse  insaisissable,  très  difficile  à  observer 
à  cause  d'une  ik-  i3,5  qui  est  tout  contre,  peut-être  vers  p  =  q55®, 
et  qui  s'en  dislingue  difficilement.  La  nébuleuse  est  uu  peu  plus 
brillante  au  centre  et  parait  avoir  3o'  d'étendue  environ. 

Par  rapport  à  la  même  •  L*^  Bosse  a  obtenu,  le  2  sept,  1897  : 

/?  =  2o4",o;        <i  =  5'.22*,6. 

7048.  1889  Août  26.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  d'env.  40'  de  diam., 
un  peu  plus  brillante  dans  la  région  centrale,  sans  condensation. 
Le  voisinage  de  Vie  de  comp.  empêche  de  bien  voir  cette  nébu- 
leuse qui  ne  comporte  pas  des  mesures  bien  précises.  Les  me- 
sures paraissent  se  rapporter  à  l'ensemble,  car  on  ne  men- 
tionne pas  les  deux  noyaux  a  et  b  aperçus  le  29  oct.  1897. 

1895  Oct.  i5.  —  Ncb.  diffuse,  d'aspect  granuleux,  arrondie, 
d'env.  JÔ*  de  diam.,  un  peu  plus  brillante  vers  le  centre  où  se 
trouve  un  petit  point  stellaire  près  duquel  on  en  soupçonne  plu- 
sieurs autres.  Le  voisinage  de  Tt^  de  comp.  gène  pour  apercevoir 
et  pour  mesurer  cette  néb.  —  Au  commencement,  deux  pointés 
d'angle  ont  donné  :  157**, 76  et  157", 46.  Ensuite  on  a  mieux  dis- 
tingué de  l'ensemble  le  petit  noyau  auquel  se  rapportent  les  autres 
mesures.  Le  premier  pointé  d'angle  a  été  combiné  avec  la 
moyenne  des  deux  premiers  pointés  de  distance. 

Les  mesures  paraissent  se  rapporter  au  noyau  a. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.  GKN. 
CAT. 

AUTORITES 

diverses. 

DATES 

des 

observations. 

QR. 

NÉB. 

LECl 

Gen. 
catal. 

Autres 
observateurs. 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

A\. 

Grosse 

Cercle. 

7048 

'?.S  St.  XI 

1897  Juillet  23 

12,5 

167%'* 

(suite) 

—  i"  S*"  i59 

?'         9 

162,2* 

163,4* 
i58,3* 
i58,5* 
161,3* 

161,3* 

i  (Position 
relative 
de  a 

1897  Oct.  29 
-1-1.4^     i59 

» 
9 

96,2 
90,3 

et  b.) 

• 

7050 

/l    2  1  II 

1884  Juillet  3 1 

» 

4652 

-t-o.34     i59 

1891  Oct.  17 
-ho.49     fJ9 

»        9 

» 
»         10 

7051 

//    2  I  I  3 

1884  Août  i8 

i3,3-i3,4 

177,05 

465  i 

D'Arrest, 

-+-0.24     1)9 

»        9 

176,50 

1 

1886  Août  3i 

i3,3-i3,4 

280,90* 

— o.3o     i59 

»        9 

280,75* 

1894  Sept.  6 

i3,2-  i3,3 

99 14 

1 

t 

1 
1 

-+-0.17     og 

î     8,î-y 

98,6 
98,6 

1 

98,2 

7052 

• 

III  i4) 

1884Juillct3i 

i3,i 

359,90 

4653 

//    2  1  I  l 

'     Schuitz 

-H0.44     159 

»         9 

0,40 
0,25 

Engelhardt, 

1883  Sept.  9 

i3,o-  i3,i 

91, o5 

1 

-4-0.38     i59 

»         9 

90,35 

1 

1 

1 

89,80 

Vis. 


35,243 


}} 


35,218 

» 
35,073 

»  • 

35,197 

» 

34,00} 
34,220 


16.38,35 
16. 38, 80 

ij.3i,7o 
I 5. 32, 00 

38 , 296 
38, 309 
38,284 
38,3i9 


25.  9,70 
25. 12,45 


» 


i4*56,95 
14.55,90 
14.54,60 


a  a 
«  — 


.  I 
.» 
.  I 
.» 
.  I 
.» 
.  1 
.» 

.1 
.1 


2  . 2 

2.2 

2  2 
2.2 

I  .  1 
1  .  I 
I  .1 
I     1 


2.2 
2    2 

2.1) 

2.2 
2.2 

4 

2.2 


MODE 

de 
pointé. 


» 
0 
u 
» 
n 


nm 


DZJi 


o    ^ 


o    ^ 


•e^ 


OiO 

^ 
^ 

0 

_^ 

0 

^ 

o._ 

^ 

0 

^ 

ANQLE 

de 
position 


164, 56 
160,61 
159,66 
159,26 

276,10 
270,20 


279,42 
278,87 

a79»^9 
279>ï4 

279» 29 
278,49 

278,49 

278,09 


89,54 
90,04 

89,89 

90,73 
90,03 
89,48 


DISTANCE 

d. 


0.49,9 
0.49,2 

0.44,9 
0.48,6 

O. l3,2 

0.19,6 


2. 18,7 
2.19,0 

2.18,5 
2. 18,6 

2.20, I 

2 .  20 ,  5 

2.19,8 
2.20,8 


f .3i ,1 

1.29,8 

0 
I .32,4 

i.3i,8 
1 . 3 1 , 2 


T. 

O 


I   \  d 


o 

0,00 


0,0 


0,01 

0,0 


0,01 
0,0 


0,01 

0,1 


0,01 
0,0 


NEB.  —  *. 


A.R  a  pp. 


scr>l 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


-  O.H., 


—    1,0(J 


-   i,oi 


—    I,ID 


0,88 

i.3i 


9,1  ► 

9,  H» 

t 

9r'2 

9->o  ! 


—  (Î.08  ■ 

—  5,9.i  I 

—  6jv*  I 


6,  in  1 

iKii  ; 

6,oS 
I 
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G.67 


Xxi»»««^w, 


-  >,^7 

-  1,56 

—  i  ,5o 

—  1 ,6> 

-1-   1 , 9.6 
-^  1,87 


9 

,2J 

*> 

,28 

9 

.•>4 

{)' 

►  '^'» 

9i 

3Î 

9. 

39 

9' 

3Î 

9i 

4* 

G,7tt 
(i .  G6 
0,76 

r. ,  8  5 

G,  81 
6,76 


/  » 


-1-0.48,1 


-hO.46,4 


-hO.49.,1 


H-o.45,4 


— o.   1,4 
— o.  0,1 


— o .22,7 

— o.ai ,5 

— o.'i2,4 
— 0.22,1 


— 0.22 


w 


— o . 20 , 8 


— 0.20 


î/ 


— o  19,8 


— o.  o 


>/ 


o.   0,1 
■o.  0,2 


•o .  1,2 
O.  0,1 
O.    0,8' 


0,00 

0:0 


0,00 

0,0 


0,00 


-T-0,1 


0,00 


-4-0,1 


0,00 

0,1 


0,00 

—0,1 

0,00 

—0,1 


II-    DE   COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


m 


21 .10.40,9 

-h45"5i'3o' 


21 .10. 38 
45.52 


21 . 1 1 .  10 
-h35.46.34 


21.14.22,7 
—  9 . I I . 54 


21 . 14. 17 
-4-26.  2 


Aulorilés. 
Grandeurs. 


BD 

3460 


9,^ 


Noyau  (a) 


Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


BD 


(II) 


5711 

M.  (10) 

Id.  ^9) 


Anonyme 

(11,5) 

Anonyme^*' 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7048.  189?  Juillet  q3.  —  Néb.  a.  brillante,  mais  diffuse,  arron- 
die, de  5o"  environ  de  diam.,  légèrement  plus  brillante  vers  le 
centre,  mais  sans  condensation  bien  marquée,  de  sorte  que  les 
mesures  sont  a.  incertaines.  Les  mesures  paraissent  se  rapporter 
à  l'ensemble,  tandis  que  celles  de  1890  se  rapporteraient  à  un 
point  stellaire  qui  n'a  pas  été  noté  aujourd'hui.  Pour  Tangle  : 
placé  la  néb.  et  Vi^  entre  deux  fils  parallèles  et  voisins;  pour  la  dis- 
tance :  -0 — ^.  —  Chaque  pointé  de  distance  a  été  combine 
avec  la  moyenne  de  deux  pointés  d'angle. 

1897  Octobre  29.  —  Néb.  de  forme  un  peu  irrégulière,  va  g* 
ronde,  de  3o"  à  35'  d'étendue,  et  qui  présente  deux  condensations 
a  et  b.  La  condensation  a,  la  plus  brillante,  passe  la  première  et 
a  un  noyau  i3,4  qui  ressort  assez  bien;  la  seconde,  6,  est  très 
peu  marquée  et  présente,  surtout  à  l'approche  du  fil,  un  point 
stellaire  qui  est  excessivement  faible.  Cette  néb.  est  un  peu 
éclipsée  par  le  voisinage  de  Vik-  de  comp.;  et  l'existence  de  deux 
noyaux  explique  les  discordances  des  mesures.  Au  commencement, 
deux  pointés  d'angle  ont  donné  i65*',4  ^^  i5?.*',3;  on  les  laisse  de 
côté  parce  qu'ils  ont  paru  se  rapporter  à  deux  points  différents. 
Pour  la  mesure  de  l'angle,  on  a  placé  néb.  et  ic  entre  deux  fils 
parallèles  et  voisins;  distance  :  -Q — r^.  On  n'a  pas  indiqué 
explicitement  quel  est  le  noyau  qui  a  été  pointé,  mais  il  est 
presque  certain  que  c'est  le  noyau  a. 


7050.  1884  Juillet  3i.  —  Amas  peu  remarquable,  de  5'  de  long 
suivant  le  cercle  horaire  sur  3'  de  large  suivant  le  parallèle, 
formé  d'it  peu  serrées,  de  gr.  13,8  ou  plus  faibles. 

1891  Octobre  17.  —  Région  de  plusieurs  degrés  de  diamètre, 
riche  en  i^  faibles,  sans  concentration.  La  Lune  éclaire  fortement. 


7061.  1884  Août  18.  —  Néb.  arrondie,  de  10"  à  lô"  de  diam., 
plus  brillante  au  centre. 

1886  Août  3i.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  de  30*  à  40"  de  diam., 
plus  brillante  au  centre,  avec  noyau  stellaire.  A  la  position  indi- 
quée par  GC  (c'est-à-dire  a™  plus  loin  en  iR),  on  n'a  trouvé  ni 
nébuleuse  ni  étoile  double.  L'4-  de  comparaison  a  un  com- 
pagnon 12,5  bi  p  =  65",  d  —  o',5. 

1894  Septembre  6.  —  Néb.  i3,2-i3,3,  arrondie,  de  4o'  de  diam., 
notablement  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  a. 
diffuse,  légèrement  stellaire,  qui  ressort  bien  et  qui  se  fond  gra- 
duellement avec  le  reste  de  la  nébulosité. 
L'*  de  comp.  a  un  compagnon  de  gr.  \'>.  vers/?  =  60",  rf  =  o',4. 
Par  rapport  à  la  même  •,  d'Arrest^  a  trouvé,  le  26  août  1865, 
A»  -^  H-  I  o',  2  ;  ACt)  =  —  o'  32^ 


7052.  1884  Juillet  3i.  —  Nébuleuse  arrondie,  de  20'  à  25*  de 
diamètre,  un  peu  plus  brillante  au  centre.  —  Les  deux  derniers 
pointés  d'angle  d'aujourd'hui  ont  été  combinés  avec  les  deux 
derniers  pointés  de  distance  du  11  septembre  1888. 

1885  Sept.  9.  —  Arrondie,  de  20'  à  25*  de  diamètre,  plus  bril- 
lante au  centre,  qui  a  l'aspect  un  peu  stellaire. 

(' )  *  An.  —  *  4500 BD  -^  25-  :     A.»  ^  -f- 1-53' ;    A(Ô  =  —  3'. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.  QEN. 
CAT. 

Gen. 
calai. 


7052 

(suite) 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


m  145 

//  2 1 1 2 

Schultz 
Engelhard  ti 


7053 


4*^8  Marlh 
D'Arrest 

D'Arrcstî 


DATES 

des 

observations. 


Al. 


Gross* 


1888  Sept.  11 
-ho''49"  109 


1892  Sept.  19 
— 0.21  159 

1897  Oct.  a; 
-1-0.12  159 


1892  Sept.  19 
—0.11  139 


OR.  NEB. 


Faci- 
liLé. 


Ciel 


i3,o-  i3,i 
3    8-9 


i3, 1  -  i3,2 
3     9 

i3,o 
3   9-9, > 


7054 

5991 


4  St.  V 


I880  Sept.  2 
—0.26  109 

1885  Sept.  9 
— 0.16  169 

1892  Sept.  19 
4-0.  2  159 

1883  Sept.  9 
— o.  6  139 

1889  Août  9A\ 
— i.3i     159 

1892  Sept.  19 
-f-o.  9     159 


i3,i  -  i3,2 

3      9 


LECTURES. 


Cercle. 


91,20 

91,45 
» 

2G8,4* 
267,9* 

90,02 

89,99 
89 ,  27 

90,2 

328,0* 
327,83* 
327,75* 
328,0* 


» 


» 


7-8 


l3,2-  12,3 

9-10 


» 


1887  Août  12 
159 


» 


1889  Sept.  2  î 
— 1.8       1 59 

1895  Oct.  18 

-h2.l4         1^9 


i3,3 
2  9 

i3,2-  i3,3 
»        9-10 

i3,3 
2-3      8-9 

«3,3 

2  Q 


» 


9-10 


"         9 


88,55 

88,55 

» 

267,93* 


243,45 
245,10 

2^3,80* 
244,00* 

240,5* 
240,2* 
241,5* 


Vis. 


»     P 
i3. 47,65 

I 3. 55, 65 

I 3. 57, 10 

41,692 
41,696 

3o,449 
3o , 52 I 

30,492 

3o,45i 

35,373 
35,394 
33,384 
35,338 


s  •— 

»5  2 
O  eu 


2 


3 I . 26 , 90 
31.32,75 
3 1 . 28 , 3o 


)) 


MODE 

de 
pointé. 


-e — ^ 
■e — ^ 


1 3. 20, 35 
13.19,90 

• 

9.28,90 
9.27,25 

43,264 

43,263 
43,338 


2.2 
2.2 
»  .2 

2.  » 


2 . 2 
2.2 

2.2 
2.2 

I .  I 
i.i 
i.i 


-e — ^ 


e- 


e- 


o     ¥^ 


■e— ^ 


•e— -^ 


o   ^ 


o   ^ 


-^ 
-^ 


ANGLE 

de 

DISTANCE 

position 

rf. 

P- 

89"  71 

i'.26'4 

89,96 

1 .3o,4 

» 

i.3i,i 

88,77 

i.3i,9 

88,27 

i.3i,8 

89,9^ 

i.3i,7 

89,89 

ï.29,6 

89,  «7 

1 . 3o , 5 

90, '0 

i.3i,7 

148,37 

4.38,5 

148,20 

4.37,8 

148,12 

4.38,1 

148,37 

4.39,5 

268,23 

9.44,4 

268,23 

9.47,3 

» 

9.45,1 

268 , 3o 

» 

243,13 

0.44,3 

•Jt44,78 

0.44,1 

242,31 

0.43,1 

2^2, 5i 

0.43,9 

240,87 
240,57 

241,87- 


0.45,5 
0.45,5 
0.43,3 


o 

0,00 

0:0 


0,(K) 
0,0 


0,00 
0,0 


0,00 
0,1 


0,00 
0,2 


0,00 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


NtB.— • 


1a\\  app. 


se 


nO, 


—    ) 


>  / 


-  r),oi 

8 

—  <i,  i3 

—  <»,I2 

—  (),  \7 

—  6,o3 

—  6,  M   I 


ih:4  ' 


-  y,7^> 


9,^'> 
9.7^ 


-38,./» 
—39,1'» 
-r39,ï»(> 


—  2,64 

—  2,66 

-r-    2,5» 

—  »,(>0 


KT  D'AMAS  STELL AIRES. 


G.69 


heure» 


—  6,71 

—  G, 8-2 

—  6,81 

—  0,81 
--  (),65 

—  G, 71 

—  (),8o 

—  10,83 

—  10,86 

—  10,89 
-10,87 


42,40 

'|2,'2J 


2,86 
2,88 

x ,  7G 
■>.,8i 

2,87 
x ,  86 
2,76 


.   0,4 


0,1 


— o.  2,0 
— o.  2,8 

— o.  0,1 
— o.  0,2 
— o.  1 ,3 
-t-o.  0,2 

-i-3.57,2 
-h3.56,2 
H-3.56,3 
-h3.58,i 


-+-0.18, 1 
-+-o.i8,i 
+0.17,4 


» 


-h0.20,I 
+0.18,8 

-^0.20,0 
-1-0.20,3 

-hO .  n>'i ,  2 

-1-0.22,4 
-f-0 .  20 , 4 


0,00 


0,00 
0,0 

0,00 


0,0 


■0,01 

0,1 


-f-0, 02 

-4-0,6 


» 
» 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 


H-    DE   COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


m 


21. 14.17 
-+-26'»    2'     ' 


21.14. 19 
-f-25.57 


21.15.54,63 
-+-22.39. 17»' 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme^*^ 
(10, 5) 

Anonyme^'^ 
(11,5) 

Anonvme^'^ 
(11,5) 


Anonyme^*^ 
(ii",5) 


21 .16.32 

-^22 . 38 


21.16.46 
-+-38.44.52 


A.G. 
Berlin  j  8,8 

8184  ) 


) 


Anonyme 
(12,0) 

Anonyme^*^ 

(H) 

Anonyme 
(11,5-12) 


Pos.  néb. 
[d'ap.N.G.C. 


DESCRIPTIONS   ET  REMARQUES. 


7052  (  suite  ).  1888  Septembre  1 1 .  —  Nébuleuse  assez  petite,  ronde, 
30*  de  diamètre,  avec  petite  condensation  demi-stellaire  qui  se 
pointe  assez  bien;  cette  condensation  ressort  fortement  sur  la 
nébulosité,  qui  est  assez  peu  apparente. 

(»)  •An.  — •45ooBD-<-25'' :     Aii=-hi-53';     A(t)=  — 3'. 

1892  Septembre  19.  —  Assez  diffuse,  arrondie,  50"  de  diamètre, 
plus  brillante  au  centre  où  se  trouve  une  faible  condensation 
slellaire  qui  ressort  légèrement. 

(')     •An.— •45ooBD-+-25t      A.ii  =  -+- i-53«;      ACÔ  ==  — 3'. 

(  ^  )  Position  déduite  de  celle  de  la  nébuleuse, 

1897  Octobre  37.—  Nébuleuse  arrondie,  de  15*  à  20"  d'étendue, 
plus  brillante  au  centre,  avec  condensation  relativement  assez 
large,  et  cependant  un  peu  stellairc,  qui  ressort  bien. 

(<)   Jl-An.— ♦45ooBD-f-25«:     AjR--l-i"5o-;    A(Ê)  =  — 3'. 

Par  rapport  à  la  même  • ,  les  observations  de  d'Engelhardl^^y 
réduites  à  i885,o,  donnent  : 

m    s  .      » 

1887  Sept.  21 Aai=  — o.  6,44        A(0=  — o.  0,9 

1887  Oct.      9 — o.  6,5o  —  o.  2,4 

1887  Oct.    II — o.  6,64  —  o.  2,0 

7053.  1885  Septembre  2.  —  Le  ciel  étant  assez  médiocre,  çetie 
néb.  s'aperçoit  t.  difficilement.  Une  i^  t.  voisine  parait  de  gr.  12, 3. 

1885  Septembre  9.  —  Nébuleuse  arrondie,  de  20*  à  25'  de  diam. 
sans  noyau,  plus  brillante  au  centre,  à  partir  duquel  Téclat  décroît 
régulièrement  jusqu'au  bord. 

1889  Août  26.  —  Nébuleuse  arrondie,  35'  environ  de  diam.,  plus 
brillante  dans  la  région  centrale,  avec  condensation  demi-sleilaire 
qui  ressort  légèrement  sur  la  nébulosité.  Le  voisinage  de  l'^  de 
comparaison  empêche  de  bien  voir  cette  nébuleuse. 

(*)  •An.  — •4372BD-h22«:     Aj\=-ho-4o';      AC0  =  — o',3. 

1892  Septembre  19.— L'étoile  de  comparaison,  de  grandeur  1 1 ,5-i  2, 
empêche  de  bien  voir  cette  nébuleuse  qui  parait  arrondie,  de  3o' 
env.  de  diamètre,  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation 
demi-slellaire,  demi-diffuse  qui  ressort  légèrement. 

Dans  les  mesures  relatives  à  la  première  •  de  comparaison , 
les  deux  derniers  pointés  de  distance  du  9  septembre  t885  ont 
été  combinés  avec  les  2  pointés  d'angle  du  19  septembre  (892. 

Par  rapport  à  la  même  •  anonyme  d'Arrest^  a  trouvé  : 

1865  Oct.  8. . . .     AiR  r^  -j-  3-,  6      ACD  =  -4-  o'  38" 
1865  Oct.  9....  3  ,47  -ho  39 

7054.  1887  Août  12.  —  Néb.  cherchée  avec  soin;  cependant  on 
n'a  pu  l'apercevoir,  du  moins  d'une  manière  certaine. 

1889  Septembre  25.  —  A  la  position  de  cette  nébuleuse  (en  partant 
de  44^^  BD  H-  35"  qui  est  double  :  9.5  et  10;  300";  i')  se  trouve 
une  -k  10-10,5  près  de  laquelle  on  en  soupçonne  une  autre  très 
faible;  mais  on  n'aperçoit  pas  de  nébulosité.  Jïégion  bien  reconnue. 

1895  Octobre  i8.  —  Non  vue.  On  l'a  cherchée  à  la  position 
4t52BD -i-3S«  (-ho^Sg»; — 6')  où  on  a  trouvé  une  *  10,  avec  un 
compagnon  i3,}  situé  vers/?  =  320%  <i  =  i',4. 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULELSES 


,   7095 

,i655 


7058 

46Î7 


1887  Ocl.    1 1 


i  Ocl.    17 
-1-3.33     lig 


l  Ocl.    i: 
-t-3.36     lio 


1891  Oei,    i; 
-i-3.39     i>9 


7065 


4^0  Marth 
DArrest 

?ii  St.  IX 
D'Arrcsti 

Lord  Rosse 


«6  Sepl.  i\) 
0.40     llg 

1889  Août  1-1 
-t-o.37     iSg 

39.1  Oct.    17 


80  Sw.  IV 

9i  Sw.  V 


l3,2 

3-4       9-1 

i3,3-  iî,4 
3     8,S-9 


2C3,6 


■ii6,i8 
î56,77 


40,863 

4o,8g8 
4 «,854 


i.4i,55 
..43, lu 


26a, 53 
if>a.63 


ï63,'«i 
a63,oi 


75, «G 
75,61 

7i,8, 
76,26 
75,99 

76,  JH 


348,97 


3.35,9 
3.33,8 

3.35,8 
3.36,8 


4.34,4 
4.34,5 


4-36,7 

4.36,5 

4. 38, a 
4.36,6 
4.38,5 


3.24,5 
5.'i3,8 


ET  D'AMAS  STELL AIRES. 


0.71 


heures 


i5,o4 

l5,II 
|5,0O 


4-o.*28,i 

-ho. 97,4 
-ho .  25  ,  5 

-ho.26,4 
-ho.26,3 
-4-0.27,0 


17,87 
■17,98  j 

18, o3 

18, o3   I 

18,17  ! 
18, OJ    ' 

I  8  ,  l'JL 


8,7 

8,7 

8,5 
8,9 

7,9 
6,2 

7,1 
4,8 


—5.18,8 
— >. 18,0 


s 

0,00 


-4-o;2 


0,00 
-t-0,I 


^    DE  COMPARAISON. 


Décl.^ 


900,0. 


h      m     s 
21.16.35 

57Mo'i6'' 


21. 17. i3,8 
i8.i3.54 


Autorités. 
Grandeurs. 


Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


BD  ) 

765  i 


9.5 


Ici.  (9) 


0,01 
■0,2 


0,00 
-0,2 


0,00 


4-0,02 


0,0 


21 .17.38 
■f-5o.23.  2 


21 .19.39 
4-45.57.  6 


21 .20.23 
4-36.  4  20 


21.21  .^'2jZ5 

7.24.31 ,5 


21 .21.  fÇ) 

i3.52 


^Pos.  amas 
(d'ap.N.G.C. 


|Pos.  amas 
|d'ap-N-^-C. 

|Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


438  (  ^ 


Id.  (8,5-9) 


Anonyme^^^ 
(9,5) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


i^  voisines. 

Gr. 

P- 

et. 

i3,o 

5« 

i',5 

i3, 1 

125 

2  »7 

i3,4-i3,5 

172 

1,5 

12,5 

i85 

•2  ,5 

i3,4 

23o 

I   ,0 

7055.  1891  Oct.  17.  —  Celte  région  ne  présente  rien  de  remar- 
quable; cependant  on  y  entrevoit  des  étoiles  très  faibles,  mais 
dispersées.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7056.  1887  Oct.  n.  —  Néb.  à  peu  près 
ronde,  25*  de  diam.,  t.  légèrement  plus 
brill.  dans  la  région  centrale,  sans  noyau. 

1895  Oct.  i5.  —  Objet  i3,3-i3,4»  nette- 
ment nébuleux,  un  peu  stellaire,  arrondi, 
d'env.  25"  de  diam.;  il  est  notablement  plus 
brill.  vers  le  centre  où  se  trouve  une  con- 
densation demi-stel.  qui  ressort  a.  bien,  tout  en  se  fondant  gra- 
duellement avec  le  reste  de  la  nébulosité.  —  Le  ?>*  et  le(\*  pointe 
d^ angle  ont  été  réunis  en  une  seule  moyenne  qui  a  été  combinée 
avec  le  3*  pointé  de  distance. 

7058.  1891  Oct.  17.  —  Un  peu  après  la  position  indiquée  se  trouve 
un  petit  amas  de  2'  d'étendue,  formé  de  3  :i^  de  grandeurs  7,5, 
8  et  9,5,  accompagnées  de  2  ou  3  autres  plus  faibles.  Toute  la 
région  environnante  est  riche  en  t^.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7062.  1891  Oct.  17.  —  Amas  sans  concentration,  de  5'  d'étendue, 
formé  d'-A-  faibles  ;  il  y  a  2  >(-  de  gr.  9  et  la  plupart  des  autres  sont 
de  gr.  12.  Cette  région  se  distingue  assez  bien  des  régions  voisines, 
assez  riches  cependant,  même  en  ic  brill.  La  C  éclaire  fortement. 

7063.  1891  Oct.  17.  —  Amas  d'environ  6'  d'étendue,  sans  con- 
densation, formé  d')!-  de  gr.  9,  avec  un  petit  nombre  d'autres  plus 
faibles.  Les  régions  voisines  sont  riches,  mais  les  étoiles  y  sont 
moins  brillantes.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7065.  1886  Sept.  29.  —  Cet  objet  est  une  étoile  i3,3  accompagnée 
d'une  trace  de  nébulosité  t.  diffuse,  de  So"  d'étendue,  qui  paraît 
l'entourer;  peut-être  la  nébulosité  est-elle  seulement  dans  la  ré- 
gion qui  suit  rétoile. 

1889  Août  22.  —  Néb.  d'aspect  stellaire,  a.  petite,  formée  par 
un  noyau  i3,i  presque  stellaire;  il  est  accompagné  d'une  trace  t. 
faible  de  nébulosité,  qui  s'aperçoit  bien  difficilement,  mais  dont 
l'existence  paraît  certaine.  La  nébulosité  se  distingue  surtout 
dans  la  région  qui  suit  le  noyau. 

1895.  Oct.  17.  —  Objet  i3,3-i3,4  formé  par  une  condensation 
stellaire,  ressortant  vivement,  autour  de  laquelle  on  aperçoit  quel- 
ques traces  de  nébulosité  excessivement  faible  et  de  i5'  à  20* 
d'étendue.  Peut-être  cet  aspect  nébuleux  tient-il  à  la  présence  de 
plusieurs  •  excessivement  faibles, situées  autour  de  l'ï^  principale. 

Autres  observations  : 

lyArrest....     i865^om^24       AJir=  — o-iS-jô      A(0=— o'49'' 
Id.       ...     i865^0M/25  —017,9  — o52 

Lord  Rosse.     1877  Sept,  18  /?  =  76»3(3)  d  =     4'3f  4(0 


7066.  1889  Sept.  27.  —  iNéb. 
arrondie,  de  25'  de  diam.,  un 
peu  plus  brill.  au  centre,  avec 
condensation  demi-stellairequi 
ressort  légère  L'tUt  voisine  de 


i^  TOlsines. 


1889  Sept.  37- 
(ir.         p.       H. 

i3,;     280'*  l',5 

12,5    3io    o  ,8 


189S  Gel.  9. 
(ir,  p.        H. 

12,7      235"  r,3 
11,8-12  290   o  ,5 


gr.  12,5  gêne  les  mesures.  Description  interrompue  par  les  nuages. 
(')   î*.  An.— i*-47o3BD-i-  i3"':     AjR  = -h  0- 39»,     A(ÎD=— o',3. 


4'      . 


♦    t 


(i.72 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


1^ 

•1  ■  ■ 


'.■ 


:»• 


f 


>j  " 


heures 


N. OEN. 
CAT. 

Gen. 
calai. 


7068 

(î^iiite) 


7067 

4664 

7088 

5994 


•   a 


7069 

5995 


7071 

4666 

7073 

5996 


7074 

5997 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


80  Sw.  IV 
55  Sw.  V 


VII  5o 
//  2118 

441  Alarlh 


44'2  Marlh 


//  1119 


443  Marlh 


444  Marth 
Spitaler 


DATES 

des 

observations. 


M 


Gross'. 


1893  Oct.  9 
-f-o''58™  iJ9 


1891  Oct.  17 
-1-3.42  159 

1887  Oct.  II 
-o.  9  159 

1888  Oct.  24 
-1-0.44  i59 

1887  Oct.  II 
-HO.  3  159 

1889  Août  26 
.58  159 


1S86  Juin.  29 
H-o.  5  i59 

1887  Août  24 
— o.'ji   i59 

1891  Sept.  28 
—0.18  i59 


1891  Oct.  17 
-i-3.42  159 


1887  Oct.  12 
—0.25  159 

1891  Oct.  28 
1.18  159 


1886  Juin.  3i 
4-0.  3  159 


OR. 

NÈB. 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

i3,3 

3         9-10 

» 

»          10 

i3,4 

1-2       9 

• 

»          9 

i3,3 

5           9 

i3,3  -  i3,4 

3         8-9 

i3,3-i3,4 

»          9 

i3,3-  i3,4 

3          9 

» 

2          9 

» 

»         10 

i3,4 

I        8-9 

i3,4-i3,5 

1-2      9 

i3,4 

» 

9-10 

Cercle. 


168,6 
168,75 
168,55 
168,75 


354,00* 
355,45* 


342,60* 
341,80* 

342,60* 
34i,3o* 


127,65 
127, o5 

306,95* 
307, 3o* 

124,6 
124,8 
123,8 
124,5 


237,55* 
237,60* 

234,8 
•>37,6 


192,7^ 
I 92 , 60 


URE8. 

Vis. 

NOMBRE 

de  pointés. 

t 

45,499 

1 .1 

45,526 

1 .1 

45,4:4 

1. 1 

45,389 

1 . 1 

13.28,95 

2.2 

13.22.90 

2.2 

12.55,00 

2.2 

12.57,50 

2.2 

12.57,85 

2.2 

1 2 . 58 , 5o 

• 

2.2 

23.18,45 

2.2 

23,17,45 

2.2 

23. 17,65 

2.2 

22.14,60 

2 . 2 

39,048 

1 .  I 

39,070 

1 . 1 

39,o3i 

i.i 

39,o52 

I.  1 

17.50,35 

2.2 

17.35,05 

2.2 

33,475 

1. 1 

33,281 

1 .  i 

23.20,55 

2.2 

23. 16,90 

2.2 

MODE 

de 
pointé. 


e—^ 


■e- 


■^ 
■^ 


e— ^ 


» 


o     ¥ 


O     -f 


O     ^ 

e 


—^ 
—^ 

-e-^ 


e 


ANGLE 

de 
position 

P- 


348,62 

348,77 
348,57 

348,77 


352,48 
353,93 


341,08 
340,28 

341,11 
339,81 


26, 1 4 
25,54 

25,48 
25,83 

25,56 
^.5,76 
24,76 
25,46 


56,  o3 
56, 08 

55,75 
58,55 


191,24 
»9<,o9 


DISTANCE 

d. 


5.22,7 

5.21,9 

5.23,4 
5.26,0 


1.17,0 
1.14,0 


I.  0,1 

I.  1,4 

i.  0,8 

1 .  1,1 


< 
es 

h. 

e: 


o 

0,01 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


6. 10, I 
6.  9,6 

6.  9,9 
6.  8,4 

6.  9,8 
6. 10,5 
6.  9,3 
6.  9,9 


3 . 26 , 9 
3.19,3 

3.25, I 
3.19,4 


6. 1 1 ,2 
6  .9,4 


0,01 
0,2 


0,01 
0,2 


0.01 


0,2 


séca^ 


-h    q/24 

H-  !^,^% 
-h  \.'i] 


4-  o,G- 


o,  n 


-r    I  ,Î0 

-^  i,3i 


—20,06 

— 10,  (XJ 
—  «9,l»i 

— ■;.o,o6 
— io,o5 
— -20,24 
— 20,10 


0,02 
0,1 


—  o,o3 


0,2 


0,00 
o,îi 


—  il .  IJ 

—  ll,oi 

— II.3I 


-  4,«î 


ET  DAMAS  STELLAIRES. 


G.73 


heures 


NEB.  —  •. 


ACDapp. 


Réd.à 
1900,0. 


-+-o,oi 


0,0 


0,69 

0,53 


1,33 
i,4i 


--   1,34 
-   ',-14 


-30,07 

—20, 10 
— '9i93 

— 'io,o8 
-    >,o,o6 


-•<o,a) 
•20 , 1 1 


1 1 ,  70 
1 1  ,28 

1 1  ,  jG 
1 1 ,60 


-  4,83 

—  î»77 


—  1.16,4 
— r.i3,6 


-o .  5(j ,  9 
-0.57,8 

-0.57,5 
0.57,4 


it   DE  GOUPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


h       Di      s 
21 .21. 19 

l3*5!2'       • 


Autorilés. 
Grandeurs. 


Anonyme^*' 
(9) 


0,00 
0,0 


3.38,4 
-h3.35,o 


3.34,9 
-j-3.35,8 

-h3.35,2 
H-3.36,7 
3.3o,7 
3.34,8 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


21.21.  3 
47.35.28 

21.21.42,35 
I 1.40.23, I 


-0,01 
-0,3 


-0,01 
-0,2 


-0,01 
0,2 


21 .21 .42,35 
I I .46.23,1 


|Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


4)o 


9 


21 .23. 16 
?..   8 


1.55,7 
-i.5i,3 

1.35,7 

^.44,a 


-+-6.  4,3 
-4-6.   2,7 


-hOjOI 

—0,1 


-ho, 01 
—0,1 


— 0,02 
-f-o,i 


21  .22.57 

47.^9. 56 


21 .24. 12,5 
-11.53.42 


21 .24.36,55 
6.  8.  4*, 2 


45o 


.4nonvme^*^ 
(10-10, 5) 

Anonyme^^; 
(10) 

Anonyme^*^ 

(10, 5) 


Pos.  116b. 
•d'ap.N.G.C. 


BD 

6009 


.(10,5) 


14.(9,5) 


512' 


(7.5-8) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7066 (suite).  1893  Octobre  9.  —  Assez  petite,  arrondie,  ao'env. 
de  diamètre,  notablement  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  con- 
densation slellaire  qui  ressort  bien  sur  la  nébulosité,  quoique 
celle-ci  s'aperçoive  assez  bien. 

(')  ^An  — •47o3BD -hi3«  :     AiR  =4-0-39';     Acô  =  — o',2. 

7067.  1891  Octobre  17.  —  Au  point  indiqué  se  trouvent  seule- 
ment quelques  étoiles.  Les  régions  voisines,  notamment  la  région 
austro-précédente,  sont  assez  riches  en  3^.  La  Lune  éclaire  fort^ 

7068.  1887  Octobre  11.  —  Assez  petite,  arrondie,  25*  à  So"  de 
diam.  L*Hr  i3,3  (a)  (qui  a  été  mesurée  aussi)  empêche  de  bien  voir 
la  forme  de  la  nébuleuse  et  en  gène  les  mesures,  pendant  les- 
quelles on  a  cependant  caché  celte  3^  i3,3  par  un  fil.  Dans  la 
mesure  de  1'*  i3,3  on  a  couvert  V-¥'  ^ooWj  et  pointé  V^  i3,3 
successivement  avec  chaque  bord  du  fil. 

1888  Octobre  24.  —  On  a  cru  entrevoir  cette  nébuleuse,  mais 
la  Lune,  qui  vient  de  se  lever,  éclaire  déjà  trop  pour  cet  objet, 

1889  Août  26.  —  Nébuleuse  formée  par  une  condensation  tout 
à  fait  stellairc,  accompagnée  d'un  peu  de  nébulosité  arrondie  et  de 
25'  de  diamètre.  Près  du  noyau,  on  soupçonne  i  ou  2  points  stel- 
laires  extrêmement  faibles.  Le  voisinage  de  Vnr  de  comp.  gène  un 
peu  pour  voir  la  nébuleuse.  On  voit  que  cette  fois  on  n^a  pas 
distingué  nettement  la  nébuleuse  de  l*A  {a)  et  que  les  mesures 
se  rapportent  à  cette  étoile, 

7069.  1886  Juillet  29.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  arrondie, 
de  So"  de  diam.,  légèrement  plus  brillante  au  centre  où  se  trouve 
une  condensation  qui  a,  par  instants,  l'aspect  stellaire. 

(»)  •An  —  •5539BD—  2»  :     A2R  =4-2-7*;     ACD  =  — o',8. 

1887  Août  24.  —  Ronde,  25"  de  diam.,  plus  brillante  au  centre 
où  se  trouve  un  petit  noyau  a.  stellaire. 

(=»)  *  An  —  *  5539BD  — 2°  :     AiR=+-2-6';     A(0=  — i'. 

1891  Septembre  28.  —  Néb.  i3,3  ou  i3,3-i3,4,  arrondie,  d'env. 
20"  de  diam.,  plus  brillante  vers  la  région  centrale,  avec  conden- 
sation assez  fortement  stellaire  et  qui  ressort  bien. 

(  '  )  *  An  —  ♦  5539BD  —  a-  :     AM  =  -4-  2-6-;     ACO  =  —  o',8. 

7074.  1891  Octobre  17.  —  Région  t.  étendue,  riche  en  Tk  géné- 
ralement t.  faibles.  Le  point  indiqué  ne  se  distingue  pas  des  ré- 
gions voisincs.La  Lune  éclaire  fortement. 

7073.  1887  Octobre  12.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  arrondie, 
d'env.  So"  de  diam.,  très  légèrement  plus  brillante  au  centre, 
sans  noyau.  Cependant,  par  intervalles,  on  aperçoit,  au  centre 
ou  à  côté,  un  petit  point  qui  scintille. 

1891  Oct.  28.  —  Néb.  i3,4-i3,5,  de  forme 
et  d'étendue  insaisissables,  arrondie,  16" 
env.  de  diam.,  t.  légcr^  plus  brillante  vers 
le  centre,  sans  condensation  marquée. 


•  Tolslnr.4. 
Gr.  p. 

i3,4-i3,5      90" 
i3,^-i3,5    23o 


d. 

r 

I 

I 


Observations  de  Paris,  1897. 


7074.  188G  Juillet  3i.  —  Nébuleuse  diffuse,  arrondie,  3o'  env. 
de  diam.,  légèrement  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau.  Elle 
est  a.  éloignée  de  la  position  de  G.C.,  position  où  l'on  a  trouvé 
la  Nova  qui  suit. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


N. GEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 

observations. 

Autres 
observateurs. 

Gen. 
calai. 

.H. 

Gross*. 

7074 

444  Marlh 

1891  Sept.  28 

(suile). 

Spitaler 

H-o*»i7'°  159 
1894  Oct.  27 

-H2.l3       169 

» 

Nova 

1886  Juill.  3i 

)) 

— o.io     i59 
1894  Oct.  27 

-f-i.56     139 

» 

337  Big. 

1894  Oct.  27 

» 

-î-2.   5     169 

7076 

III  936 

1884  Août  21 

4669 

-+-i.3o     i59 

1889  Sept.  17 
— 0.55     159 

7077 

4r>  Marth 

1883  Sept.  Il 

5998 

-ho.   5     159 

1886  Juin.  29 
-+-o.3>.     159 
1891  Sept.  28 
— 0,  3     169 

7078 

^^a^•aldi 

1884  Août  4 

46;o 

i5  Messicr 

//  '2iao 

Etc. 

—0.48     159 

■ 

OR.  NEB. 


2  9 

i3,4  -  i3,5 
1-2     9-10 


i3,4 
9-10 

9-10 


I     9-10 


i3,4 
»        9 

i3,3 
^        9 


i3,4 

»         10 
i3,3-i3,4 

M        9-10 

i3,4 
'^        9 

B  ri  Hante 

U  TÈ 


hourc« 


LECTURES. 


Cercle. 


189,6 

»89,95 
189,5 

188,6 
190,5 

188,43 


171,2 


199,0 


337,50 
357, i5 

ioi,r 
101 , 1* 

101,1* 
101 ,5* 


235,6) 
236, i5 

237,70 

235,63 

235,3 

235,65 

112,9 
ii3,o 
112,9 
112,9 


is, 


38,990 
38,985 

39,094 

21 ,039 
20,787 
21 ,000 


19-  9,0 


20,970 


26.26,25* 
26.25,55* 

2'J.2D,4 
25.24,7* 

25.23,3* 
25.25,9* 


20.47,50 
20.41 ,5o 

19.40,05 

35,573 
35,481 
35,487 

26.25,0 

26.23,4 

26.24,9 
26 . 22 , 8 


UODE 

de 
pointé. 


i .  1 


1 . 1 


2.2 
2.2 

i  .1 
1 . 1 
1 . 1 
1. 1 


2.2 
2.2 

2.2 


•e— ^ 


o— ^ 


e 


e 


-e — ^ 


o — ^ 
o — ^ 

o — ¥- 

e— ^ 
■e— ^ 
o    ^ 


■0 — ^ 


ANGLE 

de 

DISTANCE 

position 

d. 

P- 

0 
190,56 

1            a 

6.  8,1 

«90,91 

6.   8,0 

190,46 

6.11,2 

i88»37 

6.  9,1 

190,27 

6. 16,5 

I 88 , 22 

6.10,2 

349,69 


18,77 


•-A79,9î^ 
'^79,57 

279,80 
279,50 
279,50 

279,90 


55,33 
55,83 

56,19 

56,6i 
56,26 
56^61 

22,55 
22,65 
22,55 
22,55 


6,2 


6.11,1 


8.  0,0 
7-59,6 

7.58,8 

7.58,4 
7.57,6 
7.59,1 


4 . 26 , 3 
4.23,3 

4.21 ,6 

4.27,2 
4.24,5 
4.24,7 

6.59,6 
€.58,9 
6.59,6 
6.58,6 


o 

H 
O 

-< 

es 

h 
PS 


P 

d 


o 

0,00 

0.2 


0,01 

«,3 


0,00 
0,1 


0,00 
0,3 


0,01 

O,» 


0,01 

0,1 


0,01 

0,1 


0,01 


0,01 
0,1 


0,01 

0,2 


-+■  4> 
+  4,65 

-T-  4,4^ 


+  ^0^ 


7-9: 


-J-il,)) 

-r-3l,  J) 

-K3l,i»' 

-+-3i,i: 
^3F,i: 


-liJM 

—  M,n 

—  l4:i'» 

—  iî,8>^ 
— 10 -> 


10,7) 
10,73 
10,70 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.75 


heures 


vtB.  —  ik-. 


A.^\ 

app. 

A(0  app. 

-T-0. 

4^53 

-hC.  2,1 

-hO. 

4,67 

H-G.   1,5 

M-o. 

4,32 

H-6.    5,2 

-  0. 

3,61 

-+-6.   5,4 

-0. 

4,5i 

H-6.io,7 

-~o. 

3,56 

-^C.  6,7 

Réd.à 
1900,0. 


s 

-0,01 

0,0 


— 0,0£ 
0,0 


-i-0 .     2  ,  9G 


— O.    8,02 


I  — - 


8,01 

8,o3 

7,1P 
7,82 

7,94 


4.    '2,3 


— j.5i ,6 


■o.  I  1 ,62 
54 


1.22,6 
i.»9,7 

1.21 ,6 

ï-»9,i 
1.18,9 

r . 22 , 5 


o.  14, 


— o. 14  J  5o 

1 

— o, 14*89 
i— o.  14  ,68 
— o. 14,75 

—  i}.  10, 96 
10,98 
<i .  10, 96 
o.  10,93 


■2.3i,6 
■2.28,0 

■2.25,7 


■2.27,2 
•2.27,0 

-2.25,8 

•6.27,7 
■6.26,7 

■6.27,7 
-6.26,8 


-f-0,OI 


0,0 


-hO,Of 


0,0 


H-o,i7 
-hi,o 

-f-0,12 


-ho 


î/ 


0,01 
0,01 


-0,2 
0,00 


,1 


0,00 


— 0,2 


ik-  DE   COMPARAISON. 


V  1900,0. 
Décl.  )    ^ 


Autorités. 
Grandeurs. 


h      m      s 

21.24.36,55   Wi 


-h  6«  8'4i',2 


5l2 


(7,5) 


21  .24.40,26 
-{-    6.26.37,8 


21  .24.40,^.6 
6.26.37,8 


21 .22.49 
-1-62.27. 42 


21 .23. 10, 16 
2.    0.59,4 


21 .25.20,24 
I I .50.24,0 


W.) 
3i 


,^^(7,5-8) 


5i4 


8 


BD  ) 
f938i 


(9P) 


A. G.  j 

Albany    (8,2) 
7519* 


532 


(8) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7074  (suite).  1891  Septembre  28.  —  Nébuleuse  i3,4  ou  i3,4- 
i3,5,  assez  diffuse,  arrondie,  25"  environ  de  diamètre,  légèrement 
plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  stellaire  qui 
ressort  assez  bien. 

1894  Octobie  27.  —  Diffuse,  de  forme  et  d'étendue  insaisis- 
sables, arrondie,  d'env.  3o'  de  diam.,  très  légèrement  plus  bril- 
lante vers  le  centre,  avec  condensation  qui  ressort  bien  et  qui 
parfois  parait  assez  stellaire. 

Cette  néb.  est  à  6'  au  sud  de  la  position  donnée  parN.G.C. 

Par  rapport  à  la  même  Hr,  Spitaler  a  trouvé,  le  6  nov.  1891, 
MR.  =-ho-.5%3i,  ACD  =-+-6'.  12", 9. 


I  Nova.  1886  Juillet  3i.  —  Amas  de  deux  ou  trois  petites 
1^,  ayant,  au  premier  abord,  Taspect  nébuleux.  Il  se  trouve  à 
peu  près  à  la  position  donnée  par  N.G.C.  pour  7074 N. G. G. 

4894  Octobre  27.  —  A  celte  position  se  trouvent  plusieurs  ii^j 
mais  on  ne  peut  assurer  qu'il  y  ait  la  moindre  trace  de  nébulo- 
sité. 


I  Bigourdan  33;.  1894  Octobre  27.  —  Objet  i3,4-ï3,5  ou 
plutôt  i3,5;  il  parait  formé  par  plusieurs  A  excessivement  faibles, 
et  dont  deux,  assez  écartées,  s'aperçoivent  parfois  assez  nette- 
ment. 


7076.  1884  Août  21.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  d'env.  i' 
d'étendue,  un  peu  plus  brillante  au  centre.  iMesures  difficiles.  — 
m  =  6i**,o  aa  lieu  de  87".  3.  —  Réduction  à  Janvier  zéro  :  —  o*,o2, 
H-o",!. 


voisines. 

p.         fi. 


0* 
o 


I 
I 


1889  Septembre  17.  — Ronde,  35*  de  diam.,  • 

plus  brillante  dans  la  région  centrale,  avec  Gr. 

condensation  stellaire  qui  ressort  a.  bien.    i3,2-i3,3 
Les  mesures  auraient  peut-être  été  un  peu        i3,2 
plus  précises  si  l'on  avait  pointé  le  noyau  successivement  avec 
chaque  bord. 

m  =  346",  4  au  lieu  de  11",  3.  —  Réduction  à  janvier  zéro  : 
—  0",02,  -ho',!. 


7077.  1885  Septembre  11.  —  Nébuleuse  arrondie,  de  20*  env. 
de  diam.,  avec  petit  noyau  stellaire  de  gr.  i3,4« 

1886  Juillet  29.  —  Néb.  t.  diffuse,  de  forme  insaisissable,  3o' 
d'étendue,  légèrement  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau, 

1891  Septembre  28.  —  Diffuse,  arrondie,  de  25'  à  30*  de  diam., 
un  peu  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  d'aspect 
a.  stellaire  et  qui  ressort  légèrement. 


7078.  1884  Août  4-  —  Amas  brillant,  arrondi,  formé  d'Hc  très 
condensées  dont  les  plus  brillantes  sont  de  gr.  12.  La  Lune  doit 
eiïacer  des  détails. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.  QEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 

des 

observations. 

Autres 
observateurs. 

Gen. 
catal. 

M. 

Grosse 

7078 

Ma  raidi 

1884  Sept.  18 

(suite) 

i5  Messier 
h  2120 

Lai ( 4081 5) 

— 1"47"'  i59 

Laugier  (5i) 

D'Arresti,2 

Schmidt 

1884  Sept.  26 
0.  7     IJ9 

Auwers 

Schônfeldi 

Riimkerv 

1891  Sept.  10 

Vogel,,, 

+0.51     159 

Schultz 

Harvard 

Ëngclmanu 
Ëngelliardti 

1897  Oct.   27 

Ginzel 

— 0 .11     I 59 

Porter 

Weincks 

Kempf 

Drever 

Monnichmeyer 

1897  Oct.  3o 

• 

—0.14     139 

1884  Sept.  18 
—  1.38     159 

1884  Sept.  26 

É 

— 0.  4     159 

1888  Oct.  23 
— o.îo     I  59 

1891  Sept.  10 
-H  1 .   3     1 59 

1897  Oct.  27 
-f-o.  3     159 

* 

a 

GR. 

NÉB. 

LECl 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

Cercle. 

Brillante 

0 
100, i* 

»        9 

100,5* 

1 00 , 5  * 

100,6* 

Brillante 

280,0 

»           u 

'^79,8 

280,2 

'-^79,8 

Brillante 

201,3 

-i         8 

201 ,45 

201,  i 

201 ,5 

Brillante 

22,72 

5    9-9,5 

^'a,97 

22,9 

22,73 

22,72 

22,87 

Brillante 

22,78 

4           9 

22,70 

22,62 

22,75 

22,78 

22,55 

Brillante 

• 

16,95* 

»          9 

16,75* 

Brillante 

196,70 

))        » 

196,70 

» 

120,5 

4       8-9 

120,5 

1 20 , 3 

120,4 

Brillante 

1 18,0 

4        8 

118,1 

1 18,0 

1  i8,o'5 

Brillante 

298,93 

5      9-9,5 

)> 

•''-99,0 

^•09,» 

UREl 

i. 

1 

^is. 

l 

P 

26. 

4,9 

26. 

4,1 

26. 

4,9 

26. 

2,6 

26. 

4,1 

26. 

4,9 

26. 

3,1 

26. 

1,5 

40 

,740 

40 

,7»9 

40 

,723 

40 

,664 

«9 

,36i 

^9 

,369 

'9 

,359 

J9 

,38o 

19 

,390 

19 

,366 

19 

,309 

«9 

,3o4 

19 

,283 

19 

,321 

19 

,3i4 

»9 

,339 

27.' 

25,  o5 

27.' 

28,00 

24,00 

27.' 

23,20 

26. 

12,8 

26. 

16,0 

26. 

17,2 

26. 

17,6 

42 

,021 

4'A 

,o36 

41 

,990 

4-2 

,006 

49 

,079 

49 

,l32 

49 

,  110 

49 

,091 

(O 

^  S 
o  o« 


2 
2 

2 
2 


2 
2 

2 
2 


&10DE 

de 
pointé. 


O     ■» 


e- 


■e- 


0-->h 


e-^ 


e 


■e — ¥- 


e 


-e- 
o- 


■e— ^ 


e- 


•e- 


■^ 
■^ 
■^ 


o   ■» 


■e- 
■e- 


■Q- 


-^ 
■^ 
■^ 
-^ 


e — ^ 


■e — ^ 


£>- 


e- 


■o — ^ 


•e — ¥- 


e— ^ 


ANGLE 

de 

DISTANCE 

position 

d. 

P' 

0 

f     ff 

22,37 

7.  0,3 

22,77 

6.59,9 

22,77 

7.  0,3 

22,87 

6.59,2 

22,37 

6.59,7 

22,17 

7.  0,1 

22,57 

6.59,2 

22,17 

6.58,4 

22,20 

7.  0,1 

22,35 

6.59,4 

22, 30 

6 . 59 , 6 

22,40 

6.57,8 

22,62 

6.59,1 

22,87 

6.58,9 

22,80 

6.59,2 

22 ,  63 

6.58,5 

22,62 

6.58,2 

22,77 

6.58.9 

22,68 

7-  0,4 

22,60 

7.  0,5 

22,52 

7.    1,1 

22,65 

7.  0,0 

22,68 

7.  0,2 

22,45 

6.59,5 

119,22 

7.40,1 

119,02 

7.41,6 

'19,07 

7-39,4 

"9,07 

7-39, 0 

119,01 

7.36,6 

iî9,oi 

7.38,2 

118,81 

7.38,8 

118,91 

7.39,0 

118,90 

7.37,8 

119,00 

7.38,3 

118,90 

7-36,9 

118,95 

7.37,4 

|ii8,83 

7-39iï 

118,90 

7.39,2 

119,00 

7-38,7 

o 

H 

u 

(S 

e: 


d 


o 

0,01 


0,00 
0,2 


0,00 
0,2 


0,00 
0,2 


0,00 
0,2 


-r   0,01 
0,2 


0,00 


0,2 


0,00 
0,2 


0,00 
0,1 


0,00 
0,2 


séccD, 


— 10, G6 
— io,Sj 
— 10,85 
—  10,86 


-10. C) 
•10,57 
10,72 

10,  )> 

io,5<j 
io,6.i 
10,62 

îo,r>  >. 
10,76 

io,ïMi 

io,<Si  , 

■10. -4 

10,73 

■10,81 

10,81    ' 

10,78  : 
10,76  ^ 

10,79 
10,81 

10.68 


—26 


-fi 


—26,9» 


•»r>,78 

H»,  7» 


•.»6,6î 
26,7.1  ! 
26,81   ' 


_  » 


•>t> 

26,7^ 

26,68 

-26 , 6/i 


•»6,8' 


—26,81 
— 26.7'» 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


heures 


NKB.  — *. 


A^^  a  pp. 


0,89 
1,07 
1,08 
1,09 

0,88 
0,80 
0,96 


o,7J 


0,81 
0,87 

0,84 
0,85 

0,98 

1,07 

0^97 
0,96 

i,o5 

1,04 
1 ,01 

0,90 
r  ,09. 

i,o4 

0,9' 


—'27,34 
—.7,48 

-^^7,34 

--•J57,3-2 


—  '7,19 
-—27,29 

-27,36 


7,-^9 


-2 

-•^7 ,  ^-9 

-^7>a4 

•27,  aS 

27,39 

27,38 
'>,7,3-2 


A(£)app. 


— 6.a8,9 
—6.-27,4 
-6.27,7 
— 6.26,4 

—6.28,3 
—6.29,2 
—6.27,3 
—6.27,6 

—6.29,1 
— 6.28,1 

-6.28,4 
—6.26,5 

—6.27,0 
—6.26, 1 
— 6.26,6 
— 6.26,5 
— 6.26,2 
— 6.26,5 

— 6.28,0 

—6.28,4 
—6.29,1 
-6.27,8 
—6.27,9 
—6.27,9 

-+-3.i4,8 
-h3.44,i 

-^3.43,3 
-^-3.43,1 

H-3.4i,5 
-+-3.42,3 
+3.41 ,2 
-+-3.42,0 

-^3.41,3 
H-3.42,3 
-+-3.40,9 
H-3.4i,5 

-+-3.41,5 

+3.42,0 
-f-3.42,4 


Réd.  à 

1900,0. 


0,00 
0,2 


0,00 
— 0,2 


0,00 
-0,1 


0,00 
0,0 


0,00 
0,0 


— 0,02 
— o,^ 

—0,02 
—0,4 

— 0,02 
— 0,3 


■0,01 
-0,2 


0,00 


0,1 


i(    DE   COMPARAISON 


Décl.  i 


•  1900,0. 


Il       m      s 
21 .25.20,24 

ii°5o'24',o 


Aulorités. 
Grandeurs. 


Wi 

532 


(7,5) 


Id.  (8) 


ïd. (8,5-9) 


21 .26.33,7 
I I .40.24 


BD  ).      . 
4579r^'^^ 

W.  (9) 


Id.  (10) 


Id.  (10) 


DESCRIPTIONS   ET  REMARQUES. 


7078  (suite).  1884  Sept.  18.  —  Amas  formé  d**  ia,5  ou  plus 
faibles.  Tout  l'ensemble  est  contenu  dans  un  cercle  de  5'  de  dia- 
mètre, mais  la  partie  vraiment  dense  n'a  que  2'  d'étendue.  La 
partie  la  plus  brillante,  qui  est  un  peu  en  arriére  du  centre  géo- 
métrique de  l'ensemble,  a  de  26'  à  So"  de  diamètre,  et  les  Hc  ne 
s'y  distinguent  pas  les  unes  des  autres.  Des  bords  de  l'amas,  qui 
n'ont  rien  de  défini,  s'échappent  5  ou  6  bras  formés  d'u^  12,6.  Avec 
le  grossissement  34o,  l'amas  est  nettement  résolu  et  les  Hr  se  dé- 
tachent jusque  dans  la  partie  centrale  où,  toutefois,  elles  ne  sont 
pas  séparées. 


1884  Sept.  26.  —  Amas  de  3'  de  diamètre,  non  compris  5  à  6 
bras  qui  rayonnent  à  peu  près  dans  la  direction  du  (entre  et  qui 
ont  de  3'  à  4'  de  long.  Il  est  formé  d'it  12, 5  ou  plus  faibles.  La 
partie  centrale,  de  12"  à  iS'  de  diamètre,  est  très  brillante,  peu 
régulière  et  formée  d'^  superposées.  Jusqu'à  30*  du  centre  les  • 
ne  se  distinguent  pas  bien  les  unes  des  autres. 


1888  Oct.  33.  —  Bel  amas,  formé  d'it  12, 5  ou  plus  faibles, 
contenu  à  peu  près  en  entier  dans  un  cercle  de  6'  de  diamètre; 
mais  la  partie  principale  a  seulement  2'  de  diamètre.  Les  ik 
se  distinguent  les  unes  des  autres,  excepté  sur  une  étendue 
de  4o'  dans  la  région  centrale,  qui  est  très  brillante,  et  dans 
laquelle  on  soupçonne  seulement  des  points  Stella  ires.  De  la 
partie  de  l'amas  qui  a  2', 5  de  diamètre  s'échappent  5  ou  6  bras 
de  3'  de  long  environ. 


1891  Sept.  10.  —  Amas  brillant  dont  l'ensemble,  vaguement 
arrondi,  a  de  6'  à  7'  de  diamètre,  et  dans  lequel  on  distingue  trois 
parties  :  (I)  partie  centrale,  de  S*  à  10'  de  diamètre,  qui  est  très 
brillante  et  qui  ressort  fortement;  (II)  partie  environnante,  de  2' 
de  diamètre,  dans  laquelle  les  ^  sont  encore  très  serrées  et  se 
distinguent  difficilement  les  unes  des  autres,  leur  nombre  décrois- 
sant graduellement  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  centre;  (III) 
partie  extérieure,  dans  laquelle  les  ic  ne  sont  pas  serrées. 


1897  Oct.  27.  —  Amas  brillant  d'env.  6'  de  diam.  total;  mais  la 
partie  principale  n'a  que  1^8  de  diam.  env.  La  partie  centrale  (I), 
de  5"  de  diamètre,  ressort  assez  fortement  et  on  n'y  distingue  pas 
d'4,  de  sorte  qu'elle  a  l'aspect  fortement  nébuleux.  Dans  la 
partie  environnante  (II),  on  entrevoit  de  nombreux  points  stel- 
laires  dont  le  nombre  diminue  à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  (  I  )  ; 
cette  partie  (II)  présente,  en  outre,  un  fond  nébuleux  entrevu 
jusqu'à  i'  du  centre  et  assez  brillant  dans  la  partie  (I).  Toutes 
les  •  sont  de  grandeur  12,8  ou  plus  faibles. 

Dans  la  mesure  relative  à  la  seconde  i^^  ona  combiné  le 
premier  pointé  d'angle  avec  la  moyenne  des  deux  premiers 
pointés  de  distance. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.  QEN.    AUTORITÉS 

CAT.         diverses. 


Gen. 
calai. 


7078 

(suite) 


7080 

5999 


7081 

4672 


Autres 
observateurs, 


Maraidl 

i5  Messier 

h  2120 

Lai {4o8i5) 

Laugier(5i) 

D'Arresli.j 

Schmidt 

Auvvers 

Schonfeldi 

Riimkerv 

Vogeli,, 

Sch^iltz 

Harvard 

Engclmann 

Engelhard  ti 

Ginzel 

Porter 

Weinckî 

Kerapf 

Dreyer 

MônDlchmeyer 
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DATES 

des 

observations. 


m. 


Grosse 


i897  Ocl.  3o 
-ho"  9""  159 


OR.  NGB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


Brillante 


9 


III  859 
It  2121 

d'Arrest2 
Schullz 

Engelhardtj 


1884  Sept.  18 
—  1.29     159 

1884  Sept.  26 
-ho.    1     159 

1888  Oct.  23 
— -o.  4     139 

1897  Oct.  3o 
— o .  2     1 59 


1897  Oct.  27 
-ho.  3     159 


1883  Sept.   9 
-ho  .2     1 39 

1887  Août  23 
— o.i3     i59 

1892  Sept.  19 
-ho .19     1 59 


1884  Juill.  3i 
-hi.   5     i59 

188.'>  Sept.  1 1 
-ho .21     1 59 


1880  Juill.  20 
-^0.18     159 


Brillante 
9 

Brillante 


4      8-9 

Brillante 
4        9 


Brillante 
5      9-9,5 


1 3 , 2  -  1 3 , 3 

»         9 

i3,4  - 13,5 
1-2         8 


i3,4 


2-3 


i3,4 
9 

l3,3 
n  10 

l3,3 
»       9- la 


LECTURES. 


Cercle, 


298,92 
299,00 
299,00 

299,07 
299,05 

298,90 

3,80* 
3,55* 

i83,6o 
i83,25 

107,40 
107,55 

286,1 
286,22 
286,2 
286,15 

6,3 


Vis. 


120,7:» 
120,60 

3oi ,70 
3oi ,40 

299» 9* 
3oo,i* 

3oo , o5  * 

3oo , 1 5  * 


67,60 
68,70 

157,45 
160, 25 
159,00 

159,60 
161,35 


18,025 

17,960 
17,960 
«7,980 

'7,97^ 
I 7 , 962 


23 . 22 , 5o 

23.22,35 


23.26,25 
23. '24, 65 

22. 17,60 
22.18,35 

22,023 

22,027 

22  j 07 l 
21,990 

48,865 


26.36,65 
26.35,40 

25.43,65 
25.44,00 

29,956 
29,864 
29,918 
29,935 


i3.5o,25 
1 3. 50,75 

13.34,55 
I 3 . 32 , I 5 
13.32,75 

12.32,20 

i2.35,5o 


s  o 


.  I 
.  I 
.1 
.  1 
.  ( 
.  I 

2.2 

2.2 

2.2 
2.2 

2 .  2 
2.2 

I  .  I 

I  .  I 

I.  I 

1.  I 

I  .  I 


2.2 
2.2 

2.2 
2.2 

I  .  I 

I  .  1 

I  .  I 

I  .  I 


2.2 
2.2 

2.2 
2.2 
2.2 

2.2 
2.2 


MODE 

de 
pointé. 


O     ^ 


■^ 
-^ 


■e — ^ 


-o— ^ 

-^-^ 
•e— ^ 

o   ^ 


■Q—^ 


o — ^ 


e- 
■e- 


-^ 
-^ 


0 

^ 

0 

^ 

0 

^ 

o_ 

^ 

0 

^ 

0 

>f 

0 

^ 

ANGLE 

de 
position 

P- 


118,82 
118,90 
118,90 
u8,97 
118,95 
118,80 

286 , 07 
285,82 

285,97 
285,62 

285,91 
286,06 

286,00 
286,12 
286, 10 
286,05 

I 86 , 20 


20,43 
20,28 

20,33 
20,  o3 

20 ,  27 

20,47 
20,42 
20,52 


157,24 
i58,34 

157, i3 

159,93 
I 58,68 

i58,09 
i59,84 


DISTANCE 

d. 

2  [p 

^  J 

<  \ 

fc-  f  d 

a 

1 

Kr.B.~if. 

A-ilapp. 
séccO,     , 

7'.  38' 3 

0 
0,00 

-26  j8  ' 

7.40,2 

o> 

-26,87  ' 

7.40,2 

-20,8: 

7.39,6 

—26,81 

7-39,7 

-9.6,83 

7.40,1 

-26,89 

5.39,6 

-h  0,01 

-h'a,7G 

5.39,5 

0,1 

■+•21,78 

5.41,2 

9,00 

-4-21,88 

5.40,4 

0,1 

5.39,7 

0,00 

-^^1,79 

5.40, I 

0,1 

.  ''-1,79 

5.40,2 

0,00 

-h2l,8l 

1 

5.40,1 

0,1 

-H^i,79 

5.38,8 

-^•21,71 

5.41,2 

-r2I,87 

7.32,0 

0,00 

0,2 

-h  3,20 

7  -^9,» 

0,00 

— 2J,3l 

1 

7.i9»5 

0,1 

— •tSjSi 

7.22,4 
7.22,6 

0,00 

0,1 

—9.5,46 
—2j  ^55 

7-^8,4 

7.2I,î 

7-'9,5 

0,00 

0,1 

— -25,  «j 
—25,35 
— 25,î7 

7.19,0 

— 23,r' 

0.53,9 

-h  0,01 

-,  i,h 

0.54,1 

0,0 

1,53 

o.5i,i 

-h  0,01 

—    1,32 

0.49,9 

0,0 

-  1,14 

o.5o,2 

-   i,r2 

0.48,9 

-h    0,Oi 

1,'22 

Q.5o,5 

0,0 

—   i,i6 
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G -79 


lieiircB 


—  28 , 20 
—28,-21 

—28,38 
-28,48 

— 28,26 

-28,17 

— >8,ii 


1,33 

1,33 
i,i4 


1 ,1'À. 


—   1 ,  16 


-+-3.43,0 
-h3.4i,7 

-1-3.43,5 

-r-3.4l,6 

-^3.41,1 
-+-3  43,7 
-f-3.42,6 
-+-3.43,0 


— o,o3 
—0,4 

— -o,o3 
— 0,3 


-0 ,  02 
0,2 


ik"    DE   COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


h      m     8 
21. 2^ ■ oi , y 

IIMO'24'' 


-i-o.49)7 

0,00 

-+-o.5o,3 

0,0 

-+-0.47,1 

0,00 

-+-0.46,9 

0,0 

-4-0.46,8 

-f-0.45,4 

0,00 

-l-o.47/> 

0,0 

2i .24.4^ 
Il  .45 


21 .25.8 
I  I  .37 


2 1 . 26 .  4  î  o5 

26.13.   2,8 


Autorités. 
Grandeurs. 


BD 

4>79 


9,5 


21 .26.21 ,35 
2 .  2.17,5 


Anonyme^" 
(  i"'^  ) 

Anonyme 
(10-19,5) 

Anonyme 
(12,0) 

Anonyme 

(1-0 


Anonyme'*' 
(.î,3) 


A.G. 

CambridRe}9,l 
12575 


Anon.(a)^5) 
(i3,o) 

Anon.  (a) 

Anon.  (a) 
(i3,o) 


DESCRIPTIONS  ET   REMARQUES. 


7078  (suite).  1897  Oct.  3o.  — Amas  brillant,  formé  d')^  de  gr.  i3,o 
ou  plus  faibles,  graduellement  de  plus  en  plus  nombreuses  à  me- 
sure que  l'on  approche  du  centre.  En  ce  point  se  trouve  une  con- 
densation (I)  d'environ  10"  de  diamètre,  qui  ressort  fortement 
et  qui  est  bien  nébuleuse;  cependant  on  y  distingue  au  moins 
2  it  qui  ressortent  assez  bien.  Dans  la  partie  environnante  (II), 
d'à  peu  près  2',5  de  diamètre,  les  •  sont  très  serrées  mais 
distinctes;  sur  ces  parties  (I)  et  (II)  il  y  a  un  fond  nébuleux 
dilTus  d'environ  a'  de  diamètre  et  qui  s'aperçoit  assez  bien. 
Enfin  les  dernières  it  de  la  partie  extérieure  (III)  sont  à  3'  en- 
viron du  centre,  de  sorte  que  le  diamètre  total  de  Tamas  est  de  6'. 

(')  et  (^)  Positions  déduites  de  celle  de  la  nébuleuse. 

Les  observations  dans  lesquelles  la  nébuleuse  a  été  rapportée 
à  la  première  étoile  ont  donné  les  résultats  suivants  : 

Ausvers,.  \.^^Si  Sept,  iç^    A^=  — o,ii,34    A(£)=— 6.82,8 

•  Jd.        1859  Oct.      7  —0.11,33  —6.34,4 

Id.        1859  A'ov.      8  — o.ii,4o-  — 6.3o,8(-i) 

Id.       \%m  Sept.Zo  —0.11,38  -6.33,3 

Jd.       1860  6'e/>^3o  —0.11,37  —6.33,3 

VogeU'..  \^%  Juin.  Il  — 0.11,26  — 6.29,6    1870,0 

Porter...  188'i,8  — o.io,63  —6.23,9 


7080.  1885  Sept.  9.  —  Néb.  arrondie,  de  3©"  à  4o'  de  diam.,  plus 
brillante  au  centre  où  se  trouve  un  petit  noyau  stellaire  de 
gr.  i3,3. 

1887  Août  23.  —  iNéb.  de  forme  insaisissable,  arrondie,  de 
20"  à  30*  de  diam.,  à  peine  plus  brillante  au  centre  où  se  trouve 
une  faible  condensation. 

Hc  Toisines. 


.1886  Septembre  9. 
Gr.  p.  H. 

i3,2  55"        i' 

i3,3        95        1,5 
i3,o        95        3 


1887  Août  23. 

Gr.             p.  d. 

i3,3          6o»  l' 

»              »  », 

»              »  » 


1891  Septembre  19. 
Gr.  p.  H. 

i3,2         4o»      o',8 
l3,2  90  I 

1 3,8         95         :> 


1892  Sept.  19.  —  Assez  ditîuse,  arrondie,  de  30*  env.  de  diam., 
plus  brillante  au  centre,  avec  condensation  demi-stellaire,  dcmi- 
diiïusc,  qui  ressort  bien.  ' 


7081.  1884  Juillet  3i.  —  Nébuleuse  de  25"  de  diamètre,  un  peu 
plus  brillante  au  centre. 

1885  Sept.*ii.  —  Ronde,  3o'  de  diam.,  plus  brill.  au  centre  où 
se  trouve  un  petit  noyau  assez  fortement  stellaire,  de  gr.  i3,4. 

1886  Juillet  29.  —  Assez  difluse,  arrondie,  de  25"  de  diamètre, 
un  peu  plus  brillante  au  centre,  avec  condensation  un  peu  difTuse 
qui  a,  par  moments,  l'aspect  un  peu  stellaire. 

(■^)  \ OIT  ci-après  une  détermination  micrométrique  de  cette 
étoile^  par  rapport  à  75'j3  Albany  {A. G.). 
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N.  GEN. 
CAT. 


Gen. 
catal. 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


DATES 
des 

observations. 


OR.   NEB. 


7081 

(suite) 


•   n 


^    h 


)) 


()OOt) 


7082 

4073 


7084 

4675 


7085 

600 1 


III  859 
h  2iai 

D'Arrestî 
Schullz 
Engclhardtj 


i«. 


Gross*. 


Faci- 
lité. 


1897  Juin.  24 
— l'^aB"  159 


G.  P.  Bond 


VII  5a 

h  21-22 


1883  Sept.  1 1 

H-0.32       159 

1897  Juill.  24 
— 1.24     1^9 

1884  Juill.  3i 
-f-1.19     159 

1897  Juill.  24 
—  1 . 20     1 59 

1885  Sept.  Î4 
-+-0.56  159 

188G  Juill.  29 
-ho.37  159 

1887  Août  24 
— 0.46  159 

1891  Oct.  17 
-+;3.4o  1^9 


h   2123 
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Spitaler 


1891  Oct.  17 
-+-0.23     i59 


1886  Juin.  3i 

-f-0.20       159 


Ciel 


LECTURES. 


Cercle. 


2     8,5-9 


86,3* 
86,07* 


Vis, 


12,8 
»         10 

i3,o 
))     8,5-9 


i3,o 


i3,i 
»     8,5-9 


» 


JO 


» 


9-10 


9 


10 


» 


» 


10 


i3,4 


» 


10 


52,355 


'>2,2I0 


91»  40 


9»>o7* 
9r,o5* 


341,35 
341,45 

71 ,0J* 


3o. 59,65 


52^903 

52,902 


7 


6,00 


7.  5,85 
54 , 399 


233,1 5 
232,55 


23.32,3o 
23 . 3 I , 5o 


(S  a 

^  S 

o  Su 

'•s 


I  .1 
I.  I 


MODE 

de 
pointé. 


■e — ^ 

O     ^ 


ANOLE 

de 
position 

P- 


DISTANCE 


T. 

O 


2  \P 


266,08 
265,85 


•< 
(S 

'M 

es 


NBB.— Jt. 

Aitlapp. 
séc(ir\ 


2.2 

I .  I 
I .  I 

2.2 
2.2 

I .  I 


D^:::=#s 


•G — ^ 

o    ^ 


271 ,08 

270,85 
270,83 

25o,99 
251,09 

25o,83 


2.2 
2.2 


23 I ,64 
23 I ,04 


9.15,2 

9-io,9 


9.3o,6 

9.31,3 
9-32,8 

10.16,1 
10. 16,2 


10. i5,5 


6.17,1 
6. 16,7 


0,01 
0.2 


0,01 
0,2 


0,01 
0,2 


o,0i 
0,3 


0,00 
0,2 


0,01 
0,9, 


+36,93 
-f36,6^ 


-î-38,(n 

-4-38,10 
-h3S,i9 

-h38,85 
-^38. «S 

r 

-+-38,- 


4-19.  n 


ET  D*AMAS  STELLAIRES. 


G.8 


-4-36,96 
4-36,66 


-f-38,07 
-t-38,12 

-1-38,22 

-+-38,87 
H-38,90 

38,79 


-HO.  37,9 
-ho.39,8 


—0.10,7 

— o.  8,6 
— o.  8,4 

-1-3. 20, 9 
-h3.19,9 

-t-3.22,2 


0,00 
-ho'i 


0,00 


H-0,5 


0,00 
-i-o,i 


— 0,01 
-ho,6 


0,00 
-1-0,1 


19,83 


+3.54,1 
-t-3.57,0 


.01 


-4-0,3 


heure* 


Hr   DE  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


m 


21.25.43,21 
-h   2**  2'27'',0 


21.25.43,21 
-   2.    2,27,0 


21.25.43,21 
■    2.    2.27,0 


21.27.5 
0.17.28 


2I.25.5l 
-h46.39.22 


Autorités. 
Grandeurs. 


21.27.  4 
16. 58. 58 


21.27.  8 

-h  6.  5 


A.  G. 

Albany  [  (8) 

7523 


A.  G. 

AIbanj[(8,5) 
7523 

Id.  (8) 


A.  G.) 

Albanj((8  5) 
7523) 

Id.  (8) 


\  P08.  néb. 
'(  d'ap.  G.C. 


iPos.  amas. 
(d'ap.N.G.C. 


Pos.  amas 
Id'ap.N.G.C. 


Anonyme^  *^ 
(10-10, 5) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7081  (suite).  1897  Juillet  24.  —  Néb.  i3,3  ou  i3,3-i3,4,  ar- 
rondie, d'env.  25'  de  diam.,  plus  brillante  au  centre,  avec  conden- 
sation stellaire  qui  ressort  légèrement.  L'ensemble  a  parfois  l'as- 
pect assez  granuleux. 

D'Arrest^  a  rapporté  la  nébuleuse  à  la  même  ik  anon.  (a) 
(  qui  lui  a  paru  double  :  p  =  335",  d=  &')  et  il  a  trouve'  : 

m  s  ,      , 

1864  ^oû^  II AA  =  — 0.1,3        ACJt)  =  -ho.4o 

1864.40^^26 — 0.1,2  -1-0.39 

iSQÏ  Août  2'] —0.1,5  -HO. 38 

Cette  T/k-  a  est  voisine  de  la  nébuleuse  7081  N.G.C. 


Cette  itcb  est  voisine  de  la  nébuleuse  7081  N.  G.  C. 


I  6000  G.  C.  1885  Sept.  14.  —  Simple  :Ar,  qui  ne  présente  nul- 
lement l'aspect  d'une  nébuleuse  planétaire.  | 

1886  Juillet  29.  —  On  ne  peut  apercevoir  ni  diamètre  apparent, 
ni  aucune  trace  de  nébulosité.  Cet  objet  parait  absolument  iden- 
tique aux  Ht  voisines  de  même  éclat. 

1887  Août  24.  —  Pas  de  nébuleuse  planétaire  :  à  l'œil  .c'est  une 
simple  4'* 


7082.  1891  Octobre  17.  —  Région  riche  en  •,  formant  une 
sorte  d'amas  d'environ  3o'  de  large  suivant  le  parallèle,  mais 
beaucoup  plus  étendu  suivant  le  cercle  horaire.  Dans  le  sens  de 
la  largeur,  le  nombre  des  iic  décroît  nettement  du  centre  aux 
bords,  mais  ce  décroissement  n'est  pas  nettement  marqué  suivant 
la  longueur  :  les  Tk  sont  plutôt  distribuées  par  groupes.  Au  point 
indiqué  se  trouvent  2  -j^  de  gr.  7  et  7,5  avec  un  assez  grand  nombre 
d'*  éparses  de  gr.  10,  11  el  12.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7084.  1891  Octobre  17.  —  Large  amas  irrégulier  de  i5'  de  long 
suivant  le  cercle  horaire  sur  8'  à  10'  de  large;  il  est  formé  d'en- 
viron 40  4-  dispersées,  sans  concentration,  dont  une  (située  au 
bord  boréal)  est  de  gr.  9;  deux  ou  trois  sont  de  gr.  10,  et  les 
autres  sont  plus  faibles.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7086.  1886  Juillet  3i.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  de  3o'  à  4o'  de 
diamètre,  un  peu  plus  brillante  au  centre»  sans  noyau.  Une  étoile 
i3,2^3,3  est  vers p  =  4o',  d  =  i'. 

(»)  •An.— •48o2BD-t-5»;     AA=-f-o-32«;      A(JE)=  — 1',5. 


Oàservations  de  Paris,  1897. 
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G.82 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.OEN. 
CAT. 


Gen. 
catal. 


7085 

(suite) 


7086 
4676 


7088 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


41 5  Marlh 
Spitaler 


VI  32 

h   2124 


DATES 
des 

observations. 


m. 


Grosse 


1891  Sept.  28 
-ho'*48"  159 


1895  Sept.  25 
I.   I     169 


fiaxendell 


7089 

4678 


Maraldi 
2  Messier 

h  2125 

• 

Lai  (4192B) 

Laugier  (52) 

D'Arresti,, 

Lord  Rosse 

Sclimidt 

Auwers 

Schonfcldi 

Rumkeri 

Vogeli 

Schultz 

Harvard 

Engelmann 

Engelhardt} 

Weineki 

Kempf 

Dreyer 

Mônnlchmeyer 


1888  Oct.  5 
—0.33    159 

1888  Oct.  27 
-+-0.40    159 

1889  Août  2 
H-o.iS     i59 

1884  Sept.  27 
-f-0.41     159 

1885  Sept.  14 
— -0.45     i59 


OR.  NKB. 


1887  Août  24 
— 1.17     i59 

1888  Oct.  5 
—0.43     §59 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


»3,4 
1-2 


i3,5 
9 


8^ 


LECTURES. 


Cercle. 


232,4 

23i,8 
23i,3 
23 1.5 


10 


» 
»        9 


.0 


Brillante 
«        10 


Brillante 
»        9 

Brillante 
»        10 


294,05 
294,45 

217,2 
217,8 
218,4 

217,9 

39,3* 
38,2* 

217,0 
217,1 
217,5 

217,7 


Vis. 


33,893 
33,751 
33,701 
33,740 


2o.59y5o 
20.59,70 

20.45,3 
20.44,9 
20.42,6 
20.45,0 

19.50,6 
^9-49, 4 

19.51,3 
19.59,3 
19.56,7 
20.  0,8 


s  o 
o  o. 


1 .1 
r  .1 
1.1 
1. 1 


MODE 

de 
pointé. 


e- 


e-Ht- 


•o— ^ 


2 


■^ 

-^ 


e— ^ 


e— ^ 


e— ^ 


o   ^ 


•   o 


ANOLE 

de 
position 

P- 


233,35 
232,75 

232,25 
232,45 


36,42 
36,82 

36,89 

37,49 
38,09 

37,59 

37,83, 
36,73 

35,52 
35,62 
36, 02 

36,22 


DISTANCE 

*=  / 

M" 

0  1 

NÉB.-,^. 

d. 

<  < 
^  1 

Xllapp. 

5éc(0 

4 

rf        «»/, 

0 

«         1 

6..i3,6 

—    0,01 

-^»9.99, 

6.r7,8 

o;2 

-h20,0)  1 

6.19,3 

4-ap,oo 

6.18,1 

+  »9.99 

4.28,3 
4.28,4 

4.25,6 
4.25,4 
4.24,3 
4.25,5 

4.27,0 
4.26,4 

4.27,0 
4.3i ,0 
4.29,7 
4.3£,7 


—  0,01 


a, 2 


0,01 
0,1 


—  0,01 


0,1 


0,1 

0,1 


0,62 


0,63 


"?/  è 
0,87 

0,80 
0,62 

0,35  ; 


0,53 
0,58 

0,71 


I 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.83 


XX!*»®»""»». 


-4-29,10 
-+-20,16 
-+-20,11 

-h20,10 


-10,63 
-10,73 

-10,64 
-10,78 
-ro,88 
- I o , 80 

■10,92 
10, 63 

iO,35 
10,53 
10, 58 
10,71 


-f-3.43,1 
-1-3.48,8 
-1-3.52,3 
-+-3.5o,6 


—0,01 

4-0*2 


Ht  de  comparaison. 


M 

Décl. 


1900,0. 


b      m     s 

21.27.  8 

6''  5'  ' 


-3.36,1 
•3.35,0 

3.32,6 
-3.3o,7 
■3.28,1 
•3.3o,5 

■3.3i,o 
■3.33,6 

■3.37,5 

•3.40,4 
3.38,3 

3.39,4 


-f-0,01 


—0,1 


-1-0,01 
—0,1 


-ho, 01 
—0,1 


-hOjOI 
—0,1 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyroe^*^ 
(9,5) 


21.27.  5 
5i.  8.34 


21.28.14 
■  0.49 


2 1 . 28 . 3o 
-1.12 


Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


J  Pos.  néb. 
(d'ap.N.G.C. 


\nonvme^*^ 

(9) 

Anonyme 
(10,0)  . 


Anonyme 
(9,5) 

Anonyme 

(9) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7085  (suite).  1891  Sept.  a8.  —  Néb.  i3,4-i3,5,  a.  diffuse,  arrondie, 
35'  de  diam.,  t.  légèrement  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  con- 
densation a.  diffuse  qui  ressort  à  peine  et  qui  se  fond  graduelle- 
ment avec  le  reste  de  la  nébulosité.  Une  it  i3,5  est  vers/>  =  35o, 
d  =  i',2  :  dans  le  voisinage  il  y  a  d'autres  -A-,  mais  elles  sont  plus 
éloignées  de  la  nébuleuse.  ' 

(')  •An.  — ît-48o2BD-+-5»:    AiR  =  +  o«32';     A(D=  — i'. 

7086.  1895  Septembre  25.  —  Amas  de  10'  à  12'  d'étendue,  un 
peu  allongé  suivant  le  parallèle;  il  est  formé  par  une  ik-  de  gr. 
10,  avec 3  ou  4  ^  de  gr.  Il  et  une  centaine  d'autres  qui  sont  plus 
faibles.  Dans  une  région  un  peu  excentrique  les  Hr  sont  légère- 
ment condensées,  mais  ne  forment  pas  un  objet  mesurable. 

• 

7088.  1888  Octobre  5.  —  Par  instants  on  a  cru  soupçonner,  à 
la  place  indiquée,  quelques  traces  de  nébulosité  dont  l'existence 
est  bien  incertaine. 

1888  Octobre  27.  —  Traces  excessivement  faibles  de  nébulosité 
que  l'on  soupçonne  en  plusieurs  endroits  dans  une  région  plus 
australe  de  8' que  la  position  de  G.  C.  Cet  objet  exigerait  un  ciel 
plus  beau  et  un  instrument  plus  puissant. 

1889  Août  2.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherchée  en  partant  de 
4173  BD  —  i». 

7089.  1884  Septembre  27.  —  Amas  d'ik-  i^)5  ou  plus  faibles, 
de  4') 5  de  diam.  total;  mais  la  plupart  des  Hr  sont  contenues 
dans  un  cercle  de  2'  de  diam.;  la  partie  centrale,  qui  est  t. 
brillante  et  a  de  4o'  à  5o*  d'étendue,  est  formée  d'iHr  t.  serrées  et 
même  superposées  par  places.  La  Lune  éclaire  encore. 

O  •An.— j*-4i72BD  — I»:    AiR=H-i-,33';    A(D=— 3'. 

(Détermination  faite  le  5  octobre  1891.) 

1885  Septembre  14.  —  Amas  brillant,  contenu  en  entier  dans 
un  cercle  de  3'  de  diam.  et  formé  d^ik  petites  :  Tune  est  de  gr.  ii,5 
et  les  autres  sont  de  gr.  12,5  ou  plus  faibles.  Dans  la  partie  cen- 
trale, de  i'  de  diam.,  les  Hc  sont  excessivement  serrées  et  môme 
superposées. 

1887  Août  24.  —  Amas  formé  par  qq.  •  i2,5  et  par  d'autres  plus 
faibles,  la  plupart  de  gr.  i3  à  i3,5.  Il  est  contenu  dans  un  cercle 
de  3'  à  3', 5  de  diam.  Dans  la  partie  centrale,  qui  est  brillante,  et 
qui'  a  5o*  d'étendue  environ,  les  ik"  forment  un  fond  lumineux 
continu  sur  lequel  on  soupçonne  des  it  plus  brillantes  qui  se 
détachent  t.  légèrement.  Autour  de  celle  partie  centrale,  la  den- 
sité des  4*  décroît  graduellement  jusqu'au  bord.  Cet  objet  se 
mesure  assez  bien,  quoiqu'il  y  ait  un  peu  d'incertitude  dans  la 
bissection  de  la  partie  centrale,  qui  n'est  pas  bien  définie. 

1888  Oct.  5.  —  Amas  brillant,  formé  par  2  ou  3  •  de  gr.  i2,5, 
un  petit  nombre  d'il-  i3  et  un  très  grand  nombre  d'^-  plus 
faibles.  Il  est  arrondi  et  a  5'  de  diam.  total;  mais  la  partie  prin- 
cipale n'a  que  i'  de  diam.  Celle  parlic  principale,  d'éclat  sensi- 
blement uniforme,  est  une  masse  brillante  sur  laquelle' on  soup- 
çonne une  multitude  de  petites  •  ;  elle  est  entourée  par  une  zone 
de  3'  de  diamètre  extérieur  dans  laquelle  les  ik-  sont  beaucoup 
moins  serrées,  mais  que,  cependant,  on  ne  peut  que  soupçonner  à 
cause  de  leur  faiblesse  :  ces  deux  parties  constituent  la  presque 
totalité  de  l'amas.  Cet  objet  se  mesure  assez  bien  malgré  l'éten- 
due de  la  partie  centrale. 


G.84 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.OEN. 
CAT. 

Gen. 
calai. 


7089 

(suite) 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


7092 

468 1 


7093 

4682 


7094 


7099 

4687 


Maraldi 
2  Messicr 

h   2125 

Lai.  (4r928) 

Laugicr(52) 

Etc. 


39  Messier 
Il  2126 

Engelmann 
h  ai 47 


DATES 

des 

observations. 


M. 


Grosse 


1891  Ocl.  5 
H-o*'i6'"  159 


88Sw.II 


3o  Messier 

,  ^2128 
II 


\  8878 


D'Ârrestf,s 

Schmidt 

Schonfeldi 

Oppolzer 

Vogel, 

Engelmann 

Rumkers 

Engelhardtt 

Weineki 

Gruss 

Kempf 

Etc. 


1891  Oct.  17 
+3.42    169 


OR.  NEB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


T.  Brillante 
2      8,5-9 


10 


1891  Oct.  17 
-1-3.43    159 


1890  Sept.  10 
— o.ii     159 

1891  Août  12 
—0.12     159 

1893  Oct.  19 
-1-1.4     ï59 

1887  Août  24 
.40    159 


1889  Août  28 

-HO. 18       159 


1891  Oct.  5 
-f-0.26    159 


10 


»        9 

» 
»         9 


Brillante 
4-5        9 


10 
3        9 


Brillante 
5    8,5-9 


LECTURES. 


Cercle. 


215,78 

2i5,5 

215,75 

9 1 5  "'^ 


260,7* 
260,5* 
260,8* 
260,6* 

80,8 
80,6 
80,5 
80,5 

77,95 
78,05 

78,03 

78,0 


Vis. 


35,523 
35,577 
35,597 
35,610 


22.46,5 

22.5l,7 

22.46,8 

22.49,6 

22.54,8 
22.52,5 
22.5l,6 
22 . 53 , 4 

38,638 
38,56o 
38,56o 
38,568 


en 

Sri  <i 

es  c 
o  û. 


1. 1 
I.I 
I.I 
1 .1 


MODE 

de 
pointé. 


e— ^ 


o   ^ 
o   ^ 


"9—^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 


■^ 
-^ 


e-Ht- 


-9—^ 


o   ^ 


■e- 


■^ 

■^ 


■^ 
■^ 


36,74 
36,46 

36,71 
36,73 


269,^3 
259, o3 
259,33 
259, i3 

259,41 
259,21 
259,11 
259,11 

258,91 
259,01 
258,99 
258,96 


DISTANCE 

d. 


4.25,7 
4.27,3 

4-^7,9 
4.28,3 


5.54,4 
5.57,0 

5.54,5 

5.55,9 

5.57,5 
5.56,4 
5.55,9 
5.56,8 

5.57,7 
5.55,4 
5.55,4 
5.55,6 


o 

H 

t. 

-H 

es 


P 
d 


o 

0,01 


—  0,02 


0,1 


o,o5 
o,a 


séccf). 


— 10,60 
—10,59 
—  10,68 
—10,70 


—  0,06 


O.'JL 


-H23,22 

^-'13,3; 
-^23,  î3 

H-23,3l 

-1-23,44 

-4-23,35 

-h23,3i 
-»-23,37 

-H23,4l    ! 
-+-23,17   . 

-1-23,27 

-H23,28  ; 


gj9 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.85 


XX!"""'". 


NBB.— *. 


A^  app. 

A(D  app. 

s 

— io,6o 

—3'.  33*1 

— 10,60 

—3.35,1 

— !o,68 

—3.34,9 

-10,70 

—3.35,2 

• 

-f-a5,35 

-+-25,52 

H-25,37 

-r-25  ,46 
-1-25,60 

25, 5o 
25,46 
-1-25, 5a 

-H25,56 
-1-25, 41 

H-25,4l 

-H25,4^ 


Réd.  à 

1900,0. 


-ho, 01 


Hr  DB  COMPARAISON. 


S. 

Décl. 


1900,0. 


h      m     • 
21. 28.30 

•    1*»I2'      " 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme  ^^^ 
(9-9,5) 


6,4 
8,1 
5,8 

7,3 

6,1 

7,1 
7,6 
7,8 


9,2 
8,2 

8,3 

8,5 


,02 


0,3 


—0,01 
-+-0,3 


— 0,01 
-+-0,2 


21.28.39 
+47. 59. 3a 


21 .3o.35 
•45.33.3o 


21 .31.29 
12.19.54 


21.34.15,74 
23.39.  5,7 


P08.  amas 

[d'ap.N.Q.C. 


Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


Pos.  néb. 
[d'ap.N.G.C. 


Cord. 
Zones  \  9 
1014 

Id.  (8) 


Id.  (8) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7089  (suite).  1891  Octobre  5.  — Amas  t.  brillant,  de  3'  env.  de 
diam.  total,  formé  d'^ presque  toutes  très  faibles;  ces  •  sont  très 
condensées  dans  la  partie  centrale  où  elles  forment  une  plage  nébu- 
leuse d'éclat  uniforme,  ronde  et  de  20'  et  aS'  de  diam.,  sur  laquelle 
se  détachent  quelques  Hc  un  peu  moins  faibles  que  les  autres.  A 
partir  de  cette  plage  centrale,  où  le  nombre  des  *  parait  sensi- 
blement uniforme,  le  nombre  des  Hc  décroît  très  rapidement,  si  du 
moins:  on  en  juge  par  la  diminution  d'éclat.  Les  mesures  ne  com- 
portent pas  une  t.  grande  précision  à  cause  de  l'étendue  de  la 
partie  centrale. 

(M  )|-An.— •417280— I»:     AJB  =H-i"33';     A(D  =  — 3'. 

Autres  observations  relatives  à  la  même  étoile  : 
Auçvers,..     4  obs.     AjR  =— o-io^gy    ACD  =  — 3'35'',7     «861,26 


Vogeli 3 


» 


—  o   10,99 


3  32  ,3     i865,o 


7092.  1891  Octobre  17.  —  Région  de  3o'  d'étendue,  assez  riche 
en  Hc  dispersées  et  assez  brillantes.  La  Lune  éclaire  fortement. 


7093.  1891  Octobre  17.  —  Région  riche  en  4>  dispersées,  sans 
condensation;  elles  sont  un  peu  plus  nombreuses  au  point  indi- 
qué, où,  dans  un  cercle  de  5' de  diam.,  se  trouvent  environ  25  3(>; 
3  d'ent'r'elles  sont  de  gr.  7,  8  et  9;  les  autres  sont  de  gr.  10  ou 
plus  faibles.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7094.  1890  Septembre  10.  —  Non  vue,  du  moins  d'une  manière 
certaine. 

1891  Août  12.  —  Non  vue,  du  moins  d'une  manière  certaine. 
Région  bien  reconnue. 

1895  Octobre  19.  —  Cherchée  à  la  position  4607  BD  h-  ii« 
(H- 4'  à  5";  -f-io')  :  on  n'aperçoit  là  aucun  objet  nébuleux,  mais 
seulement  plusieurs  petites  Ji-  à  l'extrême  limite  de  visibilité. 


7099.  1887  Août  24.  —  Amas  de  2'  de  diam.  total;  la  partie 
centrale,  arrondie,  de  i5'  de  diam.,  est  brillante  et  formée  d'9(- 
très  serrées  qui  ne  se  distinguent  pas  les  unes  des  autres.  Autour 
de  cette  partie  centrale  les  3^  sont  peu  serrées. 

1889  Août  28.  —  Amas  formé  par  une  partie  centrale  dans  la- 
quelle les  ii(  ne  se  distinguent  pas  les  unes  des  autres,  et  entourée 
èjit  peu  nombreuses  formant  deux  ou  trois  bras  d'environ  i'  de 
long.  La  partie  centrale,  un  peu  irrégulière,  vag*  allongée  vers 
p  =  90%  a  1'  de  long  sur  40*  de  large,  présente  un  aspect  nébu- 
leux et  se  pointe  assez  bien. 

1891  Octobre  5.  —  Amas  dont  l'ensemble  (non  compris  quel- 
ques 4-  dispersées)  a  i',5  de  diam.  La  partie  centrale,  de  20"  en- 
viron de  diam.,  est  brillante,  d'éclat  uniforme,  (^ien  nébuleuse, 
et  Ton  n'y  distingue  pas  d'étoile.  Autour  de  cette  partie  centrale 
est  une  première  zone  renfermant  des  n^  assez  nombreuses  sur 
lesquelles  est  un  voile  vaporeux  ;  plus  loin,  enfin,  les  it:  sont  plus 
rares  et  disposées  en  lignes  droites  ou  courbes. 
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DATES 
des 

observations. 


i«. 


Gross* 


1895  Oct.  17 
— o'>25'"   iSg 


OR.  NEB. 


Faci- 
lité. 


1886  Août  3i 
— o.  3     159 

1889  Sept.  17 
-1-0.  6     169 

1894   Sept.  6 
-1-0.54     '^9 


1886  Août  3i 
— o .18     I 59 

1889  Sept.  17 
— o.  5     159 

1894  Sept.  6 
-1-0.33     169 


7102 

6oo3 
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1886  Août  3i 
-ho.  7     159 


Ciel. 


» 


4      8-5,9 


i3,5 
»        9 

» 
»        J9 

»     8,5-9 


i3,4 
»        9 

i3,4 
2        9 

i3,3 
2     8-5,9 


i3,4 
»        9 


LECTURES. 


Cercle. 


259,22 
259,1 3 
258,93 
258,9 


322,1* 


Vis. 


45,574 
45,578 
45,632 
45,628 


16.23,2 


296,10* 
296,35* 

116,35 


^^94, 5 


» 


294,6 
» 

294,8 


22.l5,05 

22.17,30 


22. 12,10 


21,926 
22 , I 00 
22 , 25 I 
22,2o3 
22, l56 
22,089 


226,9* 


24.46,1 


M 

s  o 

o  &• 


I.I 
I.I 
I.I 
I  .1 


I.I 


2.2 
2.2 

2.2 


I  . 
». 
I  . 


». 
I. 


». 


I.I 


MODE 

de 
pointé. 


e— ^ 


e— ^ 


e— ^ 


e-^ 


e— ^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 


a59,o4 
258,95 
258,75 
258,72 


140,49 


O  ^ 


O  ^ 


O  ^ 


o    ^ 


e-^ 


e— ^ 


e— ^ 


294 , 49 
294,74 

294,92 


294,38 
294,48 
294,68 


e-^ 


45,29 


DISTANCE 

d. 


5.54,6 
5.54,7 

5.56,3 
5.56,2 


2.44,1 


5.39,0 
5.40,1 

5.38,2 


5.40,6 
5.34,3 

5.37,4 


6.54,1 


o 

H 
U 

< 

a 

h. 
•M 

es 


P 

d 


—  o,o3 


o,t 


scclO. 


-f-23,22 
-h23,22 
4-23, 3l 
4-23,29 


0,01 
0,1 


-6,96 


0,00 
0,1 


0,00 
0,1 


0,00 
0,1 


—    0,01 

o,a 


4-20,37 
4-20,60 

4-20,45 


20,69 


20,29 


—20,44 


—  19,62 


ï 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.87 


XXI^«»"*. 


NEB.— •. 


diU  app. 


-4-25,35 
-h-25,35 

H-a5,44 
4-25,43 


—  7,04 


i  -+-20,80 


20,82 

!-20,68 


-4-ao ,  92 
-f-20,5l 

-+-20,67 


—  '9,72 


A(D  app. 


I,  7,6 

I.  8,2 

ï-  9,7 

ï-  9,9 


Réd.à 
1900,0, 


—0,01 
-l-o^i- 


-+-2.  6,7 


-2.20,6 
-2.22,4 

— 2.22,6 


— 2.20,6 
—2.18,6 
—  2.20,9 


—0,01 
—0,1 


^   DE  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


h      m     s 
21.34.15,74 

-23'»  39'  5%7 


Autorités. 
Grandeurs. 


Cord. 

Zones }  (9) 
1014 


21.34.18 
■*-  8.29 


— 4.5i,5 


-i-0,01 
-f-0,3 

-hO,01 
-^0,2 


0,00 
-hO,I 


-1-0,02 
2 


21.34.18 
8.29 


21.35.  5,4 
5.55.  o 


Anonyme^*^ 
(10,5) 


Anonyme  ^'^ 
(10,5) 

Anonyme 

(lO-Il) 

Anonyme  ^'^ 
(11,5-12) 


BD 
4840 


9,5 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7009  (suite).  1895  Oct.  17.  —  Objet  brillant  qui  doit  être  un 
amas.  La  partie  centrale,  de  12"  env.de  diam.,est  un  peu  granu- 
leuse, mais  les  ic  ne  %'y  distinguent  pas  nettement  les  unes  des 
autres.  Autour  de  cette  partie  centrale,  sur  une  étendue  de  i'  à 
i',3  en  diam.,  on  soupçonne  de  la  nébulosité  faible,  diffuse,  sur 
laquelle  cette  partie  centrale  ressort  fortement  tout  en  se  fondant 
graduellement  avec  elle.  Deux  bras,  formés  chacun  de  3  ou  4  ^t^? 
partent  de  la  partie  centrale;  et  Tensemble,  y  compris  ces  bras, 
a  2'  environ  d'étendue. 

Par  rapport  à  la  même  i^  ona  obtenu  les  résultats  suivants  : 

m    s  ,    . 

Schonfeldi  . . . .    5  obs.    All=-Ho.25,i6    A©=-hi.6,o      i865,o 

Vogely 4  »  -f-o. 25,67  -1-1.4,3  i865,o 

Oppolzer I  »  -+-0.25,76  -f-i.6,2  i865,o 

Kempf 4  »  -H).25,4o  -f-i.7,8  1875,0 

Bùmker^ i  »  -1-0.25, i6  -hi.6,i  1875,0 

Weinek^ i  »  -+-0.26,94  -i-i.6,0  i884>o 

Gruss ï  »  -f-0.26,16  -i-i.9,8  i884y0 

Engelhardt^. . .  3  »  -f-o.25,6o  4-1.8, 2  i885,o 

L.Afc  Cormick.  i  »  -i-o.a5,3o  -f-1.7,2  1890,0 

MÔnnichmeyer.  3  »  -ho. 26, 64  -h  1.9, 6  1892,0 

7100.  1886  Août  3i.  — Objet  tout  à  fait  insaisissable  qui  parait 
tantôt  stellaire  et  tantôt  nébuleux.  Exigerait  un  instrument  plus 
puissant. —  L'sl-  de  comparaison  a  un  compagnon  i3,i  àp  =  190"; 

rf  =  o',4. 

(')  î^-An.— )^-47iiBD-h8'':     Aji=-ho"9»;     A(©=— 8',5. 

1889  Sept.  17. —  Cet  objet  a  parfois  l'aspect  mixte  :  parait  être 
une  )^  i3,4,  ou,  peui-ètre,  2  >(-  t.  voisines.  —  A  l'opposé  de  Vik-  de 
comparaison  et  à  <i  =  3'  on  ne  voit  absolument  rien. 

1894  Sept.  6.  —  Entrevu  seulement  cette  nébuleuse  qui  est  de 
grandeur  i3,4-i3,6  ou  i3,5  et  d'aspect  assez  stellaire. 

7101.  1886  Août  3i.  —  Néb.  arrondie,  de  3o'  de  diam.,  plus  brill. 
au  centre  où  se  trouve  une  condensation  qui  a  l'aspect  a.  stel- 
laire. L'si-  de  comp.  a  un  compagnon  i3,i  à  /?  =  190";  d  =  o',4- 

(')  •An.  — ^4711  BD-f-8-:      Aiv=-+-o"9';      ACÔ=  — 8',5. 

1889  Sept.  17.  —  Ronde,  20'  de  diam.  légèrement  plus  brill. 
dans  la  région  centrale,  sans  condensation  bien  marquée;  cepen- 
dant cette  partie  centrale  a  parfois  l'aspect  a.  stellaire.  L')^  de 
comp.  a  un  compagnon  i3,o  à  /?  =  190'';  d  =  o',4* 

1894  Sept.  6.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  arrondie,  de  3o' 
à  4o"  de  diam.,  plus  brill.  vers  le  centre,  avec  condensation 
demi-stellaire  qui  ressort  bien.  Dans  le  voisinage  immédiat  de 
cette  nébuleuse  se  trouvent  une  ou  deux  -K  t.  faibles  qui  s'en 
distinguent  difficilement  et  qui  rendent  les  mesures  a.  incertaines, 
surtout  celles  de  distance  :  pour  cette  raison  le  nombre  des 
pointés  de  distaj^ce  a  été  doublé,  et  l'on  a  combiné  avec  chaque 
pointé  d'angle  la  moyenne  de  deux  pointés  de  distance. 

(3)  •An.— •47HBDH-8-:      Aa  = -+- o- 8« ;       A(ô=  — 7',8. 

7102.  1886  Août  3i.  —  Néb.  t.  diffuse,  de  forme  insaisissable, 
de  i',4  d'étendue  env.,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans 
noyau.  Ne  comporte  pas  des  mesures  précises. 
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338  Big. 


46 1  Muller 
L.McCormick 


DATES 

des 

observations. 


M. 


Gross*. 


1894  Oel.  iy 
i59 


I»'29» 


1894  Oct.  27 
+  1.17    159 


1891  Août  3 
5    159 


7i08 

6004 


7iii 

6oo5 


462  Muller 
L.McCormick 

45o  Martb 


5St.V 


7ii2 


D 


7ii3 

6006 


OR.  NBB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


i3,4 
2        9-10 


i3,5 
I        9-10 


»        9 


1891  Août  3 
— 0.  5     i59 

1886  Sept.  29 
— 0.35     159 

1891  Oct.  28 
-f-o.i5     169 


81  Sw.  IV 


45 1  Martb 


1886  Sept.  29 
—0.19    159 

1891  Oct.  28 
-1-0.26    i59 


» 
»        9 


10 


»         9 


i3,4 
»        10 

i3,4-i3,5 
2        9 


1888  Oct.  3 
— 0.23     i59 

1893  Oct.  i5 
1.46     159 


188o  Sept.  14 
—  0.37    159 

1888  Oct.  3 
— o.i3     169 


i3,4 
2-3      9 

i3,4 
a         9 


LECTURES. 


Cercle. 


o 

2^9,9 

223,7 

226,9 
226,4 


190,0 

» 

190,5 

188,5 


» 


10 


>'        9 


191,55 

188,9 
189,5 
189,15 


89,95 
88,95 

264,25 
264,8 
263,3 
9-67,4 


Vis. 


19,296 

'9,497 
19,622 


22,170 
21,400 
21,703 
21,710 


24.45,25 
2^39,85 

4o,5i9 
40,291 
40,471 


12.52,90 
12.53,65 

35,480 
35,390 
35,3i3 
35,36i 


n  .M 
*  2 

o  &< 

•9 


I.I 
1.» 
1 .1 
1. 1 

I.I 
».I 
I.I 
I .  r 


2.2 
2.2 

1. 1 
1 .1 
I.I 


2.2 
2.2 

I.I 
I.I 
1.1 
I.I 


MODE 

de 
pointé. 


e— ^ 


e— ^ 


■e— ^ 


o   ^ 


e— ^ 


e-Ht 


o   ^ 
-e— ^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 


e- 


e- 


■e— ^ 


■e- 
•e- 


46,58 

46,68 
46,18 


9,78 

10,28 
8,28 


10, o5 
9,95 

9,86 
10,46 
10,11 


268,46 
267,46 

264 , o5 
264,60 
263,10 
267,20 


DISTANCE 


7.  0,5 

6.54,6 

6.53,8 


5.47,1 

5.49,5 
5.49,3 


9S 

O 
^4 

H 

O 

•< 

es 

OS 


p 

d 


6.53,4 
6.5o,8 

6.53,1 

6.46,4 
6.5i,7 


0.59,0 
0.59,4 

o.56,9 
0.54,2 
o.5i,9 
0.53,3 


0,01 


séc  a). 


0,00 
0,2 


—  0,01 
0,4 

—  0,01 
0,4 


-20,3; 
—20,12 


.-  3,93 

-4,16 
—  3,36 


0,00 
0,0 


0,01 
0,0 


-  4,81 . 

—  4j7^ 

-  4, ri  i 

—  4r9>   1 

—  4,H2 


+-  3,94  i 

+-  3,9:5 1 

I 

-  3,:;  j 

-h  3J>o  , 

3»  » 

^-  3,55  '•' 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.89 


heures 


Décl. 


^    DE   COMPARAISON. 


1900,0. 


b      m      g 

21.35.  5,4 
5^55'  o' 


—   4,85 


4,77 


4,7^ 

4,96 

4,86 


4,02 
î,o5 

3,  «6 
3,68 
3 ,  :">2 
3,63 


—6.47,5 
— 6.45,0 

—6.47,4 
— 6.40,0 

—6.45,7 


-ho.  1,6 

-HO.  2,6 

+0.  5,9 

H-o.  5,1 

H-o.  6,3 

-hO.  2,6 


-4-0,02 

-0,1 


-hO,02 

0,0 


0,00 
0,0 


0,00 

0,0 


21 .34.51  ,0 
5.52.42 


21.34. I  1,1 

■22.55.36 


21.34.   1,1 
-22.5i  .55 


21 .35.38 
•  7.  i3 


21.36.42,5 
■  7.  3.  6 


21 .37.31 ,0 
12.   5.54 


2 1 . 37 . 36 
-H12. 10 


Autorités. 
Grandeurs. 


BD 

4840 


(9) 


4837  T'^ 


P08.  n6b. 
d'après 

|l..Mc  Cormicks 


Pos.  néb. 
d'après 

[L.McCormlek. 

Pos.  néb. 
Id'ap.N.G.C. 


BD 

56i8 


(9) 


Id. (9-9,5) 


BD  ) 
4637  1»'" 


\  Pos.  néb. 
(d'ap.N.G.C. 


DESCMPTIONB  ET  REMARQUES. 


7102  (suite).  1894  Oct.  27.  —  Néb.  diffuse,  de  forme  insai- 
sissable, assez  étendue,  arrondie,  peut-être  i'  ou  i',5  de  diam., 
présentant  plusieurs  parties  qui  ressortent  légère  Ne  comporte 
pas  des  mesures  précises.  Les  deux  premiers  pointés  d*angle 
ont  été  réunis  en  une  seule  moyenne  qui  a  été  combinée  avec  le 
premier  pointé  de  distance. 

I  Bigourdan  338.  1894.  Oct.  37.  —  Objet  assez  nébuleux,  d'en- 
viron r  d'étendue;  il  pourrait  être  formé  par  plusieurs  it  à  l'ex- 
trême limite  de  visibilité,  entremêlées  de  quelques  traces  de  né- 
bulosité. 

Le  premier  pointé  d'angle  a  été  combiné  avec  la  moyenne 
des  deux  premiers  pointés  de  distance. 

7103.  1891  Août  3.  —  A  la  position  indiquée  (A  =  2i''35"4»; 
Ot)=— 22«»55';  1900,0),  on  soupçonne  divers  objets  assez  stellaires, 
peut-être  un  peu  néb.;  il  parait  douteux  que  la  néb.  se  trouve 
à  cette  position,  car  on  aurait  alors  mentionné  le  voisinage  d' cl- 
assez brillantes.  {La  position  précise  obtenue  depuis  à  L.  Me. 
Cormick'i  place  cette  néb.  i"  avant  la  position  ci-dessus.) 

m 

7104.  1891  Août  3.  —  Même  remarque  que  pour  7103  N.  G.  C. 


7108.  1886  Sept.  29.—  Cherchée  en  partant  de  778  W,  21^:  un 
peu  en  avant  de  la  position  indiquée  on  aperçoit  plusieurs  petites 
étoiles  sans  aucune  trace  d'objet  nébuleux. 

1891  Oct.  28.  —  A  la  position  778  VV,  21»  (-+-  o"»27-;  h-  3')  c'est- 
à-dire  un  peu  avant  la  position  indiquée  pour  la  nébuleuse,  on  a 
trouvé  une  it  double  (i3,o  et  i3,4;  p  =  ôS";  d  =  1'),  mais  on 
n'aperçoit  pas  d^objet  nébuleux. 

Région  bien  reconnue. 


7111.  1886  Sept.  29.  —  Néb.  arrondie,  So"  de 
diamètre,  avec  petit  noyau  stellaire  qui  se  dé- 
tache assez  bien. 


i^  TuUInes. 
Gr.  p.       d. 

i3,3    23o«»  r,5 
i3,2    295»  3' 

1891  Oct.  28.  —  A.  petite,  arrondie,  20'  env.  de  diam.,  légère- 
ment plus  brillante  vers  le  centre,  avec  t.  faible  condensation 
diffuse  qui  ressort  à  peine.  (Si  cette  néb.  n'avait  déjà  été  mesurée, 
aujourd'hui  on  aurait  peut-être  eu  de  la  peine  à  la  trouver.) 

7112.  1888  Oct.  3.  —  Néb.  de  forme  et  d'étendue  insaisissables 
à  cause  du  voisinage  de  l'i(^  de  comparaison,  un  peu  plus  brillante 
dans  la  région  centrale,  avec  condensation  demi-stellaire.  Une  i^ 
i3,o  est  vers  p  =  330*,  d  =  o',q. 

1895  Oct.  i5.  —  Objet  i3,4,  un  peu  nébuleux,  fortement  stel- 
laire, sans  détails  perceptibles;  le  voisinage  de  l'ik-  de  comparai- 
son gêne  pour  l'apercevoir.  On  voit  Vit  i3,o  signalée  en  1888. 

7113.  1885  Sept.  14.  —  Non  vue. 

1888  Oct.  3.  —  On  ne  peut  l'apercevoir;  cependant  on  voit  sans 
peine  la  nébuleuse  7112  N.G.C. 
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7414.  1895  Oct.  18.  —  On  n'a  pu  voir  celte  it^  qui  est  Nova 
Cygni,  1866,  et  qui  avait  paru  entourée  de  nébulosité.  Elle  a  été 
cherchée  dans  le  voisinage  d'une  ^  a  (60),  de  gr.  ia,5,  située  à 
la  position  (95)=4i84BD4-42  (— o"22";  4-r,5).  Une  •  i3,a  (57)  est 
située  à  la  position  a  {—  o"3»;  4-  3'  env.)  et  elle  forme  une  ï^- 
double  avec  une  autre  'Ar  i3,ti  (64)  située  vers  ^  =  55">,  rf  =  r,3. 

Les  TV**  entre  (  )  sont  ceux  de  la  liste  Copeland-Lohse  { Co- 
pernicus  II,  118). 

7145.  1890  Oct.  9.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherchée  près  d'une  • 
12,5  située  à  1064  Cord.  Z.  21**  (4-2'"26*;  — 14')- 

7146.  1887  Août  24.  —  Néb.  arrondie,  a.  diffuse,  avec  partie 
centrale  plus  brillante,  formant  noyau  un  peu  diffus. 

(')  ♦An.— î*-4i66BD4-28«  :     AB  =  4-o«4-;     A(ô=4-7',5. 

1889  Sept.  18.  —  Diffuse,  vag^  ronde,  peut-être  un  peu  allongée 
suivant  le  parallèle,  de  3o'  de  long  sur  20'  de  large,  légèrement 
plus  brillante  dans  la  région  centrale,  avec  condensation  peu  pro- 
noncée et  assez  diffuse. 

(»)   ♦  An.  — •  4i65BD4-28«:     Aai=4-o-i5*;     A®  =—17'. 

1895  Oct.  i5.  —  A.  diffuse,  de  forme  et  d'étendue  insaisissables; 
elle  parait  irrégultëre,  de  35"  d'étendue  env.  Vers  le  centre,  qui 
est  plus  brillant,  on  entrevoit  par  instants  un  point  stellaire  très 
faible,  et  dans  le  voisinage,  peut-être  môme  dans  l'étendue  de  la 
nébuleuse,  on  entrevoit  d'autres  points  stellaires,  de  sorte  que 
l'ensemble  est  difficile  à  mesurer. 

7420.  1886  Sept.  29.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  d'environ  3o'  de 
diamètre,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau.  Pour  les 
deux  premiers  pointés  d'angle  :  p>¥=^.  Pour  le  reste  :  Q     -¥•  . 

1891  Oct.  28.  —  Néb.  i3,4-i3,5,  de  forme  et  d'étendue  insaisis- 
sables; elle  paraît  petite,  d'env.  20"  de  diam.;  son  éclat  est  égal 
ou  t.  légèrement  supérieur  à  celui  de  71 11  N.G.C.  On  y  aperçoit 
au  moins  un  petit  point  stellaire  et  l'on  en  soupçonne  deux  ou 
trois,  de  sorte  que  cet  objet  pourrait  élre  un  petit  amas. 

(3)  •An.  — •SôiS  BD  —  7»  :     Ajl  =  4- 2'»4o*;     ACÔ  = -+- 2'. 

7424.  1887  Août  24.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  un  peu  plus 
brillante  dans  la  région  centrale,  où  se  trouve  une  condensation 
assez  stellaire  et  très  faible. 

(*)   Jl-An.- •5523BD  — 4*»  :     Aii  =  4-o'»4o*;    ACÔ=4-o',5. 

1889  AoiU  28.  —  La  nébuleuse  est  aujourd'hui  t.  faible. 

1889  Septembre  18.  —  Nébuleuse  a.  diffuse,  arrondie,  t.  légè- 
rement plus  brillante  dans  la  région  centrale,  sans  condensation 
bien  prononcée. 

(»)  ♦An.— +  5523 BD— 4":     Aji=4-o-39-;     A(Ô=4-o',5. 

1895  Oct.  17.  —  Néb.  difficile  à  voir  à  cause  du  voisinage  de 
1'^  de  comparaison.  Elle  parait  de  grandeur  i3,3-i3,4,  de  forme 
et  d'étendue  insaisissables,  arrondie,  d'environ  3o"  de  diamètre, 
plus  brillante  au  centre,  avec  condensation  stellaire  qui  ressort 
assez  bien. 

(«)  •  An.— •5523BD  — 4":      A2R=4-o-4i';      A0k)=4-o',3. 
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DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7122.  1886  Septembre  ag.  —  Je  n'aperçois  aucune  trace  de  né- 
bulosité autour  d'une  it  de  gr.  n  qui  se  trouve  à  peu  près  à  la 
position  indiquée  pour  cet  objet.  Images  très  ondulantes. 

7427.  1895  Septembre  25.  —  Région  riche  en  it  et  t.  étendue. 
A  peu  près  au  point  indiqué  se  trouvent,  outre  une  i^  de  gr.  6, 
deux  petits  groupes  d^it  a.  brillantes  :  l'un,  de  3'  d'étendue,  ren- 
ferme une  it  9,  deux  ou  trois  it  de  gr.  lo-ii  et  un  petit 
nombre  d'autres  plus  faibles;  l'autre,  de  2'  de  diam.,  renferme 
une  >(■  10  et  env.  six  ^  de  gr.  11  ou  12. 

7128.  1895  Septembre  25.  —  Petit  amas  arrondi,  de  2', 5  de 
diam.,  renfermant  une  i^  10  et  env.  10  it  de  gr.  11-12.  A  8' env. 
vers  le  sud,  se  trouvent  deux  x-  9  avec  plusieurs  autres  de 
gr.  II  à  i3,  formant  un  amas  sans  condensation. 

7129.  1884  Août  24.  —  Cette  nébuleuse  demande,  pour  pouvoir 
être  mesurée,  d'assez  bonnes  conditions  atmosphériques. 

1884  Sept.  18.  —  Nébuleuse  t.  difficile  à  apercevoir  à  cause  des  ik- 
voisines  qui  empêchent  aussi  d'estimer  son  étendue.  Elle  a  un  petit 
noyau  stellaire  de  gr.  i3,2,  auquel  se  rapportent  les  mesures. 

1889  Septembre  18.  —  Nébuleuse  d'aspect  assez  stellaire,  de 
forme  et  d'étendue  insaisissables  à  cause  de  l'éclat  des  >|>  voi- 
sines; elle  est  même  assez  difficile  à  apercevoir. 

1895  Octobre  i5.  —  Nébuleuse  difficile  à  voir  à 
causedes  ^  voisines.  Elle  paraltde  grandeur  i3,3, 
assez  stellaire,  assez  petite, de  10"  à  i5'  d'étendue  ; 
elle  est  notablement  plus  brillante  au  centre,  qui 


^  voisines. 
Gr.       p.  d. 

12      110**     o',6 
1 1      25o"     l  ',  3 


a  l'aspect  assez  fortement  stellaire  et  qui  ressort  bien. 

Lesi^  B(i637BD-h65»),D(i635BD-h65'»)etE(i636BD-f-65«) 
ont  été  rapportées  à  /'•  A(i638BD  -h  65»)  avec  les  fils  fins  et 
par  doubles  distances;  pour  l'i^  C,  on  a  employé  les  gros  fils 
et  mesuré  la  distance  simple. 


I  Bigourdan  339.  1895  Octobre  i5.  —  Étoile  de  grandeur 
9,5  =  i638BD  -+-65*,  accompagnée  de  nébulosité  dont  l'existence 
parait  à  peu  près  certaine  et  qui  se  trouve  principalement  à  l'op- 
posé de  7129  N.G.G. 
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LECTURES. 

BRE 

in  tés. 

Faci- 
lité. 

Ciel. 

Cercle. 

Vis. 

«  2 
0  0. 

-0 

i3,3-  i3,4 

283'',  45* 

J       P 
23.   7,80 

2.2 

1-2         8-9 

283,60* 

23. r6,4o 

2.2 

i3,4 

i5o,6 

«9-19,2 

I.  I 

2         9-10 

»49»9 

19.21,5 

I  .1 

i3,4 

67,60 

i5.53,3o 

2.2 

2-3          9 

67,65 

15.54, 10 

2.2 

i3,5 

144,7* 

31.35, 3 

1  .  I 

»            9 

» 

»           10 

» 

»           10 

1 2 ,  ') 

169,90 

19.59,35 

2.2 

9 

169,50 

20 .   2 , 00 

2.2 

13,2 

9'^ ,  7 

ï9-   7,5 

2         8-9 

9'^,  9 

19.   4,2 

9^,9 

19-   3,8 

9'^,  9 

18. 56,0 

'^ 

Assez  brill. 

•  90,4 

60 , 200 

1-2        » 

9»»^ 

60,321 

91,6 

6o,3oo 

91,7 

60,497 

13,3 

9i,5 

36,371 

2      8,5-9 

91,4 
92,05 

36 , 208 
36, 001 

91,8 

36, 200 

1 

• 

MODE 

de 
pointé 


o- 


-o—^ 


B- 


O     ^ 


o   ^ 

-o— ^ 
■e— ^ 


o   ■» 


■e-Ht- 


o—^ 


e--^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 


101,93 
102,08 

329,21 
328, 5i 


246,1 I 
246, 16 


2i6,87 


92, '^7 
9», 87 

9^2» 
92,41 
92,4» 
9», 4» 

91,35 
92,15 
92,55 
92,65 

91,98 
91,88 

92,53 

92,28 


DISTANCE 


6.  4,7 
6.  9,0 

4.10,4 
4.11,5 

2.28,7 
2.29,1 


9-44,5 


3.58,8 
3.59,8 

4.  5,3 
4.  3,7 
4.  3,5 
3.59,6 

3.57,4 


4 


î,0 


4.  0,4 
4.  6,2 

4.  8,8 
4.i3,7 

4.19,8 
4-i3,9 


o 

H 

U 

< 

a 

ib 
•w 

a 


P 
d 


o 

0,02 

0:1 

o,o3 
0,3 


0,00 


0,0 


0,00 
0,2 


0,00 
0,1 


0,00 
0,1 


0,00 
0,1 


0,00 

o,  I 


sécUbX 


74  yO^ 


-h  9.07  I 

fc»  ■       «       I 


■3J,8) 


—  i.i.yi 

— iG,3) 
-16, >j 

—  i6.<x'' 

—  16.01 

—  16,40 

—  l6,'»M 

—  i().»^» 


*• 


ET  D'AMAS  STELL AIRES. 


G.95 


XXI*- 


eures 


NÉB.  — • 


AiR  app. 

A(£)  app. 

-0.7.4,49 

-M.i5,5 

— o.a4,77 

+  1.17,4 

-ho .   8 , 80 

—3.35,4 

H-o.   9,02 

—3.34,8 

H-O.    9,20 

-hi.  0,2 

-HO.    9,23 

-f-i.  0,3 

I .26,80 


— o.  17 


vr.    .y 
—  0.    17 

,20 

-0.17 

,Co 

0.17 

,47 

—  0.    17 

,45 

0.17 

,18 

-O.J7 

,  o3 

-0.17 

,a8 

— 0. 17 

,a3 

-0.17, 

,G5 

-0.17, 

85 

— 0. 18, 

19 

-0. 18, 

6s5 

0.  18, 

ao 

H-3.49,7 


-ho.  9,5 

H-O.    7,8 

H-O.  5,2 
H-O .10,3 
-1-0.10,2 
-f-o.   5,9 

-f-o.  5,6 
H-o.  9,0 
-T-o.io,7 
-ho.ii,4 

-HO.  8,6 
+0.   8,3 


-hO.  Il  ,'j 

-+-0. 10,1 


Réd.à 
1900,0. 


s 

0,00 
-+-o,oi 

-1-0,1 


0,00 

H-0,I 


-+-0,17 

-hl  ,2 


— 0,01 
— 0,2 


.01 


•0,2 


0,01 
■0.1 


0,00 


—0,1 


^   DE  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


h       ni     s 
21.4^.35, I 

■1 3°  39' 30" 

21.42.   1,57 
■i3.35.   3,0 


21 .4*2. 12,2 
9.46. 18 


2 I . 40 . 4 I 
-h65. 38.42 


21 .43*30 
— 13.26.49. 


21.43.35 
—  1 2 . 1 5 . 1 2 

21 .43.52 

-h2l  .43 


Autorités. 
Grandeurs. 


BD 

602 1 


M10,8-ll) 


Scbjeilerup) 

884o    )•'• 


BD    I 
4898! 


9.5 


.638J("> 


Pos.  amas 
[d'ap.N.G.C. 


Pos.  néb. 
[d'ap.N.G.C. 

Anonyme 
(io,'5) 

Anonyme 
(9,5) 


Anonyme^'' 

(10) 


Anonyme 
(9,5-tIo) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7431.  1887  Oct.  12.  —  Nébuleuse  ronde,  de  25"  à  3o'  de  diam., 
avec  noyau  assez  stellaire.  Une  ik-  i3,4-i3,5  est  vers /?=  160", 
d  =  o',  7.  Images  agitées  et  étalées. 

1889  Août  aa.  —  Parait  formée  par  un  peu  de  nébulosité  accom- 
pagnant un  noyau  assez  stellaire;  en  outre  une  it  i3,4  est  vers 
p  =  170%  d  =  o',8.  Fond  du  ciel  un  peu  éclairé. 


if  Toisines. 

Cr.         p.  d. 

i3,0       96**       i',5 

(a)  12    275       I  ,3 


7132.  1888  Oct.  3.  —  Néb.  arrondie,  de  40" 
de  diam.,  un  peu  plus  brill.  dans  la  région 
centrale  où  l'on  soupçonne  un  petit  noyau 
stellaire.  L'objet  mesuré  est  a.  éloigné  de  la 
position  de  G.C.  :  à  cette  position  on  n'aperçoit  aucune  trace  de 
nébulosité;  mais  le  ciel  n'est  pas  assez  beau  pour  apercevoir 
une  nébuleuse  large  et  très  faible.  Vi^  de  comparaison  a  un 
compagnon  11  {it  a  des  ii[  voisines)  à  /?  =  Se",  d  —  1', 2. 

L'objet  mesuré  passe  24*  avant  la  position  donnée  par  N.G.C. 

7133.  1884  Sept.  18.  —  Région  assez  étendue,  peut-être  2'  de 
diamètre,  dans  laquelle  on  soupçonne  de  la  matière  nébuleuse 
excessivement  faible,  à  l'extrême  limite  de  visibilité. 

Réduction  à  janvier  zéro  :  —  o',  07;     -ho",!. 

7134.  1889  Août  2.  —  Petit  amas  en  arc  de  cercle,  de  o',8  de 
long,  formé  par  3  ou  4  -K  de  gr.  i3,2  ou  plus  faibles.  Avec  le 
gross^  196  l'aspect  est  nettement  stellaire,  mais  on  voit  une  ou 
deux  ik  en  moins.  Une  *  io-io,5  esta  o',8  au  nord  de  l'ensemble. 

7136.  1889  Août  2.  —  Non  vue,  du  moins  d'une  manière  cer- 
taine, quoique  le  ciel  soit  très  beau.  —  Région  bien  reconnue. 

7137.  1884  Sept.  i3.  —  Néb.  arrondie,  de  l'env.  de  diam.,  sans 
noyau,  un  peu  plus  brill.  au  centre,  à  partir  duquel  l'éclat  décroît 
lentement.  —  Pour  l'angle  :  0__¥_;  pour  la  distance  :  ^O^^crJ- 

1888  Oct.  25.  —  (Par  inadvertance  cet  objet  a  été  aujourd'hui 
décrit  deux  fois  et  d'une  manière  bien  indépendante.)  2i*'32'"  : 
Nébuleuse  diffuse,  arrondie,  de  i',3  de  diam.,  très  légèrement 
plus  brill.  vers  la  région  centrale;  dans  son  étendue  on  soupçonne 
qq.  Jf  exccss*  faibles  qu'on  ne  peut  arriver  à  voir  distinctement, 
excepté  l'une  d'elles  qui  est  au  bord  de  la  nébuleuse,  à/?  =  270".  — 
21'' 43"  :  Néb.  arrondie,  de  i',5  de  diam.,  t.  légèrement  plus  brill. 
dans  la  région  centrale.  On  soupçonne  dans  son  étendue  plusieurs 
if  dont  une  seule  se  distingue  bien  :  elle  est  de  gr.  i3,4  et  se 
trouve  au  bord  de  la  néb.  à  /?  —  270°. 

1890  Oct.  3.  —  A.  brillante,  diffuse,  arrondie,  de  4o*  à  So"  de 
diam.,  à  peine  plus  brillante  dans  la  région  centrale,  de  sorte 
que  les  mesures  sont  peu  précises;  en  outre,  ces  mesures  sont 
gênées  par  une  if  i3, 3  située  au  bord  précédent  delà  nébuleuse, 
vers  p  =  3oo*».  Ciel  beau,  mais  la  I^une  éclaire  notablement,  de 
sorte  qu'il  correspond  à  peu  prés  à  un  ciel  8. 

(')  •An.  — •461980 -h  21»:      AJl=-|-o*42«;     ACÔ  = 


'\  y^' 


1802  Août  25.  —  Diffuse,  arrondie,  de  t^o"  à  5o*  de  diam.,  un  peu 
plus  brillante  vers  le  centre,  sans  condensation  bien  marquée; 
on  a  cru  entrevoir  plusieurs  centres  de  condensation.  Une  •  i3,4 
est  au  bord  de  la  nébuleuse,  vers  p  —  270**  :  le  voisinage  de  cette  * , 
joint  à  l'aspect  de  la  nébuleuse,  rend  les  mesures  a.  incertaines. 


G.9« 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N.  OEN. 
OAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 
des 
observations. 

Autres 
observateurs. 

Gçn. 
catal. 

iH. 

Grosse 

7137 

II   !26l 

1897  Oct.  24 

(suite) 

h  21 32 

D'Arresl, 
Lord  Rosse 

-t-i'*39'"  169 

Schuitz 

1888  Oct .  25 

Engelhardti 

— o.ii      169 

7138 

453  Marlh 

1885  Sept.  14 

()OII 

— 0 . 22     I 59 

1891  Oct.  26 
-4-0.35     1^9 

7139 

III  696 

1884  Juin.  24 

4706 

H-O.    4      1^9 

1889  Sept.  17 
— 1.45     169 

1897  Juin.  24 
—  1.17     t59 

7142 

VII  66 

189o  Sept.  25 

4709 

//  2i34 

-^0.53     159 

7143 

//  2i33 

1884  Août  16 

4710 

-+-0.    9 

159 

GR.  NKB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


i3,2-  i3,3 
1-9'     9-9»^ 


i3,3 
2         8-9 


i3,3  -  i3,4 
»         10 

»         » 
1-2     8-5,9 


i3,3 
»         10 

i3,3 
1-2        9 


l3,2 

2     8,5-9 


8-9 


LECTURES. 


Cercle. 


272,03 
272,3 
272,57 
272 , 5 

129,5 

129,4 
129,3 
129,8 


ii5,25 
114,00 

III  ,6 
111,5 
110,7 

111,85 


296,75 
296,60 

206,8* 
207,6* 
208, S* 
206,8* 


26,75* 
9-5,97* 

25,25* 


198,15 


>  IS. 


25,363 
25,389 
25,5oo 
25,38o 

25.40,8 
25.44 >o 
25.3i  ,5 
25.26,1 


21.35,35 
2! .3i,55 

36,077 
36,271 
36, 020 
36,324 


25.56,70* 
26.  3,60* 

24.24,3* 
24.20,9* 
24.23,8* 
24.24,5* 

17,899 
17,988 
18,162 


25.36,00 


55  ** 

»   O 

O  o* 

T5 


2.2 
2.2 

I.  I 
I  .1 
I.  I 
I  .  I 


2 


2 


2.2 


MODE 

de 
pointé. 


e- 


■e- 


^ 
-^ 


e— ^ 


e-H<- 


o   ^ 


o    -f 


e— ^ 


e- 
-e- 


■^ 
■^ 

•e-— ^ 


■e — ^ 


e- 


■^ 
-^ 


e-^ 


-^ — e- 
-• — e- 


•   o 


D;::>¥=^ 


ANGLE 

de 
position 


9i»95 
92 ,  20 

92,47 
92,40 

3o8,oi 
307,91 
3o7^8i 
3o8,3i 


294,93 
293,68 

292 , 55 
292,45 
291,65 
292 , 80 


25,96 
25,81 

a5,i9 

25,99 
27,19 
ï9 


25 


26,46 
25,68 

24,96 


3oo.53 


DISTANCE 

d. 


4.  1,6 
4.  0,9 
3.57,6 

4. 


>,i 


7 . 20 , 8 
7.22,4 
7.16,2 
7.13,5 


4.5o,5 
4.48,6 

4.42,1 

4.47,« 
4.40,4 
4.49,4 


7'''7,4 
7.41,2 

7-36,2 
7.34,3 
7.35,9 
7.36,3 

7.42,1 
7.39,5 
7.34,4 


6.46,1 


< 


o 

0,00 


0,00 
0,1 


0,00 
0,1 


0,00 
0,1 


0,00 


0,01 
0,1 


0,01 
0,2 


0,00 
0,1 


NEB. 


\M.  a  pp. 


— 16,10 

16, O) 

—  r5 ,  83 

—  16,07 

-^23, 16 
23,28 
22 ,  98 

22 .  r»s 


+ 


7,63 

7,37 
7»7i 

7,ry 


i3,3'i 
i3 ,3ij 

i2,<r> 

* 

13,90 

i3,74 

l3.2ï» 

12, -«I 


-23,  î 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.97 


heures 


> 

A.Ra 

pp. 

i 

• 

—  '7 

,33 

-17 

/^7 

—  17 

,«î 

-«7 

r^9 

-r>/» 

,9*5 

-r-'?.  ") 

,OJ 

— ->.» 

,73 

^•*4 

,4' 

NÉB.— •. 


A(Dapp. 


-+-I7î9^> 

-r-»7w^> 

"^  1 7  î  /  / 
-Hi8,i9 


'9  7  7*^ 

7.8 ,  88 

30,98 
-28,89 

3o ,  (>() 
•j>8,->'î 


-^^^>,79 


-ho. 

-4-0. 
-i-O. 


4. 


4 


n 

8,v.. 

10, "i 
10,1 

3i,5 
3i,9 


Iléd.à 
1900,  o. 


t  !■»  ^ 


9.7,  r) 
•28,8 


■2.     2,'> 

•  I  .56,0 

-1.48,2 

-i.49i9 
-1.43,5 


I  .  J2,'2 


0,00 
0^0 


ii[   DR   COMPARAISON. 


Déd. 


1900,0. 


h       m      t 
21  .43.52 

2I\',3'      " 


-4-0,02 

-ho,3 


— 6.5i,4 
— 6. 55,3 

—6.52,9 

— 6.48,4 
—6.45,6 
— 6.53,0 

-6.53,8 
—6. 5 ',,2 
— 6.52,0 


-+-o,oi 
-ho,a 


-+-0,01 
-ho,i 


21.43.  8,6 
-+-21 .46.36 


21 .43.50 
-+-12.  5 


•0,0J 


O ,  o3 
-0,3 


-ho,oi 
-0,1 


3.26,3 


0,04 


21.4» 
4-63.27 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme'*^ 
(9,5) 


BD 
4619 


9,J 


.A.nonvme^*' 

.> 

(II) 

Anonyme^'- 
(ii-ii,5) 


Anonyme 

(9/>) 

Anonvme^*^ 

(9) 


Anonyme'*' 

(9,5) 


2 1 . 4  3 , 32 
-h65 . 20 . 22 


21.44-   ^07 
29.32.58,9 


^Pos.  amas 
[d*ap.N.G.C. 

A.  G.  j 

CainbridKeM8,Si 
12914  ) 


DESCRIPTIONS   ET  REMARQUES. 


7437  (suite).  1897  Oct.  24.  —  Néb.  Inrge,  diffuse,  vag^  ronde, 
1', 4  ov.  de  diam.,  d*éciat  sensiblement  uniforme,  de  sorte  que 
les  mesures  sont  assez  incertaines.  Dans  presque  toute  son 
étendue  on  entrevoit  de  petits  points  steliaires  donnant  un  as- 
pect granuleux  :  cet  objet  pourrait  donc  être  un  amas  d'^  très 
faibles. 


(')   34- An.— •  46i5BD4- 21"  :     AjR  —  H-a* 


o'; 


A(0=-2'. 


Autres  mesures,  relatives  à  la  première  étoile. 

D'Arrest^  :  1864  Sept.  7 ACO  =  — 17*,  1  A(D  -  -h  4' 

Id.          1864  Oc^.     5 —17,2               -+-5 

L*^  Bosse  :    iS6fi  Sept,   14....  /?  =  9>%8(2)  d  =  4'45''      (2)? 

Id.           iH-^S  Août    22....  92,9(2)             4    8,6(2) 

7138.  1885  Sept.  i4-  —  Néb.  arrondie,  un  peu  plus  brillante  au 
centre,  où  se  trouve  un  petit  noyau  a.  slellaire  de  gr.  i3,4-i3,5. 
Une  it  12,8  est  vers  p  =  3io*,  d  —  o',6  :  elle  gône  beaucoup  les 
mesures  et  nuit  à  leur  précision. 

(^)  •An.-*4652BD-+-ii«:     An  =4- 2- 57-;     A(D=-h6'. 


1891  Oct.  26.  —  Néb.  t.  faible  (i3,4  ou  i3,4-i3,d),  t.  difficile 
à  voir  à  cause  du  voisinage  d'une  i(  i3,o  située  vers  /7  =  32o<*, 
d  =  o',5.  Elle  parait  arrondie,  de  3u'  de  diam.,  légèrement  plus 
brillante  vers  le  centre,  avec  faible  condensation  diffuse. 

(*)  i^rAn.— •4«52BD-+- !!•  :     A.li  = -t- 2"  57' ;     ACD=-f-5',5. 


CJùservaiions  de  Paris,  1897. 


7139.  1884  Juillet  24.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  2'  de  diam.,  un 
peu  plus  brillante  dans  la  région  centrale.  Ne  comporte  pas  des 
mesures  précises.  —  m  —  234',  2,  au  lieu  de  206*,  7.  —  liéduction 
à  janvier  zéro  :  -+-o%o2;  — o",  1. 

1889  Sept.  17.  —  Diffuse,  arrondie,  i',2  de  diam.,  un  peu  plus 
brillante  dans  une  région  excenlrique  située,  par  rapport  au  centre 
géométrique,  vers  p  =  i5o"»,  d  ---  ij".  Dans  cette  partie  plus  bril- 
lante, à  laquelle  se  rapportent  les  mesures,  et  qui  est  t»  mal  dé- 
fînie,  on  soupçonne  un  point  stellaire,  peut-être  plusieurs;  une 
II*  i3,o  est  voisine,  vers  />  =  i3o%  d~\'.  Mesures  incertaines. 
L't*-  de  comp.  a  un  compagnon  9,5,  à  ^  =  2G5^,  c/  — 2',5.  —  m=i45^,2 
au  lieu  de  117',  5.  —  Réduction  à  janvier  zéro  :  -ho%o2;  o",©. 

(<)  •An.— •i764BD-h63«:        AiR  =  -h3-53«; 

A(E)=—  II'  {^lisez  -f-ii'). 

1897  Juillet  24.  —  Néb.  large,  diffuse,  vag*  ronde,  d'cnv.  i',3 
de  diam.,  t.  légèrement  plus  brillante  dans  la  région  centrale. 
Mesures  fort  incertaines,  parce  que  la  condensation  centrale,  qui 
est  diffuse  et  un  peu  granuleuse,  ressort  faiblement.-  -Réduction 
à  janvier  zéro  :  -f-o»,oi;  o',o. 

(')  *  An.-*  I764BD-+-63":     Ai\=-h3-52*;     A(Ô=-i-io'. 
Cette  nébuleuse  passe  16'  après  la  position  donnée  par  N.G.C, 

7442.  1895  Sept.  26.  —  Amas  d'*  généralement  faibles  et  dis- 
persées, contenues  dans  un  cercle  de  10'  de  diamètre;  il  y  a  une 
•  8,5,  deu3L  •  10  et  env.  cinquante  •  de  gr.  m, 5- 12. 

7143.  1884  Août  16.  —  Néb.  excess*  faible,  ronde,  de  10'  à  i5' 
de  di«|^m.;  dans  son  étendue  se  trouve  une  ii[  i3,2,  pointée  dans 
les  mesures,  et  près  de  laquelle  on  en  soupçonne  2  autres  à  l'ex- 
trême limite  de  visibilité.  Une  ♦   11  est  vers  p  —  3oo',  d  ~  i'. 
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DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7143  (suite).  1884  Sept.  i3.  —  La  mesure  se  rapporte  à  l'en- 
semble d'une  ^  12,8  et  de  deux  autre»  excess*  faibles  qui  raccom- 
pagnent :  le  tout  parait  entremêlé  d'un  peu  de  matière  nébuleuse. 
Une  ^  11,2  est  voisine. 

1888  Oct.  25.  —  Cet  objet  est  visiblement  une  iir  double  (i3,i 
et  i3,3-i3,4;  p  =  22o'*y  d^fi'  kS")  près  de  laquelle  on  n'aperçoit 
aucune  trace  de  nébulosité.  Une  >^  ii,5  est  vers /?  =  29o*',  c?=  i',3. 

7146.  1885  Sept.  12.  —  Néb.  de  forme  tout  à  fait  insaisissable, 
qui  est  à  l'extrême  limite  de  visibilité,  mais  dont  l'existence  est 
certaine.  Mesures  de  précision  d'autanl  plus  impossibles  qu'une 
•  12,5  est  très  voisine,  à  />  =  60",  d  =  i'. 

(')  •An.  — •443380-4-2":      An  = -ho» 37-;      ACD=— 3'. 

1887  Août  25.  —  On  n'a  pu  l'apercevoir,  du  moins  d'une 
manière  certaine. 

1891  Oct.  3.  —  Néb.  i3,}-i3,5,  difficile  à  voir  à  cause  du  voi- 
sinage d'une  •  12  située  vers/?  =  70%  d=  o',7. 

(2)  •An.— ^4433BD-h2«:     A j\  = -h o™ 37* ;     ACÔ=— 3'. 

7147.  1885  Sept.  12.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  arrondie, 
d'cnv.  25*^  de  diam.,  un  peu  plus  brillante  au  centre  qui  a  l'aspect 
légèrement  stellaire. 

(»)  )^An.— •4433BD-h2«:     Aj\=-ho«37«,    ACÔ  =  -  3'. 

1887  Août  25.  —  Arrondie,  3©"  de  diam.,  légèr^  plus  brill.  au 
centre,  où  se  trouve  une  condensation  un  peu  slellaire,  mais  faible. 

(*)  •An.— •4433BD-h2«:     AiR=-ho»37«;    A(Ô=  — 3'. 

1891  Oct.  3.  —  Néb.  arrondie,  de  20*  à  25"  de  diam.,  plus  brill. 
vers  le  centre,  avec  condensation  demi-diffuse  qui  ressort  légère- 
ment et  à  laquelle  se  rapportent  les  mesures. 

(»)  î^-An.— *4433BD-h2«»  :     AiR=-ho»37«;     A(Ô  =  —  3'. 

7148.  1885  Sept.  12.  —  Nébuleuse  insaisissable,  arrondie,  25'  de 
diamètre,  avec  petit  noyau  slellaire  de  gr.  i3,4. 

(«)  ^An.— •4423BD-h2»:    AiR=-h2"48-;     A(Ô=-4-5',5. 

1887  Août  25.  —  Objet  formé  par  une  •  i3,4  auprès  de  laquelle 
on  en  soupçonne  une  autre,  probablement  plusieurs,  le  tout 
accompagné  d'un  peu  de  nébulosité. 

C)  •An.— •4433BD-h2«;      Aii\=-hi-2';      A(Ô=-hi9',5. 

1891  Oct.  3.  —  Néb.  i3,4-i3,5,  presque  insaisisable,  d'env.  25' 
d'étendue,  à  peine  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation 
peu  prononcée  et  qui  ressort  légèrement. 

(")   *  An.— •4423BD-h2»:      Al\  =-h2'»49-;      ACÔ  = -h  6'. 


I  Bigourdan  340.  1891  Octobre  3.  —  Néb.  a.  diffuse,  arrondie, 
de  25'  env.  de  diam.,  un  peu  plus  brillante  vers  la  région  centrale, 
avec  traces  de  condensation  a.  stellaire,  qui  ressort  légèrement. 

(9)  •An.— •4423BD-*- 2«:    AiR  =  4-2-49';     AC0=-h6'. 


7149.  1885  Sept.  12.  —  Néb.  de  forme  insaisissable,  de  3o'  à  40" 
d'étendue,  notablement  plus  brillante  au  centre,  qui  a  l'aspect 
assez  stellaire. 

(»»)  •An.— •4423BD-h2«:     AiR=-h2»46«;    ACÔ  =  —  4'. 
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DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7149  (suite).  1887  AoiH  25.  —  A.  petite,  ronde,  ao"  de  diam., 
plus  brillante  vers  le  cenlre  où  se  trouve  un  noyau  faible  et  un 
peu  stellaire.  —  m  =  :>8i'*,4  «"  ''^"  ^«  290", G. 

(»)   *  An.— *4433BI>4-a«:     A.îl  =-4-i"  io«;     AcO  :rr -mo',5. 

1801  Oct.  3.  —  Assez,  diffuse,  arrondie,  3o*  environ  de  dia- 
mètre, un  peu  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation 
stellaire  qui  ressort  légèrement. 


(5)   *  An.— i|-4'|33BD4-  2« 


Aj\  =-h  2- 47»; 


A(Or=  — 3',, 


7150.  1888  Août  3i.  —  A  la  position  indiquée,  très  riche  en  ^, 
se  trouve  un  petit  amas  de  4  ^  5  ^,  sans  trace  de  nébulosité. 
Une  *  voisine  (située  à  />  =  Soo",  d  =  i\d  par  rapporta  ce  petit 
amas)  a  parfois  Taspect  un  peu  nébuleux,  ce  qui  paraît  tenir  à 
la  présence  de  deux  petits  compagnons  très  voisins. 

7156.  1881  Sept.  18.  —  Néb.  t.  difficile  à  voir,  arrondie,  de  /jo" 
de  diam.  env.,  un  peu  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau. 

1885  Sept.  i'.*..  —  Diffuse,  vag^  ronde,  5o"  de  diam.,  un  peu  plus 
brillante  au  centre,  sans  noyau. 

1891  Oct.  3i.  —  Néb.  diffuse,  arrondie,  de  i'  à  r,3  de  diam., 
t.  légèrement  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  faible  condensa- 
tion peu  prononcée,  a.  diffuse,  légèrement  stellaire  et  qui  ressort 
faiblement. 

Autres  mesures  relatives  à  la  même  étoile. 


D'Arrest^  18G4  août  26  iSi 
Se  huit  z     1869  nov,  6. 
Id.        1873  sept,  23 
Dreyer     Wyi  sept.^i 

Id.  1892  oct.  ai. 

Id,         1892  oct.  23 . 
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A(Ô--^-h6'  32'      » 

4-6.32,0  I 865,0 

-4-6.32,0  i865,o 

»  1890,0 

+6.24,0  1890,0 

-+-6.23,7  ï8go,o 


7157.  1890  Oct.  9.  —  Non  vue.  Elle  a  été  cherchée  8-  après 
r^  i5't5  Cord.  Z.  21''  qui  est  double:  le  compagnon, de  gr.  11,  est 
vers  p  —  3io*,  d  —  o',7. 

7158.  1888  Sept.  10.  —  Cet  objet,  trouvé  assez  loin  de  la  posi- 
tion de  N.G.G.,  est  formé  par  une  partie  presque  complètement 
stellaire,  do  gr.  i3,3-i3,4>  qui  parait  accompagnée  de  nébulosité 
tout  à  fait  insaisissable. 

1892  Août  3o.  —  Objet  fortement  stellaire  qui  parait  être  une 
étoile  ]3,3-i3,4  accompagnée  d'un  peu  de  nébulosité  dont  Texis- 
tence  n'est  pas  certaine.  On  soupçonne  un  objet  nébuleux  i3.3-i3.4 
qui  pourrait  être  la  nébuleuse,  près  de  6129  BD  —  12",  k  p  ~~  iSo°, 

Cet  objet  passe  33"  après  la  position  donnée  par  N.G.C^ 

7159.  1890  Sept.  i5.  —  Objet  d'aspect  un  peu  nébuleux,  assez 
fortement  stellaire,  arrondi,  de  8"  à  10'  de  diamètre;  il  pourrait 
être  formé  par  deux  petites  •  très  voisines. 


7160.  1895  Sept.  25.  —  Amas  contenu  dans  un  cercle  de  6'  env. 
de  diam.  et  renfermant  deux  *  7,5,  cinq  à  six  *  de  gr,  10  et 
env.  vingt  Tk  de  gr.  11  et  12. 


G. 102 


heures 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


N. GEN. 
CAT. 


Gen. 
calai. 


7161 

4720 


7164 


» 


7165 

47^3 


AUTORITESl  DATES 

diverses.     I    ,       de» . 

observations. 


Autres 
observateurs, 


i94D'Arrest 

Engelhard  t2 


Al. 


Gross*. 


GIl.   NED. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


LECTURES. 


465  Leav- 


•i-îQ  Big. 


23o  Big. 


m  980 
//  2187 


1884  Sept.  18 
-ho'' 59™  159 

188ri  Sept.  l'A 
-ho.32     139 

J891  Sept.  23 
— 0.40     139 


189.*>  Oc  t.  16 
1.16     109 


1888  Oct.  27 
1.29     159 


1892  Sept.  28 
•+-o.a4     159 


1888  Oct.  27 
-1-0.53     139 

1892  Sept.  28 
-HO. 47     rj9 


1888  Oct.  27 
-h  1.14     159 

1892  Sept.  28 
4-0.45     i')9 


1887  Août  25 
-+-0.39     159 

1889  Sept.  26 
—0.12     159 

1805  Oct.  17 
— 0.25     i59 


1 3 , 2  -  1 3 , 3 
»         9 


Cercle. 


10 


l3.2 


7-8 


i3,3 
2       8 , 5-9 


i3,5 
»         9 

)) 
*        9 


» 


» 


9 


9 


» 


9 


»         9 


i3,3-i3,i 
3        9-10 

i3,3-i3,4 
2        9-10 


324,20* 
323,95* 

68,1 
68,1 

•^46,4 
246,75 

246,23 
246,8 

68,3 
68,6 
67,45 


191,0 


128,2 


173,3 


8,5-9 


358,35* 
358, 80* 

359,0* 
358,9* 

358. 0 

357 . 1 
357,1 


VIS. 


»^    p 
17.56,95 

17.55,00 

17.50,6 
17.46,4 

32,387 
32,583 

32,440 
33,596 

39,628 
39,437 

39>5i9 


«  c 

Si   O 

o  eu 
?:« 
■a 


^  ^    •  ^    m     / 


26.35, i 


22 .35,3 


28.13,35 
28.16,30 

28.19,7 
28.16,3 

ï5,99* 
16,080 

16,089 


2.2 
2.2 

i.i 
1. 1 

i.i 
1. 1 
1. 1 
I .  I 

i.i 
i.i 
i.i 


MODE 

de 
pointé. 


O      ¥■ 


ANOLE 

de 
position 

P- 


O     ^ 


e— ^ 


■e — •¥- 


■e — ^- 


■0 — ^ 


■e- 


■Q- 


■0 — ^ 


i.i 


1 .1 


■e-Ht- 


246,46 
246,21 

247,78 
•^47,78 

247,37 
2^7,72 
247,22 

'^47,77 

248,11 
24«,4i 
247,26 


9,5o 


■e — ^ 


1 .1 


-Q—^ 


126,71 


35i,8i 


2.2 
2.2 


o    -f 


o    -^ 
•e— ^ 


■Q — ^ 

o   ^ 


356,87 
357,32 

357,46 
357,36 

357,82 

3  56 , 92 
356,92 


DISTANCE 


2.07,7 
2.56,8 

2.58,6 
2.56,5 

2.53,2 

2.59,1 
2.54,8 
2.59,4 

2.59,4 
2.53,7 

2.56,2 


5.32,4 


7-48,0 


5.48,6 


8  36,9 
8.38,3 

8.41,0 
8.39,3 

3.38,8 
8.36,2 
8.35,9 


?5 

o 

*^ 
H 
U 

-< 

es 


p 

d 


NÉB.— ♦. 

A.R  a  pp. 

séc  C^\ 


o 
0,01 

0:1 


0,01 
0,1 


0,00 
0,1 


0,01 
0,1 


0,00 
0,2 


0,01 
0,2 


0,01 
0,2 


0,01 

•^19 

0,00 
0,9 

0,00 
0,9 


4-10,87  ! 
-H'o,79  ; 

4-11, 0'î 

4-10, 8<j 

-^io,(i6 
4-11. o5  ' 
-^10,7} 
-+-ii,(»7 


1 1, 10 

'0,77 
MO, 84 


—  3,  GO 


■2.>,02 


3,3i 


1.88 
1 ,61 


i,6<>    I 
i,3i    i 

i.8:> 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.  I  o'^ 


houres 


NEB.— •. 


A.^app. 


10,88 
10,80 


Il  ,o3 
10.  go 

10,67 
1 1 ,06 
10,76 
1 1 ,08 

11,11 
10,78 
10, 85 


!>.:>  ,02 


^    3,3i 


3,66    — 


1,97    — 
I  ,6« 


-f-    I  ,  (>  1 
-^    I  ,  'Î8 


A(£)app. 

Héd.à 
1900,0. 

-hl     11,0 

0,00 

4-1.11,4 

+0;. 

-4-1.    7,6 

0,00 

-i-1.  6,8 

-ho,i 

-+-I.  6,7 

0,00 

-*-*.  7,9 

-HO,I 

-î-ï-  7,9 

+  1.  6,9 

0,00 

-4-1.  4,0 

0,0 

+  1.   8, -2 

— ) . 28 , I 

-4-0,01 

0,0 

+4.39,9 

— 0,01 

—  0,2 

— :).4'J,3 

-f-o,oi 

0,0 

■ 

—8.37,0 

-HO,  02 

0,0 

--8.41,3 

-1-0,02 

—8.39,6 

0,0 

-8.39,3 

-1-0,01 

—8.36,3 

0,0 

— 8.36,o 

-k   DE   CO.MPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


h       m      8 
2"  26'       ' 


21.53.42 

-H   i.   5 


21.54.   3,9 
0.47.36 


21.53. 42 
-H   1 .   5 


21 .53.57, i 
16.50.54 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme 

Anonyme  <*^ 
(10, 5) 

Anonyme'*' 

« 

(9,5-10) 


Anonyme 
(10) 


Anonvme^^) 

m 

(9) 


fil)    } 
4802  \ 


(9»5) 


xVnonymc'*' 
U)) 


BD 

64 1 3 


(10) 


IJ-  (9-9, >) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7161.  188-i  Sept.  18.  —  Objet  d'aspect  assez  nébuleux,  mais  qui 
est  un  petit  amas  formé  par  une  -ji^  i3,a  ayant  dans  son  voisinage 
d'autres  iic  tout  à  fait  insaisissables. 

1885  Sept.  13.  —  Petit  amas  de  10*  de  diamètre,  formé  par  plu- 
sieurs Hc  de  gr.  i3,4-i3,5. 

(»)  •An— •4449BD-H  a°:     AiR=-o'»38';     Al£)  =— i4'. 

1891  Sept.  28.  —  Néb.  arrondie,  de  aô"  env.  de  diamètre,  avec 
condensation  centrale  stellaire  qui  ressort  assez  fortement.  L'aspect 
assez  nébuleux  de  cet  objet  ne  laisse  pas  soupçonner  un  amas.  Le 
ciel,  déjà  médiocre,  l'est  devenu  plus  encore  après  le  3*  pointé 
d'angle. 

(5)   *  An.— •44'49BD-4-2»:     A.î\=  — o»37';     A(t)=  — i3',5. 

1895  Oct,  i6.  —  Objet  arrondi,  d'env.  aS"  de  diam.  et  très  gra- 
nuleux :  c'est  manifestement  un  petit  amas  d'^-  i3,4  ou  plus 
faibles,  sans  condensation  bien  sensible. 


7164.  1888  Oct.  27.  —  Trace  presque  complet' 
insaisissable  (i3,5)  de  nébulosité  dont  l'exis- 
tence est  certaine  et  dans  laquelle  on  soup- 
çonne parfois  de  petits  points  stellaires. 


•  Yolsines. 
Gr.        p.  d. 

j3,5        o»       3' 
20        2  ,5 
160        1,7 
340        2  , 5 


i3,i 

l3,2 
l3,2 


(3)  •  An.— •4802BD-+-0'';     All=— o«2i«,5;     ACD=-+-i7'. 

189*2.  Sept  28.  —  Entrevue  peut-être,  dans  le  groupe  des  4  * 
voisines  indiquées  en  1888. 


I  Bigourdan  229.  1888  Oct.  27.  —  Trace  exces- 
sivement faible  de  nébulosité  tout  à  fait  insai- 
sissable; dans  cette  nébuleuse  ou  tout  à  côté  se 
trouve  une  Tk  i3,4. 

1892  Sept.  28.  —  On  n'a  pu  l'apercevoir  d'une  manière  cerlaine. 
Elle  a  été  cherchée  près  de  4802 BD  4-  o»,  vers  p  —  128»,  d  —  8'. 


1^  Tuisines. 
Gr.        /).  d. 

l3,3       90"       2' 
12,8     i3o       3 


I  Bigourdan  23o.  1888  Oct.  27.  —  Trace  presque  complètement 
insaisissable  de  nébulosité,  qui  est  à  /?  =  34o%  rf  =  o',;  par  rap- 
port à  la  3*  •  indiquée  ci-dessus  dans  le  voisinage  de  7ro4  N.G.C. 
Ne  comporte  aucune  précision  dans  les  mesures. 

(<)  ♦  An.  — •4802BD-+-0'':     AiU=     o™2i',5;     ACÔ^-i-i;'. 
1892  Sept.  28.  —  Trace  de  nébulosité,  entrevue  seulement. 


7165.  18S7  AoùtaS.  — Néb. 
arrondie,  de  40' de  diamètre, 
avct  petit  noyau  assez  stel- 
laire. 


i^  voisines. 


1887  AuiU  2S. 
Gr.  p.  d. 


II,. 7 
12 


i5o** 
280 


i',8 

2,5 


iSfiJ  Sjpl.  a-i. 
Gr.  p.  d, 

ll.I        ibo"      2' 


»»j7 


273 


2  ,3 


1889  Sept.  26.  —  Néb.  arrondie,  de  25*  à  3o'  de  diam.,  un  peu 
plus  brillante  dans  la  région  centrale,  sans  condensation  bien 
marquée.  Fond  du  champ  assez  éclairé. 

1895  Oct.  17.  —  Néb.  i3,4-i3,4-i3,5,  de  forme  et  d'étendue 
insaisissables,  peut-être  a.  étendue,  de  So"  à  40"  de  diam.  et  d'as- 
pect a.  granuleux.  Ne  comporte 'pas  des  mesures  précises. 


G.io4 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


hcureu 


N.  GEN. 
CAT. 


Gen. 
catal. 


7167 
47>.5 


7170 


7171 

47'28 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


DATES 

observations. 


OR.  NEB. 


JH, 


[Faci- 
(Iross^l  liié. 


Ciel, 


//  3903 


i^j  Lcav. 
Ti.Mc  Cormick 


m  699. 
/i  'Ai38 


7175 

473*2 


ft   '2l4l 


1890  Oct.  9 
— o''44™  i59 


i3,4-i3,5 


I--2 


9 


1888  Oct.   '27        i3,1 
-4-1.33     159        3       8-g 

1891  Sept.  jlS'       13/4 


-4-0.53     1^9 


•i-3       9 


188i  Sept.  210 

— o.i5     159        0        » 

1884  Sept    27 

-f- 1 . 4  i     »  '>9  i     »        » 

1897  Jiiill.'24'i3,3-i3,4 

— 0.55       159        '2  8,5-9 


1888  Août  7     i3,3-  i3,4 


— t%./i 


0.40     1)9 


1891  Sept.  9 
H-0.33     I '»9 


9-10 


13,3 


l-'2 


1897  Juin.  'z\  i3,3-  i3,4 

—  1.0       I  Î9        -2         8,5-9 


1897  Juill.  9.4  i3,3-  i3,4 
—  I.  3     159  !  '2      8,5-9 


1895  Sept.  -25 
4-0.53     i59 


j> 


»       8-9 


LECTURES. 


Cercle. 


•26-2 , 4 
•266,0 


«79>35 
179,60 

176, -2') 
176,15 
176,75 
176,?. 


•295 ,  80 


•217,45* 
» 
» 
» 


•2o4 , 3 

!20Î,8 
'2o4  ,  I 

'2o4 ,7 

•20 '2 , 8 
•20-2,7 
■201,9 
3t02,9 

» 


•20'2,-27* 
20'2,55* 
•20'2,75* 


•)3.  > 


TA  »  r')  * 


53,5* 


Vis. 


54,768 
>4,848 


•20.  jj,jj 
•20.59,70 


36,75{ 
36,760 
36, 816 
36,811 


27 , 636 
•«7,886 
27,81 1 
■27,661 

•29.41,0 

•29.44,<> 
•>.9.39,6 
29.46,2 

45,634 
45,5-24 

4>,i7G 
45,402 
45,533 
»5,463 

i4,38i 


19,356 
19,669 
1 9 , 56o 
f9,6io 


(A 

ce.» 
s  o 
c  û. 

''^'^ 

-a 


I .  I 
1 . 1 


2. '2 
2.2 

I .  r 
I .  I 
I  I 
I .  I 


2.» 


I 

» 
» 

I 
1 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
» 

t 

1 . 0 
I.» 

f 
I 
I 
I 


MODE 

de 
pointé. 


■e— ^ 
■e — ^ 

■o — ^ 
■e — ^ 
o    •» 


^- 


e- 


e- 


■G— ^ 


ANGLE 

de 
position 


-0 — ^ 

O — *- 


e— ^ 


-e- 


■^ 
■^ 


•o — ^ 
o— ^ 


DISTANCE 


as   / 


es 


83,36 
86,96 


1.17,0 
1.19,4   i 


o 

0,01 
oTo 


77,85 

4.59,1 

78,10 

5.  1,1 

77  ^'-o 

5 .  2,1 

77»io 

5.  2,3 

77»  70 

5.  3,9 

77. i5 

5.  3,8 

•• 

0,02 
0,3 


0,01 
0,3 


38,17 


37,23 


» 


—  o,o3 


•2'2,  82 
23,32 
22,62 
23,2-4 

23,70 
23,60 
22 ,  80 
•23,80 

0 

» 

22 .  o5 

ê 

v2,33 

•22,53 

53,28 

51,93 
53,28 


a.:ji  ,0 
2.5i  ,7 

9 . 20 , 2 
9.22,0 

9-'97<> 
9.'2-«,8 


9.2Î,4  — 
9. 21, a 

9'"9.^ 

9-»7,6 

9-^i»4 

9-»9,4  ! 
I 
9.26,0  — 

»    I 


6.54,5 

6.53. I 
6 . 5o , 7 


—  o,oî 
0,2 


—  o,o3 


o 


j  / 


0,02 
0,8 


o,o3 
0,7 


o,o3 
0,2 


sÉn.—  •. 

\A\  a  pp. 
sér(0. 


5, 10 

5 .  '>M 


—  o,7i 

—  o,6(i 


—  o.«)S 


1  ,«)2 
0,Sl 
1  ,00 


-  r.<*8  ' 


—  t^:!)" 


» 


/   *>  *■ 

I,  >» 

1:79 


>. 

.15 

-1 

'  *>9 

4 

.  ir 

'9 

,01 

-1 

,7» 

i 

,29 

«i,ï7 


— -3îi,68  i 


ET  D'AMAS  STELL AIRES. 


G.  io5 


XXI*»««'~. 


/ 


-k   DE   COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


m 


—  11,91 


—  I  >,9,7 

—  f4w7 

—  1 5 ,  -iS 

— i5,58 
— i5,4H 
-11,89 
— i5,45 
-14, 6î 

—  «1,7» 
— i4,5« 

o 
1> 


8.37,2  -f-o,o3 
8.36,91 — o,  I 
8.37,3 


—8.38,0 

—8.37,6 
—8.35,1 
—8.36,8 
— 8.3i ,0 
— 8.40,2 
—8.37,5 

—8.45,4 

» 


—4.  8,1 

— 4 -15,0 
— 4-  5,9 


-hO ,  Oi 


0,1 


-hO ,  o  I 
0,0 


0,00 

0,1 


21.55. 20 

+■54.20.36 


CJ/j  nervations  de  Paris  y  1897. 


2 I . 54 . 57 , 5 
-25»  6' 48' 


2i.56.i3,2 
■  6.  o.  o 


21 .55.45 
-13.43 


21.55.53,0 
■  1 3 . 36 . 36 


21.56.    1,8 
— i 3 . 4 I . 3o 


Autorités. 
Grandeurs. 


Cord.- 
Durch.  UiOi 
15708   ) 


). 


BD 


Uiô 


o) 


5892  ) 
Id.  (9,5-10) 


x\nonyme 

(lO-Il) 

Anonyme^*' 
(10,7) 


6076!  (9^ 


Id.  (9) 


BD 
60 


/  /   ) 


iPos.  amas 
(d'ap.N.G.C. 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7167.  1890  Octobre  9.  —  Néb.  arrondie,  peut-être  So'de  diam., 
presque  sans  détail  perceptible  à  cause  de  sa  faiblesse  (i 3,4 -i3,5). 
Vers  la  partie  centrale,  on  soupçonne  plusieurs  points  stellaires 
de  gr.  i3,4- 13,5. 

7170.  1888  Oct.  27.  —  Néb.  arrondie,  de  a5*  de  diam.,  légèr^  plus 
brill.  vers  le  centre  où  l'on  soupçonne  un  petit  noyau  stcliaire. 

Par  rapport  à  Vik^  double  formée  par  5886  et  588;  BD  — 6%  elle 
a  été  cherchée  à  (-ho"36*;  +9');  à  cette  position,  qui  est  celle 
donnée  par  N.  G.  C,  on  n'a  pu  apercevoir  qu'un  objet  complète- 
ment stellaire  i3,4-i3,5,  sans  rien  de  nébuleux. 

1891  Sept.  aS.  —  Néb.  i3,4,  arrondie,  35"  env.  de  diam.,  plus 
brill.  vers  le  centre,  avec  condensation  demi-stellaire,demi-difruse, 
qui  ressort  a.  bien.  Une  •  double  (11, 5  et  11, 5;  /?=iO";  rf  =  o',2  ) 
est  à  (— o"»i9*;  o').  [Tout  à  cAté  de  la  position  de  cette  nébuleuse 
se  trouve  une  région  à  peu  près  aussi  grande  que  le  champ,  c-à-d. 
dVnv.  i3' de  diam.,  qui  ne  renferme  absolument  aucune  étoile.] 

Cette  nébuleuse  passe  4o»  après  la  position  donnée  par  N.CC- 

7171.  188i  Sept.  26.  —  Néb.  t.  faible,  étendue,  difficile  à  voir, 
peut-être  parce  que  la  Lune  éclaire  encore  un  peu;  elle  paraît 
irrégulicre.  Observations  empêchées  par  les  nuages. 

1884  Sept.  27.  —  Observations  interrompues  par  les  nuages. 
—  Les  deux  pointés  d'aujourdliui  ont  été  combinés  avec  les 
deux  derniers  pointés  de  distance  du  24  juillet  1897. 

1888  Août  7.  —  Néb.  de  i',5  à  a'  d'étendue,  a.  irrégulière,  avec 
deux  régions  un  peu  plus  brillantes,  sans  noyau,  ni  condensation 
marquée;  ces  régions  sont  inégales  et  donnent  un  peu  à  l'en- 
semble l'aspect  d'une  nébuleuse  double;  le  tout  est  très  diffus  et 
ne  comporte  aucune  précision  dans  les  mesures. 

1891  Sept.  9.  —  Diffuse,  large,  arrondie,  de  i',5  à  2'  de  diam., 
t.  légèrement  plus  brillante  vers  la  région  centrale,  sans  con- 
densation  prononcée.  Une  i^  ii,5  est  vers  jo  =  3o',  c?  =  3'.   — 
Les  deux  derniers  pointés  de  distance  ont  été  combinés  avec"" 
les  deux  derniers  pointés  d* angle  du  2!^  juillet  1897. 

1807  Juillet  24.  —  Diffuse,  large,  d'env.  1'  de  diam.,  d'aspect 
granuleux,  t.  légèrement  plus  brillante  vers  la  région  centrale, 
sans  condensation  bien  prononcée,  de  sorte  que  les  mesures  sont 
incertaines.  —  Dans  les  mesures  d'aujourd'hui^  tant  dans 
celles  relatives  à  l'if  anonyme  que  dans  celles  relatives  à 
l'^  6077 BD  — 13",  le  premier  pointé  d'angle  a  été  combiné 
avec  la  moyenne  des  deux  premiers  pointés  de  distance. 

(')  •An.— )t-6o77BD  — i3-:     A.n  =  —  o- 1 7- ;     ACÔ-  — i',8. 


7175.  1895  Sept.  25.  —  Région  riche  en  •  et  fort  étendue.  Au 
point  indiqué  se  trouve  un  amas  sans  condensation,  allongé  sui- 
vant le  parallèle,  de  12'  de  long  sur  8'  de  large  :  il  est  formé  par 
une  •  9,  une  *  9,5  et  env.  dix  i^  11, 5  avec  d'autres  plus  faibles. 


G.io6 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heure* 


N. GEN. 
CAT. 


Gen. 
calai. 


7177 

4734 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs 


11  -247 
h  2139 

D'Arresti,î 
Lord  Rosse 

Schullz 

Schônfeldi 

Vogel 

Oppolzer 
Engelmann 

Rumkere 

Weineki 

Engelhardtj 

Kempf 

Mônnichmeyer 


DATES 
de»  ^ 
observations. 


M. 


Gross* 


1884  Sept.  19 
—  1*»    1°'  159 

1891  Sept.  3o 
-f-0.17     1^9 


1897. Oct.    24 
-HO.  57     159 


1886  Aoûl  3o 
— 1.55     169 


1888  Sept.  Il 
-ho.37     1)9 


GR.NEB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


11,3 

»       8-8,5 

1 2 , 5- 1 3 
3       8-9 


Assez  brill. 
4-5    9-9/^ 


!>.,) 


1)      9-10 


1891  Sept.  3o 
-i-o  .17     rSg 


1897  Cet.  i\ 
-ho.Vi     1)9 


1880  Aoûl  3o 
— 1.40  159 

1888  Sept.  1 1 
-t-0.49  «^9 

1891  Sept.  3o 
-ho.3o  159 


Assez  brill. 
3    8-9 


1-2 , 5- 1 3 


8-9 


Assez  brill. 
4-5  9-975 


1897  Ocl.  -24 

-1-1.2   1 59 


1-2,  J 
»    9-iO 

Assez  brill. 
3    8-9 

1 2 , 5- 1 3 
3    8-9 


Assez  brill. 
4-5  9-9,5 


LECTURES. 


Cercle. 


328,45* 


328 

69 
69 
69 
69 


:o 

'O 

o 


242 
242 
•>.i3 
242 

242 
242 

24'>- 

242 

60 
60 
60 

Oo 

Gi 
61 
Gi 
Gi 

12 
12 

'9» 


i55 
i55 
i55 
i55 

336 
336 
336 
336 


4o* 


78 


4^ 

5i 

49 
3 


9^ 
o^ 

9' 


28 
o 

4 

A 

m 

J 

•^'7 
5 

2 

8o' 
3o* 

70 


2 

I 
6 

25 

38 
5i 

4 
5 


Vis. 


t  P 
•22.38,  :o 

22.37,95 


3- 
3- 
37 
37 

44 
44 
44 


2). 
2J. 
25. 
25. 

25. 
25. 
25. 
2J. 

41 
4i 
41 
41 


48 
48 

48 
48 


3  00 
286 
282 


270 


224 

252 
286 
259 

6,0 

■^  6 
3,0 
6,5 


9, a 
7,2 

3,7 

8,2 

o63 
04  8 
080 
o56 

to6 
i36 
139 
109 


i3.37,5o 
13.37,  '<* 

i3.38,8o 


4i  ,i63 

41,149 
41,129 

41,169 

18,930 
18,906 
18,859 
18,908 


n 

o  û. 

•'S  ^ 


2.2 


2 


2 
2 


2 


2.2 


ANGLE 

MODE 

de 

de 

pointé. 

position 

* 

P' 

-0 — ^ 


e- 


o   ^ 


■e- 


o   ■» 


Q  ^ 


"G — •¥^ 
■0 — ^ 


e— ^ 


■e — ^ 


■e — ^ 


0— ^ 
o   ^ 


e- 


-e- 


-^ 
-^ 


e- 


•e- 


■^ 
-^ 


o   -^ 


■a- 


■e- 


■^ 
•^ 


o   -^ 


20O 

25o 


25o 


230 

25o 
25o 

25o 
25o 
25o 
25o 

241 
241 

2ÎI 

241 

240 
241 
241 

241 

241 

240 

241 
241 

241 

241 

241 

«9* 

190 
190 

336 
336 
336 
336 

336 
336 
336 
336 


72 

67 

66 

74 
46 

41 


40 
38 

19 
64 

3o 
3o 
4o 
3o 

91 
21 

II 

ai 

24 

96 
36 

36 

39 
16 

39 
09 

20 


70 


21 


DISTANCE 

d. 

1 

5. 

0 
17,6 

5. 

17,5 

5. 

18,3 

5. 

«7,9 

5. 

17.7 

5. 

'7i4 

5. 

i5,a 

5. 

16,1 

5. 

17,» 

5. 

16,3 

/  • 

8,9 

7- 

9,7 

n 

7,4 

7- 

9»2 

7* 

10,2 

7- 

9,2 

7- 

7,5 

/  • 

9,7 

•  • 

9,4 

7* 

8,9 

7- 

9,9 

/  • 

9,2 

9,8 

o5 
55 
20 

27 
40 

29 
39 


7.10,7 
7.10,8 

9,9 


/  • 


1.21,7 
1.21 ,5 


I . 22 , I 


7* 

7- 

7- 

"^ 

t^ 


2,3 

»,9 
1,3 


2,3 


1,6 
2,3 

3,7 

2,2 


0,00 


o;i 


0,00 
0,1 


0,00 
o,i 


0,00 
o,i 


0,00 
o,îi 


0,00 


0,00 
0,2 


0,00 
0,0 


0,CK) 
0,0 


0,00 
0,2 


0,00 
0,2 


+  '9,9^ 

I 

-r-20,0j 
-r-'iO,«\  ; 

-^«9,97 
~»0,94 

-^19.^9  , 
-1-19,90  ' 

-4-25j<.Hj 
-r25,l4  ! 
-h2J,0J 
-r-25,IU 

4-25,0- 
-r2J,iHj  , 
-^24,/. 

-i-25,n 

-+-2J,I0  i 

-f-->5,oi  I 

-t-23,iG  • 
-r-25,Ii 

-T-2S,i: 

-h25,ib  ; 

-î-23 -n  ' 

1 

-h25,IO  ' 


I  jOt> 
1,01 

o.q: 


-i-ii,6ii 

11,1'' 
î-ii,6i 


II.  J8 

II,  M 
11,63 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.  107* 


XXI**"^'". 


NEB.— •. 


AM  app. 


4-20,93 

-h20,92 

4-20,97 

H- 20, 95 

-1-20,90 

20,87 

-T-20,74 
-H20,79 

-f-20.83 
4-20, 83 

-h  26 ,  26 
-T-26,3i 
-f-'*6,i9 

4-26,27 

4-26 , 24 
4-26,26 


26 , 1 3 


—26,29 


/  4-26,28 
I  4-26,18 
)  -f-26,34 
■26 ,  '29 


A(£)app. 


I 


) 


4-a6,35 

4-9.6,34 
4-26,41 
4-26 ,  27 


4-   1 ,  1 1 
-^  j,o6 


1 ,01 


-  l  -2  ,  •>.  I 


I 

I       . 

4-12,23 

»^>«9 


1 9. ,  1 3 

12,09 

1-2, 18 
12,09 


«.44,9 
1.45,1 

1.45,4 

1.44,9 
1.46,3 

1.46,5 

1.45,8 
1.46,2 
1.47,5 

1.44,9 


-f-3.26,0 
-+-3.26,4 
-+-3.24,7 
-+-3.26,2 

-+-3.29,2 
3.26,8 
3.26,6 
3.27,0 


Réd.à 
1900,0. 


4-0, 00 
4-0^3 

0,00 

-+-o,i 


0,00 

0,0 


0,00 


4-0,3 


4-3.26,7 

-+-3.28,3 

-4-3.26,1 
4-3.25,8 


0,00 


4-0,2 


0,00 


4-0,2 


-f-3.25,9 

0,00 

-h3.27,9 

4-0, 1 

-f-3.26,4 

4-3.27,9 

-Hi.20,2 

0,00 

-1-1.20,1 

0,0 

-4-1.20,8 

0,00 

0,0 

—6.35,6 

4-0,02 

—6.34,9 

4-0, 1 

6.33,9 

—6.35,9 

— 6.35,2 

4-0,01 

— 6.36,3 

0,0 

— 6.37,2 

— 6.36,2 

•   DK  COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


I»      m      8 

21.55.^38 
17»  i4'     ' 


21. 55. 3 I 

17. 12 


21.55.55 
17.15 


21 .55.45 


-h  1 7 . 22 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme 
(10,5) 

Anonyme^*^ 
(9,5) 


Anonyine^*^ 
(II) 


Anonyme^*' 
(10) 


Anonyme^*' 

(10,5) 


Anonyme^»^ 
(9-9,5) 


Anonyme^*^ 

(10, 5) 


Anonyme^'^ 
(12,8) 

Anonyme 

(12,5) 

Anonyme^*^ 
(9,5) 


;  Anonyme^*' 
(9,5) 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7177.  188i  Sept.  19.  —  Nébuleuse  arrondie,  de  26'  de  diamètre, 
plus  brillante  au  centre  :  à  partir  de  cette  région  l'éclat  décroît 
régulièrement  jusqu'au  bord. 

1886  Août  3o.  —  Ronde,  4°*  de  diamètre,  sans  noyau,  plus 
brillante  au  centre  à  partir  duquel  l'éclat  décroît  régulièrement 
jusqu'au  bord.  Cette  nébuleuse  se  mesure  bien. 

(3)  •An.  — •  4670  BD  4- 17*':     AJR  =  4-0- 39*;     A(t)  =  — 2'. 

(  ^  )  Position  déduite  de  celle  de  la  nébuleuse. 

1888  Sept.  II.  —  Assez  brillante,  arrondie,  35"  de  diamètre, 
plus  brillante  au  centre,  avec  condensation  diffuse  qui  se  fond 
graduellement  avec  le  reste  de  la  nébulosité. 

(*)  *  An.— •4670804-17*:     AiR=4-o-39';      A(î)=— r,7. 

1891  Sept.  3o.  —  Nébuleuse  assez  brillante  (i2,5-j3),  arrondie, 
de  25'  à  3(/  de  diamètre,  plus  brillante  vers  la  région  centrale 
où  l'on  soupçonne  un  petit  point  stellairc  de  grandeur  i3,4  '  ce 
petit  point,  un  peu  excentrique  par  rapport  à  l'ensemble  de  la 
nébuleuse,  est  un  peu  plus  boréal  que  le  centre  géométrique.  On 
soupçonne,  en  outre,  une  autre  ik  excessivement  faible,  située 
à  peu  prés  au  bord  de  la  nébuleuse,  vers  p  =  200»  :  la  présence 
de  ces  •  peut  influencer  systématiquement  les  mesures. 

(')   •An.  — •4670BD-+- 17"»:     Am=4-o'»46';     A(0=o'. 

(*)   •  An.— •4670BD4- 17":     AiR  =4-o'"39»;     A(ô  =  — 2'. 

(«)  •An.— •4676604-17'»:    AiR  =  — i-e*;    A*{D=4-7'. 

1897  Octobre  24. —  Nébuleuse  assez  brillante,  arrondie;  d'en- 
viron 4^"  de  diamètre,  notablement  plus  brillante  au  centre,  avec 
condensation  assez  large,  assez  diffuse;  cette  condensation  est  un 
peu  granuleuse  et  ressort  fortement  sur  la  nébulosité,  tout  en  se 
fondant  graduellement  avec  elle.  La  partie  de  la  nébuleuse  qui 
se  voit  très  nettement  a  i5*  environ  de  diamètre. 


(5)  •  An.— •4670B0  4-I7»: 
(«)  •An.— •4670  BO  4-17- : 
(»)  •  An.— •4670BO4-17': 


A  A  =  4-  O 

A.H  =  -+-  0 
AJR  =4-0 


/i3' 


.'4^'; 


«38'; 


-j3s 


A(D=4-o',7. 
AcD~  — o',8. 

A(jfe)^4-8',2. 


G.io8 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heures 


N. OKN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATES 
des 

observations. 

Gen. 
catal. 

Autres 
observateurs. 

M. 

Grosse 

» 

341  Big. 

1891  Sept.3o 

)) 

-f-0^39'"  169 

7180 

m  693 

1884  Sept.  11 

4737 

h  !Xi4o 

-HO.  Il       139 

1884  Sept.  2-2 
-ho  .45     1 59 

1886  Sept.  29 
4-o.i8     iSg 

1891  Sept.  9.9 

-hO.î')        IJ9 

7181 

458  xMarth 

1886  .Août  3o 

6016 

— 0 .1     1 59 

7182 

Î59  xMarlh 

1886  Août  3o 

6017 

— o.ai     109 

7183 

II  59  > 

1884  Sept.  '?/j 

4:38 

//  9.1  l\i 

— 0.  4     159 

1886  Sept.  29 
-f-i.  4     139 

1891  Sept.  29 
-h  1 . 3o     j  59 

1 

7184 

11  1 

1884  Sept.  20 

4739 

//  2143 

— 0 . 4  •>    I  ^g 

Schonfeldj 

Harvard 

Engelhardts 

1884  Sept.  TK 
-hï.  9    159 

GR    NEB. 


I3,5 


8-9 


l3,2 

M         10 

r3 

»         10 

i3,o 
3         10 

i3,3 
3        9 


i3,4-  i3,5 
9-10 


♦) 


4> 


»  9-10 

i3,3 
«       9-10 


i3,3 


» 


10 


ri, 3 
•>      9 


)> 
»       » 

i3, 1 

»         9 


LECTURES. 


Cercle. 


Vis. 


90,65 


90 


ï/ 


o 


90,90 
90 


5/ 


14, i5 
14,45 

11,65 
11,6 

ï',9 
12,0 


222,o5* 
222, 5o* 

332,80* 
333,95* 


41, 10* 
40,70* 

» 


iî4,o 
143,6 
143,7 

iri,9 
140,8 

142, o5 

140,8 

i4»,95 


I ""i  '^1 
171,65 


«     p 
21 .i3,8o 

2  ! . I I , 25 

21.   6,75 
21 .   8,80 

20.  2,10 
20.   2,33 

35,808 
35,8io 
35,823 
35,764 


17.19,10 
17.11,80 

15.45,35 
15.53,65 

19.  7,3o 
19.  7,00 
18.59,60 

18.  8,2 

18.  6,2 

18.  7,0 

18.  0,2 

33,932 
33,930 
33,911 
33,939 


20.21 , 10 
20.21 ,40 


es  c 
o  o« 

-D 


2.2 
2.2 

2 . 2 
2.2 

2.2 
2.2 

1  .  l 
f  .  l 
I  .  I 
I.  I 


2.2 
2.2 

2.2 
2.2 

2.2 

2.2 
».2 

.  I 

.  r 
.  I 
.1 

.  I 
.1 
.  I 
.1 


2.2 
2.2 


MODE 

de 
pointé. 


0 

^ 

0 

^ 

0 

¥ 

0 

-¥> 

o    "^ 


•e- 


0 

¥ 

0 

^ 

0 

^ 

0 

-¥^ 

■^ 
-^ 


■G — ^ 


■e— ^ 
•e — ^ 


■0 — ^ 
■e— ^ 


o    ¥ 


o   ^ 


ANGLE 

de 
position 


120 


293 , 0'^ 
293,07 

293,27 
293,07 

292 , 65 
292,95 

292,61 
292 , 56 
292,86 
292,96 


220,44 
220 , 89 


5», «9 
52,34 

4J)-47 
43,07 

u 

42, 5o 

42,10 

42,20 

42,40 

4i,75 
43,00 
îî  "5 
42,90 


274,12 
274 ,02 


DISTANCE 

d. 


1.24 


4.35,5 

4 . 34 ,  2 

4.32,0 
4.33,0 

4.32,7 
4.32,8 

4.34,3 
4.35,2 

4.34,7 

4.33,0 


3.11,9 
3.  8,2 

2.25,3 

a. 29, 4 

3.32,6 
3.32,4 
3.28,7 

3.36,1 
3.35,1 
3.35,5 
3.32,1 

3.38,9 
3.38,9 
3.38,3 
3.39,1 


4-  9i3 
4.  9,4 


o 

H 
U 

-< 

ca 
a 


P 
d 


» 


0,04 
0:2 

o,o4 
o,» 

0,04 


0,2 


0,04 
0,2 


0,01 
0,1 


0,01 
0,1 


0,0D 
0,3 


0,06 
0,3 


0,07 
0,3 


0,02 
0,1 


séc{Ô, 


4*8 


4-16,82  I 

-rl6,66 

-T-i6,:5 

-+-16,78 
-^16,73 

-T-i6,8y 
-4- 16,9s 

4-16,88 

-ri6,76 


4-  8,io 
4-  8jî9. 

-4,6; 
-  4,6^ 


8,44 
8, H 


8,77 
8,81 

8,8n 
8,63 

«,7^ 

9,0' 

8,81 


-4-16,  •»8 
4-16,60 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.  109 


heures 


NEB.— •. 


iJR  app. 


-  5,ï 


8,12 

8,o3 

7,85 
7i95 

7.99 
7,96 

8,09 
8,16 
8,09 
7,96 


8,3i 
8,23 

—  4,67 

—  4,63 

—  8,95 

—  9,o3 

» 

—  9,3o 

—  9,34 

—  y,3i 

—  y,i> 

~    9î58 

—  9,3i 

--  o^y^ 

-—    9j34 


17,80 

17,82 


AcOapp. 

Héd.  à 
1900,0. 

■f-0.42 

» 

» 

K 

-1.48,0 

0,00 

"'•4/  ?/ 

-+-0'!2 

-«.47>7 

0,00 

-1.47,2 

-1-0,2 

-1.45,3 

0,00 

-1.46,6 

-1-0,2 

-î.45,7 

0,00 

-1.45,8 

-hO,I 

-1.47,0 

-1.46,7 

•   DK   COMPAllAISOX. 


Décl. 


1900,0. 


m 


21  .03.4^ 

1 7*  2a'    * 


21.56.28 
— 21 .   O 


2.26, I 

-H2.'>/2,4 

-+-2.   7,4 

-h2.  12,4 


-f-2.DI  ,2 
-h2.5o,2 


2.5l  ,8 
-h2.50, I 

-h2.5o,6 

2.48,4 


2.52,3 
2.55,2 
4-2. 5l, 8 
-h2.55,f 


•o.  17,8 

■0.17,4 


,01 

•4-0,  I 


— 0,01 

—0,1 


— 0,01 
~o,i 


•0,01 

0,1 


0,00 

•0,1 


—0,01 

4-0,2 


21 .56.24,9 
—  2.28.30 

2r.56.46 

—  2.43 

21.57.   0,6 
— 19.26.30 


2 I . 56 . 5o 

■21  .  17 


Au  ton' lés. 
Grandeurs. 


Anonvme^*^ 
(9',5) 


Anonyme 
(10) 

Anonyme 
(10) 

Anonyme  ^*^ 
(10-10,5) 

Anonyme^'^ 
(iq',5) 


BD 

5677 


(  10,0 


Anonyme^*^ 
10 


8"  ' (.^ 


M.  (8,5) 


Id. (8-8,5) 


Anonyme'" 
(9',5) 


DESCRIPTIONS  ET   REMARQUES. 


I  Bigourdan  34i.  1891  Septembre  3o. —Nébuleuse  soupçonnée 
seulement,  mais  dont  l'existence  est  certaine;  dans  son  étendue, 
on  aperçoit  un  petit  point  stellaire,  de  sorte  que  cet  objet  pour- 
rait être  un  petit  amas  d'if  extrêmement  faibles. 


(»)  •An.— •4676604-17'»:     AiR=— l'-e*;     A(D  = -+- 


7i80.  1884  Septembre  72.  (Par  inadvertance,  celte  nébuleuse  a 
été  aujourd'hui  mesurée  et  décrite  deux  fois,  d'une  manière  bien 
indépendante.)  —  a2*»7"'.  Néb.  vaguement  ronde,  So'  de  diam., 
sans  noyau,  plus  brillante  au  centre  à  partir  duquel  l'éclat  dé- 
croît régulièrement  jusqu'au  bord.  —  2a'»4ï"«  Honde,  40"  de  diam., 
sans  noyau,  un  peu  plus  brillante  au  centre  à  partir  duquel 
l'éclat  décroît  régulièrement  jusqu'au  bord. 

1886  Septembre  29.  —  Ronde,  40'  de  diam.,  plus  brillante  dans 
la  «région  centrale  où  se  trouve  une  condensation  assez  stellaire. 

(5)  •An.— •6147BD  — 2i«:     Am=4-i»6';     ACO=  — n'. 

1891  Septembre  29.  —  Vaguement  ronde,  -îo'  à  25"  de  diam., 
plus  brillante  vers  la  région  centrale,  avec  condensation  demi- 
stellaire,  un  peu  diffuse,  qui  ressort  a.  bien  et  qui  se  fond  avec 
le  reste  de  la  nébulosité.  L'aspect  nébuleux  de  cet  objet  est  sans 
doute  augmenté  par  sa  faible  hauteur.  Fond  du  champ  assez 
éclairé. 

(3)  •An.  — •6147  BD  — 21-  :     A»=4-i"7*;     ^(Q  -—io\b. 

7181.  1886  Août  3o.  —  Néb.  tout  à  fait  insaisissable,  de  26' 
d'étendue,  à  peine  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau.  Une  >(• 
i3,4  est  vers  p  =  i5o«*,  c?=  o',8. 

7182.  1886  Août  3o.  —  Nébuleuse  tout  à  fait  insaisissable,  de 
grandeur  i3,4-i3,5  ou  i3,5  et  de  i5"  à  20"  d'étendue. 

(♦)  *An.— •568iBD  — 2^  :     AA=  — i'"23';     A(£):^-4',5. 

7183.  1884  Septembre  2.5.  —  Nébuleuse  assez  étendue  (2'  au 
moins),  irréguliérc  et  dont  les  bords  sont  tout  à  fait  insaisis- 
sables :  elle  est  à  peine  plus  brillante  au  centre  et  sans  noyau. 
Ne  comporte  pas  des  njesures  précises.  Fond  du  ciel  très  éclairé 
à  cette  hauteur. 

1886  Septembre  29.  —  Diffuse,  déforme  insaisissable,  d'environ 
5o'  d'étendue,  peut-être  un  peu  allongée  suivant  le  parallèle,  lé- 
gèrement plus  brillante  dans  la  région  centrale,  sans  noyau. 

1891  Septembre  29.  —  Très  diffuse,  arrondie,  4o*  environ  de 
diamètre,  légèrement  plus  brillante  vers  la  région  centrale,  sans 
condensation. 


7184.  1884  Sept.  20.  —  Non  vue.  Ciel  brumeux  à  cette  hauteur. 

1884  Septembre  22.  —  Nébuleuse  allongée  vers  p  =  220°, «de  i' 
d'étendue,  sans  noyau,  avec  concentration  irrégulière  dans  la 
région  centrale.  Vapeurs  à  l'horizon. 

(*)  •An.— •61.57  6D  — 21T    AjR=-M-29«;    A(0  =  — 27',5. 
(Détermination  faite  le  29  septembre  1891.) 


G.i  lo 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heure! 


xN.  OEN. 
CAT. 

Gen. 
catal. 


7184 

(suite) 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


II  I 

//  2143 

Schqnfeld] 

Harvard 

Engelhard  1 3 


7185 

Mo 


//2l4i 


7186 

4741 


m  i65 


7188 

»       ! 

7189 

6018 


247  Leav. 


46o  Marth 


DATES 
def  ^ 
observations. 


M. 


Grosse 


1886  Sept.  29 
-f-o''47"  159 


1891  Sept.  29 
-+-0.39     159 


1884  Sept.  22 
-ho .  3 1     1 59 

1891  Sopt.-29 
-+-o.j5     159 

1886  Sept.  29 
-f-0.34     159 

1891  Sept.  29 
1 . 10    159 


1884  Août  24 
-ho.3i     159 


1890  Oct.  9 
— 0.36     159 

1886  Août  3o 
-ho.14     1^9 

1891  Oct.  2 
4-0.24     159 


1892  Sept.  21 
-4-0.36     169 


OR.  NEB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


12,8 
»  10 


i3,3 


5  •■' 


•>        9 


l3,2 


»        9 

l3,2 

•^        9 


l3,2 


» 


10 


l3,2 


» 


9 


» 
»        9 

i3,4 
»      9-10 

» 
2-3      9 


i3,3 

2-3 


i3,4 
9-10 


LECTURES. 


Cercle. 


94,7 

95,4 

94,9 
9Î,8 

92,8 

9'^ ,  ^ 
9^8 
9^o 


i66,2'5 
I 06 , Go 

88,5 
88,2 
88,5 

216,00 


214,0 
2i3,4 


287,3 


vis. 


1,25* 


1 ,20 


178,05 

178,6 

178,5 

178,3 

359,15 

359,4 
359,5 

359,25 


ï    p 

"9-io,9 
i9.i4,;2 
19.22,0 
19.11,6 

35,090 
34,904 

34,909 
34,999 


19.51 ,03 
19-47,90 

34,379 

34,3io 
34,333 

17.42,65 


33,565 
33,507 


27.18,5 


23. 11,35 
23.  7,o5 

38,986 
38,829 
38,937 
38,920 

32, {68 
32,390 

32,344 
32,4*27 


a. S 
x  o 
o  o- 


2.2 
2.2 

I  .  I 
I.l 
I.I 

2.2 

I.I 
I  .  I 


I.  I 


2 


2 


MODE 

de 
pointé. 


O — ^ 
-0 — ^ 


■Q- 


■o — ^ 

o — ^ 

-e— ^ 


o   ^ 


o    ^ 


■e — ^ 


o     "1^ 


-O — ¥- 

O     ^ 


■O — ^ 

■e— ^ 


■e- 


■e- 


ANQLK 

de 
position 

P- 


273,19 
273,89 

273,39 
273,29 

273,75 
273,25 
273,73 
273,95 


208,02 

208,97 

269,45 
269 , I 5 
269 , 4  5 

2i4,5o 


214,95 
2 §4, 35 


29,68 


79,64 
79,59 

79.61 
79,56 
79,46 
79,26 

79,62 

79,87 

79,97 
79,72 


DISTANCE 


t        » 
4.    7,2 

4.  8,9 
4.12,8 
4.  7,6 

4.i3,i 

4.  9,4 
4.  7,8 
4.fo,4 


3.54,3 
3.52,8 

3.52,1 
3.5o,i 
3.5o,8 

3.23,4 


3.28,1 
3.28,1 


6.  7,0 

6.  4,8 

6.  8,0 

6.  3,3 

6.  6,5 

6.  6,0 

6.  4,3 

6'.  6,0 

6.  7,9 

6.  5,5 


o 


2  \P 


H 
U 

< 

es 

•K 

es 


—  0,01 


0:1 


0,00 


0,1 


0,01 


—  0,02 

0,1 


—   0,0J 

0,4 

—  o.o5 


0,5 


0,00 
0,1 


0,00 
0,2 


0,00 
0,2 


0,01 
0,2 


AaK  app. 
séc.tO 


+  16, 56 
-16.8I 

—16,61 
-f-i6,i() 

-rlt),G(l 


-^i5,6) 
-rl5,iÂ 


-h  7^96 


— 1),09 


^  o,n 


o,«: 


—  0,17 

—  O.l'.l 

—  o,ii 

—  O,  Jj 

—  0,16 

—  o,oi 

—  o.oi 

—  o.n 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


(jr.I  I  I 


eures 


A.-R  app. 


NKB.— *. 


d(dapp. 


4 
-r-17 

^68 

1-17 

-m8 

,78 
,07 

"^  *  >" 

,7« 

-i-18 

,08 

-^17,83 

-^17 
-+-17 

,7« 
,88 

iti,7i 
-t-i6,6J 


iG,G8 
^16,43 
ï6,48 

8,23 


8,5'2 
8,40 


18,33 


—  o,  i:> 

—  0,17 

—  o,»7 

—  o,  19 

—  o,'-i3 

—  o ,  '3>- 

—  o  ,  I  () 


0,0J 

0,01 

o ,  12 


;i 


.13,7 
0.16,9 

•14,9 
■0.14,2 

-o. 16,6 

-o. 14, I 
-0.16, a 
-0.17,3 


Réd.à 
1900,0. 


— 0,01 

-+-o';2 


0,00 


-i-O,  I 


-f-o.    D,7 
-ho.  4,2 

H-O.    2,3 

-ho.   3,5 

-hO.    2,3 


2.48,0 


-1-2.  5 1  ,1 

-4-2.62,4 


— 6.37,2 


-hG.  7,2 
-7-6.  5,0 

-h6.  8,2 
-+-6.  3,6 
-h6.  6,8 
-1-6.  6,3 

-.6.  4,5 
-h6.  6,8 
-4-6.  8,2 
-h6.  5,7 


— 0,01 

H-0,2 

— 0,01 
-f-0,1 


.01 


-^o,i 


— 0,01 

-t-o,i 


-+-0,01 
— 0,2 


•0,02 
0,0 


-0,01 
0,0 


■0,01 

0,0 


4    DR   COMPARAISON. 


M 
Décl. 


1900,0. 


h       m      s 

2i.56.5o 

-21°  17'       " 


21.57.    8 
-20.57 


21 .57.  i:) 
-20 .  59 


21 .56.59,4 
-+-34. 42-4'^^ 


21.57.33 
■20 .49-8 

21 .58. 10 
o.  o 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme 
(10, 5; 


Anonyme'*' 
(10) 


Anonyme^*' 
(io,5) 

Anonyme^'' 

(II) 

Anonyme^*' 
(11,3) 

Anonyme 
(i«) 


BD 

4586 


9,5 


vPos.  ncb. 
(dap.N.G.C. 


Anonyme^*' 
(10) 

Anonyme^^' 
(9, '>->") 


Anonyme^'' 
(9,5-10) 


DESCRIPTIONS   ET   RKMARQUES. 


7184  (suite).  1886  Sept.  29.  —  Néb.  allongée  vers  p  =  aSo",  de 
a'  de  long  sur  i'  de  large,  avec  noyau  notablement  stcllairc  :  la 
partie  qui  s'aperçoit  bien,  de  ^o"  env.  de  diamètre,  a  deux  pro- 
longements difficiles  à  apercevoir,  donnant  à  l'ensemble  Taspcct 
allongé. 

1891  Sept.  39.  —  Néb.  diffuse,  de  forme  insaisissable,  peut- 
être  allongée  vers  p  =  aSo".  La  partie  qu'on  aperçoit  sûrement 
^st  ronde,  de  So'  à  40"  de  diam.  et  plus  brillante  vers  le  centre; 
en  ce  point  se  trouve  une  condensation  diffuse,  a.  étendue,  qui 
ressort  assez  bien  et  qui  se  fond  graduellement  avec  le  reste  de  la 
nébulosité.  Auprès  de  cette  partie  principale,  on  soupçonne  une 
trace  de  nébulosité  développée,  dans  la  partie  suivante,  sur  une 
longueur  totale  de  2'  à  3',  et  qui  produit  rallongement  indiqué. 

(«)  •An.— •6147BD  — 21":     AA  =-+-i"'a9';     A(Ô=— 27',5. 


7185.  1884  Sept.  22.  —  Néb.  arrondie,  de  3o*  ou  peut-être  même 
60"  de  diam.,  plus  brillante  au  centre,  où  se.  trouve  un  no^au  assez 
étendu,  de  grandeur  i3,2.  Vapeurs  à  l'horizon. 

(^)  •An.  — •6147BD  — 21»:     AiR  =-+-!•» 47';     ACÔ  =  —  8'. 


1886  Septembre  2g.  —  Arrondie,  de  i'  de  diam.,  plus  brillante 
dans  la  région  centrale  qui  parait  renfermer  plusieurs  points  de 
condensation  et,  dont  l'un  au  moins  est  assez  stellaire.  Cot  objet 
étant  très  bas,  on  n'en  peut  saisir  les  détails,  et  les  pointés  sont 
assez  incertains. 

1891  Septembre  29.  —  Assez  diffuse,  arrondie,  de  25"  à  3o'  de 
diam.,  un  peu  plus  brillante  vers  le  centre;  elle  a  une  conden- 
sation assez  diiïuse  qui  ressort  légèrement  tout  en  se  fondant 
graduellement  avec  le  reste  de  la  nébulosité. 

(3)  •  An.  — •6i54BD— 21»:     AA  =— i"»46-;     ACO=  — 3'. 
(  ^  )  Position  déduite  de  celle  de  la  nébuleuse* 

7186.  1884  Août  24.  —  Objet  formé  par  un  peu  de  matière  né- 
buleuse avec  4  ou  5  •  de  gr.  i3  ou  plus  faibles.  Ne  comporte  pas 
des  mesures  précises. 

Cet  objet  passe  17»  avant  la  position  donnée  par  N.  G.  C. 

7188.  1890  Octobre  9.  —  Non  vue,  du  moins  d'une  manière 
certaine. 


7189.  1886  Août  3o.  —  Néb.  peut-être  un  peu  irrégulière,  ar- 
rondie, d'environ  3o'  d'étendue,  légèrement  plus  brillante  au 
centre,  sans  noyau. 

(*)  •An.— H'4296B1)  — 0":     All=H-2"ii«;     A(Ô  =  —  8'. 

1891  Octobre  2.  —  Néb.  i3,4  ou  i3,3-i3,'j,  diffuse,  vaguement 
ronde,  35"  de  diamètre,  un  peu  plus  brillante  vers  la  région  cen- 
trale, avec  condensation  demi-stellaire  et  qui  ressort  assez  bien. 

(«)   ♦  An.  — Î4-4296BD  — o»  :     Aa=-4-2«ii»;     AOD  —  —  8'. 

1892  Septembre  21.  —  Arrondie,  3o'  de  diamètre,  plus  bril- 
lante vers  la  région  centrale,  avec  condensation  diffuse,  un  peu 
stellaire,  qui  ressort  légèrement. 

(^)   ♦  An.— itiageBD  — o»  :      An  = -f-a^  ii«;     ACÙ-— 8'. 


G.  I  la 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


XX1»»«"«. 


N.  OEN. 
CAT. 

•Gen. 
Calai. 


AUTORITES 

diverses. 


Autres 
observateurs. 


7190 

6019 
6o';{o? 


M 

» 


7193 

4:44 


7194 


7195 


349.  Big. 


343  Big. 


8  St.  II 
7  St.  V 


23 1  Big. 


//  -2145 

Vogelj 
Engelhardl. 

90  Sw.  II 


91  Sw.  Il 


DATES 

lies 

observations. 


M.    loross'. 


I8U2  Sept.  21 
-1-0'' 19™  159 


1891  Oct.a 

-HO .14      1 59 

1892  Sept.  21 
-f-o.5i     159 


I880  Sept.  1 4 


— o. 


09 


1889  Sept.  26 

4-1. 10      IJ9 


1885  Sept.  14 
-f-o.  5     09 

1889  Sept.  26 

-M.25      139 


1891  Oct.  17 
— o.  8     169 


1890  Ocl.  5 
— o.io     169 


1891  Sept.  9 
-HO. 55     159 


1890  Oct.  5 

-HO.    2      i59 


OR.  NEB. 


Faci- 
lité. 


Ciel. 


i3,4  -  i3,5 
2         9-10 


i3,4  -  i3,5 
1-2  9 

i3,4-i3/j 
1-2      9-10 


i3,3 
»         10 

i3,4 
2        9-10 


i3,4 

» 


i3,5 
10 

i3,5 
9-10 


10 


i3,3 
2      8,5-9 


i3,3 
3        9 


i3,4  -  i3,5 
1-2  . 8 , 5-9 


LECTURES. 


Cercle. 


26,9 

26,15 

26,5 


88,2 
88,9 
88,5 

89,35 
89,0 


i54,35 
«54,95 

i56,6 
i56,7 
iV"),7 
i5fi,4 

101,95 
101,90 


167,0 
167,2 
167,3 
166,1 

166,97 
167,0 

166,7 


164,3 
164,2 
i63,7 


Vis. 


24,124 
24,o{6 
24,o5o 


3 I , 029 
3i,o3o 
3i  ,i3o 

40, i56 
4o,258 


17.32,20 
17.30,75 

16.24,3 
i6.3i,2 

16.24,4 
16.25,6 

i3.  7,45 
i3.  7,70 


62,265 
62 , 260 
62,172 
62,301 

36,690 
36,596 
36, 600 


59,232 
59,421 
59,260 


m 

tf) 

u 

•4) 

oc 
ce 

e 

73 

0 

0 

0. 

7C 

0) 

•0 

MODE 

de 
pointé. 


i.f 
1. 1 
1. 1 


Q     ^ 


i .  1 
1. 1 
1 .1 

I .  I 
I .  I 


-Q—^ 


e- 


•e- 


•e— ^ 


e- 


2.2  ^Q:>»¥^ 
2.2  ;d>¥==: 


i.i 
I .  I 
I .  I 


o— ^ 


■e- 
■e- 


■^ 
■^ 


ANGLE 

de 
position 

P- 


207,38 
206, 63 
206,98 


89,16 
89,86 
89,46 

89,82 
89,47 


334,03 
334,63 

335,17 
335,27 
334,27 

334,97 

281,63 
281,58 


347,95 
348, i5 

348,25 

347, o5 

347,87 
347,90 
347,60 


345,25 
345, i5 
344,65 


DISTANCE 


10. 10,6 
10.12,9 
10. 12,8 


2. i3,i 
2.  i3,i 
2.16,0 

2.17,3 
2.  i4,3 


2.49,7 
2.48,9 

2.45,4 
2.48,8 

a. 45, 4 
2.46,0 

o.38,i 
o.38,2 


4.58,4 
4.58,2 
4.55,6 
4.59,5 

5.  0,4 
4.57,6 
4-57,7 


3.28,8 
3.34,4 

3.29,7 


e 
0,01 

0:4 


0,00 
0,0 


0,01 
0,0 


0,00 
0,1 


0,01 
0,1 


0,00 
0,0 


0,00 
0,1 


0,01 


0,00 

0,1 


NEB.—  * 


A.fl  app. 
séc  Ot"^ . 


ï8*:3 

Hi8,37. 
f-i8,3î 


8, «7 
8,88 
9,07 

9."'> 

»,9' 


4,9<» 

4,83 

4  />  î 

4.7" 

-+■  4,79 
-H  4,68 


2,49 

2,49 


4,15 
4. m) 
4,o> 

4hS 

4,>i 

4,i6 

4,i6 


3,<>7 
3,70 


ET  D'AMAS  STELL AIRES. 


G.i  i3 


heures 


XKn.— *. 


i.Rapp. 


i-i8,vr 


-  8,87 

—  8,88 

-  9,07 


ID 


8,95 


I    _ 


>,o4 
4,9' 

4,7* 
4,79 
'  ^  4,87 
.'  ~  -*j/7 


'2,53 
2,34 


-  4,a5 
-^  4,18 

H-     4,  il 

H-  4,58 


4,3o 
4,'>.5 
4,36 


3,63 
3,75 

3,79 


A(0 

app. 

f 

»  ^ 

+9- 

a,6 

-^9. 

8,3 

-^-9• 

6,5 

Réd.  à 
1900,0. 


— 0,01 


ih    DE   COMPARAISON. 


Décl. 


1900,0. 


■0.  2,0 
-0.  0,3 
■0.   1,3 

-o.  0,5 
■0.   1,3 


!i.3i,6 

2.3-2,7 

■0. .  3o ,  I 
2.33,4 
-2.29,1 
•2.3o,5 


— o-   7»7 
— «•  7,7 


0.00 
—0,1 

0,00 


—0,1 


0,Of 
4-0,I 

-l-o,oi 
0,0 


4.5i,9 

4-52, o 

-4.49,6 

■4  .  52  ,  o 

-4.53,8 

-4.5i,i 
-4.5o,9 


■3.22,1 

■3.27,4 
■3 .  22 , 3 


b       m      s 
21 .5G.4i ,Gl 

•  O*»  8' 43%  2 


0,00 

0,0 


-+■0,01 
0,0 


-4-0,01 
0,0 


-+-0,01 


0,0 


2 I . 57 . 44 
—  0.  8 


21.58.  7 
-f-fo.47 


2 I . 58 . I I 
10.45 


21.58.41 
10.20.   8 


21.58.35 
12.  i5 


21.58.35 
+  12. i5 


Observations  de  Paris,  1897. 


Autorités. 
Grandeurs. 


.63i^^^ 


I*. 


.\noDyme^»^ 

Anonyme^'^ 
(ii-ii,5) 


Vnonvme^'' 
•    (to,5) 

Anonyme 

« 

(9) 


jNéb.  7190 
N.  G.  C. 


i  Pos.  amas 

(d'ap.X.G.C. 


Anonyme^*^ 
(i/,3) 


Anonyme 
(9,5-10) 


Anonyme^s) 
(i/,3) 


DKSCRirTIONS   KT   REMARQUES. 


I  Bigourdan  342.  189Î  Septembre  ai.  —  Objet  formé  par  une 
condensation  centrale  i3,4-i3,5  ou  13,4,  accompagnée  de  nébulo- 
sité très  faible  et  dilTuse,  dont  l'existence  parait  certaine;  cette 
nébulosité  aurait  de  ao"  à  aS*  d'étendue.  Une  ♦  i3,i  est  vers 
p  =  95%  d  =  i',5. 

I  Bigourdan  343.  1891  Octobre  a.  —  Objet  d'aspect  douteux, 
probablement  nébuleux,  formé  par  une  y^  i3,4'i3,5  accompagnée 
d'un  peu  de  nébulosité  très  faible  et  très  dilTuse.  Une  :^  ii,5  est 
vers  /r=  -o»,  d  =  i',  5. 

(«)  j^-An.— •439660  — O":     AiR  =  -{-i-44*;     A(Ô  =  — i6',5. 

1892  Septembre  21.  —  Objet  d'aspect  douteux;  parait  être  une 
petite  nébuleuse  assez  stellaire,  d'environ  15"  d'étendue,  et  dont 
la  faiblesse  empêche  de  reconnaître  la  nature. 

O  •An.  — •429()BD  — o«:     Ajl  = -f- 1-45*;     ACD=— i6',5. 

7190.  1885  Septembre  14.  —  Néb.  arrondie,  de  aS'  de  diamètre, 
un  peu  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau  proprement  dit. 

(»)  *An.— H^468iBD-Mo'»:     AA  =  — o«"i8',5 ;    A(Jt)=  — 8',5. 

1889  Se|Ucmbre  26,  —  Assez  diffuse,  arrondie,  de  ao*  à  aS'  de 
diamètre,  un  peu  plus  brillante  dans  la  région  centrale,  avec 
condensation  légèrement  stellaire. 


I  Bigourdan  a3i.  1885  Septembre  14.  —  Néb.  de  ib"  de  diani., 
un  peu  plus  brillante  au  centre,  sans  noyau.' Elle  est  très  dif tic ile 
à  voir  et  à  distinguer  de  7190  N.G. C. 

1889  Septembre  a6.  —  Assez  diffuse,  de  20'  d'étendue;  elle 
s'aperçoit  difficilement  à  cause  de  sa  faiblesse  et  à  cause  du  voi- 
sinage de  7190  IN.  G.  C.  Ne  serait-ce  pas  6oao  G,  C,  c'est-à-dire 
une  des  deux  nébuleuses  ;  8  St.  II  —  7  St.  V? 

7193.  1891  Octobre  17.  —  Amas  allongé  vers  /?  =  iao%  de  10' 
de  long  sur  4'  ^  5'  de  large,  sans  concentration;  il  est  formé 
par  environ  20  Tk  de  gr.  10  et  11  avec  un  très  petit  nombre  d'>(> 
plus  faibles.  La  Lune  éclaire  fortement. 

7494.  1890  Octobre  5.  —  Néb.  arrondie,  25*  de  diam.,  notable- 
ment plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  demi-stel- 
laire  qui  ressort  a.  fortement.  Un  instant  on  a  soupçonné,  près 
de  cette  partie  centrale,  vers  yt?  =  aoo»,  d  =  io'  env.,  un  petit 
point  stellaire  très  difficile  à  distinguer. 

(*)  *  An.  — 5^.  ^l74iBD -h  12»  :     An— 4-i"2f;     ACD  = 


+  0  ,D 


1891  Septembre  9.  —  Néb.  un  peu  stellaire,  ronde,  iS*  à  20* de 
diam.,  plus  brillante  vers  le  centre,  avec  condensation  demi-dif- 
fuse, demi-stellaire,  qui  ressort  bien  et  qui  pourrait  être  formée 
par  plusieurs  petites  •  très  voisines. 

7495.  1890  Octobre  5.  —  Néb.  ronde,  ib"  ù  ao*  de  diamètre 
légèrement  plus  brillante  vers  le  centre  où  l'on  soupçonne  une 
condensation  qui  a  parfois  l'aspect  assez  stellaire. 

(*)  *An.— *474iBD-+-i2«:     AM=-hi"2i';     A®  =-f- o',5. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


heurpfl 


N.OEN. 
CAT. 

AUTORITÉS 

diverses. 

DATKS 
des 

observations. 

GR. 

NÉB. 

LECl 

Autres 
observateurs. 

Kaci- 
lité. 

Ciel. 

^^~~' 

Gen. 
calai. 

M. 

Grosse 

Cercle. 

7195 

(suite) 

91  Sw.  11 

1891  Sept.  9 
-f-i"    )'"  159 

1 3 , 4  -  1 3 ,  î 
1-2        9 

i64^ 
164,5 

164, 1 

7197 

4746 

H  599 
//  7.I46 

Engelhardt» 

1884  Sept.  19 
— 0 . 27     I 59 

I  \K ,  8 

»     8-8 ,  *. 

7,5r 

6,3o* 

^  :r>* 

1889  Scpl.iH 
—1.4:^     159 

i3,3-r3,i 
>         9 

290,80* 

■>9«,9«* 

1895  Ocl.  i> 

)) 

•289,4*^ 

-h2.  4     "59 

•^         9 

•289,35 
289,77 

189:>  Ocl.  16 

A 

•289 , 1 

-♦-0 . 5(\     1 59 

^2       8,5-9 

•289,5) 

» 

Vis. 


3'i,486 
33,*)5'2 
"53,656 

20. 16,^0 
•20 . 1 3 ,  o5 
20. 1 I ,2) 

19.  5,65 
19.   4,85 

» 

M 
•25,295 

20, 20 3 

2 5, 27 2 

•>.5,238 
9/3, -Ail 


es  e 
p  û. 

"t3 


1  .  I 
I  .  t 

1  .1 

2  .  2 
2.2 
2.2 

2.2 
2.2 

1  .» 
1  .0 

I  .)) 

I  .  I 
I  .  I 

»,  I 
».  I 
».  I 


MODE 

de 
pointé. 


•e — ^ 


o   ^ 


-e— ^ 


e-^ 


ANGLE 

de 
position 


345,00 

345,40 
3  i5,oo 


09 .  79 
08,54 

09 /'>9 

09,25 
09,15 

09, il 

"9iJ7 
09 1^9 

08,93 
09,38 

» 

» 


DISTANCE 

d. 


3.25,8 
3.3o,7 
3.3o,8 


4 
I 


7,^' 
5,5 

4,6 


0,:* 


4. 

4.   5,1 


» 

4.  3,8 

4.  6,5 

4.  4,5 

4.  5,5 

4.  5,4 


z 
o 


2  iP 


H 
O 

•< 

-te 
ce 


o 
0,01 


0,00 


0,1 


0,01 
0,1 


0,01 


0,00 
0,1 


XÉB.-t. 

iM  app. 


séc'.i^ 


-  I  ),5! 

—  IÎ,Ji 

—15,3; 
— n.l* 

—  i5,iS 
—15, 5i 


ET  D^\MAS  SÏELLAIRES. 


G.  1 15 


heure» 


NEB.— al-. 


sM  app. 


r-    3, Ci 

-  3,7'2 

-20,39 

-•>.0,'2I 

-20,33 
-7.0,  29 

-•20, -26 

-•>.o,35 
20,29 

20,24 

>.o,4i 

» 

» 


A(0  app. 


.3.18,9 
3.24  ,0 

1.23,7 
1.18,1 
1.22,0 


-i-i  .21,0 

-HI .21 ,3 
1.20,6 

I .20,6 

1.22,3 


1.21,8 

» 


Réd.  à 
1900,0. 


-+-0,01 


o> 


•o,o3 
-0,2 


— 0,02 
—0,2 


0,01 
I 


— 0,01 
-0,1 


3^   DE   COMPARAISON 


Dccl. 


1900,0. 


h       m      8 

21 .58.35 


-M2°l5' 


21.59.  8,52 
40.33. i3, I 


Autorités. 
Grandeurs. 


Anonyme^'^ 
(9,5-10) 


A.  G. 
Bonn 
16294 


8,2 


DESCRIPTIONS  ET  REMARQUES. 


7195  (suite).  1891  Septembre  9.  —  Assez  diiïuse,  arrondie,  25' 
environ  de  diamètre,  légèrement  plus  brillante  vers  le  centre, 
avec  condensation  assez  stcllaire  et  excessivement  faible. 


(')  •An.—  *474!BD-t-ia  :    Aa  ^  +  1' 


20' 


A(D  =-+-!'. 


7197.  1884  Septembre  19.  —  Nébuleuse  peut-être  irréguliére, 
de  i',5  d'étendue,  plus  brillante  dans  la  région  centrale;  cette 
région  (formée  par  un  noyau  un  peu  étalé,  dans  lequel  se 
trouvent  2  ou  3  •  très  faibles,  très  voisines),  est  entourée  de 
nébulosité  très  faible,  dont  les  limites  sont  tout  à  fait  insai- 
sissables. Mesures  assez  incertaines. 

1889  Septembre  r8.  —  Ronde,  3o"  de  diamètre,  plus  brillante 
vers  le  centre,  avec  condensation  demi-stellaire  qui  ressort  assez 
bien;  la  néi>ulosité  est  très  faible  et  ses  limites  sont  tout  à  fait 
insaisissables.  Région  assez  riche  en  •. 

1895  Oct.  i5. —  Les  nuages  empêchent  de  compléter  les  mesures 
et  de  décrire  la  nébuleuse.  —  On  a  combiné  les  pointés  d'aujour- 
d*hui  avec  les  trois  derniers  pointés  de  distance  du  16  oct.  1895. 

1895  Oct.  16.  —  Nébuleuse  i3,4  ou  plutôt 
i3,3-i3,4-i3,4)  d'aspect  assez  stellaire;  elle  est 
formée  par  un  noyau  stellaire  entouré  de 
nébulosité  assez  visible,  arrondie  et  de  ao" 
d'étendue.  Région  riche  en  ik-- 


it  ToUinat. 
Gr.  p.        d. 

i3,4-(3,5    25o*    o',5 
i3,4        3oo«   o',8 


Par  rapport  à  la  même  *,  d' Engelhard t^  a  trouvé  : 
I886  0c^28...     A»  =•— o-i9%76        A(D=  +  i'24',4    (t885,o) 
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APPENDICE. 


ÉLÉMENTS  EMPLOYÉS  POUR  RÉDUIRE  A 
JANVIER  ZÉRO 

ETA 
1900,0 

LES  DIFFÉRENCES  OBSERVÉES 
NÉB.  —  • , 

EN  ASCENSION  DROITE  ET  EN  DÉCUNAISON. 


Réduction  a  Janvier  zéro. 

Soient,  pour  l'instant  de  l'observation  d'une  nébuleuse  quelconque  : 

^\,  et  (D  l'ascension  droite  et  la  déclinaison  apparentes  de  l'étoile  de  comparaison, 
X  •+-  Ax  et  (ô  H-  A(ô  l'ascension  droite  et  la  déclinaison  apparentes  de  la  nébu- 
.  leuse  rapportée  à  cette  étoile. 

De  même,  soient  pour  \q  janvier  zéro  de  l'année  dans  laquelle  a  été  faite 
l'observation  : 

X,  et  (jb)|  l'ascension  droite  et  la  déclinaison  moyennes  de  la  même  étoile  de 

comparaison, 
X,  H-AXi  et  (JO,  H- Acô,  l'ascension  droite  et  la  déclinaison  moyennes  de  la 

même  nébuleuse. 

Les  différences  Ax  et  A(£)  résultent  directement  de  l'observation,  et  l'on  veut 
en  déduire  AX|  et  A(E),  :  pour  cela,  les  réductions  cherchées  à  janvier  zéro  (et 
qu'il  faut  ajouter  respectivement  à  Ax  et  à  AcE))  sont  donc  Ax,  —  Ax  pour  l'as- 
cension droite,  A(JD<  —  AûE)  pour  la  déclinaison. 

Pour  les  calculer,  posons 


a«  = 


^  io'sLni'séc'(Ê),[^cos(GH-X,)sin(D|  4- /ïcos(H  -hX,)], 

I  %} 


aiz=i ^  io'sini'séc'(©i[^sin(G-t-oJl»i)H- Asin(HH-oJl»,)sin(D,], 

I  o 

da~^       lo'sini'séc  (©,[^  sin(G -t-  X,)  -h  Asin(H-h  eJUj)  sinODi], 
d^  =—       lo'sini'  [/tcos(H  -h  Jl«i)cos(î)i  —  /sinCiOi]. 
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En  outre,  désignons  par 

k  la  différence  ùkX  exprimée  en  arc  de  grand  cercle  et  en  minutes  d'arc, 
/  la  différence  A(jO  exprimée  aussi  en  minutes  d'arc. 

Alors,  en  ayant  égard  aux  signes  de  k  et  de  /,  qui  sont  respectivement  les 
mêmes  que  ceux  de  Ax  et  de  Acô,  on  aura,  pour  les  réductions  cherchées  à 

janvier  zéro  : 

/  kl 

Réduction      l  A0.I»,  —  A«-l>  =:  —  aa  h «5, 

1  10  10 

1  kl' 

Janvier  zéro,    f  cO  A,  —  Acô  =  —  û?a  H di. 

\  10  10 

Pour  l'ascension  droite,  la  réduction  ainsi  obtenue  est  ramenée  au  parallèle 
de  l'astre  et  exprimée  en  temps. 

Les  quantités  ««,  ag,  c?»,  d^  ont  été  réduites  en  Tables  ayant  comme  argu- 
ments «y^i,  (D|  et  le  temps  :  il  a  sufG  de  faire  varier  ^%>^  d'heure  en  heure,  (O,  de 

20**  en  20®  et  le  temps  de  —  en  —  d'année. 

^  12        12 

Comme  ces  Tables  sont  assez  étendues,  et  changent  d'ailleurs  d'une  année  à 
l'autre  (excepté  celle  de  rfj),  on  ne  les  publie  pas,  sauf  celle  de  rfsî  mais  on 
donne  ci-après  les  éléments  g^  G,  /i.  H,  i  qui  ont  servi  à  les  calculer  :  ces 
symboles  désignent  ici  les  quantités  bien  connues  qui  sont  employées  dans  le 
calcul  des  positions  apparentes  des  étoiles. 

Les  quantités  A,  H,  i  dépendent  uniquement  de  la  longitude  du.  Soleil  et  de 
l'obliquité  de  l'écliptique,  de  sorte  qu'elles  sont  sensiblement  constantes  pour 
toutes  les  années  :  on  les  a  calculées  une  fois  pour  toutes,  en  faisant  varier  la 
longitude  moyenne  du  Soleil  de  3o®  en  3o®  à  partir  de  280**,  et  en  prenant  pour 
l'obliquité  de  l'écliptique  sa  valeur  moyenne  pour  1890,0.  On  donne  aussi  les 
quantités  /isin(H -f- «A.,),  Acds(H -f- c^l»,)  en  secondes  d'arc,  et  la  Table  des 
valeurs  de  rfg,  exprimé  eli  centièmes  de  seconde  d'arc. 

Pour  les  quantités  g^  G,  on  les  a  prises  dans  la  Connaissance  des  Temps;  on 

les  a  calculées  également  pour  des  époques  équidistantes,  de  —  en  —  d'année, 

et  commençant  aussi  à  l'instant  où  la  longitude  moyenne  du  Soleil  est  exacte- 
ment 280®.  Enfin,  on  donne  les  valeurs  correspondantes  de  g'sin(G  H-  X,)  et  de 
^cos(G  4-  o^,),  également  en  secondes  d'arc. 

Il  résulte  de  là  que  les  valeurs  obtenues  pour  a«,  ag,  d^^  d^  correspondent  a 
peu  près  au  commencement  des  divers  mois  :  dans  l'usage  des  Tables  ainsi  for- 
mées on  a  supposé  que  cette  correspondance  était  exacte,  ce  qui  ne  produit  pas 
d'erreur  sensible,  et  on  a  interpolé  proportionnellement  à  la  date  de  ckaque 
mois. 
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Réduction  a  1900,0. 

Soient,  pour  1900,0  : 

Xo  et  (Oo  Tascension  droite  et  la  déclinaison  moyennes  de  la  même  étoile  de 

comparaison  ; 
.1,0  -h  AXo  et  cOo  -^  AcOo  l'ascension  droite  et  la  déclinaison  moyennes  de  la  même 

nébuleuse. 

Les  réductions  cherchées,  pour  ramener  à  1900,0  (et  qu'il  faut  ajouter 
à  A^t  et  A(P|  pour  avoir  Aa,©  et  A(î)o)j  sont  donc  A^o  —  A-A.,  pour  l'ascension 
droite,  et  A®»  —  Aco,  pour  la  déclinaison. 

Pour  les  calculer,  posons  : 

«i=      -^  io'sini'«cosJl»iSin(î)i  séc'dO,, 
a?,  —      -?^  10'  sini'nsinX,  séc*(£),, 

ID 

^«— —       lo'sîni'/isinX,  sécCDi. 

Alors,  en  conservant  à  /Ir  et  /  la  même  signification,  et  désignant  par  t  le  mil- 
lésime de  l'année  de  l'observation,  on  aura,  pour  les  réductions  cherchées 
à  1900,0,  en  grandeur  et  en  signe. 

Réduction     1  AXo-AX,  =  (i9oo-o(— «'«-^— «3), 
à  I 

1900,0         I  AcDo  — AcO,=z(i9oo  — 0~^i-. 

Pour  l'ascension  droite,  la  réduction  ainsi  obtenue  est  ramenée  au  parallèle 
de  l'astre  et  exprimée  en  temps. 

Les  quantités  à^^  ag,  rf.  ont  été  réduites  en  Table»  en  prenant  n  =  20",  o5; 
on  a  fait  varier  l'argument  X|  de  20™  en  20™,  et  l'argument  cD,  par  intervalles 
assez  rapprochés  pour  que  l'interpolation  soit  toujours  facile;  ces  Tables  sont 
données  plus  loin. 
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RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO.  —  (Partie  commune  a  toutes  les  années.) 


log// 

H 

• 

logi 

Janv.    1. 
Févr.    1. 
Mars    I . 

•1,3096 
1,2953 
1,2771 

350.49 
321.27 
289.50 

0 , 1 5o2  n 
0,7273/^ 
0,8879/i 

Janv.  1 
Févr.  I 
Mars.  I 

Avril    I . 
Mai      1 . 
Juin     j . 

1,2749 
1,2905 

1 , 3069 

257.  3 
225.53 
197.34 

0 ,  90 1 0  /< 
0,7839// 
0,4^42// 

Avril  I 
Mai  1 
Juin     1 

Juin.     1. 
Août    I. 
Sept.    1 . 

I , 3096 
1,2905 
1,2787 

170.48  • 
143.21 
11 3. 24 

0,  l502 

0,7098 

0,8787 

Juill.  1 
Août  I 
Sept.   1 

Oct.     I . 
Nov.     I . 
Dec.     I . 
Dec.  3i. 

ï  ,2739 
1,2883 

i,3o0i 

I , 3096 

81 .  12 

49.itî 

19.23 

350.49 

0,9061 
o,8o')i 

o,4fi4'> 
0 , 1 5o2  n 

Oct.  I 
Nov.  1 
Dec.  i 
Dec.  3i 

Valeurs  de  A  sill  (  H  H-  ci ,  )  (  '  )• 


Janv. 
Févr. 
Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

JuJH. 
-Août 
Sept. 

Oct. 
Nov. 
Dec, 
Dec,    3 


3,20 
i2,3o 
17,80 

18, 30 
14,02 

0,12 

3,25 
11,81 
'7,43 

18,57 

14,72 
0,72 

3,20 


1" 

* 

■+-    2,oO 

-    7:89 
— 1:),54 


/  > 


2) 


2,93 
12,21 


—  18,82  — 18,01 
18,94 

14, 9(3 


17,0) — 


-10,91 


2,07 

7,3o 

«4,89 

18, 08 
17,50 
11,43 


—    7,2) 

2,29 
11,33 

-hi7,52 
-1-19,08 
i5,36 


2, 06. -h  7,25 


+  11,94 

-h    2,311 

—  8,o3 

—  15,96 

—  19,52 
— 18,00 


-  ^',87 


»  I  t94 
2,87 

(>,99 

-f-i5,i6 

+  19,37 
-h  18,2  ) 

+  11,94 


i5,8i 
7,22 
3,34 

12,83 
18,78 
19,80 

i5,82 
7,85 
2,18 

n,77 

18, 3i 

19  «89 
i5,8i 


18,61 
11,73 

I ,  ^9 


—  8,83 
-16,76 
— 20,26 

—  18,61 

—  12,28 

—  2,78 

7,58 
16, o5 

-h20,l8 

18,61 


6»» 

4-20,1 4 

4-15,44 
6,42 


—  4,22 
— 13,')9 

—  19,33 

—20,  i4 
— i5,88 

—  7,55 


2,88 
12,67 

i9»o9 

-h20,l4 


4-20, 3o 
18,09 
10,81 


0,67 

—  9,5o 

— »7>09 

— 20,30 

-18,39 

—  11,80 

—  2,o3 

8,43 

16,70 

4-20. 3o 


8' 

19*07 
19,52 

14,4(3 

5,53 

4,76 
i3,68 

i9»o7 
19,66 
i5,25 

6,80 
3,62 

i3,i7 
19,07 


9" 

16,54 

i9><>» 
17,13 

9»99 
o,3o 

9,34 

16,55 
19,58 
17,67 

Il  ,10 

1,44 
8,75 

16,54 


10' 


12,89 

18,37 
4-18, 63 

+  i3,79 
+  5,34 

-  4,37 

—  12,89 
-18,17 
-18,87 

--i4,r>4 

-  6,41 

1,73 
12,89 


8' 36 
i5,88 
18,86 

16,64 
10,02 

o,9« 
8,36 

13,, i3 

18,79 

17, »9 
10,93 

1,55 

8,36 


3*26 
12, 3  o 
17,80 

18, 30 

1 4 ,  02 

0,12 

3,2'J 

11,81 
i7»43 

18,57 

14,72 

0,72 

3,20 


Janv. 
Févr. 
Mars 

Avril. 

Mai 

Juin 

Juill. 
Août 
Sept. 
Oct. 

Nov. 
Dec. 
Dec.  3 


Valeurs  de  AcOs(Hh-o15J  (*)• 


Janv.     I . 

-H  20,  14 

Févr.    I. 

+  i5,44 

^>lars     i . 

4-  0,42 

Avril     1. 

—    4,22 

Mai        1 . 

-i3,59 

Juin       1. 

-19,33 

JuiW.     1. 

20,14 

Août      I. 

— i5,88 

Sept.     1. 

—  7,55 

OcU       I. 

4-  2,88 

N%f  V.      I . 

+  12,68 

DéCm                   1   . 

+  19,09 

Dec.    3i, 

4-20, f 4 

0" 


1" 

* 

20, 3  o 
18,09 
10,81 

0,67 

—  9,>o 

—  17,09  — 

— 20, 3o 

-18,39 

—  1 1 ,80 

—  2,o3 

+  8,43 

4-16,70 
4-20, 3o 


2«> 

3" 

+  «9*07 

4-i0')4 

-1-19,52 
+  14,46 

—  19,01 
+  17,13 

4-  5,53 

-  4,7« 

— i3,68 

-^  9,9!) 
4-  o,3o 

-  9,34 

19,07 
—  19,00 

-16,54 
—  19,58 

—  1 5 , 2  ) 

-17,67 

-  e,8o 

— 11 ,10 

4-    3,02 

-  1,44 

4-13,17 

+  8,73 

+  19,07 

4-10,54 

12,89 

18,37 

18,03 


i3,79 
5,34 

-  4,37 

-  12,89 
-18,17 
-18,87 

-i4,6i 

-  6,41 
+  3,73 
4-12,89 


5" 


8,36 
ï5,88 
18,86 

16,64 
10,02 

0,91 

8 ,  36 
I  ),  )3 

18,79 


/ , 


19 
10,93 

1 ,55 

8,36 


3,26 

1 2 ,  3o 
17,80 

18,35 

l4,02 

6,12 

—  3,26 

—  II, 81 

—  17,43 

-18,57 

-14, 7'^ 
—  6,72 

3,26 


2,06 

7,89 

i5,54 


18,82 
17,03 
10,91 


2,07 
■  7,3o 
14,89 

18,68 

17, 5o 

11,43 

2,06 


8' 


—  7,23 
+  2,93 


1 2 , 2 1 


18,01 
18,93 

+  14,97 

+  7,'''5 

—  2,29 

—  Il  ,33 

—  17,52 

—  19,08 
— i5,36 

—  7,^5 


9* 


—11,94 
—  2,21 


8,o5 


1  ">  >96 
19,52 

+  17,99 


11,94 

+  î*,87 

—  6,99 

— ij,i6 

--19,37 
— 18, 25 

—  11,94 


10" 

— 15*81 
—  7,îi2 

3,34 


12,83 

18,77 
i-19,80 


15, 81 
7,85 

—  2,18 

—  11,77 
-18, 3i 

—  19,89 
-i5,8i 


11" 

i8',6i 
11,73 

I ,  ^9 

8,83 
16,76 

20,25 

i8,'6i 
12,28 

2,7^ 


7,58 


16, o5 
20,17 
18,61 


12" 

20, 14 
i5,44 

0,4-^ 

4 ,  22 
13,59 
19,33 

20,  §4 

ij,88 

7,55 

-  2,88 
12,68 

19,09 
20,  î4 


Janv. 
Févr. 
'Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juill. 
Août 
Sept. 

Oct. 
Nov. 
Dec. 
Dec.  3 


<^  )  Lorsque  «Aoi  excède  la*,  prendre  comme  argument  Xi—  12**  et  changer  le  signe  donné  par  la  Table. 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO.  —  (Partie  commune  a  toutes  les  années.) 


Table  des  valeurs  de  d^  (en  centièmes  de  seconde  d'arc). 


rf8  =  —  io'sini'[//  cos(H  -t-  JUi)co8(Di—  /sinCOi}. 


<0,r=—  20*». 


**"'*'v^l,l 

0»» 

l" 

r 

3" 

4"^ 

5" 

6'> 

71, 

8" 

9" 

lO" 

11*- 

Janv.  1. 
Févr.  I. 
Klars   I . 

3 

-  4 

—  I 

—  5 

—  4 

—  2 

m 

—    J 

5 
3 

-  4 

5 

-  i 

• 

—  3 

—  ^ 

—  4 

-  2 

-  4 

-  4 

—  1 

—  3 

—  4 

H-  1 
—    2 

—  3 

-h  2 

0 

-  3 

-h  3 
-h  I 
—  I 

-4-  4 

-h  3 

0 

-h  5 
-H  4 
-+-  I 

Avril  1. 
Mai      I . 
Juin     I. 

H-   2 

-H  4 

-h    G 

-f-  I 

H-  3 
-4-  5 

—   1 

-h  2 
-i-  4 

—  2 

-+-   I 
4-  3 

3 
—   I 

-h  I 

-  4 

—  2 
0 

—  4 

—  3 

—  I 

-  4 

-  4 

-  3 

-  4 

-  5 

-  4 

4 
5 

—  5 

—  3 

-  S 

m 

—  2 

-  4 

—  j 

Juill.  I. 
Août    1 . 
Sept.   I. 

-t-  5 
-H  4 
-+-  1 

-f-  5 
-h  'y 
-h  2 

+  5 
-h  5 
-h  3 

H-   4 

-+-  4 

-f-  3 

-+-  4 
-^  4 

-4-  2 
-H  4 
-+-  4 

-h  1 
-f-  3 

-+-  4 

—   1 

-+-  i 
-f-  3 

—  2 
0 

H-   2 

--  3 
—  1 

-+-  I 

-  4 

-  3 
0 

—  5 

-4 

—  2 

Ocl.    I . 
Nov.    I . 
Dec.    I. 
Dec.  3i. 

—  2 

—  4 

—  6 

—  5 

0 

—  3 

—  5 

—    J 

■+-  I 

—  2 

—  4 

—  5 

-+-  2 
0 

—  3 
~  4 

-f-  3 

H-    I 

—  I 

-  3 

-4-  4 

-+-    2 

0 

—    2 

-f-  4 

H-   3 

4-  2 
-h  I 

+  4 

-H  4 

H-   3 

-+-  1 

-4-  4 
-f-  5 

-+-  4 
-h  2 

-f-  3 
-4-  5 

H-   5 

-+-  3 

-+-  2 
-H  4 
4-  3 
-H  4 

-+-  4 

-H  5 
H-  5 

12^ 


5 
3 
3 


o 

—  3 

—  5 


—  3 

—  3 


o 
3 
5 
6 


(t),--o\ 


'  Janv. 
Févr. 
Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juill. 
Août 
Sept. 

Cet. 
Nov. 
Dec. 
Dec.  3 


Ë    • 

-  6 

6 

—  6 

*- 

5 

-  4 

—  2 

I 

4-  1 

4-    2 

4-   3 

4-   5 

4-   5 

1    « 

-  4 

—  :> 

6 

— 

6 

3 

—   0 

— 

4 

—  2 

—    I 

4-    1 

4-   2 

4-  3 

—  2 

—  3 

-  4 

5 

^  5 

—  5 

5 

—  5 

-  4 

—  1 

—    1 

0 

H-    I 

0 

—  2 

3 

-  4 

5 

.^__ 

5 

—  5 

—  3 

m 

—    D 

-  4 

3 

+  4 

•  +  3 

-h   I 

0 

—  2 

-  3 

— 

4 

—  3 

-  6 

6 

—  3 

—  5 

-h  6 

-h  3 

4-  4 

4- 

3 

4-  I 

0 

— 

2 

—  3 

--  4 

—  3 

—  6 

-  6 

-h  6 

-h  6 

4-  6 

4- 

5 

-4-  4 

4-    2 

4- 

I 

—  I 

—  2 

—  3 

—  5 

—  5 

4-  5 

4-  5 

4-  6 

4- 

6 

4-   5 

4-   5 

4- 

3 

4-  2 

4-  1 

—  I 

—  2 

-  4 

•+-  2 

H-   3 

-H  4 

4- 

4-   5 

4-   5 

4- 

5 

4-  4 

4-  3 

4-  2 

4-    I 

—  2 

—   I 

H-    I 

4-   2 

4- 

3 

-H  4 

4-  5 

4- 

5 

4-   3 

4-  3 

-^  4 

4-   3 

4-   2 

-  4 

—   2 

—    I 

0 

4-   2 

-h  3 

4- 

4 

4-   3 

4-  6 

4-  6 

4-  5 

4-   3 

6 

—  3 

-  4 

— 

3 

—    I 

0 

4- 

2 

4-  3 

4-  4 

4-   5 

4-  6 

4-   6 

—  6 

—  6 

—  6 

— 

5 

-  4 

—  2 

— 

1 

4-    I 

4-  2 

4-   3 

4-  3 

4-    5 

4 

'A 
I 

4 

6 

6 
S 

3 

I 

4 
G 
6 


Janv. 
Févr. 
Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Août 
Sept. 

Cet. 

Nov. 

Dec. 

\  Dec.  3 


—  6 

— 

6 

— 

3 

— 

') 

-  4 

--. 

2 

— 

1 

0 

4-  2 

4-   3 

4-  4 

—  5 

— 

5 

6 

— 

6 

—  6 

1* 

— 

4 

3 

—  I 

0 

4-    I 

—  3 

— 

4 

5 

— 

—  6 

— 

6 

— 

6 

— 

3 

-  4 

—  3 

—   2 

0 

..«. 

I 

__ 

2 

^_ 

4 

—  ■> 

___ 

__ 

6 

6 

-  6 

—  5 

-  4 

4-  3 

4- 

2 

4- 

I 

I 

—  2 

3 

4 

5 

—  6 

—  6 

6 

4-  5 

4- 

4 

4- 

3 

4- 

2 

4-  I 

— 

1 

2 

— 

3 

-  4 

-  3 

—  6 

4-  6 

4- 

6 

4- 

4- 

5 

-H  4 

4- 

2 

4- 

1 

0 

—  2 

—  3 

-  4 

-4-    5 

4- 

6 

4- 

6 

4- 

6 

4-   3 

4- 

5 

4- 

4 

4- 

3 

4-  I 

0 

—   2 

4-  3 

4- 

4 

4- 

3 

4- 

6 

4-  6 

4- 

6 

4- 

G 

4- 

3 

4-  4 

4-  3 

4-   i 

0 

4- 

I 

4- 

3 

4- 

4 

4-   5 

4- 

6 

4- 

6 

4- 

6 

4-  6 

4-    5 

4-  4 

—  3 

2 

0 

4- 

I 

4-  a 

4- 

4 

4- 

5 

4- 

5 

4-  6 

4-  6 

4-    6 

—  3 

— 

4 

— 

3 

— 

2 

—  I 

4- 

I 

4- 

2 

4- 

3 

4-  4 

4-   3 

4-  6 

—  6 

— 

6 

— 

— 

5 

-  4 

— 

2 

I 

0 

4-   2 

4-    3 

4-  4 

J 

3 
o 

3 
5 

6 

5 
3 
o 

3 
5 
6 
5 


4 


4 
6 

5 

4 
I 


4 
6 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 
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RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO.  —  (Partie  coMMimB  à  toutes  les  années). 


Table  des  valeurs  de  d*  (en  centièmes  de  seconde  d'arc). 


rfg  =  —  lo'  sin  i'[/i  C08  (H  -*-  Xi )  cos CDi  —  is'in  (Di ]. 


12'» 


6 
5 

-ir  -3 


O 

3 
5 

6 
5 
3 

o 
3 
5 
6 


13h 

14" 

15^» 

16»» 

ir 

IS»» 

19»» 

20'» 

21»» 

22" 

i 

23»» 

24h 

oRtfj  ^^-^ 

-4-  6 

-4-  5 

-+-  4 

-4-  6 
-4-  6 

H-   5 

H-   5 
H-   6 
-T-    5 

4-  4 
-+-  6 
-h  6 

-+-    2 

-+-  5 
-+-  6 

-4-    I 

^  4 

-H   6 

o 

-f-  3 
-f-  5 

—   2 

-+-    I 

+  4 

3 
o 

-4-  3 

-  4 

—  I 

H-   2 

5 
—  3 

0 

—  5 

—  4 

—  I 

Janv.  I. 
Févr.  I. 
Mars  1. 

-1-  I 

—   2 

-  4 

-f-   2 
—    I 

—  3 

-^  4 

-4-    1 
—   2 

-h  5 
-4-  2 
—    I 

-h  5 

-4-  3 

-4-    1 

-4-  6 

■+•  4 
-4-  a 

-h  6 
-h  5 
-h  3 

+  6 
-f-  6 
-+-  4 

-+-  5 

■4-  6 

-+-  5 

+   4 

-h  6 
-4-  6 

-4-  3 
-4-  5 
-h  6 

-h    2 

+  4 

H-   6 

Avril  1. 
Mai  I . 
Juin     I . 

—  6 

—  6 

—  4 

—  5 

—  6 

—  j 

—  5 

—  6 

—  6 

—  4 

—  5 

—  6 

—   2 

5 
—  6 

—  I 

—  4 

—  6 

o 

—  3 

—  5 

-4-   2 

—  I 

-  4 

-h  3 

o 

—  3 

-t-  4 

-4-   2 
—    I 

H-   5 

-4-  3 

0 

-4-  5 

+  4 

+  I 

Juill.  I. 
Août  I. 
Sept.  I. 

—  I 

H-    2 

-+-  4 

-h  6 

—  3 

o 

-t-  3 

H-   6 

-  4 

—  I 

-f-    2 
-4-   5 

—  5 

—    2 

4-    1 

-+-  4 

—  6 

—  4 

—  I 

-t-   2 

—  6 

—  5 

—    2 

-r    1 

—  6 

—  5 

~  4 
o 

—  6 

—  6 

—  5 

—    2 

—  5 

—  C 

—  5 

—  3 

--  4 

—  G 

—  6 

—  4 

—  3 

—  5 

—  6 
5 

—   2 

—  4 

—  6 

—  5 

Oct.  I . 
Nov.  I. 
Dec.  I . 
Dec.  3i. 

(D,  =  —  20°. 


6 

-4-   6 

+  6 

-h  5 

-+-  4 

-4-   2 

-4- 

I 

I 

—   2 

3 

—  5 

— 

5 

—  6 

Janv.  I. 

4 

-4-  5 

-4-   6 

-4-  6 

-4-   5 

-4-  5 

-4- 

4 

-4- 

2 

-4-    I 

—  I 

—  2 

— 

3 

-  4 

Févr.  I. 

2 

-f-  3 

-+-  4 

■+•  5 

-f-  5 

-4-   5 

H- 

D 

-4- 

5 

4-  4 

-+-    2 

4-    î 

o 

—    2 

Mars  I. 

I 

o 

•+-    2 

4-  3 

-4-  4 

-f-  5 

-4- 

5 

-4- 

5 

4-   5 

-h  5 

+  4 

4- 

3 

4-    I 

Avril  I. 

4 

—  3 

—    I 

o 

4-   2 

-4-  3 

-4- 

4 

-h 

5 

-4-   6 

4-  6 

4-   5 

4- 

9^ 

D 

-+-  4 

Mai     I. 

6 

•• 

—    3 

-  4 

—  3 

—    I 

0 

-4- 

2 

-h 

3 

-+-  4 

4-   5 

4-   6 

-4- 

6 

4-  6 

Juin    I . 

6 

—  6 

—  6 

—  5 

-  4 

—    2 

I 

-4- 

I 

-h   2 

4-   3 

4-   5 

4- 

5 

4-6 

JuiU.  I. 

5 

—    D 

6 

—  6 

5 

5 

3 

— 

2 

—    I 

4-    I 

4-   2 

4- 

4 

4-   5 

Août   I. 

3 

-  4 

—  5 

—  5 

—  5 

—  5 

— 

5 

— 

4 

—  3 

—   2 

—    I 

4- 

I 

4-   2 

Sept.  1. 

1 

—  I 

—    2 

3 

-  4 

—  5 

___ 

•^ 

0 

5 

—  5 

-  4 

-  3 

^.^ 

2 

—    I 

Oct.    1 . 

4 

-4-  2 

-4-    1 

o 

—    2 

—  3 

— 

4 

— 

—  6 

—  6 

—  5 

5 

4 

Nov.    I . 

6 

-4-   5 

-H  4 

-4-  3 

-4-    I 

o 

— 

2 

3 

-  4 

—    D 

6 

6 

—  6 

Dec.    I. 

6 

-4-  6 

-+-  6 

•+-  5 

+  4 

-h    2 

-t- 

I 

I 

—    2 

3 

—  5 

— 

5 

—  6 

Dec.  3i. 

(Di=:0°. 


4 


2        — 

4 


—  6     —  5      —  4      - 


4 


4-   5 

+  4 

4-   2 

4-  5 

4-   5 
4-  3 

-^  4 

4-   6 

-+-  4 

4-   3 
4-  4 
+  4 

4-    2 
4-  4 
4-    4 

4-    I 
4-  3 

H-   4 

—    I 

4-    2 
4-   3 

—    2 
O 

4-   3 

—  3 

—  I 

4-    I 

-  4 
3 

0 

—    0 

-  4 

—  I 

—  6 

—    D 

-  3 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO.  —  (Partie  commune  a  toutes  les  années). 


Table  des  valeurs  de  (h  (en  centièmes  de  seconde  d'arc). 
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RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO.  -  (Partie  commune  a  toutes  les  années). 
Table  des  valeurs  de  d^  (en  centièmes  de  seconde  d'arc). 
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OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 

g"  sin(G -h  (A),)      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  X\  excède  iî**,  prendre  comme  argument  al>i  —  la**  et  changer  le  signe  donne  par  la   Table. 


(; 


log 


s 


r 

67.50 
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49- 5i 
46.  5 

43 .  52 
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30.45 
•>.9.33 


96. 12 
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,25i5 

,2906 

,3290 
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t.  m.  de  Paris. 
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110.47 
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99-57 
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90.38 
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82.37 
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o,8883 
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9,29 

9,47 

9,41 

9,7« 
10,54 

11,54 

1 2 ,  22 

12,37 

1 2 ,  29 

i'i,49 
i3,24 
14,24 

14,91 

9,72 
9,81 

9,67 
9,88 

10,62 

11,53 

12,  II 

12,18 

12,01 

12, i3 

12,78 

13,70 

14,28 


9,09 

9,09 
8,86 

8,99 
9,64 

10,47 
-+-10,98 

10,95 

10,71 

10,74 

11,32 

12,16 
12,66 


2" 


-f- 


9,'?8 
9»93 

K),2i 

0,77 
1,83 

3,17 
4,3o 

4,91 
5,19 
5,64 
6,61 

7,95 
9,09 

9,06 
9,63 
9,86 
o,3i 

1,28 

2,54 
3,58 

4,11 
4,3i 
4,68 
5,57 
6,83 

7,89 

7,87 
8,36 

8,5i 

8,88 

9,78 
10,97 
11,94 
12,39 

12,53 
12,82 
i3,65 
14, 85 
i5,86 


8 

9 
10 

II 

12 

i3 

i5 

16 

»7 

17 
18 

■4-20 

4-21 


9 
10 

II 

-H12 

14 
i5 

i5 

16 

17 
4-18 

H-20 
6 

7 

7 
8 

9 
10 

12 

12 

i3 

14 

H-l5 

16 
17 


-h 


4- 


31,171 

+-  8,61 

-H  7,47 

4-    5,82 

4-   3,78 

3o,6o8 

-h  8,o3 

-^  7,39 

4-   6,25 

4-  4,68 

2,045 

-+-  7,37 

-+■  7,09 

4-  6,34 

4-  5,i5 

1,482 

-f-  7,i5 

4-  7,i5 

4-  6,66 

4-   5,71 

1,919 

-+■  7, il 

^  7,73 

4-  7,5o 

4-   6,76 

1 ,355 

"^  7,77 

-+-  8,49 

-+-  8,64 

-H   8,19 

1,792 

+  7,69 

4-  8,92 

-+-  9,55 

4-  9,53 

1,229 

-+-  7,12 

4-  8,84 

-+-  9,96 

4-10,41 

3i,666 

-h  6,43 

4-  8,53 

4-10,04 

4-10,88 

i,io3 

-h  6,12 

4-  8,5o 

4-10, 3o 

4-11,40 

3i,54o 

-+-  6,34 

4-  9,02 

4-11,09 

4-12,40 

3o,977 

-h  6,6q 

4-  9,80 

4-12,24 

4-i3,85 

3i,4i3 

4-  6,60 

4-10,25 

4-ï3,20 

4-15,26 

63 

72 
36 

10 
3i 

90 
40 

43 
06 

71 
85 

44 
97 

79 
81 

37 
04 
18 

70 
12 

08 
64 

23 

3o 
82 

29 

II 
06 

57 
17 

25 

72 
09 

99 
5o 

04 
06 

54 

97 


7,40 
84 


9 
10 

II 

i3 

i5 

16 

-+■17 
18 

19 
4-21 

4-23 

-h  5 


8 


9 
10 

II 

i3 

4-i5 

i5 

16 

17 

19 
21 


3 
5 
6 
6 
8 

9 
II 

12 

i3 

14 
i5 

17 
18 

I 
2 
3 

4 

5 

8 

-l-io 
10 
II 
12 

II 
16 


78 
66 

96 

69 
46 

84 

76 

58 
80 
53 
35 


99 

38 

25 

08 
3i 

99 
70 
o3 

90 

67 

85 

53 
3o 

93 

28 

1 1 

90 
10 

73 
il 

70 

3o 

44 
10; 

86 1 

47| 
80 

61 

38 

56 

19 
86' 

i4| 

97, 
72 

86 

52 

2'" 


5" 


4- 


J 

8 

9 
10 

12 

14 
16 

4-17 
18 

19 

4-21 

4-23 


/ 
8 

10 

12 

i3 

i5 

4-i5 

-hi7 

4-18 

4-20 


I 
3 

4 
5 
6 
8 

9 
II 

12 

i3 

14 
16 

18 


o 
o 
1 
2 
3 
5 

7 

9 
10 

II 

12 

14 

!6 


66 

37 
54 
5o 

79 
54 
46 
10 

25 

19 
41 
i5 

14 

78 
45 

57 
5o 

74 
46 
35 

95 
07 
98 
18 

90 
87 

49 
i4 

2.4 

16 
38 

09 

97 
55 

67 
58 

76 

49 
45 


93 

83 

75 

98 

7o| 
58 

.9! 
32; 

24, 

4î 

19 


6* 


18 


8 


10 
12 

i4 

4-l5 

16 

17 

19 
21 


3 

4 
5 

6 

8 

10 

1 1 

i3 

14 
i5 

16 
19 

i 
o 
2 
3 

4 
5 

9 
10 

II 

i3 

14 
16 

3 
1 
o 
o 
2 
3 
5 

7 
8 

10 

II 

12 

14 


53 

39 
71 
70 

88 

54 
48 

25 

57 
55 

69 
34 
35 


3i 
14 
44 
41 
58 
22 
i5 

92 
22 
20 

34 

99 
00 


1,»" 
3,04 

4,42 
5,37 
6,37 
7,81 
9,64 

11,44 
12,82 

i3,79 
14,76 
16,21 

18,11 


I  ,25 

o,63 

2,01 

2,96 

3,97 
5,42 

7,26 

9,08 

fio,47 
■+-11,45 

12,45 

l3,C)2 

i5,85 


8^ 


4- 


4- 


9' 


1,28 

0,49 
1,83 

2,67 

3,42 

4,50 

6,i5 

-  85 

9i2i 
10,08 

10,84 

11,97 
i3,63 


—  3,72 

—  1,93; 

4-  o,3o| 
1,08 

■h  2,25 

-  3^88! 
5,62 
7,01; 
7,93! 
8,72, 
9,90. 

Mi,.6ii 


3 
2 
o 
o 
o 
1 

2 

3 


-1-  •) 


6 
6 
8 


5 

4 
3 
2 
I 
I 
o 

4-  I 
4-  3 

3 

4 
5 

4-  6 


o5 

—  3,53 

78 

—  1,63 

08 

—  0,22 

06 

-h  0,76 

24 

4-    1,80 

89 

4-   3,29 

84 

4-   5,17 

61 

4-  7,02 

94 

4-   8,45 

94 

4-  9,48 

08 

4-10, 5i 

76 

4-12,02 

80 

4-14,00 

27 

4i 
08 

93 
i3 

82 

79 
60 

96 
00 

19 
90 

98 


—  5,38 

-  3,44 

-  1,98 

—  0,96 
-f-  o,i3 


1,68 
3,60 
5,5o 

■+■  6,99 
8,07 

9,17 
10,73 

12,76 


5  '^6!|— 
3 ,  92 
2 ,  5o 

1,59 
0,75;— 

0,47 
2, 16 

3,94 
5,39 
6,38 
7,22. 

8,47j 
10, 25] 

7,«> 
5,24 

3,7  > 

2,77 

1,87 
o,58 

1,17 
3,o3 

4,5i 

5,59 
6 ,  52 

7,83; 
9,68 


5 

4 

3 

3 
2 
I 
o 
I 
2 
3 

4 


8 

—  6 

—  5 

—  4 

—  3 

—  2 

—  1 
o 
I 
2 
3 


63 
10 
88 
21 

24 
00 

24 
7!>. 

96 
69 
17 
92 

23 

94 
36 
10 
38 

87 
07 

23 

// 
06 

86 

39 
20 

59 

60 

9> 
62 

83 

26 

39 
01 

60 

97 
84 
44 
33 

79 

40 
67 

27 
40 

7^ 
79 
34 
35 

79 
74 
43 

39 
93. 


10* 


4 

3 
3 
2 
2 
I 

o 
o 
o 
I 
1 

2 


y 

—  6 

m 

—    t} 

—  4 

—  4 
~  4 

—  3 

—  2 


I 

o 
o 
o 
I 


—  8 

—  7 

—  6 

—  5 

—  5 

—  5 

—  4 


2 
I 

o 
o 
o 
o 


j 

6 
5 
5 

4 
3 
2 
I 
o 
o 
o 
I 


11^  '  Il 


74 

54 
53 

07 
9» 
64 
82 

66 
38 

91 
08 

39 
26 

76 

49 
42 

89 
70 

32 

43 

19 
09 

48 

23 

i5 
1 1 


92 
58 

42 
82 

54 
08 

10 

78 
60. 

89! 
5" 
09 
94 

09 
66 

42 

73 

37 

82 

7« 
36 

09 
3i 

10 

66, 

78;- 


-:,i<'> 

-  s.tr 

—  (),(i^  -  tS.JÎ 

-  ^9i-:..95 

—  ^7"i  -  :.9î) 

—  1,9')      8,)', 

—  6,(K|  ~  (,.ri 

—    >,7ii  -    9. il 

—  4,9*1  ~'*.W 

—  4,-^.i-î^.V> 

—   3,9;  -  S.>0 

-  4,o8-i'.|C 

—  4,ii|-  [<.")•'• 

-  3,80:-  y.-:, 

—  9.01'--  '.t.:» 

—  8,i8-ci.;i 

-7,3; 

—  ^,î^v 

-7.08 

-  .s.:^ 

-  7,21  -  M.i; 

—  7,28  -.,.-. 

—  (i,86,-  il. s. 

—  6,011-  ^\.\\ 

-  ■si:-'<.'<9 

-  4,77 -î^'.:» 

-  4,84 -9»> 

—  4,91  -  y, 63 

1-  y^j 

:,:8 

7,4-» 

5,0) 

4/^'*» 
4,j') 

4,5> 
3,97 


-  9>'i 

-  9.»" 

-  s.C» 

-  s. s". 

-  9'^* 

-  9-  *'*' 

-  S.4i 

-  S.rVÎ 

-  6.t»i 


—  9rï<'^- 

—  8,:>  - 

—  :,ï*  -  ' 

—  6.67 

—  6,G5 

—  6,5-1 

—  5,93, 
4,90, 
3,89 
3,331 
3,23' 

3,I2J 

2,5o, 


8.0 
\ 

7'« 
7-» 


—  xi.QO  !—  7.1 

6.i 
6,1 

6,6 
6,6 


! 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G. 125 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 


ff 


cos(G -+- cilo^)      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  «Ao]  excède  12**,  prendre  comme  argument  «Aoi  — 12**  et  changer  le  signe  don n^  par  la    Table. 


Daiks 

t.  m.  de  Paria. 


LAd| 


1883.  Dec. 

1884.  Janv. 
Mars 
Mars 
Mai 
Mai 
Juill. 
Juill. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

1884.  Dec. 


1884. 
1885. 


SSi) 


Doc. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

.luill. 

Juill. 

Aoûl 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


3i/,45 

3o,88i 

I,3i8 

3i,755 

3 I ,629 
1,066 
3i/>o3 
30,939 
30,3/6 
3o,8i3 
3o,25o 
30,687 

30.687 

3o,i24 

I ,  >6 1 

31.997 
1.434 
31,871 
i,3o8 
3 1,745 
3 1,182 
3o,6i8 

Jl,OJD 
30,492 
30,929 


5 
6 

/ 

8 

10 
12 

14 

!-> 
16 

«7 
»9 

-h2I 


3^53 

39 

71 
70 

88 

54 
48 

25 

57 
55 

69 
34 
35 


1 
3 

4 

3 

6 

8 

10 

i] 

i3 

14 
r5 
16 

19 


88.'>.  Dec. 

886.  Janv; 
Mars 
A\  ril 
Mai 
Juin 
.fiiill. 
Juill. 
Aoûl 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

;8G.  Dec. 


30,929 

—  i,o5 

3o,366 

^  0,78 

i,8o3 

-h  2,08 

1 .240 

-h  3,06 

1,676 

-^  4, M 

i,ii3 

-h  5,89 

1 ,55o 

4-  7, «4 

3 1 ,987 

-+-  9,61 

3 1,42/1 

-f-10,94 

3o,86i 

-f-u,94 

31,298 

-+-i3,o8 

30,734 

-4-14,76 

31,171 

-hi6,8o 

«7. 


Dec. 

Janv. 

AJars 

Avril 

Mai 

Juin 

Jaiil. 

Août 

Aoûl 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


31,171 

3o,6o8 
•a, 045 
1 ,482 

1,910 
i,35j 

1 ,229 
3  1 ,666 

i,io3 
3 1,540 

*^«,977 
3i,4i3 


> 
I 

o 
o 
2 
3 

/ 

8 
10 
II 
12 

14 


3i 
14 
44 
41 
58 
22 
i5 

92 
22 

20 

34 

99 
00 


I 
3 

4 
5 
6 

7 

9 
II 

12 

i3 

14 
16 

18 


—  I 
o 
2 
2 
3 


27 

4i 
08 

93 
i3 

82 

79 
60 

96 
00 

19 
90 

98 


9 
10 

1 1 

12 

i3 

i5 

3 
I 

o 
o 
I 
3 
-f-  5 

8 

9 
10 

12 
14 


—  'j 

—  3 

—  I 

—  o 

-4-  O 
I 

3 

6 
8 

9 
10 

12 


r 

w 

"7 

—  1,28 

04 

-+-  0,49 

4» 

-4-  1,83 

37 

-H  a, 67 

3- 

-4-  3,42 

81 

-h  4,56 

64 

4-  6,i5 

44 

+  7,85 

82 

-^  9,21 

69 

-4-10,08 

-6 

-4-10,84 

21 

-^-",97 

II 

-f-i3,63 

2  3 

63 

01 

96 

97 
42 

26 

08 

47 
45 

45 

92 
85 

53 
63 
22 

76 
80 

'>9 

17 
02 

45 
48 
5i 
02 
00 

38 

44 

9« 
96 
i3 

68 
60 
5o 

99 
07 

ï7 
73 
76 


3 
I 

o 
o 

T 
2 

3 
1> 


/ 

8 

9 
1 1 


5 
3 
2 
I 

o 
o 
2 
3 
5 
6 

n 
/ 

8 
10 


3 
2 
I 

o 
I 
3 

4 

5 
6 

7 
9 


-4- 


72 
93 
57 
3o 
08 

25 

88 
62 
01 

93 

7'» 
90 
Gi 


76 

9'^ 
5o 

59 

7'> 

47 
16 

94 

39 
38 

22 

47 

25 

i3 

24 

m 

7> 

77 

87 
58 

17 
o3 

55 
59 

52 

83 
68 


3,63 
2,10 
0,88 
0,21 

0,24 
1,00 

2,24 
3,72 

4,<)6 

5,69 
6,17 
6,92 
8,23 

•^94 
4,36 
3,10 
2,38 
1,87 
1,07 
0,23 

ïw7 
3,06 

3,86 

4,39 

5,20 

6,59 


— 

7,60 

^,9^ 

4,62 

— 

3,83 

— 

3 ,  26 

— 

2,39 

1,01 

-4- 

0,60 

-4- 

1,97 

-h 

2,84 

-f- 

3,44 

t 

4,33 

•+- 

3,79 

8,40 

6,67 

5,17 

4,40 

3,7J 

2,79 
1,34 
0,35 

»w9 
2,74 
3,43 
4,39 
5,93 


5 

4 
3 

3 
2 
2 
I 
o 
o 
o 
I 
I 

2 

7 
6 

5 

4 
4 
4 

3 

2 

I 

o 
o 
o 
I 


—  8 

—  7 

—  6 

—  5 

—  5 

—  5 

—  4 

—  'i 

—  I 

—  o 

—  o 

—  o 
o 


9 

7 
6 

m 

4 
3 
2 
I 

o 
o 
o 
I 


74 

54 
53 

«7 
9> 
64 
82 
66 
38 

9» 

08 

39 
26 

7G 

49 
42 

89 
70 

32 

43 
19 

09 

48 

23 

m 

r> 
II 


92 

58 

42 

82 

54 
08 
10 

78 
60 

89 

^7 
09 
94 

<>9 
66 

42 

73 

37 
82 

76 
36 

09 
3i 

10 

66 

78 


-  7,46, 
68 

94 
73 


6 
5 

D 

6 

5 

4 

4 
3 

4 
4 
3 


—  9 

—  8 

—  7 

—  7 

—  7 

/ 

—  6 

—  6 

m 

—  :) 


9 

8 

n 

7 

/ 
6 

5 

5 

4 
4 
4 
■3 


9 

8 

7 
6 

6 

6 

5 

4 

3 
3 
3 
3 
2 


9>, 
09 
76, 
99; 

■xi 

08. 
2J; 
86. 

o4i 

18| 

37I 
o8i 

21 

28 

86 

01 


// 
84 
9» 

44 


63 
68 
78 
41 
45 
42 
92 

97 
o5 

56 

55 

52' 

97: 

16 

12 

14 

67 
63 

52 

93 
90 

89 
33 

23 

12 
>o 


6» 


8 
8 


/ 

—  8 

—  9 

—  9 

—  8 

—  8 

—  8 

—  8 

—  9 

—  9 

—  9 

—  9 

—  8 

—  8 

—  9 

—  9 

—  9 

—  9 

—  8 

—  8 

—  9 

—  9 

—  9 

—  9 

—  9 

—  8 

—  8 

—  8 

—  9 

—  9 

—  8 

—  8 

/ 

—  8 

—  8 

—  8 

—  8 

—  8 

/ 

—  7 

—  7 

—  7 

—  7 

—  6 

—  6 

—  6 

—  6 

—  6 


67 
35 

95 
99 
54 
i3 
3i 

99 
55 

?6C 

72;- 


3i 

82 
78 

23 

■^3 
82 

4i 

89 

7> 
12 

63 
69 

69 
20 

62 

49 
85 

26 

26 

m 

I  ) 

92 
21 

63 
61 

61 
o3 

37 
i5 

43 

77 
69 

12 

43 
12 

3i 

69 
60 


9 

9 

9 

9 
10 

II 

12 

12 

12 

12 

i3 

i4 
i4 

9 

9 

9 

9 
10 

II 

12 

12 

12 

12 

12 

i3 

14 

9 

.9 

8 

-  8 

9 
10 

10 

10 

10 

10 

II 

12 

12 


8» 


■  / 

7 
8 

•  8 

■  8 
8 
8 

9 

9 
10 


29 
47 
41 

71 
55 

54 
22 

37 
29 
49 

24 
24 
91 

72 

81 

67 

88 
62 
53 
1 1 
18 
01 
i3 
78 

70 

281 


—  0,28 


—  9 
o 

o 

i 

3 

4 

4 
5 

m 

6 
9 

9 

9 

9 
o 

I 

2 

3 

/ 

A 

4 

4 
5 


09 

09 
80 

99 
64 

47 
98 

9> 
71 
74 

32 

16 
66 

47 

39 

09 
i5 

7n- 

49 

92 

84 
53 

5o 

02 

80 

m 

1ù 


/ 

8 

8 

-  8 

9 
10 

1 1 

12 

12 

12 

i3 

14 
i5 

5 
6 
6 
6 

■  7 
8 

9 

9 
10 

10 

II 

12 

i3 


9* 


93 

24 

77 
83 

17 

3o 

91 
19 

64 

61 

9'> 
09 

oG' 

63'! 
86' 
3i' 
28 

54 
58 
II 
3i 
68 

57 
83 

89I! 

87 
36 

5i 

88 

78 

97 
94 

39 
53 

82 

65 

85 

86 

82; 
251 

34 
66 
5o 
64; 

55" 
96 

04 
3o 

09 
24 
21 


s' 63 

9 
o 


I 
2 
3 
5 

6 

•m 

7 
8 

-20 

21 


-  8 

-  9 
10 

-II 

■12 

■14 
■i5 
i5 
•16 
-17 
-18 
-20 

—  6 

—  7 

—  7 

—  8 

—  9 
— 10 

—  12 
— 12 
— 13 

-14 
— 15 

—  16 
-17 

—  3 

—  4 

—  3 

—  !) 

—  6 

—  8 

—  9 

— 'lO 

— 10 
— II 

—  la 
— 13 
-i5 


10» 


36 
10 
3i 

90 
40 

43 
06 

7» 

85 

44 
97 


79 
81 

37 
04 

18 

70 
12 

08 
64 

23 

3o 

82 

29 

1 1 
06 

57 
»7 

25 

72 

09 

99 
5o 

o4 
06 

•>4 
97 

78 
68 
i5 

71 
76 

'9 
53 

4i 
88 
40 
40 
85 
26 


•  7 
8 

9 
•10 

II 
■i3 
■i5 

16 

•17 
18 

«9 
■21 

23 


5 

7 
8 

9 
o 

i 

3 

5 

5 

6 

"^ 

9 
—21 

—  3 

—  5 

—  6 

—  6 

—  8 

—  9 

—  1 1 

— 12 
— 13 

-i4 

— 15 

-17 

—  18 


I 

2 
S 

4 
5 

7 
8 

10 

10 

II 

12 

14 
16 


40 

84 
78 
66 

96 

69 
46 

84 
76 
58 
80 
53 
35 


99 
38 

25 

08 
3i 

99 
70 

o3 

90 

67 
85 

53 

3o 

93 
28 
II 

9€» 
10 

73 
42 

70 
55 

3o 

44 
10 

86 

47 
Bo 

61 

38 

56 

«9 
86 

14 
97 
72 
86 

52 


11' 


6 

'  7 
8 

9 
10 

12 

14 
16 


12' 


Dates 

t.  m.  de  Paris. 


—  r 


18 

«9 
•21 

23 

3 
5 
6 

•  7 
-  8 

10 

12 

13 

i5 

■i5 

■17 
■18 

•20 


I 
3 

5 
6 

8 

9 
II 

12 

i3 

«4 
16 

18 


o 
o 
I 
2 
3 
5 

7 

9 
10 

11 

12 

14 
16 


66 

37 
54 
5o 

79 
54 
46 
10 

25 

19 

4«; 

i5' 

I4! 

78 
45 

57 

5o 

74 
46 
35 

95 
07 

98 
18 

90 

87 

49 
14 

24 
16 

38 

09 
97 
55 
67 
58 
76 

49 
45 

93 
72 
83 

7J 
98 
7û 
58 

'9 

32 

24 
45 

«9 
18 


3 
5 
6 

•  7 
8 

•10 

•12 

14 
•i5 

-16 

•17 

•19 
-21 

I 
3 

4 

5 
6 

-  8 

■10 
-1! 

i3 

14 

i5 
16 

19 

I 

—  o 

—  2 

—  3 

t 

—  -I 

—  5 

—  7 

—  9 
— 10 

—  II 
— 13 

-14 
-♦16 


3 
I 

o 
o 
2 
3 
5 

7 
8 

10 

il 

12 

14 


53 

39 

7» 
70 

88 

54 
48 

25 

57 
55 

69 
34 
35 

3i 
14 
44 
4i 
58 
22 
i5 

92 
22 

20 

34 

99 
00 

o5 

78 
08 
06 
24 

89 
84 
61 

94 

94 
08 

76 

80 


27 

41 
08 

93 
i3 

82 

79 
60 

96 
00 

"9 
9« 
98 


1883. 
1884. 


1884. 

1884. 
1885. 


1885. 

1885 
1886. 


1886. 

1886. 
1887. 


1887. 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

Juill. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Cet. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

Juill. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juill. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juill. 

Août 

Août 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


3i,445 

3o,88i 

i,3i8 

31,755 

1,192 
31,629 

1,066 
3i,5o3 
30,939 
30,376 
3o,8i3 
3o,25o 
30,687 

30,687 

3o,i24 

i,56i 

3 1,997 
1,434 
31,871 
i,3o8 
3i,745 
3i,i82 
3o,6i8 
3 1  ,o55 
30,492 
30,929 

30,929 

3o,366 

i,8o3 

1,240 

1,676 

i,ii3 

i,55o 

31,987 

31,424 

3o,86i 

31,298 

30,734 
31,171 

31,171 

3o,6o8 

2,045 

1,482 

1,919 
1,355 

ï,792 
1,229 

3 1,666 

i,io3 

3i,54o 

3o,977 
3i,4t3 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 

4in(G  +  cl.,)      (en  secondes  d'arc). 


Lorsque   A,i   excelle   I*",  prendre  i 


1887.  Dec.  3i,4i3 
Wm.  Janv.3o,MJ< 

Miirs  1 ,28; 
Mars  3 1 ,724 
Mai  1,161 
Mai  31.598 
Juin.  i,oV 
Juil].3i,47 
Août  3o,!}ol 
Sept. 30,14 
Oct.  3o,78' 

1888.  Dcp.  3o,'6iti 


.  Doc.  3o,C5(i 
.  Janv.'lo.ou? 

Mars    r   ' 

Wars3i 

Mai  I ,  jo3 
Mai  3i,84u 
Juill.    i,a" 

Jinll.t>,7'4 
Août:(i,:5.. 
Sept.  10,587 


I  j"   et   ckanger  le  sigtte  d'inné  par  la    Table. 


0" 

l" 

2" 

c'Co 

+   l'oti 

4-  3' 18 

5,9> 

+  4.93 

+  3, 57 

5, -Si 

-i-  4,58 

-^-  3,63 

4,94 

-1-  4,î'J 

+  3,92 

5,lli 

-t-  5,''  f   4,7311 

5,44 

-t-  5,83  +   5,83 

5,3o  -!-  6,*3'-f-  6,73 

4,fi7  +  fi.roi-  :,■  = 

3,9!|+  5,7ih-  7,'** 

3.571+  ■■',r.9'+  7.4^ 

3,7i;-  l>,.B|+  8,19 

4,<>3,-i-  G,9>!-t-  9,3-1 

ï,.jo 

^  7, '4 

+  .o,»8|| 

!-H 

45 

",8î9i 
o.669i 

191 

'9 

o,io9i 

->o5 

4; 

0,3441 

»îi 

6 

Ï,99*i7 

336 

î5 

0,1 345 

348 

5 

0,5415 

345 

4'^ 

o,7458 

34a 

5( 

0,8607 

34, 

>i 

■■,93  io 

546 

5 

'>,99'0 

f.ifl 

4i 
50 

',0649 
1,1421 

Avril 


i,6i5 


Juin 
Juill.  i,5><) 
Juin.  3i,!>5r) 
Aoûl  31,393 
Se|it.3o.8--.<) 
Oct.  3i,aU(i 
Nov.  3o,7o3 
.  Dec.  3>,M< 


"t-  3,90j-i-  a,ii 

-t-  3,rj!-f-  2,0i. 

-(-  <,4i|-H  1,6' 

+  -*,i3-i~   (,fio 


-  o,58!+  i,i 

-  0.73'-!-   3,1 


1,38  +  0,07!-!- 


-1-  X,a-x 

+  3.o3 

-t-  5^44  +  4,67 

-!-  6,77-1-  6.35 

H-  7,64|-<-  7,65 

-i-  8,1-.!  -t-  8,5o 

-1-  8,64-1-  9,i7 

-1-  9,64|-no,4î 

-t-ll,01j'-V-t^,ll 

-(-I2,ii|-i-i3,90 

—  1,™ 

-  3,46 

5" 

6^ 

7- 

8" 

1 

g. 

10> 

-  5' 07 

-  6*61 

-  7'69 

8' a  5 

—  8'i5 

—  i,ii 

-  3. 17 

-  <,6o 

—  5,7>. 

0,45 

—  6,74 

-„,J8 

-  ',79 

—  3,08 

-  4,16 

— 

4,96 

-  5,4a 

*  0,-,; 

-  0,73 

-  1.9S 

-   3..0 

4,01 

~  4,65 

+  ■,«.! 

+  o,5i 

-0,84 

-  ».l3 

Î,ii9 

~  4,ai 

^  3, 58 

+-  a,i5 

+  0,76 

-0,77 

3,36 

-  3,59 

*  5,50 

*■  4,a8 

*  1,76 

+   ,,o5 

0,73 

—  a,45 

+  7,14 

+  6,i4 

■*■  4,7» 

+  ï,98 

i,oi 

-0,9! 

-t-  8,3t 

+  6,37 

-t-  4,57 

■i,5G 

-r    0,37 

*  9,37 

+  8,04 

-*-  7,4» 

+  5, 70 

... 

3,58 

+   i,a3 

+  9,90 

+  «,S9 

+  6.7.. 

4,35 

^lï^i. 

-4-11, f,5 

+  8,0; 

5,3,1  +  1,33 

+14,34! 

^-I3,8o 

+  ia!32 

-1-10,00 

-1- 

+  3,5. 

+    0,2fi 

—  i.frfJ 

-  3,46 

-  5,o3 

—  6,25 

-  7,o5 

-  7,37 

-+-  0,64 

-  "wti 

--  3,3i 

-  4,^9 

-  4,98 

_  5,3-. 

-^O.fK, 

—  o.--i9 

-  1^5 

—  »,i3 

-  2,86 

-3,39 

-  3,70 

+  °,97 

-  0,45 

-  1,74 

-  1,'ïi 

—  ■■',57 

+   ',79 

—   1,33 

-H  0,78 

-H  0,18 

—  0,43 

—  1,01 

-   1,53 

+  ^,«9 

-+-  ■i.77 

-i-  2,46 

+   ',9« 

-1-  1,36 

-t-  0,66 

+  3,79 

-*-  4,i3 

+  4,18 

-+-   3,<|î 

-H  3,45 

+  a, 72 

-1-   1,80 

-*-  4,i«i 

-1-  ■■i,5i 

-i-  5,64 

-1-  5,38 

-H  4,-5 

■+■  3,80 

-t-  4,'ift 

-H  3,53 

+  6,42 

-1-  6,87 

-t-  6,86 

+  0,37 

H-  ■>,4fi 

■^  4.5.^ 

-t-  6,07 

+  7, '3 

-H   7,88 

-i-  8,01 

•*-  7.-^fi 

-1-  6,65 

+  5,^9 

-^  8.43 

+  9, '9 

+  9,3-» 

+  8,81 

+  6,44 

-1-  8,5ft-f-io,i6 

+  i.,i5 

-Hio,5i 

-H   9,16 

+  7,4^ 

-T-IO,03 

-1-12,00 

+  13,'".. 

-i-.3,36 

4-12,68 

-1-11,14 

a,6i 

-  4,i3 

-  -5,37l 

2,20 

-  3. 19 

-  3,97: 

2,  ,3 

-    2,6., 

—  3,o« 

,,83 

—  a, 09 

0,98 

—  0,99 

"  ",9' 

o,i5 

-1-  o,5ii 

-V-  0,81 

i,o8 

-H  1,90 

-1-  2,59 

i,5r 

+    2.B4 

+  3.99 

1,61 

+  3,3.j 

+  4,94 

Mf 

-^  3.99 

■+■  5,80 

^.T> 

-+-  5,07 

■■t,92 

-*-  6,62 

-h  8,'8« 

4,93 

-t-    8,12 

+  "'.76 

6,69 

-  6,69 

-    6,22 

4,67 

-  4,54 

-  4,11' 

3,17 

—  ■^,9'» 

—  a, 43 

'.99 

—   ',ti7 

-  ",'4 

0,6. 

-  0,39 

-  o,i4 

-+-   1,3'. 

-H  1,35 

3,40 

4-  3,47 

-1-  3,3i' 

5,40 

-*-   5, -,7 

+  5,36 

6,93 

+  7,ï5 

-H  7,08 

8,i--i 

■+■  8,iî 

-H  8,32 

9,53 

^,V\- 

-^  9,43 

1,43 

-l-ic.,g3 

3,69 

-hi3;8o 

+  12,96 

-  4,17+   2,60 H-  o,8i- 

■  5,2i!-i-  3,5o!+  i,Di  - 

■  6,07;-!-  4.o3|+  1,71  - 

-  7,iHj+  4,7'h-  ':;"- 


5,34:—  4,08 


199.10 

0,8279 

m4.1i 

o,7ia3 

«33.3-i 

o,6583 

M9-46 

0,6263 

269.41 

o,S7ta 

■>i)8.28 

0.6008 

3 18. 33 

o,7Îo4 

.ii5.i4 

<i,875i 

(27.   9 

o,9658 

3-/9.21 

1,02.5 

333.45 

1 ,0674 

338.44 

1,1251 

3{r.3o 

'.'9'9 

1890.  Dec  3i,i4o 

-  2,-m:^-  3,78-  5,09 

-  fi,ofi 

1891.  JaTiv.30,577 

-  2,90-  3,90-  4,64 

-5,06 

Mars    2,oii 

-  3',(H>—  4.ii  -  4,5-( 

-    4  5o 

Avril   i.4>i 

-  3,97i-  4, ai  -  4,17 

-  3,84 

Mai      1  ,«87 

-  3;77-  3,C>;~  3,-i7 

-  'f-f^ 

Juin     i,3-ï{ 

-  3,;i  —  ■1,89  -  2,09 

Juill.  i,7(;> 

-  3,6-5-  ■i,4(>-  1,11 

+  ô;3-' 

Août     1 ,  198 

-   4,28,-  2,5i  —  o,fi.. 

+  r,33 

Août  31, «15 

-  5,01    -  2,83  —  0,46 

+  1,95 

Oct.      i,07'/ 

-   5,36  -  2,83-  0,12 

+  2,60 

Oct.  3i,.io<) 

-  5,  [7;—  2,-',8  +  0,76 

+  3,75 

Nov.  3o,9r. 

-  4,8i  -   i,.i6-H  -i,o3 

+  5,37 

1891.   Dec.  3i,382 

-  4,9i|—  <»,95!-t-  3,10 

+  6,94 

C,6r 

-  6,71 

4!'; 

—  3!i6 

'!90 

—   l'wl 

+  o;93 

i,'73 

-t-  3,o3 

3,-.!0 

+  4,85 

4,22 

+  6,->.. 

5,r> 

+  7,35 

6,49 

+  8,78 

8,35 

-H  10, 76 

o,3i 

-H'a,97 

6,3J[-  5,57 

-  -i-'i?] 

4,27'  -3,37 
■ji,,7i  —    1,67 
1,4(1—  o,3y 

+  0'-..' 

o,f^j.U  0,96 

-+-  ''M\ 

i,9''l-  ■-',74 

+  3;4o 

4,11  +  4,9'« 

+  5,39: 

6,17+  7,07 

+  7,iH| 

7,76    -T-      8,80 

+  9,23 

9,04     +10,12 

0,47 +",46 

+  11^66 

5,43+13,26 

+  i3,i8 

4,75  +i5,53 

+  li,2i 

■',93:-  >,' 

0,97  +  o,  ■ 

0,68  +  1,( 
'">  +  3)5 


3,82  -t 

5,49!^ 

7>39h 

io,i8l+  g, 16 
ii,oC,+  9,7' 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.ia7 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 


g 


DVTES 

t.  ui.  do  Paris. 


1887.  Dec. 

1888.  Janv. 
Mars 
Mars 
Mai 
Mai 
Jnill. 
Juill. 
AoiU 
Sept. 
Oct. 
Xov.* 

1888.   Dec. 


3i,4i3 
3o,85o 

1,287 
31,724 

1,161 

31,598 
i,o35 
3i,47i 
30,908 
3o345 
30,782 
30,219 
3o,656 


1888. 
1889. 


SSÎ). 

889. 
SIM). 


1)0. 


^1. 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

Juîll. 

Juin. 

Aoat 

Sopt. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juin. 

Juill. 

Août 

Sopt. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Dérî. 

Jiinv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juill. 

Août 

Août 

Oct. 

Oct. 

Xov. 

Dec. 


30,656 
30,092 

1 ,529 
3 I ,966 

i,4o3 
3i,84o 

1 ,277 

3i,7i4 
3 I , i 5o 
30,587 
3 I ,024 
3o,46i 
30,898 

30,898 
3o,335 

»  »772 
1 ,208 

1,645 

1,082 

ï/>ï9 
3 1 ,9:56 

3  1,393 

30.829 

3  1 ,266 

3o,7o3 

3 1,1 40 


COs(G  -+-  <Ay^)     (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  cXti  excède  12**,  prendre  comme  argument  Jl>i — 12^  et  changer  le  signe  donné  par  la   Table. 


4- 


3 
I 

o 
o 
2 

4 
6 

7 
8 

9 
II 

i3 


— 

6, 

25 

— 

4, 

29 

— 

2, 

86 

», 

7» 

— 

0, 

n 

■4- 

T, 

36 

4- 

3, 

45 

4- 

5, 

38 

-4- 

6, 

86 

-h 

«, 

01 

-H 

9. 

32 

-Hlf, 

i5 

-4- 

[3, 

36 

—  6 

—  4 

—  3 

—  I 

—  o 
1 
3 

* 

6 

8 

9 
I  f 

i3 


3i,i4o 

-  G 

,35 

30,577 

-  4 

,27 

•^.,014 

—  2 

,7» 

i,45i 

—  I 

,46 

1,887 

—  0 

,02 

1.32/, 

-h   I 

,90 

1,761 

H-  4 

,11 

1,198 

4-  6 

,17 

3 1,635 

■    ^ 

,76 

1 ,072 

+  9 

,04 

3 1,509 

-+-10 

,47 

3o,945 

-i-12 

,43 

31,382 

4-14 

,75 

07 
17 

79 

73 

52 
25 

28 

14 

55 

(34 
90 
65 
80 


-  6,61 


—  4 

—  3 

—  I 

—  o 
o 
2 

4 
6 

<^ 
/ 

8 
10 
12 


+ 


69 

67 

17 

99 
61 

25 

40 
40 

93 
i5 
53 
43 
69 


—  4 

—  3 

—  2 

—  I 
o 
2 

4 
6 

7 

4-   8 
4-10 

ri 


6 

4 
2 
I 

o 
I 

3 
5 

7 
8 

9 
II 

i3 


C-  3 
I 

o 
o 
2 
4 

7 
8 

lo 

II 

i3 

i5 


60 
08 

98 
84 
76 

76 

72 

27 
42 

59 
21 

32 

o5 

98 
39 

23 

01 
66 

72 
75 

37 
58 

81 

5i 

68 

69 

54 

9<^ 

<'>7 

39 
35 

Î7 
^7 

25 

53 
81 

57 
80 


37' 

37 

<>7 

39 

9<> 

74 

9'^ 
07 

80 

12 

46 

26 

53 


7,69 


4 

3 
2 
o 
I 
2 

4 
5 
6 
8 
10 


5 


—  3 

—  2 

—  I 

—  o 
4-  I 

3 
5 
6 

9 
1 1 


—  6 

—  4 

—  2 

—  I 

—  o 

4-    I 


3 


10 
12 


—  4 

—  2 

—  o 
4-  o 

4-   I 
3 


9 
-h  10 

1 1 

i3 

i5 


Z^ 


8,25 
6,45 

4,96 
4,01 

3,29 

2,26 

0,73 

i,o4 

2,56 
3,58 
4,35 
5,39 
7,00 


4" 


4- 


72 
16 
10 
i3 

// 
o5 

98 

57 
70 

70 
07 

0(J 

Î7 

32  —  5,3i  — 

70  — 

'>7 
53 

10 

80 

80 

46 

65 

7ï 
16 

14 


8,25 

6,74 
5,42 
4,65 

4,21 

3,59 

2,4*5 

0,98 
0,37 

I  ,23 

»,7« 

2,33 

3,32 


5'> 

6»» 

r 

8" 

9»» 

ff 

H 

H 

» 

ff 

7^69 

■—      6,60 

—     5,06 

3,18 

—  1,08 

6,57 

5,9^ 

-4,93 

~  3,57 

—  î,97 

5,5i 

—    5,22 

-  4,58 

—  3,63 

—  2,42 

4,96 

-4,94 

-  4,59 

—  3,92 

-  2,98 

4,85 

*-  5,16 

—    5,12 

-  4,73 

—  4,02 

4,67 

-  5,44 

-  5,84 

—  5,83 

-  5,44 

4,01 

—  5,3o 

—  6,23 

-6,73 

—  6,77 

2,92 

-  4,67 

—  6,10 

—  7, «2 

-  7,64 

1,84, 

3,93 

-  5,75 

—  7,18 

—  8,12 

l,22f 

-  3,57 

-  5,69 

7,42 

-  8,6.i 

i,o5 

-  3,74 

—  6,18 

-  8,19 

-  9,64 

0,88 

—  4,o3 

-  6,9" 

-  9,32 

—  11,09 

0,20 

—  3,90 

-  7,34 

--10,28 

—  12,52 

10* 


~  7,18 

— 

6,5i 

— 

5,39 

—  3,90 

—   2,l5 

5,3i 

— 

4,93 

— 

4,22 

—    3,22 

—  2,00 

3,7» 

— 

3,55 

— 

3,10 

-  2,44 

—  1,62 

2,74 

2,71 

— 

2,5l 

—  2,l3 

—  1,60 

-  i,9i 

— 

2 ,  22 

2,34 

—    2,3l 

—  2, 12 

-  o,84 

— 

1,53 

— 

2,11 

—  2,55 

—  2,82 

4-  0,76 

o,3i 

i,4i 

-  2,38 

—  3,20 

4-  2,58 

4- 

1 ,20 

0,27 

-  1,73 

—  3,06 

-^  4,17 

-i- 

2^60 

4- 

o,85 

—  0,96 

2,70 

4-    5,2) 

4- 

3,5o 

1 

i,5i 

—  0,58 

-  2,63 

-f-6,07 

4- 

4,o3 

4- 

1,71 

-  0,73 

—  3,11 

4-    7,I« 

4- 

4,7ï 

4- 

«,92 

—  1,00 

-  3,8i 

4-  8,84 

4- 

5,94 

4- 

2,63 

-  0,85 

-  4,28 

0,16 

+ 

1,661 

0,64 

-+- 

0,76 

0,69! 

+ 

0,29 

Oi97 

— 

0,27 

'.79 

— 

i,J3 

vH 



2,77 

3,79 

— 

4,i3 

4,18 



5 ,  02 

4,26 

— 

5,53 

4,51 

6,07 

5,29 



7,10 

6,44' 

8,59 

7,4-2; 

— 

10, o5 

22F 

— 

5,34 

— 

4,08 

— 

2,55 

0,85 

4- 

o,9' 

-^  2,61 

II 

— 

3,4o 

— 

2,46 

— 

1,35 

o,i5 

4- 

1,06 

4-2,20 

43 

— 

',79 

— 

«,^4 

0,21 

1 

o,63 

4- 

1,43 

4-  2,1 3 

24 

— 

0,73 

— 

0, 16 

4- 

0,41 

4- 

0,96 

1,44 

4-  1,83 

14 

4- 

0,12 

4- 

0,37 

■+- 

0,60 

4- 

o,7« 

1 

0,91 

4-  0,98 

35 

4- 

1,27 

4- 

1 ,  10 

4- 

o,85 

4- 

0,55 

4- 

0 ,  20 

—  o,ï5 

3i 

1 

2,9' 

4- 

2 ,  32 

4- 

1 ,  57 

4- 

0,72 

0,19 

-   1,08 

36i 

4,79 

4- 

3,89 

4- 

2,7i 

4- 

1,38 

— 

0,07 

—  i,5i 

08 

6,4>. 

4- 

5 ,  32 

4- 

3,86 

4- 

2,  M 

4- 

0,27 

1,61 

32 

7,54 

4- 

6,25 

4- 

4/34 

-^ 

2 ,  52 

4- 

0,32 

--  1,90 

^3 

4- 

8,41 

4- 

6,81 

-r- 

4,7'> 

1 

4- 

2,36 

— 

0,19—  2,72 

93 

4- 

9,54 

4- 

7,5. 

4- 

4,96 

4- 

2,07 

— 

0,961—  3,92 

96' 

4- Il ,25 

4- 

8,76 

-^ 

5,68 

4- 

2,21 

— 

1,41 

-  4,93 

4- 


4,i3 

3,19 
2,69 

2,09 

0,99 
o ,  5o 

1,90 
2,84>- 

3,39 

3,99 
5,07  — 

6,62!- 

8,12!- 


«,09 
0,24 

1,06 

1,84 
3,o3 

4,67 
6,35 
7,65 
8,5o 

9,27 
10,44 

12,1! 

i3,90- 


3,46 
2,  Il 

1 ,25 

0,45 

0,78 

2 ,  46 
4,18 
5 ,  52 
6,42 
7,23 
8,43 
io,i6j 

■l2,0Oi 

5,37] 

3,97' 

3,06 

2,20 

o,9'' 

0,81 
2,59 

3,9? 

4,9î 
5 ,  80 

7, «7 

8,86 

10,76 


H" 

12'» 

» 

«r 

3,19 

4-  •>,07 

1,52 

-^  3,17 

o,38 

4-  1,79 

0,57 

4-  0,73 

1,84 

—   0,52 

3,58 

—    2,25 

5,5o 

-    4,28 

7,î4 

-6,14 

8,3i 

-  7,55 

9,27 

-  8,64 

10,53 

—  9,90 

1 2 ,  3o 

—  1 1,65 

14,34 

— i3,8o 

6,241 

/       /.m 

3,22 
2,17 

^    0,79 

—  1,07 

—  3,10 

—  4,86 

—  6,14 

-  7,22 

-  8,59 

— io,5o 

—  12,66 


^  6,69 
4,67 
3,17 

i>99 
0,61 


—  1 ,2:) 

—  3,40 

—  5,'|o 

—  6,93 

—  8,i5 

—  9,53 

—  11,43 

—  13,69 


40 

—  2,93 

-  1,26; 

4- 

0,49 

4- 

2,21 

4-   3,78 

25 

0,97 

4-  o,38  4- 

ï  ,69,  -+- 

2,90 

4-    3,90 

5i 

4-  0,68 

4-    1,82 

4- 

2,84,, -^ 

3,66 

4-   4,24 

72 

-H   1,77 

-h    2,71 

4- 

3,45 

4- 

3,97 

4-   4,21 

87 

4-  2,65 

4-    3,25 

4- 

3,6i 

4- 

4-  3,65 

40 

4-  3,82 

-+■  3,99 

4- 

3,88 

4- 

3,5i 

4-   2,89 

39 

-^  5,49 

4-    5,22 

4- 

4,59 

4- 

3,65 

4-   2,46 

48 

-^  7,39 

-+-  6,79 

4- 

5,73 

4- 

4,28 

^  2,5i 

23 

-+-  9i04 

4-    8,22 

4- 

6,85 

4- 

5,01 

;    2,83 

5i 

4-10,18 

•+■    9,16 

4- 

7,52 

4- 

5,36 

4-  2,83 

66 

1 

4-1 I ,06 

-+-  9,7' 

-■1- 

4- 

5,17 

4-  2,28 

18 

1 

4-12,21 

-Mo,4o 

4- 

7,89 

1  _ 

4,84 

4-  1,46 

24 

4-13,92 

-f-ii,65 

4- 

8,59 

4- 

4  ,94 

4-  0,95 

>,v»l 


Dates 

t.  m.  de  Paris. 


1887. 
1888. 


5,o3 

4-  6,25 

3,3i 

-t-  4,29 

2 , 1 3 

4-  2,86 

i,i3 

-  1,74 

0,18 

■^  0,43 

1,98 

—  1,36 

3,95 

-  3,45 

5,64 

—  5,38 

6,87 

-  6,86 

7,88 

—  8,01 

9, '9 

—  9,32 

1 1  ,o3 

—  1 1 ,  r5 

l3,l2 

-i3,36 

1888. 

1688. 
1889. 


1889. 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

Juill. 

Juin. 

Août 

Sept. 

Ocl. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Marâ 

Mai 

Mai 

Juill. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Ocl. 

Nov. 

Dec. 


1889.  Dec. 

1890.  Janv. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juill. 
Juill. 
/Voût 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

1890.  Dec. 


3i,4i3 

3o,85o 

1,287 

31,724 
1,161 

31,598 
i,o35 

3i,47' 
31,908 

30,345 

30,782 

3o,2i9 

3o,656 

3o,656 
30,092 

1 ,529 
31,966 

i,4o3 
3i,84o 

1,277 

3i,7»4 
3i,i5<) 

3o,587 
31,024 
30,461 
30,898 

30,898 
3o.335 

1  ^772 
1,208 

1,6^5 
1 ,082 

i,5i9 
3 1,956 

3 1 ,  393 

3o,8;!9 

3 1 ,266 

30,700 

3 1,1 40 


5,i>9' 

_l. 

6,06; 

4- 

6,61 

-h 

6,71 

4-  6,35 

4,64 

4- 

5 ,  06  4-' 

5,14 

4- 

4,87 

4-  4,27 

4,52! 

4- 

4,5o4- 

4,17- 

3 , 5(i 

4-   2,71 

4,17 

4- 

3,«4-^- 

3,25  4- 

2,14 

4-    1,46 

3,27 

4- 

2,6814- 

1     1 

',9« 

_i~ 

1  ,00 

-H  0,02 

2,09 

4- 

I,l4  4- 

0.  II 

— 

0,93 

1,90 

1,11 

4- 

0,32  — 

',73 

— 

3,o3 

-  4," 

0,62 

— 

1,33 

— 

3,20 

— 

4,85 

6,17 

0,46 

— 

1,95 

4 ,  22 

— 

6 ,  20 

—  7,76 

0,12 

— 

2 ,  60 

— 

5,i5  — 

7,35 

—  9,o4 

0,76 

3.75 

6,49- 

8,78 

-10,47 

2,o3 

5,37 

— 

8,35 

— 

10,76 

—12,43 

3,10 

i""" 

6,91 

10, 3i 

— 

12,97 

—14,75 

1800. 
1891. 


1891. 


Dec. 

Janv, 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juitl. 

.•\ofil 

AoiH 

Ocl. 

Ocl. 

Nov. 

Dec. 


3 1,1 40 
30,577 
2,01  i 
i,45i 
1.887 
1,3  ^'» 
1,761 

I,ï9'5 
3 1,635 

1 ,072 
3i/)09 
3o,945 
3 1,382 


G. 128 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 


g"sin(G  H- cHo,)      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  fh\  excède  i2**,  prendre  comme  argument  Xi —  12**  et  changer  le  signe  donné  par  la  Table, 


222.59 
240.35 
256.19 
267.55 
-281 .14 
298.15 
3ii .59 

3i8.4i 
32 I . 29 

324.  8 
328.28 
333.29 
336.46 

242.39 
259. 10 
271.23 
280.16 
290.35 
3o3.  6 

3l3.22 

3i8.5i 
32 1 .  27 
323.57 
327.55 
332.34 
335.48 

239.  8 

274.  4 

283.48 

291,  4 

299-47 
309 . 56 

3i8.  3 

322.25 
324.33 
326.47 

33o.23 
334.33 
337.28 

'274 .  23 
287 . 42 
295 . 36 
301.48 

309 . 29 
3i8.  6 
324.38 
328.  1 
329.39 
33i.34 

334.47 

338. 30 

3iF,   2 


\o%S 

0 

0 

,8597 
,8068 

0 

,8122 

0 

0 
0 

,8175 
,8089 

0 

,9141 

,0047 

,0721 
,ii5i 

,  i5oo 

,1955 
,25i6 

Dates 


t.  m.  de  Paris. 


0 

,8989 

0 

,8898 

0 

,9181 

0 

,9350 

0 

,94o3 

0 

,9678 

,o3o7 

,1012 

,  i553 

,1904 

,î»i94 

,2578 

,3062 

9266 

9457 

9850 

0076 
0207 
o5i9 
fo86 
1693 
2157 

2464 
2723 

3069 

35o5 

9351 
9756 
0227 

0499 
0694 
£o53 
1602 
2159 
2578 
2858 
3 104 
3  {33 
384o 


1891. 
1892. 


1892. 

1892. 
1893. 


1893. 

1893. 
1894. 


189i. 

1894. 
1895. 


1895. 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

Juiil. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Oot. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

xMai 

Juill. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Cet. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

xMai 

Juin 

Juill. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Cet. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juill. 

Août 

Août 

Cet. 

Cet. 

Nov. 

Dec. 


3i 
3o 

1 
3i 

I 
3i 

I 
3i 
3o 
3o 
3o 
3o 
3o 


3o 

,624 

3o 

,061 

I 

,498 

3i 

,935 

I 

,372 

3i 

,809 

I 

,246 

3i 

,682 

3i 

,'»9 

3o 

,556 

3o 

,993 

3o 

,43o 

3o 

,867 

3o 

3o 

I 

1 

I 

î 

I 

3i 

3i 

3o 

3i 

3o 

3i 

3i 

3o 

i 

j 

I 

I 

I 

I 

3i 

1 

3r 

3o 

3i 


382 

819 
256 

693 

i3o 

566 

oo3 

440 

877 
3i4 
75 1 
188 
624 


0" 


867 
3o3 
740 
177 

614 
o5i 
488 
92  5 
36 1 

798 
235 
672 
109 

109 
546 
983 

4i9 
856 

293 
730 
167 
604 
o4o 

477 
9»4 
35f 


4 
5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 
7 

7 


7 
8 

8 

8 

7 
8 

8 

9 

8 

8 
8 

8 
8 

9 

9 

9 
8 

8 

9 

9 

9 

9 
8 

8 

8 

9 
9 
9 

9 

8 

8 
8 

9 

9 
8 

8 

7 


V 


94 
58 
3i 
56 

32 

00 
10 

67 
35 

64 

39 
00 

04 

04 

62 
28 

47 
16 

78 1 
80 

3il 
9i! 

80 

34; 
3o' 


'-^9 
80 

38 

5o 

10 

64 

58 

01 
53 
66 

2  3 

7» 
59 

>9 

0( 

5o 

54 
06 
5i 

37 
71 

l  > 
19 

7' 
08 

87 


6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 


7 

/ 

1 

7 
6 

5 

5 

5 

4 
3 

3 


—  8 

—  8 

—  8 

—  8 

—  7 

—  6 

—  5 

—  5 

—  5 

—  D 

—  4 

—  3 

—  2 


—  8 

—  7 

—  8 

/ 

—  6 

—  5 

—  5 

—  4 

—  4 

—  4 

—  3 

—  2 

—  ï 


i4 
21 

49 
40 

78 

96 

47 
48 

7» 
64 
02 

i3 
56 

74 

74 

9^ 

79 

09 
20 

63 

56 

7» 

57 
87 
90' 

24! 


42 
34 
47 

23 

44 

47 
82 

67 
74 
5i 

72 
68 

94 


I?. 

00 

68 
82 

// 

o3 
80 

79 

49 
63 

5o 

68 


6 
6 
6 
5 

4 
3 
2 
I 
1 
r 

o 
o 
2 

7 

7 

7 
6 

5 

4 
3 

2 

2 

I 

o 

o 


/ 
6 

6 

5 

3 

2 

I 

I 

o 

o 

î 

2 

7 
6 

5 

5 

4 
2 
f 

o 
o 
o 
I 
3 

4 


9'i 
411 

23' 

81 

84 
59, 
54, 
98| 

75, 
33 

38 

9^>, 
10 

91 
33 

07 

57 
53 

20 

07 

44 
i3 
63 
60 
81 
o5 


-h 


98;- 

97 
40 

2H 

87; 

66 

95, 
56 

99 
i3 

61; 
9'! 

1 1 

36 

9> 
3o 

II 

63 

35 

57 

II 

53 

70 
26, 


7.24 
6,17 

5,54 
4,81 

3,58 

1,96 
0,43 

o,65 

1,33 

2,07 

3,29 

4,97 
6,62 


7,55 
6,42 
5,71 

4,91 
3,60 

1,91 
0,3 1 

o,83 

1 ,61 

2,41 

3,70 

5,46 

7,19 

9»99!  — 

5,78|  — 

3,011  — 

4,»3]- 
2,75 
1 ,00 
0,68 

«79« 
2,73 

3,60 

4,97 
6,78 

8,56 


—  5,61 

—  4,34 

—  3,)o 

—  2,56 

—  i,i3 
0,69 

2,4*2 
3,70 

4,58 
5,5i 
6,92 

8,79 
10,63 


5 

§ 

3 
2 
o 
I 
3 

4 
5 

6 

8 

10 

6 
5 
3 
2 
i 

o 
2 

4 
5 

6 

9 
II 

5 

3 

2 

I 

o. 

I 

3 

5 

6 

7 

9 
1 1 

i3 

3 

2 

o 

o, 

I 

3 

6 


8 
10 

-MI 

+  i3 
i5 


,06 

-  6, 

,02 

-  4, 

.48 

-  3, 

,49 

—  I, 

,0!^ 

0, 

,21 

-+-  », 

,70 

-f-  3, 

,24 

H-  5, 

,32 

,33 

-h  8, 

,73 

^9, 

,65 

H-II, 

,68 

-HI4, 

,67 

-  5, 

,07 

-  3, 

,97 

—  I, 

,9ï 

—  0, 

,43 

H-  0, 

,5o 

-h  2, 

,48 

4-  5, 

,08 

-^  7, 

.23 

-H  8, 

7^9 

-^  9, 

,76 

-hii, 

,73 

-hi3, 

,84 

-+-i5, 

,53-  3, 

,86 

-  «, 

,70 

—  0, 

,58 

4-  i. 

,o4 

-+-  2, 

,94, -H  4, 

,98, -H  7, 

.63  -+-  8, 

,83  -4-10, 

,9^  -^-i«î 

,47,-+-i3. 

,5o 

-m5. 

,63 

-+->7, 

,7^ 

,01 

-+-  0, 

,81 

-H  1, 

,35 

4-  3, 

,93 

+  4, 

,96 

4-6, 

,o3 

4-  9, 

,7^' 

4-ir, 

,96 

-hI2, 

,11 

4-14, 

,66 

4-i5, 

,7'^ 

4-17, 

,89 

-*-20, 

6' 


4- 


39 

49 
1 1 

93 
42 

56 

7^ 

61:4- 

02 

23 

72 

74 
02 


34 
38 

9^ 

71 

83 

88 
10 
o3 
5o 

75 

î*9 
36 

69 


5 
3 
I 

o 
I 
3 
5 

9 
10 

12 

«4 
16 

3 
I 

o 
I 
3 
5 

7 

9 
II 

12 

14 
16 
18 


69 
67 

-  1,59 
-h  o,63 

20 

4-  2,3o 

08 

4-  3,66 

68 

4-  5,21 

-5 

4-  7,24 

00 

4-  9,55 

97 

47 

75 

33 

-1-11,70 
4-13,39 

4-14,75 
-hi6,27 

43 

-4-18, 3i 

78 

4-20,70 

3o 
i5 

54 
24 

25 
23 

49 
59 
24 
56 

04 
o3 

40 

64 
46 
20 
53 
06 

07 

37 
5i 

18 

53 

04 
07 

46 


71. 


59 
43 
94 
24 
86 

9^ 

2'2 
22 

72 
02 

61 

72 

08 


0,66 
2,87 

4,55 

5,9» 
7,46 

9,49 
iï,79 
i3,94 
15,62 
r6,98 

»8,49 
4-20, 5 I 

4-22,90 


4- 


—  3 

—  I 
o 
I 
2 

4 
6 

9 
10 

12 

i3 

i5 

'7 

I 
o 
2 
3 

D 
6 

9 
II 

4-13 

14 

i5 

4-17 

'9 


o 
2 

4 
5 

9 
II 

i3 

i5 

16 

18 

19 

2-2 


4- 


2 

5 
6 

8 

9 
1 1 

i3 

i5 

4-17 
4-18 

4-20 

-H2I 

4-24 


84 

60 

i5 

47 

85 

67 
88 
06 
83 
18 
54 
37 
67 

69 
56 

34 
68 

07 
9' 
14 
33 

II 

47 
84 
68 

98 


61 
88 
63 

99 

39 
22 

45 

64 
40 
75 
II 


8' 


—  2 


4- 


4- 


o 
i 
3 

4 
5 

7 

9 
II 

12 

14 
i5 

'7 


o 
2 

4 
5 
6 
8 

10 
12 

14 
i5 

16 

+  18 

4-20 

4-  2 

4 
6 

^   7 

9 
10 

12 

14 
-f-16 

4-17 
18 


94  j  4-20 

2'2.-f-22 


86 
II 
86 
18 
55 

37 
56 

7^ 
46 

79 

M 

9» 
16 


4 
6 

8 

9 
10 

12 

14 
16 
iS 

«9 
4-20 

4-21 

4-23 


12 

07 
82 

08 

25 

80 

80 

9» 
68 

97 
12 

66 

73 

371 
53' 

3i 

57 
73 
28 
28 

39, 
14' 

42I 
56, 

09; 

14I 


9* 


—  o 

4-  I 
3 

4 

D 

6 
8 
10 
II 
12 
i3 

4-14 
16 

2 

4 

6 

7 

7 

9 
10 

12 

14 
i5 

16 

17 
18 


77 

4-  4. 

,74 

9i 

-H  6 

.67 

69 

4-  8. 

,26 

92 

4-  9, 

3o 

06 

4-10. 

,»^ 

59 

-hll 

,23 

56 

4-12 

,82 

64 

4-14, 

,65 

36 

4-16. 

,20 

61 

4-17: 

.27 

7>'\ 

-+-I8, 

,o5 

20 

4-19 

,10 

22 

4-20 

,7» 

86 

99 
69 
89 
99 
47 
40 

43 
1 1 
3o 

37 
80 

76 


6 
8 

9 
10 

il 

4-12 

+  '4 
16 

17 

-hi8 

-^»9 
-+-20 

21 


iO* 


23 

72 

37 

47 
35 

53 

»9 
09 
73 

87 
74 

88 

58 

40 
36 
00 
08 

94 

09 

73 

60 

21 

3i 

,6| 

26 

9'^ 


1 
3 

4 
5 
6 
6 

8 

9 
10 

II 
12 
i3 
14 

4 
5 

7 
8 

8 

9 
10 

II 

i3 

14 

i4 

i3 
16 


54 

40 

91 

92 
68 

73 

26 

o-i 

5» 

5i 

23 

21 

75 


9 

10 

10 
II 

12 

13 

«4 
i5 

16 

16 

17 


9 
10 

II 

ri 

12 

4-i3 

14 
i5 
16 
16 

17 
18 


11* 


Vt 


63 
26 

69 
57 
10 
81 
o3 
58 

99 
90 
42 
08 
3o 

28 

87 

27 

10 
60 

27 
44 

95 
3i 

17 
65 

26 
4^ 

39 

91 
28 

o5 

49 
10 

21 

65 

90 

9^ 

i5 
70 

79 

— —  ! 
/  /  ' 

24 

5i 
21 

37 
12 

i5 

II 
74 

46 

78 

•AD 

a? 


3,40 
4,58 
5,69 
6,28 
6,43 
6,63 

7,3i 
8,41 

9»  49 
4-10,11 

10,25 

10,40 


II, OJ 


+  i,l)4 

4-  3,38 
-T-6.36 

T   6,39 

-«-  6,00 
-^  6,10 

4-  6,67 

4-  7.A5 
-7,00 


4-  5,86'-^ 
6,984- 


8,oj 
8,58 
8,67 

8,8i  -r 

9,45- 

10,48  - 

-f-ii,5o  — 

12,06!— 

i2,i4v 

12,22  4- 

4-12,794- 


7,60- 

8,66- 
9J66  4- 

I0,12l4- 

io,i4Jt^ 

1 0,22;  4- 

10,77- 
11,-3- 

12,67- 

i3,i5  -T- 

4-i3,i5  — 

H-i3,i3- 

i3,66- 


7,o| 
7,6^ 

7*' 
8,>i 

8,yi 

ij,  ri 

8,3i 

8,îo 

9.3s 

Q,DO 
•J,fO 

J?,64 
55,38 

Ô.5Î 

9,h6 
i),»3 


846i-^  ^-n 

9Hi;-9.^» 

10,36 -^9/^^ 
10,74  +  9'^ 
10,68  —  9,o<i 

10,68 -H  8,5il 
ii,iil-^^.3l 
11,01!-^  ^.7J 
12,881-  9,1 

l3,28!-r  9.'î^ 
l3,20,-^^v 

l3,II|4-^,o^ 
13,53!-','^: 


ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


G.  129 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 

gCOsÇG  -^  <À>^)      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  JUi  excède  12'',  prendre  comme  argument  «Hoi —  ït}^  et  changer  le  signe  donné  par  la  Table, 


Dates 

I.  m.  de  I*aris. 


1891.  Dec. 

189:2.  Jaiiv, 
Mars 
Mars 
Mai 
Mai 
Juill. 
.luill. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

892.  Dec. 


3i,382 
30,819 

31,693 
1,1 3o 

3 1,566 
I  ,oo3 

3i,44o 

30,877 

3o,3i4 
3o,75i 
3u,i88 
30,624 


5 
3 
1 

0 
I 
3 
5 

7 

9 
10 

12 

i4 
16 

3 
1 

0 
I 
3 
5 


892.  Dec.    30,62^ 

893.  Janv.  3o,o6i 
Mars  1,49^ 
Mars  31,935 
Mai  1,372 
Mai  31,809 
Juill.  1,246 
iaiW,  31.682 
Août  31,119 
Sept.  3o,536 
Oct.  3o,99"^ 
N'ov.  3o,43o 

^93.  Dec.   3o,867|-i-i8 


-h 


9 
-f-ii 

-1-12 

-^-l4 
16 


m.  Dec. 

Ui-  Jaiiv. 
Mars 
Avril 
Mai 
.luin 
Juill. 
Juill. 
Août 
Sept. 
i)cl. 
JSov. 

)♦.  Dec. 

>i.  Dec. 

>5.  Janv. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juill. 
Août 
Août 
i>ct. 
Oct. 
Nov. 

G.  Dec. 


30,867 
3o,io'3 

i.7i« 
i,»77 

yM\ 

i,o5i 

3  1 ,925 
3  1,361 
30,798 
3i  ,235 
30,672 
31,109 

3 1,109 

3o,546 

1,983 

1,419 
1,856 

1 ,293 

1,730 

1,167 

3 1 ,604 

1,040 

3  1,477 
30,914 

3i,33i 


—  I 
o 
2 

3 
5 

7 

9 
II 

i3 

14 
16 

18 

-i-ao 


o 
2 

4 


7 

9 
1 1 

i3 

i5 

16 

18 

20 

22 


3o 
i5 

54 
24 

25 

23 

49 
^9 
24 
56 

04 
o3 
40 

64 
46 

20 

53 

06 

07 

37 
5i 

18 

53 

04 
07 

46 

59 
63 

3o 

66 

21 

24 
55 

70 

39 

7^ 

27 
3i 

7« 

66 

87 
55 

91 
46 

49 
79 
94 
62 

98 

49 
5i 

90 


-\- 


3 
I 

o 
1 
2 

4 
6 

9 
10 

12 

i3 

i5 

^7 

1 

o 
2 
3 
5 
6 

9 
II 

i3 

14 
i5 

17 
»9 

o 
2 

4 
5 

7 

9 
1 1 

i3 

i5 

16 

18 

'9 
-i-22 


2 
5 
6 

8 

9 
II 

i3 

i5 

«7 

18 

20 
21 

24 


84 
60 
i5 

47 
85 

67 
88 

06 

83 

18 

54 
37 
67 

69 
56 

34 
68 

07 
9» 
i4 

33 

II 

47 

84 

68 
98 

6t 
88 
65 

99 

39 
22 

45 

64 
40 

7^ 
II 

9i 
22 

86 
II 
86 
18 
55 

37 
56 

7î» 
46 

79 
1 1 

91 
16 


2h 


2.12 


o 
I 
3 

4 
5 

-^  7 
■^  9 
+  11 

12 
14 

i5 
»7 


o 
2 

4 
5 

6 

8 

10 

12 

14 

i5 
16 
18 
20 


/ 
6 

J 

9 
10 

12 

y\ 
16 

-+-'7 
-f-18 

4-20 

-+-22 


4 

6 

8 

9 
10 

12 

14 
16 
18 

^-»9 
-h  20 

21 

-23 


07 
82 
08 

25 

80 
80 

91 

68 

97 
12 

66 
73 

37 
55 

3i 

57 
73 
28 
28 

39 
14 
42 

56 

09 
14 


94 

69 

9'^ 
06 

59 
56 

64 
36 

6i 

7'^ 
20 

22 

86 

99 

ti9 

89 

99 

47 
40 

43 
1 1 
3o 

37 

80 

76 


o 
i 

3 

4 
5 

-f-  6 
-h  8 
+  10 
1 1 
12 
i3 

»4 
16 


2 
4 

6 

7 

-H  9 
10 

12 

•  4 

-hi5 
16 

'7 

18 


4 

6 
8 

9 
10 

II 

12 

14 
16 

»7 

18 

«9 
20 


6 

8 

9 
10 

11 

12 

«4 
16 

»7 

18 

ï9 
-1-20 

-I-2I 


2D 
72 

37 

47 
35 

53 

19 
09 

73 
87 
74 
88 

58 

40 
36 
00 
08 

94 

09 
-^3 

60 

21 

3i 

16 

2b 

9'^ 

74 
67 

26 

3o 

12 

23 

82 

65 
20 

27 

03 
10 

71 

54! 
40 

94 

92 
68 

73 
26 
02 

52 

5i 

23 
21 

75 


B"» 


1,63 
3,26 
4,69 
5,57 
6,io 
6,81 
8,o3 
9,58 

10,99 
11,90 

12,42 

i3,o8 

14, 3o 

4,28 
5,87 

7,27 
8,10 

8,60 

9'27 
10,44 

",95 
i3,3i 

14,17 
14, 65 

15,26 
16,42 

6,39; 

7,94| 
9,28, 


-h 


3 

4 

5 

6 
6 
6 

1 

8 

9 
10 

10 

10 

II 

5 
6 
8 
8 
8 
8 

9 
10 

II 

12 

12 

12 

12 


7 
8 


10, 03 

10,49 
II  ,  10 

12,21 


16, l5 
16,70 

17,79' 


9 
10 

10 

-hio 

-hio 

i3,65  -hi 1 

-f-i4,95,-hi2 

H-i5,74'h-i3 

i3 

i3 

i3 

8 

9 
10 

10 

10 

10 

II 

12 
12 
i3 
i3 
i3 


4- 

■ir 


9*^4 
10, 5i 
II  ,21 
11,57 
12, 12 
i3,i5 
14, 5i 

1^,74 
i6,46; 
16,78 
17,25' 


40 

58 

69 

28 

43 
63 
3i 
4i 

49 
II 

25 

4o 
o5 

86 

98 
o5 

58 

67 

83 

45 

48 
5o 
06 

14 
22 


60 
66 
66 
12 

14 

22 

^^ 
// 

73 

i5 
i5 

i5j 
66, 

46 

44 
36 

74 
68 

68 

14 
02 

88 

28 

20 

II 


6' 


i8,27!-hi3,53 


4 
0 

6 
6 
6 
6 
6 


/ 

7 
7 
7 

7 

7 

7 
8 

8 

8 

7 

8 
8 

9 

8 

8 
8 

8 
8 

9 

9 

9 
8 

8 

9 

9 

9 

9 
8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 
8 

8 

8 

9 

9 
8 

8 


94 
58 

3i 

56 

32 

00 
10 

67 

3.1 
64' 
3<J 

00 
04  1 

04 
62 

28 

47 
16 

78 
80 

3i 

91 
12 

80 

34 
3o 


^9 
80 

38 

5o 

10 

64 
58 
01 
53 
66 

2> 

71 
59 

59 
01 

5o 

54 
06 

5i 

37 

71 
i5 

19 

7» 
08 

87 


71. 


6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 


H-  7 

n 
/ 

7 
7 

/ 

6 

0 
D 

5 

4 
3 
3 


8 
8 
8 
8 

7 
6 

5 

5 

5 

5 

4 
3 

2 

8 

7 
8 

6 
5 

0 

4 
4 
4 
3 
2 
I 


-h 


14 
21 

49 
40 

78 

96 

47 
48 

71 
64 
02 

i3 
56 


74 

74 

94 

79 

09 
20 

63 

56 

71 
-57 
87 
90 
2 


8» 


4- 


6 
6 
6 
5 

4 
3 
2 
i 
] 
1 
o 
o 

2 


• 

7 

7 
6 

5 

4 
3 

2 

2 

I 

o 

o 

2 


4î» 
34 
47 

23 

44 

47 
82 

67 
74 

5i 

72 
68 

94 

12 

96 
00 

68 

82 

J  / 
o3 

80 

79 

49 
6b 

5o 

68 


6 
6 
5 
3 
2 
I 
I 

o 
o 
I 
2 


6 
5 

4 
2 

I 

o 

•4-  O 
—  O 
--  1 

-  3 


9^ 
4» 

23 

81 

84 

59 

54 

98 

75 

33 

38 

95 
10 


9» 


li 


91 
33 

07 

57 
53 

20 

07 

44 

i3 
63 
60 
81 
o5 


98 
3i 

97 
40 

28 

87 
66 

95 
56 

99 
i3 

61 
91 

II 

36 

95 
3o 

11 

63 

35 

57 
II 

53 

70! 
26 


6 
5 

4 

3 
I 
o 
o 
I 
2 
3 

4 

6 

7 
6 

5 

4 
3 
I 

o 
o 
I 
2 
3 
5 


6 

5 

4 
2 

I 

o 

1 

2 

3 

4 
6 

8 


—  4,63 


24 

»7 
54 

8! 

58 

96 
43 
65 
33 

07 

29 

97 
62 

55 

42 

71 
91 

(H) 
91 

3i 
85 
61 
4i 
70 
46 

«9 

99 
78 
01 
i3 

75 
00 

68 

9» 

73 
60 

97 

78 
56 


lO" 


-\- 


*  9 

n 
/ 

5 

4 
3 
2 
o 
I 
3 

4 


—  5 

—  6 

—  8 
— 10 


6 
5 
3 
2 
] 

o 
2 

4 
5 

6 

9 
II 


5 
3 
2 

I 
o 

—  I 

—  3 

—  5 

—  6 

^^_  p. 

—  9 

—  1 1 

— 13 


5.61 

4,34 

3,5o 

2,56 

i,i3 

0,69 

2,42 

3,70- 

4,58 

5,5i 

6,92 

8,79 
10,63 


3 
2 
o 
o 
i 
3 
6 

7 
8 

10 

II 

i3 

i5 


1 

11"» 

12" 

# 

« 

06 

-+-  6,39 

-H  5,3o 

52 

-+-  4,49 

-f-  3,i5 

48 

-+-  3,11 

-^  1,54 

49 

-f-  1,93 

H-  0,24 

07 

-+-  0,42 

—  1,25 

21 

—  1,56 

—  3,23 

70 

-  3,72 

—  5,49 

24 

—  5,61 

— ■  7,59 

32 

—  7,02 

--  9, '^4 

33 

—  8,23 

—  10,5^ 

73 

—  9,72 

— I2,o4 

65 

11,74 

— i4,o3 

68 

—  14,02 

— i6,4o 

Dates 

t.  m.  de  Paris. 


67 
07 
97 
91 
43 
5o 
48 
08 

23 

29 
7<i 
75 
84 

53 

86 

70 
58 

04 

94 

98 
63 

83 
95- 


47 
5o 

63 


01 
81 
35 

93 

9« 
o3 

72 
96 
1 1 
66- 


5,34 

3,38 

1,95 
0,71 

—  o,85 

—  2,88 

—  5,10 

—  7,o3 

—  8,5o 

—  9i75 
-11,29 

— i3,36 

—  15,69 


3,69 
1,67 
0,20 
1,08 
2,68 

4,75 
7,00 

8,97 
10,47 

11,75 

i3,33 

15,43 

i7,78 


>,^9- 
o,4J 

1,94 

3,24 

4,86 

6,96 

9, '^2 
11,22 
12,72 
14,02 
i5,6i| 

'7, 72! 


72 
89—20,08 


Obsen'ations  de  Paris,  1897. 


-h  3 
I 
o 
I 
3 
5 

7 

9 
— II 

—  12 

-14 
-16 

—  18 


I 

-  o 
•  2 

■  3 

■  7 

■  9 
II 

■i3 

■'4 
16 

18 

20 

o 
2 

4 
5 

9 
1 1 

i3 

i5 

16 

18 

20 

22 


1891. 
1892. 


64 
46 
20 
53 
06 

07 
3- 

5i 
18 
53 
04 

07 
46 

59 

63 

3o 
66 
21 
24 
55 

70 

39 
75 

27 
3i 

70 


66 

87 
56 

9' 

46 

4îi 
79 
94 
62 

98 

49 
5i 

90 


1892. 

1892. 
1893. 


1893. 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

Juill. 

Juill. 

Août 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Janv. 

Mars 

Mars 

Mai 

Mai 

Juill. 

JuiiJ. 

Août 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


3i 
3o 

I 
3i 

I 
3i 

I 
3i 
3o 
3o 
3o 
3o 
3o 

3o 
3o 

I 
3i 

I 
3i 

I 
3i 
3i 
3o 
3o 
3o 


382 
819 
256 
693 
i3o 
566 
oo3 
440 

877 
3i4 
75 1 
188 
624 

624 
061 

498 
935 
372 
809 
246 
682 

î«9 
556 

993 
430 


1893.  Dec. 

1894.  Janv. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juill. 
Juill. 
Août 
Sept. 
Oci. 
Nov. 

1894  Dec. 


1894. 
1895. 


1893. 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juill. 

Août 

Août 

Oct. 

Ocl. 

Nov. 

Dec. 


30,867 

30,867 

3o,3o3 

1,740 

^«77 
i,6i4 

i,o5i 

1,488 

31,925 

3i,36i 

30,798 

3i,235 

30,672 

31,109 

31,109 

3o,546 

1,983 

1,419 
1,856 

1,293 
1 ,730 
1,167 
3 1 ,6o4 
1 ,040 

3i,477 
30,914 
3i.35i 


G. 


G.i3o 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 

^sîn(G  H- c^lo^)      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  Xi  excède  ri^,  prendre  comme  argument  (Xi  —  \'i^  et  changer  le  signe  donné  par  la  Table. 


G 

logiT- 

^--...^ 

C/V>| 

o»« 

1»^ 

2> 

3'» 

4'» 

5"     \ 

6' 

7., 

8'» 

9»» 

10'» 

H" 

12^ 

Dates 

î"-"---^..^^ 

t.  m.  de  ParisT""""'^^ 

• 

1 

289! 54 

0,9229 

l89o. 

Dec.  3i,35i 

-  7*87 

-  6>7 

-  5*;  39 

a 

—  3,35 

—  i'',47i 

4-    o'',72 

-1-  2'',85 

-^-  4", 79 

*     1 
4-  6,40 

4-  7P8 

-H  8'2i 

* 

H-   8/54 

r 

3oi.36 

0,9842 

1898. 

Janv. 30,788 

-  8,21 

6,63 

4,>'.);    2,23 -h  0,27 

-h  2,76 

-\-   5,OJ  4-   7,01 

4-  8,|8 

4-  9,38 

-+-  9,64  -+-  9,*i4  4-  8,21 

007.53 

I ,o387 

Mars    1,225 

—  8,63 

—  6,60 

—  4, '2 —   i,3i  -f-   i,5o 

4-  4,25 

-+-  6,71 

-f-  8,72 

4-10, i3 

-+-10, 83 

-rio,83.-r-io,07;^  8,1)] 

3i3.i2 

I ,0706 

Mars  31,662 

—  8,58 

—  6,20 

-  3,40        0,37 

4-  2,69 

4-    3, DO 

4-  8,o3 

4-10,00 

4-11,27 

4-11,76 

4-11,46  4-10, 37V  S.jS 

320.  4 

1,0968 

Mai      1 ,098 

—  8,02 

-  5,27 

—  2,  lO,  -h    1 ,10 

-^    i,'>'9  ^  7,18 

4-  9,^8 

4-11,33 

4-12, 3i 

4-12,45 

4-11,74    4-10, 23^4-  '6\xu 

327.26 

I,i38i 

• 

Mai    3 1 ,  535 

~  7.40 

—  4,ï5  —  0,62  H-  2,96  H-  6,33| 

^    9,27' 

4-11,58 

-f-i3,io  4-13,73 

4-1 3, 42 

4- 1 2 ,  20 

4-10,14  -  :,',n 

332.38 

1,1938 

Juin   30,972 

-7,18 

3,33  -h  0.72'-+-  4,73 

+  8,43 

4-11,55, 

4-i3,88 

4-13,26 

4-1 5, 61 

4-14,89 

4-l3,i6 

-+-10,53  -    ;.!> 

335.  4 

I ,2466 

Juiil.  3i  ,409 

-  7,4i 

—  3,04 

H-   1 ,5{V  -H  6,o3 

4-10, 14 '4-1 3, 53' 

4-16,00 

-M7,38  4-17,58 

-+-16,57 

-+-14,44 

4-11,33'--  Mi 

336.  9 

1 , 2856 

Août  3o,846 

-7,81 

—  2,97 

-h  2,07  -H  6,97 

4-1 I ,39  4-1 3, o3 

+  17, 63 

-H»9,07  -+-I9>«9 

4-18,00 

4-15,59 

-hI2,ll   -H  7,S| 

337.44 

I,3l20 

.Sept.  3o,283 

-  7,77 

—  2,59 

-^  2,76,  4-   7,93 

4-12,53 

4-16,32 

4-18,98 

4-20,33 

4-20,32 

4-18,92 

4-16,22 

-+-12,4>H-  7. 77 

340.35 

1,3363 

Ocl.   3o,72o 

7,21 

—   i,67 

-H    3,98  -H   9,37 

-m4,ii 

-+-17.89 

4-20,46 

4-21 ,63 

+21,33 

-+-19,^7 

-+"i6,47 

-r-12,2G-r-   7,'>l 

343.50 

1,3688 

Nov.  3o,i56 

—  6,5i 

-  0,^8 

-h    5,59  j-HII  ,28 

4-16,19 

4-20,00 

4-22,46 

+23,37 

4-22,70 

4-20,48 

4-16,87 

4-12,10,—  fj.jl 

345.54 

1,4078 

1896. 

Dec.  3o,5y3 

—  6,23 

-h  o,4o 

-H  7,oi;!-f-i3,i3 

4-18,37 

4-22,33 

4-24,80 

4-23,58,4-24,60^ 

4-21,95 

4-i7,8o^-+-i2,44:-^  C.v; 

307.23 

0,89^5 

189'». 

Dec.  30,593 

-  6,23  —  4,79 

-   3,02' 

—  1,04 

4-    1 ,01 

-+-  ^-,99 

4-   4,76 

4-    6,21 

-h  7,24  -h  7,78 

-^  7,78 

4-   7,25' -f    <).>; 

316.48 

0,9777 

1897. 

Janv. 3o,o3o 

—  6,5o  —  4,Î9  —  2,17, 

4-  o,3o 

4-   2,75 

4-   5,01 

^   6,93 

4-   8,37 

4-  9,25 

:-+■  9,5o 

4-  9,10 

-h-   8,07.-^  r.io 

3'2 1 .  20 

1,0397 

Mar:i    1 ,467 

-  6,83 

-  4,4'> 

-   1,63! 

4-   1,21 

-+-  3,99 

-+-  6,49 

4-  8,35 

4-10,04 

4-10, 83 

4-10,89 

4-10,21 

4-  8,83-^  n,.s'. 

3-2  j.  4 1 

1 , 0769 

Mars  3i  ,904 

-  6,73 

3,91 

—  0,90; 

4-    2,2! 

4-  5,17 

-H  7,7» 

4.  9,86 

4-11,27 

-+-11,91 

14-11,73 

-<-io,76 

4-  9,o5  -r-  (^:J 

331.44 

f ,1102 

Mai      1 ,  34 1 

—  6,ïo 

—  2,96 

-H   0,39 

4-    3,71 

4-  6,78 

4-  9,38 

4-11,35 

4-12,55 

4-12,88 

4-12,34 

4-10,96 

4-  8,83,4-  iVi- 

337.52 

1,1576 

Mai    3 1,777 

-  5,42 

»,79 

-H   1,97 

4-    5,59  4-    8,82 

^-ii,i6 

4-l3,32 

4-14,26 

4-14,24 

4-1  3, 25 

4-11,35 

-^  8,68  -¥  S.i» 

341.45 

1,2145 

Juin.  1,214 

-  5.i3 

—  0,93 

-H   3,34 

4-  7,38 

4-10,91 

4-i3,7i 

4-1 5, 56 

4-16, 36 

4-16, oi 

4-14, 63 

4-12,23'-T-    8,98  ^  5.1> 

343.11 

1,2655 

Juill.  3i,65i 

-  5;33 

—  o,58 

-h  4,20 

4-   8,70 

4-12,61 

4-1 5, 66 

4-17,64 

4-18,42 

-f-i7»94 

4-16,24 

-+-i3,i4 

4-   9,72'-  •».»> 

343.42 

i,3o24 

Août  3 1,088 

-  5,63 

-  o,46 

4-  4,75 

4-  9,63 

4-13,86 

H-»7,i4 

4-19,26 

4-20,06 

-^-i9,5o 

-h  1  7 ,  60 

4-14, 5u 

4-10, 4''-  —  ^'^'> 

344.54 

1,3279 

Sept.  3o,52  5 

-  5,54 

—  0,0  i 

-H  5,47 

4-10,61 

4-1 5, 02 

4-18,41 

4-20,54 

4-2 1 ,  28 

4-20 , 56 

4-i8,45|4-i5,o7 

4-10,67  —  j.*.; 

347.23 

i,3')2S 

Oc  t.   30,962 

-  4,9'^- 

-+-  0,94 

+  6,73 

4-12,06 

4-16,57 

-t-»9,9> 

4-21,98 

-H22,5o 

4-21,49 

4-19,02  4-1 5, 2 5 

-T-io,U  —  \'\n 

33o.  7 

1,3852 

Nov.  3o,39() 

-  4,17 

-h  2,17 

4-  8,3) 

^-i3,97 

4- 18, 63 

4-22,o3 

4-23,92 

4-24,18   4-22,80 

4-19,86,4-15,57 

4-10,22  —   }.!- 

351.41 

1 ,4233 

1897. 

Dec.  3o,83j 

-  3, «3  -h  3,08 

• 

-^  9,79 

4-i5,83 

4-20,80 

-H2i,34 

4-26,22 

-4-26,32  4-24,63 

4-21 ,26 

-r-16, 4314-10, 4y--  i.M 

328.12 

0,8616 

1897. 

D:c.  3o,835 

-  3,83 

—  2, 10 

—    0,23 

4-   1,66 

+  3,44 

-^    4,98 

4-  6,18 

4-   6,96 

-+-  7,27!'4-  7,o8i-x-  6,4i;4-   5,3o-  kM 

334.  0 

0,9653 

1898. 

Janv. 30,272 

—  4,o5 

—  i,7^> 

-H    0,64 

4-   3,01 

4-  5,16 

-^    6,97 

^  8,3o 

4-    9,06,4-    9,21 

4-  8,73,4-  7,63'-^  6,o3  —  4."» 

336.16 

1,0329 

Mars    1 ,709 

-  4,34 

-   1,64 

+    1,18! 

4-   3,91 

4-  6,38 

-^  8, il 

4-  9,8: 

4-10,66 

4-10,72  —10, o5;4-  8,701—  6,75—  \.n 

339.26 

1 ,0750 

Avril    1,1  Î6 

-  4,18 

—  I ,  i5 

-+-  »,9">i 

-^  4,9'^!-^  7,^5 

-H  9>6; 

4-11  ,i3 

4-11,83 

4-11,73 

-+-10,82 

-h  9,ï8i-r-  6,9!  -   4.»^ 

344 .  26 

I , II 5) 

Mai       1,583 

~  3,5o 

—  0,1;; 

H-    3,2), 

-h  6,41 

-^  9,14 

4-1 I ,23 

4-12,57 

-^  i3,o5 

-+-12,61 

-1-11,36 

-H  9,32 

-^  6,63,-  3.V' 

349." 

i,i685 

Juin      I ,02u 

—  0  ^~ 

4-   1 ,08 

-+-  4,84| 

4-  8,28 

4-11,16 

4-13,27 

H-i4,48 

-m4,7o 

4-i3,9I|4-l2,I9 

-^  9,63  -H  6,42'-^  'ir- 

35i .40 

1 ,2265 

Juill.     1,15; 

-  2,44 

-H   1,96 

-H    6,22 

4-10,06 

4- 1 3 , 22 

4-i3;47 

4-16,67 

4-16,73  4-i5,66;4-i3,5i 

4-10,45  4-  6,67  4-  a.ii 

352.  6 

1,2759 

Juill.  3i,S()3 

2 ,  39 

-+-  2,33 

-^  7»'<>i 

4-11,39 

-^14,89 

-^17,39 

4-18,70 

4-18,73  4-17,49  -^ï5, 06 

4-11 ,6o|~  7,33  -^  j.>} 

35i .58 

1,3107 

Aoûi.3i,3'io 

—  2,86 

-+-  2,48 

+-  7,6'>; 

4- 1 2 ,  3o 

4-16,11 

4-18,82 

4-20,25 

4-20, 3o 

4-i8,97'i-t-i6,34 

4- 12,  Go. —  8,ooi—  i>" 

352.45 

1,3357 

Se  pi.  30,767 

-    2,7i 

^  2,92 

"H  8,38 

4-13,26 

4- 17, 24 '4-20,0') 

-h2f  ,49 

4-2i,47!H-'9,98i!-+-»7,'3 

4-i3,u 

-!-  8,20!—  i.:> 

354.49 

i,36o: 

Ocl.   31,204 

2,07 

-+-  3,91 

^  9,6V 

H-i4,69 

4-18,76  4-21 ,54 

4-22,83 

4-22,61 

4-20,82  4-17,62 

-f-i3,22'4-  7,9?'-+-  'i  'C 

35;.   I 

1,394' 

Nov.  3o,64i 

—    »,29 

4-    5,16 

4-11, 2(> 

4-16,59 

4-20,79  4-23,57 

4-24,73 

-+-24, 2  î 

4-22,07  4-i8,4i 

-^•3,49  -^  7,65  -h  1."^ 

358.   3 

i,43i4 

189S. 

Dec.  31,078 

0,9-^ 

-h  6, 10 

-hI2,70 

-hi8,43 

-t-22, 921 4-25,83, 

-+-26,99 

4-26, 3o;4-23,83||-+- 19,74 

-+-M,29  -f-  7,87  -  yyMi 

352.26 

0,8453 

1898. 

Dec.  31,078 

—  0,92 

-+-  0,91 

-f-    2, 67'' -h    4,26 

4-  5,55 

-^  6,47 

-^  6,94^4-  6,9i;4-  6,47' 

4-  5,56  -t-  4,27-1-  2,69  4-  o,v 

3J2.58 

0,9575 

I89J. 

Janv. 3o,5i4 

l,ll 

H-    1 , 26 

H-  3,541,4-  5,58 

■^  7,24 

4-  8.4' 

4-  9,00 

4-  8,98|4-  8,3  5, 

-H  7,ij 

4-  5, 4(5;-}-  3,40  —  i,n 

352.32 

1,023; 

Mars     1,9)1 

-   1,38 

-+-    1,39 

4-  4,07  -h  6,î6 

4-  8,^2!-+-  9,8o;4-io,52 

4- i 0,52 

4-  9,^:o 

-^    8,41   4-   6,45 

4-   4.o3,-t-  1.5^ 

354. 12 

1,0707 

Avril    1,388 

-  i,i9|-H  1,88  -+-  4,«-^:;-+-  7,44 

4-  9,55,-hii,oo| 

4-11,71 

4- Il ,62 

4-10,74 

4-   9,12 

4-  6,88'-^  4,18    .    1.1.» 

3>7.5i 

1,1172 

Miii       i,8i5 

0,49;-^  '^-,9»  -+-  <»,'-^!i-^  «,9' 

4-11,09 

-«-12,52 

4-13,09 

4-i2,77j4-i 1 ,58 

4-  9,60 

-+-  6,97!^   3,86|^  o.ii» 

1 .    I 

1,1742 

Juin      1,262 

-h  0,27 

-t-    \,Vl 

-+-  7,7",-+-»o,7> 

4-1 3,07 

-+-14,49 

-^14,93 

7+-i4,35 

4-12,80 

4-10,37 

4-  7,24  ^-   3,61  —  o.i" 

2 .   2 

I ,2324 

Juill.     1,699 

H-   0,61 

-+-  5,00:-+-  9,o6|-ui>,5o 

-f-i5,o8 

4-i6,6i;;4-i7,o7 

4-16,33 

-+-i4,48 

hi  1,6^  -4-  8, ai 

3,S3       oM 

1.24 

•.279J 

Août     1,136 

4-   0,K> 

-^  5,37  -H  9,9>',-^»3,78 

4-16,71 

4-i8,5();:4-i9,o3 

4-18,26 

4-16,24 

-+-l3,l2 

-^  9.«» 

-^  4,47-  ^••'" 

0.36 

1 , 3 I 22 

Août  3i ,572 

-h    0,21 

-h  5,5>. 

4-10,43  i-^  14,66 

4-17,88 

4- 1 9, 88  j, 4- 20, 52 

-^'9,77 

4-17,67 

4-14,36 

4-10,07 

4-   5,iO|—  0.  J 

0.56 

ï,3362 

Oc  t.      1 ,009 

-f-    0,35 

-+-   5,9'> 

-uii,i5 

4-15,59  -hi8, 96 

4-21,04 J4-2I ,68  4-20,86 

4-18,61 

-+-i5,o8 

-hio,54 

-+-  5,27  -  oSi 

2 .  32 

I , 3620 

Oc  t.    3 1,4  46 

"h    I , 02 

-+-  6,93 

4-i2,38|  -t-16,98 

4-20,42 

-+-22,471-^22,99  4-21,95 

-+-I9.4I 

4-i5,54 

4-10,62 

4-  4,97r-  »•»'■' 

4. 1 1 

1,3959 

Nov.  3o,88i 
D:îc.  3i,320 

-h    I ,82 

-^  8,18 

-hi3,98  4-18, 83 

4-22,40 

-h24,44i-+-24,«i 

4-23, 5o 

4-20,58 

4-16,26  4-10,84 

-r-    4,67;-    !.>-' 

4.37 

I,Î327 

1899. 

-h    2,18 

-^  9,09 

-^»5,39', 

4-20, 63 

-H24,47 

4-26,64 

-h26,99 

4-25, 5l 

-H22,29 

4-17,55 

4- 1 1 ,  (î  I 

-^  4,88|-  ^:^ 

ET  D'AMAS  STELLAIRES. 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 


G.i3i 


g 


COs(G  -h  c^^)      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  eX>i  excède  12**,  prendre  comme  argument  cA»!  —  12**  et  changer  le  signe  donné  par  la  Tnhfe. 


^'"^"^-'-...^                         e/W)j 

1      O*» 

1»» 

2»» 

a»* 

4»^ 

5" 

6^» 

7h 

8»» 

9^ 

10" 

H" 

12" 

«A)i               ^ — 

Dates""""---^.,.^^        I 

^^^.^-^^VKTES 

t.  m.  de  Paris/"""'^-^ 

.^-"'M.  m.  de  Paris. 

189:).  Dec.  3i,35i 

-h  2,84 

-^  4*79 

4-  6*40 

4.  7>8 

4-  8*24 

4-  8',3i 

,•4- 

7^87 

4- 

6>7 

|-^  ^,39 

4-  3'55 

4-    \\\1 

—  o'',72 

—  2' 85 

1895.  Dec.  3i,35i 

189().  Jaiiv.3o,78î- 

4-  5,o5 

■+■  7,01 

4-  8,48; 

4-  9,38 

+  9, «4 

4-  9,-^1  J-+- 

8,21 

4- 

6,63 

4-   4,59 

14-  2, )3 

0,27 

2,76 

—  5,o5 

1896. Janv. 30,788 

Mars    1,2  î^ 

-h  6,71 

4-   8,72 

4-10,  i3| 

4-10, 85 

-MO, 83 

-^-I0,07  -^- 

8,63'4- 

6,60 

4-  4,i->.; 

-h  1,35 

—   1 ,  5o 

—    4,2) 

—  6,71 

Mars    1,225 

Mars3i,66y 

^  8,o5 

-h  1 0 , 00 

4-11,27 

4-11,76 

4-11 ,46 

4-10,37,4- 

8,58J4- 

6,20 

4-  3,40 

^  0,37 

—  2,69 —  5,56 

-  8,o5 

Mars  31,662 

Mai      1.098 

4-  9,58 

^11,33 

4- 12, 3  II 

4-12,45 

4-11,74 

4-10,23j4- 

8,02J4- 

5,27 

4-  2,16 

1,10 

—  4,29—  7,18 

-  9,38 

Mai      1 ,098 

Mai    3 1,535 

-hii,58 

-}-i3,io 

4-13,73 

4-13,42 

4- 1 2 ,  20 

4-10,14,4- 

7,»o 

4- 

4,i5 

4-  0,62.; 

;       2,96       6,33|       9,27 

—  11,58 

Mai    3 1,535 

.lui a  3o,97'i» 

4-i3,88 

4- 1 5 ,  26 

H- 1 5 , 6 1 

4-14,89 

4-i3,i6 

4-  10,53 

4- 

7,18 

4- 

3,35 

0,72 

-  4,73 

-  8,43 

—  1 1 ,55 

— i3,88 

Juin  30,972 

Juill.  3 1,4 oc 

H- 16, 00 

-+-17,38 

4-i7,58| 

■+-16,57 

4-1^44 

4-11,33 

4- 

7,4i 

-4- 

3,04 

-   1,56 

—  6,o5 

—  10,14 

— i3,53 

—  16,00 

Juill.  3 1,409 

Août3o,84f 

-h  17, 65 

4-i9i"7 

4-19, i9| 

4-18,00 

4-15,59 

4-12,11, 

4- 

7,81 

4- 

2,97l       2,<»7i 

6,97|      il,  39 

~i5,o3 

-17,65 

Août  3o,846 

Sept.3o,283 

-1-18,98 

-h20,35 

4-20 , 32 

4-18,92 

4-16,22 

4-12, 4'^., 

4- 

7 ,77 

4- 

2,59 

-  2,76 

7,93      12,5:) 

—  16,32 

-18,98 

Sept.3o,283 

Oct.   30,720 

^20,46 

4-21 ,63 

-1-2 1 ,33 

4-19,^7 

4-16,47 

4-12,26 

4- 

7,'^» 

1 

',67 

-  3,98 

-  9,37 

14,11 

-17,89 

—20,46 

Oct.  3o,72o 

Nov.  3o,i5( 

4-22,46 

4-23,37 

4-22, 7o| 

4-20,48 

4-16,87 

4-12,10 

4- 

6,5i 

4- 

o,48 

5,û9; 

11,28—16,19 

— 20,00 

—22,46 

Nov.  3o,i56 

1896.  Dec.  30,59: 

4-24  ,  80 

4-25,58 

4-24,60. 

4-21 ,95 

4-17,80 

4-12,44 

4- 

6,23 

— 

0,40-  7,01 

—i3, 13—18,37 

—22,35 

—24,80 

1896.  Dec.  30,593 

1896.  Dec.  30,593 

-+-  4,7G 

-V-  6,2. 

4-  7,-24':-^  7w8| 

-+-  7,78 

+  7,25; 

1 

6,23 

4- 

4,794-  3,Q2 

4-  i,o4 

—  1 ,01 

—  2,99 

-4,76 

• 

1896.  Dec.  30,593 

J897.  Jauv.3o,o3<> 

-+-  ^,9^ 

+  8,37 

4-  9,25 

4-  9,5o 

4-  9,»o 

4-   8,07 

-h 

6,5o 

4- 

4,494-  2,17 

—  o,3o 

—  2,75 

—  5,01 

-  6,93 

1897.  Janv.3o,o3o 

Mars    1,467 

-4-  8,55 

4-10, 0| 

4-10, 83 

4-10,89 

4-10,21 

4-  8,83 

-f- 

6,85 

4- 

4,4o-h  1,65! 

«,21, 

i      3,99 

-  6,49 

-  8,55 

Mars    1,467 

Mars  31,904 

4-  9,86 

-h  11,27 

4-n,9f 

-+-u,73 

4-10, ;6 

4-  9,o5 

4- 

6,73 

4- 

3,93 

4-  o,90| 

—  2,21 

-  5,17 

-  7,78 

-9,86 

Mars  3 1 ,904 

Mai       1,341 

-Ml, 35 

4-12,55 

4-12,88' 4-12,34 

4-10,96 

4-  8,83, 

4- 

6,10  4- 

2,96 

—  o,39| 

3,7» 

-  6,78 

-  9,38 

—11,35 

Mai      1,341 

xMai     3 1,777 

4-l3,32 

4-14,26 

4-14,24 I4-13, 25 

4-11,35 

4-  8,68 

4- 

5,4'2 

4- 

1.79 

-   i  ,97 

^,^9 

— ■  8,82 

-11,46 

-i3,32 

Mai    3 1,777 

.lui  11.    1,9.1  î 

-f-i5,56 

4-16,36 

4-16, oi 

4-14,63 

4-12,23 

4-  8,98 

4- 

5,i3 

4- 

0,93 

-  3,34! 

-  7,38 

10,91 

—'3,71 

-i5,56 

Juill.    1,214 

JiiîU.  3i,65i 

-4-17,64 

4-18,42 

4-17,94 

4-16, 2i 

-+-13,44 

4-  9,72 

4- 

5,33 

4- 

o,58  —  4,20' 

-  8,70 

— 12,61 

— i5,66 

-17,66 

Juill.  3 1,65 1 

Août  3 1,088 

-4-19,26 

4-20,0  » 

4-19,50 

4-17,60 

4- 1  4 , 5o 

4-10,42 

4- 

5,63 

4- 

0,46-  4,7^' 

-9,63 

—  13,86 

—'7, «4 

—  19,26 

Août  3 1,088 

Se|)l.3o,5'25 

4-20,54 

4-21 ,28 

4-20 , 56 

4-18,45 

4-i5,o7 

4-10,67 

4- 

5,54 

4- 

0,04 

-  5,47 

— io,6i 

— l5,02 

-18, 41 

—20,54 

Sept.3o,525 

Oct.    30,96* 

-f-21,98 

-4-22,5') 

4-21,49 

4-19,02 

4-  i5,25 

4-10,44 

4- 

4,9'^ 

0,94 

-  6,73 

— 12,06 

—16,57 

—  19,95 

-21,98 

Oct.  30,962 

>Nov.  3o,3c)9 

4-23,92 

^-24,  18 

4-22,80 

4-19,86 

-hi5,57 

4-10,22 

4- 

4,17 

2,17 

—  8,35 

-i3,97 

—  18, 63 

— 22, o3 

—23,92 

Nov.  30,399 

i8î>7.  Dec.    3o,835 

4-26,22 

4-26,32 

4-24,63 

4-21 ,26 

4-16,43 

4-10,49 

4- 

3,83 

— 

3,08 

-  9,79; 

-i5,83 

—20,80  —24,34 

—26,22 

1897.  Dec.  3o,835 

I8*)7.  D(>c.   3o,835 

-+-  6,18 

4-   6,96 

4-  7,^7* 

4-    7,08 

4-   6,41 

4-  5,3o;4- 

3,83 

-4- 

2, 10  4-  0,23j 

—  1,66 

-  3,44-  4,98 

—  6,18 

1897.  Dec.  3o,835 

1«JS.  Janv.  30,272 

4-  8,3o 

4-    9,06 

4-  9,'^i 

4-   8,73 

4-  7,65 

4-  6,06 

4- 

4,o5 

4- 

1,76 

-  0,64 

—  3,01 

—  5,16—  6,97 

8,3o 

1898.  Janv.  30,272 

Mars    1,709 

^  9, «7 

4-10,66 

4-10,72 

4-10, o5 

4-   8,70 

4-  6,75 

4- 

4,34 

4- 

i,6i 

-  i,'8 

-  3,91 

-  6,38-  8,41 

-  9,87 

Mars    1 ,709 

Avril    1,1 16 

-f-ii,i3 

-Hii,83 

4-11,73 

-4-10,82 

4-   9,18 

4-  6,91 

4- 

4,18 

-^ 

i,i5 

»,93| 

—  4,92 

—  7)^^l       9,67 

—  ii,i3 

Avril    1,1 46 

Mai        1,583 

H- 12,57 

-^i3,o5 

4-12, 64| 

4-11,36 

4-    9,32 

4-  6,63 

4- 

3,5o 

4- 

o,i3 

-  3,25 

-  6,41 

—  9,14—11,23 

—  12,57 

Mai      1,583 

Juin       1,020 

4-14,48 

4-14,70 

4-13,92, 

4-12,19 

4-  9,63 

4-   6,42 

-4- 

2,77 

— 

1,08 

-  4,84| 

—  8,28 

—  11,16 

—  13,27 

-14, 48 

Juin     1,020 

Juin.    1,457 

H-i6,67 

4-16,73 

4-1  ),b6| 

-hi3,5i 

4-10,45 

4-   6,67 

4- 

2,44 

— 

«,96 

6,22; 

— 10,06 

— l3,22 

-i5,47 

-16,67 

Juill.    1,457 

Juill.  31,893 

-4-18,70 

4-18,73 

4-17,49 

4-1 5, 06 

4-11,60 

4-  7,35 

4- 

2,59 

2,33 

—  7,ïo 

—  '1,39 

-14,89 

-'7,39 

—  18,70 

Juill.  31,893 

Août  3i,33o 

-f-20,25 

-4-20, 3o 

4-18,971 

4-16,34 

4-12,60 

-f-  8,00 

-'r- 

2,86 

— 

2,48 

—  7,65i 

— 12, 3o 

— 16,  1 1 

—18,82 

— 20,25 

Août  3i,33o 

Sept.  30,767 

-h2i,49 

-h2i,47 

4-19,981 

4-17,13 

4-l3,ll 

4-   8,20 

14- 

2,73 

— 

2,92 

--  8,38 

—  13,26 

-«7,24 

— 20, o5 

2i,4ç 
— 22, 8d 

Sept.  30,767 

Oct.    3 1,204 

-H22,85 

4-22,61 

4-20,82' 

4-17,62 

-e  1 3 , 2  A 

4-  7»9'>' 

4- 

2,07 

— 

3,91 

-  9,63; 

-14,69 

-18,76 

-21,54 

Ocl.  3 1,204 

Nov.  3o.64i 

H-24,7^ 

4-24,24 

4-22,07 

-hi8,4i 

4-13,49 

-h  7,65 

4- 

1,29 

5,16 

-Il,26| 

—  16,59 

—20,79 

-23,57 

-2^,75 

Nov.  3o,64i 

808.  Dec.    31,078 

-h26,99 

4-26 , 3o 

4-23,83] 

-^'9,74 

-h  14, 29 

-H  7,87 

4- 

0,92 

— 

6, 10 

-12,70, 

-18,43 

22,92 

—25,83 

—26,99 

1898.  Dec.  31,078 

898.  Dec.    31,078 

4-  6,94 

4-  6,9Î4-  6,47; 

4-  5,56 

-h  4,274-  2,69 

4- 

o,9'^' 

0,91—  2,67, 

-  4,26 

—  5.55 

-  6,47 

-  6,94 

1898.  Dec.  31,078 

8i)l>.  Janv.3o,5i4 

-h  9,00 

4-   8,98 

4-  8,35 

4-  7, «5 

4-  5,464-  3,4o| 

|4- 

1,11 

1,26       3,oii 

-  5,58 

—  7,24 

-  8,4» 

—  9,00 

1899.  Janv.3o,5i4 

Mars     i.»)')i 

-h  10, 52 

4-10,52 

4-  9,80 

4-  8,4» 

4-  6,45 

4-  4,o5 

|4- 

1,38 

— 

»,39 

4,07 

-  6,46 

-  8,42 

-  9,80 

— 10,52 

Mars    1,951 

Avril      1,388 

-+-11,71 

4-1  I  ,62  4-10,74' 

4-  9,12 

4-  6,88 

4-   4,1814- 

',»9 

— 

1,88—  4,82 

7,44       9,^5 

— 1 1 ,00 

—  11,71 

Avril    1,388 

Mai         1,825 

-hi3,09 

4-12,77  4-1  1,)8^ 

-^  9,^>« 

-f-  6,97+  3,86;;4- 

0,49 

2,91  —  6,12; 

8,9'       »»,09 

— 12,52 

i3,«.9 

Mai      1,825 

Juin        1,262 

-H  14, 9^ 

4- 14» 3^  -4-12,80 

4-10,37 

4-    7,24  -H    3,61    — 

0 ,  27 

— 

4,12,      7,70, 

—  10,75 

—  13,07 

— 14,49 

-»4,93 

Juin     1,262 

Juill.      1,699 

+-«7707 

4-16,33 

-^14,  i8 

4-11,64 

4-    8,01 

4-  3,83  — 

0,61 

— 

5,00 

-  9,06, 

— I2,50 

—  i5,o8;— i6,6î 

«7,07 

Juill.    1,699 

Août      1,1 36 

4-19,03 

4-18, 26 

4- 16, 2  il 

4- 1 3 ,  12 

4-   9,1" 

4-  4,47 

— 

o,4G 

— 

5,37 

9,92, 

-13,78 

16,71 

— i8,5o 

—  19,03 

Août    1 .  i  36 

Août  31.572 

-r-20,>>.l-+-I9,77,-M7,()7| 

4- 14, 36  4-10,07 

4-  5,10 

■ — 

0,21 

— 

5,52 

—  10,45, 

—  14,66 

-17,88 

-19,88 

—20,52 

Août  31,572 

Oct.       1,009 

4-21  ,68  -h20,86;-Hi8,6i| 

-4- 1 5 ,  08 

4-10,54 

4-    5,27 

— 

0,35 

5,9')— ii,i5 

-15,59 

-18,96 

—21,04 

-21,68 

Oct.     1.009 

Oc-t.     3l/»^46 

4-22,99 -h 2 1,95 

4-19,41 

4-i5,54 

4- 10, 62,4-  4,97 

— 

1 ,02' — 

6,93-12,38^ 

-16,98 

— 20,42 

-22,  i7 

,     22,99 

Ocl.  31^446 

Nov.   3o,883|-4-24,8i 

4-23, 5o 

-f  2.),58 

4-16,2614-10  84 i-h  4,67;,— 

1,82 

— 

8,18;  — 13, 98; 

—  18, 83 

—22,40 

—24,44 

-24,81 

No\.  30.883 

Sîm.  Dec.    3  1,320 

14-26,99 

,-1-25, 5 1 

-H  22, 29 

4-17,5") 

14-11,61 

14-  4,88 

■ 

2,18 

9,09 

l-»3,39 

—20, 63 

—24,47 

— 26,6i 

i     26,99 

1899.  Dec.  3i,32o 

G.  iSa 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 

g"  sin(G  +  cilo^  )      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  <^s>\   excède   12**,  prendre  comme  argument  JUi — ri*"  et  changer  le  signe  donné  par  la   Table. 


0 

\ogg 

0     t 

17.24 

0,8622 

1-2.32 

0,9619 

9.^4 

1 ,0227 

9-24 

1,0674 

1 1 .26 

1,1170 

12.53 

t 1 I 759 

12.25 

1 ,232) 

10.43 

I ,2766 

9.13 

1 , 3o68 

9-  4 

1 , 329H 

10. 10 

1 ,3562 

1 1 .  i3 

1 , 3906 

11.   3 

i ,4269 

Dates 

I.  m.  de  Paris. 


A, 


1899, 
1900 


39-39 
il.  8 
25.47 
24.  Il 
24.33 
24. 16 
22 .  23 
19.38 

17. 2i 
16.42 
17.18 
17.45 

f6.56 


58.  4 
47-48 
41.  3 
38.  3 
36 .  5o 
3i.53 
31.34 
27.46 
24.48 

23.32 

Jt3 .  36 
23.26 
22 .   o 


73.36 
62 . 4  \ 
55.  4 
5o  53 
48.  5 
44-28 
39.42 
34.45 
3o.57 


Dec.  3[,320 
Janv. 30,757 
Mars   2,194 


Avril 

xMai 

Juin 

Juin. 

Août 


i,63o 
2,067 
i,5oi 

1,94» 
1,378 


29 .   'j 
28.35 

■/5 . 4 1 


o , 9042 

o,97<J7 
,023  î 

,o636 

,ii34 
,1716 
,2254 
,  266 1 
,2936 

,3i54 

>3ii9 

,3768 

,  4 1 3o 


o,949'^ 
0,9922 

,0220 

,o552 

,  1 028 

,  1 586 

,2088 

,2456 

,2702 

,2908 

,317s 
,'fVi6 

,3899 


0,9815 

0,997^ 

,o(^99 
,o3|6 

,0781; 

,i3i4 
,  1 780 

,2112 

,2332 
,25  )(> 

,2810 
,3i8) 
,35^7 


1900 

1900. 
1901 . 


Août  3i,8i5 
Oct.  i,25i 
Oct.  3 1,688 
Dec.  1,125 
Dec.  3i  ,562 


-h 


1901 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juin. 

Août 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Dec. 

Dec. 


3i  ,562 
3o,999 
2,436 
1,873 
2 ,  009 
1,746 
2,i83 
1 ,620 
i,o57 

i,i94 
3i,93ï 

1 .  367 

3i,8o4 


2,18 

1,99 
1,72 

1,91 
2,60 

3,34 
3,67 
3,52 
3,25 
3,37 
4,01 

4,78 
5, 12 

5,12! 

4,90; 
4,594 
4,74: 
5,40; 

6,!0 

6,40 

6,20 

5,88 

5,9* 
6,53 

-  26' 

-+-     7,54,-1- 


3,90 

4-  4,23 
4,35 
4,83 
5,83 
7,01 

7,87 
8,20 

8,3i 

8,72 

9,66 

10,86 

i',74 


6,54 
6,83 

6,90 

7,32 

8,27 

9,40 
10,20 

10,49 
10,54 
10,87 

«1,74 
12,88 
13,69 


1901.  Dec.  3i 

1902.  Janv.  3 1 
Mars  2 
Avril  2 
Mai  2 
Juin  1 
Juin.  2 
Août  1 
Sept,  i 
Ocl.  I 
Nov.  1 

1902.  Dec.  I 

1903.  Janv.  i 


1903.  Janv. 
Janv. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juill. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

1903.   Dec. 

190-4.  Janv. 


,804 

,241 
,678 
,  I  i5 
,552 
,988 
,  42.5 
,862 

,299 
,736 

,173 

,610 

,046 


7,56 

7,28 

6,9» 
7,00 

7,60 

8,24 

«,47 
8,20 

7,81 

7,80 

8,32 

8,98 

9,19 


8,52 

8,74 
8,73 

9'07 

9,96 

II  ,02 

*',74 
'1,95 
11,93 
-M2,I7 

'2,97 
14, o3 

«4,77 


5,36 

6,19 
6,69 

7,4i 

8,66 

10,20 

II  ,52 

12,33 
12,82 

«3,47 
i4,65 

16,20 

17,55 

8,3o' 

8,73; 

9,39; 
10, 58 

12, o5 

i3,3i 

i4,o6 

«4,47 
i5,o5 

16,  i5 

17,63 

«8,91 

8,90 
9,60 

9,9'> 
10,53 

11,65 

ii,o^ 

14,22 

14,89 

l5,22 
15,71 
16,73 

18, i3 
«9,34 


4-  6,45 
-^  7,73 
^  8,57 
-H  9,5o 
4-10,91 
4-12,70 
4-14,39 
4- 1 5 ,  62 

-f-16,44 

17, 3o 
18,64 
20,43 

22,17] 


7 
8 

9 
4-10 

-1-12 

«4 
16 


+  «7 
-hi8 

«9 
21 

23 

4-25 


7,99 

9,20 

9,97 
10,82 

12,17 

i3,88 

i5,5i 

16,68 

17,42 

1 8 ,  20 

«9,46 

-h21,17 
4-22,84 

8,67' 
9,81 

10, 5o 
11,27 
12,54 
«4,18 
i5,73 
16,82 
4-17,48 
18,18 
19,36 
2 1 ,  00 


22,39 


9 
10 

II 

12 

«4 
16 

18 

«9 
4-20 

4-21 

-+-23 
4-25 


l  ,046 

-+- 

9, «9 

+  9,58 

4-  9,32 

-+-  8,41 

3i,483 

4- 

8,84 

-+-  9,72 

-^  9,93 

-^  9,47 

2,920 

-h 

8,39 

4-   9,62 

4-10,19 

-4-10,07 

2,357 

8,4o'-+-  9,88!4-io,69 

-hio,77 

2 ,  794 

4- 

8,92|4-io,69 

-4-11,73 

-^-11,97 

2,23l 

-f- 

9,48  4-ii,6ii 

4-f3,o4 

-hi3,53 

2,668 

4- 

9,62  -f-I2,30 

-Hi4,'3 

4-1 5, 00 

2,104 

4- 

9,27i4-l2,4l 

-+-14, 7' 

4- 1 6 ,  00 

1,541 

1 

8,80  -hi2,3o 

-+-i4,9fi 

4-16,60 

i,97« 

-i- 

8,-0:4-12,46 

4-i5,36 

4-17,22 

i,ii5 

4- 

9, «4 -13,17 

4-i6,3o 

-4-18,32 

1 ,852 

4- 

9,71 

4-14,14 

4-17,62 

■+-19,89 

j ,  289 

-H 

9,83 

+  '4,79 

+  18, 7i 

-h2I,4l 

J 

9 
10 

1 1 

12 

14 
16 

17 
18 

19 
20 

22 

24 

6 
8 

9 
10 

1 1 

i3 

»4 
4-16 

-+-17 
-^17 

'9 
20 

-4-22 


5' 


II 

74 
86 

93 
4« 
33 
28 
8) 

95 

96 
36 

27 
28 

91] 
48' 
53 

52 

92 

77 
66 

16 

'9 
12 

44 

27 
21 

86' 

35 

33 

24 
58 

35 

17 

59 
')  ) 

4' 
66 

43 
3i 


9 
10 

1 1 

4-l3 

4-14 

H-17 

18 

20 
4-21 
-+-22 
-+-24 
4-26 


7 

9 
10 

II 

12 

'4 
16 

18 

19 
4-20 

4-21 

-+-23 
-f-25 


6 
8 

9 
10 

1 1 

i3 

i5 

17 
18 

19 
20 

22 
24 


94 
36 

27 
12 

39 

10 
85 
21 
10 

90 
10 

81 

62 


4 

6 

»" 

8 
10 
i  I 
i3 
i5 
16 

17 
18 

4-20 

22 


28 
i5 

49 
62 

07 
98 

07 
86 

16 

26 

63 

53 

66 


29 
1 1 

37 
43 
80 

67 
40 

64 
66 

9r> 

78 
8t 


JO 
2() 

4'> 

43 

7^ 
55 

5o 

«7 
36 

32 

55 
33 
36 


99 

69 
83 

/  / 
04 

78 

«9 
3i 

45 

37 

57 
3o 

29 


6* 


0,95 

8,94 
10,40 

II  ,52 

12,83 
14,62 
16,68 
18, 58 
-4-20,01 
-f-21 ,10 

4-22,35 

24 ,  I  1 
26 ,  23 


6*15 


8' 


8,12 
9,60 
10,64 
11,72 
i3,25 
1 5 , 1 6 
!7,o3 

'8,49 
19, 5» 
4-20,55 
-1-22, o6j 
4-24 ,01 I 


6,18 
8,11 
9,5o 
10, 56 
II, 81 
i3,53 
i5,54 
«7,38 
18,76 
19,80 
20 ,  98 
-4-22,68 

24 ,  76 

4,71 
6,60 

7,931 

8,94 
10,14 

11,82 

13,78 
i5,58 
16,91 

-+■17,91 
4-19,05 

-4-20,71 

22,76 


4- 


4,64 
6,57 

7,99 

8,97 
10,01 

1 1 ,5o 

i3,35 

i5,i8 

16,60 

'7,59 
18, 58 

-4-20,  o3 
21,97 


2 ,  )9 

4 ,  19 
5,88 

6,83 

7,83 

9,28 

11,12 

12,92 

i4,3i 

i5,28 

16,24 

i7,<^^9 
19,60 


4,93 
6,75 

8,14 
9,02 
9,82 

10,99 
12,61 

14,33 

15,70 

16,59 

17,36 

18,49 
20, 16 

2,79' 

4,58 

5,93 
6,78 

7,53 

8,67 
1  o ,  26 

11,95 
i3,3i 

14, 18 

•  4,90 
16,01 

17,671 

o,3o 
2 ,  08 
3,42 
4,24 

4,98 
6, 12 

7,70 
9,39 
I  o ,  7-4 
1 1 ,6( 
12, 3î 
i3,4> 
i5, 1 1 


9» 


2,71 
4,56 

5,86 

6,83 

8,01 

9,66 

11,59 

i3,36 

14,67 

i5,65 

4-16,77 

-hi8,42 

4-20,44 


4-    0,23   2,2  5 


2,11 

3,49 
4,43 
5,43 
6,88 

8,71 
10, 5i 

11,90 
12,86 

i3,84' 
i5,28; 
17,20^ 


0,47 
0,88 

1,72 

2,47 
3,62 

5,23 

6,94 
8,3i 

9,20 

9,96 
1 1 ,  10 

«2,79 


3 

4 
6 

6 

7 

7 

9 
10 

II 

12 

12 

i3 

«4 

o 
2 
3 
4 
4 
5 

6 

p" 

9 

9 
10 

10 

12 

2 
o 
o 
I 
1 
2 
3 
5 
6 


8 
9 


4 
3 
1 
I 
o 
o 
1 
2 

4 
4 

5 
6 


37 
92 
i3 

80 

24 

97 
20 

65 

85 

54 

97 
67 

92 

75 

27 

47 
1 1 

54 
26 

46 

91 

1 1 

80 

21 

91 
18 


10* 


11' 


12^ 


1,^9 
2,75 

3,71 

4, M 

4, «7 
4,4'j 

5,i6| 

6,24; 

7,19 
7.64 

7,7» 

7,91 
8,68 


o,3o  — 
0,39'- 

1,14- 
0,81  - 

0,55.— 
0,77- 

«,4>  — 
-4-  2,04  - 
-»-  2,21  — 
4-    1,91   - 

1,62 

i,8i 


'•9i> 
1,-2 

1.91 

■>  Ùl 

3.»;- 

3,n 
3.3- 

-  \r^ 


I,34^ 
0,19. 
0,78, 

«>'7|- 
1,23! 

1,48 

2 ,  23 

3,32 
4 ,  29 
4,76 
4,83 
5,o5 
5,85 


3,35 
2,63 

1,97 
1,83 

2,13, 
2,39 

2,16 
«,49 

0,>42 
0,61 

o,8S 
«,.4 
0,8: 


».I  • 

3,M«' 

6.  i«» 
3,«i. 

-  ^  i-i 


I 


or 

48 
72 

37 
80 

53 

76 
22 

43 
i5 

59 
3o 

59 

59' 
o3 

79 
1 1 

64 
i3 

39 

89 
i5 

91 
40 
16 
5o 


4,19 
3,00 

2 ,  02 

',59] 
1,3'i 

1,23 

0,44 
0,69 

1,69' 
2,20 

2,32" 

2,38. 
3,42! 


-  6,o.s  — 

—  5,3.  - 

—  4,6 >- 

—  4,4j  — 

—  4,7'  - 

—  4.90 

—  4.6f 

—  3,S9 


—  ?< 


4 


6,61' 

5,38 

4,33; 

3 ,  86 

3,7>: 

3,38 

2,34| 

1,35' 
0,28, 

0,29 

0,47 
0,81 

«,71 


3,17- 
2 ,  90  - 

3,11 

3,3. 

>,99. 

8,18 
7,36- 

6,3')  ■ 
r>,54 
6,66 
r»,3o 
5 ,5o 

4.70 

'   •♦  1* 

4  .  >n 

ii4y, 
4,61' 

4,21, 


-  >.  • 

-  s 

•  i.  Ml 

>.  i 

^••7' 


ET  D^AMAS  STELL AIRES. 


G.i33 


RÉDUCTION  A  JANVIER  ZÉRO. 

g*  COs(G -f- cilo^)      (en  secondes  d'arc). 

Lorsque  cAdi  excède  12^,  prendre  comme  argument  (vl-i  — 12**  et  changer  le  signe  donné  par  la   Table. 


Dates 

l.  m.  de  Paris. 


1899.  Dec. 

1900.  Janv. 
Mars 
Avril 

I  Mai 

Juin 
Juin. 

I  Août 

Août 
Oct. 
Oct. 
Dec. 

1900.  Dec. 


3 1,320 
30,757 

2,194 
i,63o 

2,067 

i,5o4 

1,94» 

1,378 

3i,8i5 

l,25l 

3 1,688 

1,125 


6,95 

8,94 
10,40 

1  l  ,52 

12,83 

1 4 ,  62 
16,68 
18, 58 

-h20,0I 
-+-21,10 
-f-22,35 
-+-24,11 


3i,562|-{-26,23 


6,15 
8,12 
9,60 

10,64 
11,72 
i3,25 
i5,i6 
17,03 

18,49 

>9,5> 
-1-20,55 

4-22,06 

-^24,ol 


2h 

3" 

-^  4' 93 

-^  3' 37 

H-   6,75 

-H  4»92 

-4-  8,14 

-h  6,i3 

-+-   9,02 

-+-  6,80 

-h   9,821 

-+-  7,24 

-^10,99 

-+-  7,97 

-f-I2,6l 

-+-  9,20 

-hi4,33 

-hio,65 

H-i5,7o 

4-11,85 

-+-16,59 

-hl2,54 

-+-17,36 

-^-I^',97 

-+-18,49 

-+-j3,67 

-+-20,16 

4-14,92 

ii59 
2,75 
3,71 
4,11 

4,17 
4,41 
5,16 

6,24 

7,19 

iM 

7,7' 

7,91 

8,68 


5»» 


—  o,3o 
4-  0,39 


i,o3 


i,r4  — 


e*» 

7b 

8»» 

9^ 

--  2*18 

-  3' 90 

5',  36 

-  6' 45 

—  ï,99 

—    f,72 

1,91 

—  2,60 

~  4,'i3 

-  4,35 

-  4,83 
5,83 

—  6,19 

-  6,69 

7,41 
8,66 

-8,57 

9,^0 

-10,91 

-  3,34 
-3,67 

—  3,52 

—  7,01 

—  7,87 

—  8,20 

— 10,20 

—  II,  52 

12,33 

12,70 

14,39 

— 15,62 

3,26 
-3,37 

—  4,01 

-  4,78 

—  8,3i 

-  8,7'-». 

-  9,6« 

—  10,86 

—  12,82 

i3,47 
14, 65 

—  16,20 

-16,44 
—  17,30 

-18,64 
—20,43 

—  5,12 

11,74 

—17,55 

—22,17 

10» 


0,81 

0,55  —  3,34—  7 
0,77  —  3,67  — 

1,41 

"2,04 

2,21 

ï,9' 
I  ,62 

1,84 


n 

■  7,1» 

■  8,74 
•  9,^6 
-10,93 
■12,41 
■14,33 
■16,28 
-17,85 
-18,95 

■i9'96 
■21 ,36 
-23,27 
-25,28 


il' 


12* 


—  7,28 

—  9,ï5 

—  10,49 

—  11,62 
— i3,07 

-11,98 

— »7,o7 

—  18,86 

— 20,16 
— 21 ,26 

—  22,63 

— 24,53 
— 26,66[ 


■  r>,95 

-  8,94 
■10, 4o 

-1 1  ,52 

-12,83 
-14, 6>. 
-16,68 
-18, 58 
-20 ,  o  i 
■21,10 

-22,35 
-2i,ll 
•26,23 


Dates 

t.  m.  de  Paris. 


1899. 
1900. 


1900 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Jull. 

Août 

Août 

Oct. 

Oct. 

Dec. 

Dec. 


3i,32o 
30,757 

2,194 
i,63o 

2,067 

1.504 

1,941 
1,378 

3i,8i5 

l,25l 

3 1.688 

1,125 

3 1,562 


I9(K).  Dec.  3 1,562 
\\H>i.  Janv.  3o, 999 
Mars  2,436 
Avril  1,873 
Mai  2,309 
Juin  1,746 
Juin.  2,i83 
Août  1,620 
Sept.    1,057 

Oct.      1,494 

Oct.    3i,93i 

Dec.      1,367 

M)l.  Dec.  3 1.804 


6,18 
8,11 

9 ,  '>o 
10,56 

11,81 

i3,53 

i5,54 
17,38 
18,76 
19,80 
4-20,98 
4-22,68 
-f-24,76 


+  4,64 

-+-  2,79 

-+-  0,75 

4-  6,57 

4-  4,58 

-h  2,27 

-H  7,99 

4-   5,93 

4-  3,47 

-+-  8,97 

4-   6,78 

4-    4,11 

-1-10,01 

4-  7,53 

4-  4.54 

4-1 f ,5o 

4-   8,67 

4-   5,26 

4-i3,35 

4-10,26 

4-  6,46 

-+-i5,i8 

4-11,95 

H-   7,91 

-+-16,60 

4-i3,3i 

-+-  9,»ï 

-+-17,59 

4-14,18 

4-  9,80 

4-i8,58 

-+-14,90 

4-10,21 

4-20, o3 

-1-16,01 

-»-io,9i 

-^-21, 97 

4-17,67 

4-12,18 

1,34 

0,19 

0,78 
1,17 

1,23 

1,48 

2,23 

3,32 

4,29 

4,76 

4,83 
5,o5 
5,85 


—  3,35 

—  2,63 

—  1,97 

—  1,85 

—  2,  i5 

—  2,39 

—  2,16 

—  ',49 

—  0,82 

—  0,61 

—  0,88 

—  i,ï4 

—  0,87 


—   5,  12 

-6,54 

7,52 

4,90 

-6,83 

—  8,3o 

—  4,39 

—  6.90 

-  8,73 

-4,74 

—  7,32 

9,39 

—  5,40 

-  8,27 

— 10,58 

—  6, 10 

—  9.40 

12,05 

-  6,40 

— 10,20 

— i3,3i 

—  6,20 

»o,49 

—  14,06 

5,88 

-10,54 

—14,47 

-  5,9i 

—10,87 

— i5,o5 

6,53 

11,74 

— 16, i5 

-  7,26 

12,88 

-17,63 

-  7,54 

-13,69 

18,91 

/ 1 

»99 

9< 

►  20 

9i 

97 

10. 

,82 

12, 

«7 

.|3,88 
-i5,5i 
■16,68 
■17,42 
-18,20 
•i9i46 

•21,17 
■22,84 


^  7,91 
-  9,48 
-10,53 

-I  I  ,52 

-12,92 

■14,77 
-16.66 

-i8;i6 

-I9»i9 
-20,12 

-21,44 

-23,27 

-25 , 2 1 


■  7,29 

-  9,11 
-10,37 

-11,43 

- I 2 , 80 

-14,65 

■16,67 

-18,40 

-•9,64 
-20,66 

-21 ,96 

■23,78 

-25,87 


6,18 

1900. 

Dec. 

■  8,11 

1901. 

Janv. 

9,5o 

Mars 

10,56 

Avril 

11,81 

Mai 

i3,53 

Juin 

i5,54 

Juin. 

17,38 

Août 

18,76 

Sept. 

19,80 

Oct. 

20,98 

Oct. 

22,68 

Dec. 

24  ,76 

1901. 

Dec. 

3 1,562 

3o,999 
2.436 

1,873 

2.309 

1,746 

2,1 83 

1,620 

1 ,057 

1,494 
31.931 

1,367 
3 1,804 


m,  Dec. 

04.  Ja«iv. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juili. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

H.  Dec. 

!.'{.  Janv. 


3 1.804 

-+-  4,71 

-h  2,59 

3 1,241 

4-  6,60 

-+-  4,49 

'>i,678 

-+-  7,93 

4-  5,88 

2,1 15 

-+-  8,94 

4-  6,83 

•2,552 

4-10, i4 

4-  7,83 

1,988 

4- 1 1 ,  82 

H-   9,28 

'i.425 

^13,78 

4-II  ,12 

1.862 

4-i5,58 

4-12,92 

'  299 

4-16,91 

-hi4,3i 

1,736 

-^-17, 91 

4-i5,28 

1,173 

4-19,03 

4-16,24 

1 ,6ïo 

4-20,71 

-+-17,69 

1 ,046 

4-22,76 

+  19,60 

o,3o 

2,(^8 

3,42 

4,24 

4,98 
6,12 

7,70 

9,39 
10,74 
Il  ,61 
12,34 
i3,45 
i5,  II 


2,01 


4, '9;- 
—  o,48| —  3,ooi — 


4- 


0,721— 


2,021 


1,37!—  1,59—  4,45  —  7,00—  9,07—10,53 


2,53' — 
3,76'- 


i,Di 

I  ,  23 


3 ,  22 


13 


0,44  — 
0,69  — 

4-    6,43    4-    1,69- 

2,20  — 

2,32' — 


7,^9 
8,3<» 


2,58' 


9,5914-  3,42| 


6,08 

-7,56 

—  8,52 

5,32 

-  7,28 

-  8,74 

4,62 

6,9' 

-  8,73 

4,45 

7,00 

9,07 

4,71 

7,60 

—  9)96 

4,9^> 

-  8,2^ 

— 1 1 ,02 

4,61 

-  8,47 

—  11,74 

3,89 

—  8,20 

11,93 

3,17 

-  7,81 

—11,93 

2,90 

-  7,80 

12,17 

3,  II 

8,32 

—12,97 

3,3i 

-  8,98 

—  i4,o3 

2,99 

-  9,19 

l'I,// 

8,90 
9,60 

9,95 


1,80! —  i.5il —  4,71  —  7.60 —  q,q6 — 11,65 

i3,o5 

ï4,22 

14,89 


•13,22 

i5,7i 

16,73 

18, i3 
— «9,34 


'  8,67;. 

9,81- 
io,5<»- 

ii,27r 


7, 


86' 

9,35' 

10,33 

ÏI,24J 

12,58 

14,35 

—  I  ),7^| — 16,171 — 13,301- 


6,5o'- 
8,26'- 

9,45i- 
10,45;- 


—  12,3a  — 12,38 — I  I  ,76  — 


i3,55 


12,54 
14,  ï8 
13,73 
16,82, 

i7,4«| 
i8,i8j 

— 19, 36 — 20 ,  oDi — 20 ,  33 1 — 19,03 


■21 ,00: 


•17, '>9- 
18,55. 

19,4  •!■ 

■2o,66| 

•22,431 

•24,3i  ■ 


|— 22 ,  59I— 24 , 3 1  ,—24 ,  36,— 


«7,i7r 
18, 36- 

19,32;- 

2o,55i 

24,36 


4  '■i 
6,60 
7,93 
8,94 
10, i4 
11,89 
13,78 
13,58 
16,91 

17, 9» 


u 
■22,76 


1901 
190-2 


190-2, 
1903, 


Dec. 

Janv. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

.luiil. 

Aora 

Sept. 
Oct. 
Xov. 
Dec. 
Janv . 


3 1,804 

31,241 
2,678 

2,113 
2,532 

1,988 
2.423 
1,862 

1 ,29'.) 
1,736 

1.173 

1,610 

1,0*6 


3-  Janv. 
Janv. 
A/ars 
Avril 
Mai 
Juin 
JuilJ. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

î.  Dec. 

L  Janv. 


1,046 
3 I ,483 

!A.920 
•2,337 

^-'794 
îa,23i 

!2,()68 
*2,  io4 
1 ,  54 1 
1,978 
1 ,4i5 

l,8>2 

1,-289 


4-  2,71 
4 ,  56 
5,86 
6,83 
8,01 
9,66 

11,59 
i3,36 

14,67 

15,65 

16,77 
-hi8,42 

4-20,44 


0,23 
2,1  I 

3,49 


-f-  4 


^  43 


5 


,43 


6,88 

8  "I 

10, 5i 

11,90 
12,86 

i3,84 
15,28 
17,20 


—    2,25,1 

-  0,47,— 
0,88- 

1,72  — 

'2,47i  — 
3,62 

5,23 

6,94; 
8,3il 
9,20' 

9,96 

Il,IO| 

'2,79 


4,59  — 
3,o3'— 

i,79|— 

1,11- 

0,64-- 
0,13'- 

1,39- 

2,89 

4,i5 

4,91 
5,40 


6,16 

7,30 


-+- 


6,6i|- 
5,38— 
4,33|- 
3,86]- 

3,721— 

3,38  — 

2,541- 
1,35 
0,28 
0,29 

0,47 
0,81 

',71 


8,18 
^  36 
6,59 
6,35 
6,54 
6,66 
6,3o 
5,5o 

4,70 
4,56 

4,49 
4,6i 

4,21 


—  Q.IO—  Q,58  — 


9, '9 

8,84 

8,39 
8,40 

8 ,  92 
9,48 
9,62 

9,27 
8,80 

8,70 
9, '4 
9,7i 
9,83 


9, 

9,72 

9,62 

9,88 

10,69 

11,66 

12, 3o 

12,41 
1 2 ,  3o 
12,46 
i3,i7 

14, i4 
14,79 


9,32 

9,93 

0,19 
0,69 

1,73 
3,04 

4,i3 

4,71 
4,96 
5,36 
6,3o 

7,62 

8,74 


—  8,41!—  6,94—  4,99!— 


9,i/| 
10,07; 

10 


6,94i 
8,36;- 


9,27 


11,971 
13,53 

i5,o() 

■16,00 

16,60 

17,22 

18,32 

19,89 
■21,41 


,121 
11,39 
1 3 ,  i  o 
14,85 
16,21 


-17,90 
—  19,10 
— 20,81 
— 22,62 


—  10,77, — 10,121 —   »,77  — 


4,99;- 
6,69 

7,83 

8,77' 
10,04 

11,78' 

13,69 

i5,3i| 

17, 10  —  i6,4>| — 1 

17,37 
18,57; 

20 ,  3o 

22,29 


2,Ç« 

1903. 

Janv. 

4,56 

Janv. 

3,86 

Mars 

6,83 

Avril 

8,01 

Mai 

9,66 

Juin 

11,39 

Juin. 

i3,36 

Août 

14,67 

Sept. 

1 5 ,  65 

Oct. 

16,77 

Nov. 

18,42 

1903. 

Dec. 

20,44 

1904. 

Janv. 

1,046 

3 1,4  83 
2,920 

2,^)7 

2,794 

2,23  l 

2,668 
2,104 
1,541 

i-97« 
1,413 

I.83'>. 

1 ,289 


G.i34 


OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES 


RÉDUCTION  A  1900,0. 


Valeurs  de  al= -^(-h  io')ncosJU,  sinCD.  séc*(E),. 


\   positif  ) 


Si  (Di  esi\^ .     rr  i'  ^^  prendra  pour  a'^  le  signe   ).*:..    /  dans  le  double  signe  placé  devant  l'argument  a-^i 


(û^  est  exprimé  en  dix-millièmes  de  seconde  de  temps  et  réduit  au  parallèle  (Di.) 


1   '  -f- 
\ 

o 

0... 
10... 
20... 
30... 

30... 
35... 
40... 
45... 
50... 
55... 
60... 

60... 
61... 
62... 
63... 
64... 

65... 
66... 
67... 
68... 
69... 

70... 

71... 
72... 
73... 
74... 

75... 
76... 
77... 
78... 
79... 

80... 
81... 
82... 
83... 
84... 

85... 
86... 
87... 
88... 


h  m 

O.  O 

1-2.  O 

12.  O 

24.  O 


n 

i5 
26 

26 
33 
43 
55 

72 

97 
i35 

i35 
145 
i56 
168 
182 

197 

2l5 

234 
257 
283 

3l2 

347 

38; 
4o3 
49'^' 

50 1 
644 

74  « 

8«o 

io48 

1 9.70 
1 5()() 
1988 

35  j  9 


h  m 

0.20 

I  1 .40 

12.20 

23.40 


h  m   b  m]   h  m 

0.40   l-  0|  l'^O 

11.20  II.  O  10.40 

12.40  j  l3.  O  j l3.20 

23.20  23.  O  22.40 


O 

J 

i5 

26 


26 
33 
42 
55 
72 

96 
i34 

i34 

144 
i55 

167 
181 

196 

2l4 

2H3 
256 
282 

3ii 
346 
386 
433 

49« 

559 
64 -A 
746 
87(> 

1044 

19.651 
1 563 , 
1980I 

2588, 
352  3 


i5 

26 


26 
33 
42 

54 

7» 

95 

i33 


l32 
l4'2 

id3 
i65 


194 
21  i 

23  I 

253 

278 

3o8 
342 
38 1 
428 

484 

552 
635 

866. 

I032i 

! 

I25()| 

ï543 

25  >9 
318*51 


o 

7 
i5 

25 

25 
32 

41 

o3 

70 

94 
i3o 

i3o 

i4o 

i5o 
162 
176 

191 
207 

226 

248 

273 

3o2 
335 

374 
420 

475 

542 
673 
723 
85o 
ioi3 

1 227 
i5i6 
1920 
25 10 
34 1 8 


14 

24 


2i 

3i 

40 

52 

68 

91 
127 

127 
i36 
146 
i58 

171 

i85 
202 
220 
241 
26G 

293 
326 
364 

4«9 

462 

527 
G06 
703 
827 
983 

1  Iq3| 

i47> 

1868 

2ii-^' 
3326 


h  m 

1.40 

10.20 

i3.4o 

22.20 


U 

6 

14 

24 

24' 

3o 

39 
5o 

65 

•88 

122 

122 
i3( 
i4i 

l52 

i65 

»79 
195 

212 

233 

256 

283 

3i4 
35i 

394 
446 

5o8 
.58', 
678 

797 
9J0 

II 5 1 

I  \'Xl 

1801 
2]  >  ) 
3207 


ao99  5079  5o2i  49'^  >|  479i'  462i 

7960;  79"H)  7«38i  ;688,  7i79;  79.14 

I  Îi4  I  '  i4o8'>  13925  i3658'  139.87'  12916 

3 1 8r»  1 1 3 1676  3 1 3 1 4 1 307 1 G  29880  ^  28820 


h  01 

2.  O 

10.  O 

l4-  O 

22.  O 


h  m 

2.20 

9.40 

l4-20 


h  m  h  m 

2.40  3.  O 

9.20  9.  O 

14.40  l5.  O 


O 
6 

i3 

22 
22 

•^9 

37 

48 

62 

84 

H7 

117 

125 

i35 
146 
157 

17» 
186 

203 
222 
245 

270 

3()0 
335 

377 
426 


486 
558 
648 
762 
908 


110:) 
i3>9 
1721 
22  5o 
3o65 

4ii6 

6894 
12947 
2754 1 


o 

6 

12 

21 

21 

->! 
35 

45 
59 

79 
110 

IIO 

»»9 
128 

i38 
149 

1 62 
176 
192 
210 

232 

256 

284 

317 

356 
4o3 

459 

528 
6i3 
721 
859 

îo4o 
1285 
1628 
2128 
'^'899 

4177 
6321 

II 584 

26o5 1 


h  m 

3.20 

8.40 

l5.20 


b  m 
3.40 
8.20 

i5.4o 


21.40  21.20  21.  o  20.40  20.20 


o 

5 

12 

20 

20 

25 

33 
42 
55 

7i 
io3 

io3 
1 1 1 

119 
129 

139 

i5i 

164 
180 

197 
217 

239 

2(>6 

297 

3o3 

'!..»« 
"*/  / 

429 
49* 

573 

674 

8o3 
973 

I  902 
I  523 

«990 
2711 

3906 

6098 

10839 

2i36i 


o 

!) 
I  I 
18 

18 
23 

3o 

39 
5i 

68 
9^^ 

9> 
102 

iio 

ii9 
129 

lio 

132 
166 
182 
200 

221 
245 

97  i 

3o8 
348 

396 
456 
529 
622 

74" 
898 

I  MO 

i4o6 
ï837 

2502 

3  60  5 

5628 

10835 


o 

5 

10 

17 

17 
21 

27 
35 

46 

62 

86 

86 

93 
100 

108 
'ï7 

127 
i38 
i5i 
i65 
182 

20 1 

223 

'>'\^ 
2S0 

3i6 

36o 

4i4 
48i 

566 
67  î 

816 
1009 
1278 
1670 
2275 

3277 

31  16 
9088 


22^83,20438 


o 

4 


i5 


13 

«9 
24 

32 

41 
56 

77 
83 

89 

97 
104 

ii3 

123 

134 

147 
162 

«79 

»99 
222 

249 
282 

322 

370 

429 

5o5 
Coi 

728 

900 

1 1  (o 

1490 
2o3o 

29  J  4 

4365 

8109 

1 8236 


h  m 

4.  O 

8.  O 

16.  O 

20.  O 


o 

3 

8 

i3 

i3 

17 
21 

28 
36 
48 
67 

67 
7i 
78 
84 
9» 


h  m 

4.20 

7.40 

16.20 

19.40 


99 
107 

ii7 

128 

141 

i56 
173 

i9i 

218 

2^6 

280 

322 

374 
440 
52  I 

63  3 
785 

994 
1299 

1769 

2549 

3979 
7069 

15897 


o 

3 

6 

II 

II 

14 
18 

23 

3o 
4i 
57 

57 

61 

66 

7» 

77 

83 

91 

99 
109 

«»9 

l32 

147 
164 

184 
208 

237 
272 
3i6 
372 
443 

536 

663 

840 

1098 

1496 

2i55 

3364 

5976 

13440 


h  m 

4.40 

7.20 

16.40 

19.20 


h  m 
5.  O 

7.  O 


b  m 
5.20 
6.40 


O 
2 

5 
9 

9 
1 1 

i5 
ï9 

25 

33 
46 

46 

49 
53 

58 

62 

67 
73 
80 
88 

97 

107 
"9 

l32 

149 
168 

192 
220 
256 
3oi 
359 

434 

.  537 

680 

889 

1211 

1744 
2722 

48.37 
10877 


7.  0 

17.20 

9.  0 

18.40 

0 

0 

1 

I 

4 

3 

5 

/ 

5 

9 

6 

II 

/ 

14 

10 

19 

i3 

25 

17 

35 

23 

35 

23 

37 

25 

40 

^7 

44 

n 

47 

32 

5i 

34 

56 

38 

61 

41 

66. 

45 

73 

49 

8i 

5* 

90 

60 

100 

67 

ii3 

76 

127 

83 

i45 

97 

167 

[  12 

194 

i3o 

228 

i53 

271 

182 

329 

221 

406 

272 

5i4 

345 

673 

45 1 

916 

614 

l320 

885 

2061 

i382 

366 1 

2454 

8232 

5519 

h  ml   h  B 

0.40  o.  O 

6.'20|  6.  o 

17.40  1 18.  o 

i8.!20  18.  o 


0 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

3 

n 

4 
5 

n 
0 

6 

0 

8 

0 

12 

0 

12 

0 

i3 

0 

14 

0 

l'j 

II 

16 

u 

ï7 

0 

*9 

0 

•?o 

0 

22 

0 

2J 

1 

0 

•^7 
3o 

0 
0 

34 
38 

0 
0 

43 

0 

49 
56 

0 

(Î5 

0 

y  7 

0 

1 

9« 

0 

I  i  1 

0 

137 

0 

173 
•X  *6 

0 

3o8 

0 

444 
693 

la'ii 

0 

2769 

.       « 

ET  D'AMAS  STELL AIRES. 


G.  i35 


REDUCTION  A  1900,0. 


Valeurs  de  «.  =:-^(-Mo')/isiiu1ai  scc'côi. 

Prendre  toujours  pour  a^  le  signe  place'  devant  l'argument  tX>x. 
(a^  est  exprimé  eu  dix-millièmes  de  seconde  de  temps  et  réduit  au  parallèle  (ôi.) 


A"! 


o 

G 

10 

iSw  •     ■     •     •     • 

30 

30 

35 

40.    ... 

45 

50 

09 •  «  •  •  • 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

£6 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

04 .  •  .   .   • 

85 

86 

87 

88 


h    Dij       b    ni 
O.    O      O.'XO 

\'X.    O  ,  l  f.4t» 


h    m 

0.40 

I  1 .20 


h    m! 
I.    O 


h    m 


h    m 


h    ml 


h   m 


h    m 


h   m 


b    m 


\'?..  O  I  \'?..'?.o   12.40 


1.20.    \.f\0\   '}..  01   'i.'>M     2». 40     3.  o|   3. -20 

II.  o  j  10. ^o  1 10.9.0   10.  o     9.*o)  9.20     ().  Oi   8.40 

i3.  o  ;  i3.'20   13.4O   ij.  o'i4.'io   14.40  il  5.  o,rj.'2o 

9,4.    o    '2340    '23/20    '23.    o    9/2.4O    '22.20    22.    O    21. 4o    2I.2()l2I.  O    20. 4o 


o 
o 
o 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 


Z.  3     ^\t 

f.j,  e.\j 

£.  J  ,      \J 

3 

j 

10 

3 

/ 

ÏO 

4 

8 

1 1 

5 

9 

i3 

5 

9 

i3 

5 

10 

i5 

6 

12 

«7 

14 

20 

8 

16 

24 

10 

21 

3i 

i4 

'27 

40 

i4 

'^'1 

40 

i4 

•29 

43 

i5 

3i 

46 

i6 

33 

49 

i8 

35 

:)2 

19 

38 

56 

20 

41 

61 

22 

44 

66 

•24 

48 

7'^ 

26 

53 

78 

29 

58 

86 

32 

6i 

9^ 

35 

7» 

io5 

40 

79 

118 

43 

«9 

l32 

5i 

101 

IJO 

58 

I  u 

172 

67 

i33 

199 

78 

i56 

233 

93 

i85 

276 

112 

224 

334 

i38 

276 

4»! 

175 

349 

520 

228 

4'>4 

6— 

3io 

618 

921 

446 

889 

i325 

696 

i388 

2068 

1239 

2465 

3675 

2782 

5544 

8264 

i3 

i4 
i5 

18 

I 
18 
20' 
23: 


32 

40! 

53' 

53 

57I 
6 1  ! 
64! 
69 

7i 
80; 

io4 
114; 

12  5 

139' 

1 56 
'7> 

•99; 
227, 

263 1 

3o8i 

365 

441 
5^3 

687 

89  > 
1217 

1751 
2733 
4856 


16 

171 

19 
22 

22 

"^' 
28 


27,   33 


40 
5o 
66 


66 
70 

75 
80 
85 

9-^ 

99 1 
108. 

1171 

128 

i4o 

155 

I7'2 

216 

24  5 
281 
325 
3  80 
45 1 

545 
671 

849 
1106 

i5o4 

2i63 

3377 
5999 


^9 
20, 

22 

26 

26, 

29. 
33, 

39! 

47i 
59; 
78 

78 

83i 

88, 

94 
loi 

109 

117, 
127 

i39 
i5i 

166. 
i83i 

20i! 


22 


/l 


256 

2()0 

332 

334 

45o 
534 

645 

79'» 
ioo4 
i3o9 

1779 

25  >9 

399  > 
7<>97 


22 

23 

2') 
3o 

3o; 
33; 

38, 

4''>; 

')4; 

68; 
89 


89 

9> 
101 

108 

116 


10920,13490,15960 


12), 

i35' 

i46 

159 

174 

»9i 
210 

234 
261 

•29  î 

333 
38i 

4ÎI 
5i6 
612 

740 

911 
1 1 5  ï 

i5o2 

204l 

2936 

4583 

8142 

i83ii 


2J 
26 

28 

33 

33 

37 
43 
5o 
61 

76 
100 

100 
106 
ii3 
121 
i3o 

l'io 
i5i 

164 

178 

19J 

2(4 

236 
262 
292 
329 

373 

427 

49  i 

578 

686 

829 
1021 

1  2<)0 

i683 
2287 


27 
28 

3i 
37 


37 


41 
48 

67 

84 
110 


110 

117 

12  5 

i33 
143 

i54 
166 
180 
196 
214 

235 
259 

288 

322 

362 
410 

470 
543 

636 

7JD 

912 

I  123 

i4î9 
i8>i 

25 16 


3290  3619 
5 1361  565o 
9124, ioo36 


3o 
3i 

34 
40 

40 

44 
5i 
60 

72 

91 

««9 

119 
127 

i35 

144 

i55 


167 

180 

i9"> 
212 

232 

255 

281 

3l2 

348 
392 

445 

609 

589 

689 

818 

988 

1217 
i538 
200  5 
2726 

3921 
6121 

10874 


h  m 

3  4o 

8.20 

i5.4o 

20.20 


32 

33 
36 

4 


U 


43 

47 
51 
64 

/  / 

97 
127 

127 
i35 

144 
I  >4 
166 

178 

193 
209 

227 

248 

272 
3  00 
334 
373 

4"9 

47'> 
544 
629 
^•3- 
875 

io56 
1 3o  I 

164  4 
2144 
2915 

4193 


h 
4. 

8. 


m 
O 
O 


h  m; 
4.20  I 
7.40, 


h  m 
4.401 
7.20  I 


h  m 
5.  O 

7.  O 


16.  O  ,  16.20  1 16.40  1 17.  o 


b  m 

5.20 

6.40 

17.20 


b  m 

5.40 

6.20 

17.40 


20.    O     19.40     19.20     19.    O     18.40     18.20 


34 

3j 
38 
45 

45 

5o 

57 

67 
82 

102 

i35 

i35 
M3 
153 
i63 
175 

188 

20  4 
221 
240 
262 

288 
3i8 
353 

39  i 


44 


'S 


5o3 
575 
665 


779 
92  j 

1117 
1376, 

17^81 

2267 

3082 


3) 
36 
40 

47 

47 
53 

60 

70 

85 

107 
i4i 

141 
i5o 
160 

«71 

i83 


1971 
21 3 

23  I 
25  I 

274 

3oi 
332 
369 
412 
464  j 

526, 
602 1 
696; 
8i5i 
968 

1169 

14401 

1819 
2373; 

322  3 


37 

38 
4>. 
49 

49 
55 

62 

73 
89 

1  i  I 
i46 

i46 
I  V) 
166 
177 
190 

20  ") , 
22 1  j 

•>'39, 
260 1 

283 

3 12 
345; 
383, 

4271 
481 


54  > 
624 
722 
845 
ioo3 


1212 

1493 
1886 
2460 
3344 


4433  4639  4810 
6546'  6920.  7242!  7509 
1 1628! 12294  12863. 13339  13711 


38 

39 
43 
5o 

5o 
56 
64 
7'> 
91 
ii4 
]5o 

1)0 

160 
170 
182 
195 

210 
227 

2i6| 

268, 
29  i  j 

321 

354 
393 

439i 
494 

56 1 
642 
742 

869 
io3i 

1243 
ï533 

1939 
2529 

3437 

4944 

7718 


2o5 1 9 , 2257 r 244 54 [26 1 5oj 27647 , 28932, 29998  3o834 


38 

39 
43 
5i 


5i 


i\ 


65 

77 

93 

ii6 

i53 

i53 
i63 

174 
186 

199 


214, 

232 
25  I  I 
273- 

298. 
327 

36 1 
4oii 
448' 
5o4' 


572 

634 

7>7 
886 

io52 


1270, 

1 56  3 1 

1977 
2378, 


35o' 


I 


39 
4.» 

44 

52 


^2 

58 
66 

78 

94 
118 

i55 

I  )  ) 

i65 
176 
188 
201 

217 
234 
2  34 
2  36 
3o2 

33 1 
365 
406 
453 
5io 

578 
662 
765 
896 
1064 

1284 
i583 

1999 
2608 

3545 


5o4o  3099 
7868;  7960 

13977  i4i4i 
3i433,3i8oi 


h  m 
6.  O 

6.  u 
18.  o 
18.  o 


39 

40 

44 

52 


52 

58 

66 

78 

9i 
118 

i56 

i56 
i65 
176 
189 
202 

218 
235 
254 
277 
3o3 

332 
367 
407 
455 
5 12 


58o 

664 

768 

900 

1068 

1289 
1589 
2007 
2618 
3558 

âii8 

7990 
i4«94 
31819 


G.i36     OBSERVATIONS  DE  NÉBULEUSES  ET  D'AMAS  STELLAIRES. 

RÉDUCTION  A  1900,0. 
Valeurs  de  rf^  =  — /i(-hio')sinXj  séc(ô|. 

Prendre  toujours  pour  ctoL  le  signe  placé  devant  l'argument  JU|. 
{d'g^  est  exprimé  en  millièmes  de  seconde  d'arc.) 


Ail 


-+- 


Il 

0 

10 

20 

30 

30 

35 

40 

45 

50 
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OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES 


FAITES 


A  L'ÉQUATORIAL  DE  LA  TOUR  DE  L'EST 


(0-,38  D'OUVERTURE), 


PAR  M.  0.  CALLANDREAU. 


r4i 


ANNEE  1897. 

Le  micromètre  employé  dans  les  observations  suivantes  est  un  micromètre 
filaire  qui  a  servi  naguère  à  M.  Bigourdan,  à  l'équatorial  de  la  Tour  de  l'Ouest. 
Il  possède  deux  fils  fixes  en  platine  et  un  couple  de  deux  autres  fils  de  platine 
parallèles  aux  premiers  et  portés  par  le  chariot  mobile.  Leur  largeur  angulaire 
est  d'environ  7". 

La  valeur  adoptée  du  tour  de  vis  est  de  18",  i5. 

L'oculaire  employé  grossit  environ  100  fois  en  diamètres. 

Les  observations  ont  été  faites  soit  par  passages,  soit  de  préférence  par 
mesures  micrométriques  quand  l'étoile  de  comparaison  se  trouvait  dans  le 
champ  avec  l'astre.  Exceptionnellement,  on  a  employé  l'angle  de  position  et  la 
distance. 

On  tourne  le  micromètre  de  go**  pour  passer  de  la  mesure  des  ascensions 
droites  aux  déclinaisons.  L'orientation  du  micromètre  est  vérifiée  dans  le  cours 
de  l'observation. 

Les  passages  sont  pris  en  règle  par  groupes  de  trois.  A  cause  de  la  faible  lar- 
geur des  fils,  l'habitude  s'est  établie  d'observer  les  passages  comme  aux  instru- 
ments méridiens  et  non  par  occultation. 

Dans  le  cas  des  mesures  micrométriques,  on  mesure  avec  la  vis  les  différences 
d'ascension  droite  et  de  déclinaison  en  pointant  simultanément  les  deux  objets  : 
rétoile  de  comparaison  avec  un  des  fils  fixes  et  l'astre  avec  un  des  fils  mobiles, 
soit  en  amenant  ce  fil  sur  l'objet,  soit,  le  plus  souvent,  en  amenant  le  fil  en  con- 
tact de  part  et  d'autre. 

Dans  quatre  cas,  on  a  eu  recours  à  la  mesure  par  angle  de  position  et  dis- 
tance. 

L'ensemble  de  ce  qui  se  rapporte  à  chaque  astre  forme  trois  Tableaux.  Le 
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premier  contient  les  résultats  presque  immédiats  de  l'observation,  avec  tous  les 
détails  nécessaires  pour  que  la  réduction  puisse  être  reprise  en  entier.  Cepen- 
dant, pour  éviter  que  cette  partie  ne  prît  une  trop  grande  extension,  on  a  réuni 
en  moyennes  un  certain  nombre  de  pointés. 

Le  second  Tableau  renferme  les  positions  adoptées  des  étoiles  de  comparaison 
et  indique  les  autorités  auxquelles  ces  positions  sont  empruntées.  On  ne  s'est  pas 
astreint,  d'ailleurs,  à  obtenir  la  meilleure  position  de  chaque  étoile. 

Le  troisième  et  dernier  Tableau  donne  les  positions  apparentes  de  l'astre, 
conclues  à  l'aide  des  nombres  des  deux  Tableaux  précédents,  et  corrigées  de  la 
réfraction,  mais  non  de  la  parallaxe. 

La  disposition  du  premier  Tableau  exige  seule  quelques  explications  : 

r*  Observations  par  passages,  —  Ordinairement,  chaque  passage  complet 
se  compose,  en  ascension  droite,  des  passages  de  chaque  aslre  à  trois  fils  ho- 
raires; en  déclinaison,  de  deux  à  quatre  pointés  de  chaque  astre  avec  le  fil 
mobile. 

Pour  l'ascension  droite,  sous  le  titre  de  passages  aufilmoyen^  on  donne,  en 
temps  du  chronomètre,  la  moyenne  des  passages  de  chaque  astre  aux  trois  fils, 
ainsi  que  la  différence,  qui  est  donc  astre  —•en  ascension  droite. 

Toutes  les  heures  ont  été  notées  sur  le  battement  d'un  parleur,  mais  en  temps 
d'un  chronomètre  de  temps  sidéral. 

Pour  la  déclinaison,  on  donne  d'abord  la  moyenne  des  temps  du  chronomètre 
auxquels  ont  été  faits  les  pointés  de  l'astre  mobile,  puis  la  moyenne  des  pointés, 
et  enfin  la  différence,  qui  est  astre  —•en  déclinaison  et  exprimée  en  tours  de 
la  vis.  La  dernière  colonne  verticale  indique  le  nombre  de  passages  ou  de 
pointés. 

On  donne  ensuite  la  correction  du  chronomètre,  puis  la  correction  de  réfrac- 
lion,  c'est-à-dire  les  nombres  à  appliquer,  avec  leurs  signes,  à  la  différence 
d'ascension  droite  et  à  celle  de  déclinaison,  pour  éliminer  l'influence  de  la 
réfraction. 

Une  dernière  ligne  résume  ce  qui  précède  :  après  l'heure,  en  temps  sidéral  de 
Paris,  elle  donne,  ramenées  au  même  instant,  les  différences  astre  —  •. 

Lorsque  la  moyenne  des  heures  pour  l'ascension  droite  ne  coïncide  pas  avec 
la  moyenne  des  heures  de  déclinaison,  on  a  ramené  l'une  des  différences 
astre  —  •  à  l'heure  de  l'autre  en  employant  le  mouvement  ou  variation  en  -h  i*"  : 
il  est  désigné  par  [ji^ph.  ou  par  [x^bs.,  suivant  qu'il  est  déduit  d'une  éphéméride  ou 
de  l'observation  (soit  de  l'observation  considérée,  soit  de  sa  comparaison  avec 
celle  des  jours  précédents  ou  des  jours  suivants). 

2^  Mesure  des  différences  d'ascension  droite  avec  la  vis,  —  Alors  on 
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maintient  Tun  des  astres  sous  un  fil  fixe  et  en  même  temps  on  pointe  l'autre  avec 
le  fil  mobile  •  La  différence  d'ascension  droite  est  donc  la  moyenne  des  lectures 
de  la  vis,  diminuée  de  la  coïncidence  d^.  Après  la  moyenne  des  heures  d'un 
certain  nombre  de  pointés,  on  donne  la  moyenne  des  pointés  correspondants, 
puis  la  différence  astre  —  •  en  arc  de  grand  cercle. 

On  donne  aussi  {\ko^,  ou  (x^pb.)  le  mouvement  en  -4- 1™  qui  a  été  employé  au 
besoin  pour  ramener  au  même  instant  la  différence  d'ascension  droite  et  celle 
de  déclinaison. 

Enfin,  une  dernière  ligne  résume  ce  qui  précède  et  donne  :  l'heure  en  temps 
sidéral  de  Paris,  la  différence  d'ascension  droite  en  arc  de  grand  cercle,  puis  en 
temps,  toujours  corrigée  de  la  réfraction,  comme  la  différence  de  déclinaison. 

3®  Mesure  de  V angle  de  position  et  de  la  distance.  —  Ordinairement  les 
pointés  ont  été  réunis  4  par  4>  faits  de  là  manière  suivante  :  2  pointés  d'angle, 
4  de  distance  et  2  d'angle;  à  chaque  pointé  on  a  noté  l'heure  au  chronomètre. 

Sous  le  titre  m  on  donne  la  lecture  du  cercle  de  position  du  micromètre  pen- 
dant les  mesures  de  la  distance  :  m  devrait  donc  différer  exactement  de  90®  de 
la  lecture  de  l'angle  au  même  instant;  mais  il  ne  peut  pas  en  être  exactement 
ainsi,  et  l'on  a  tenu  compte  de  la  correction  du  m,  c'est-à-dire  de  la  petite  cor- 
rection qu'il  faut,  par  suite,  appliquer  à  la  distance  mesurée. 

On  donne  ensuite  les  valeurs  définitives  de  l'heure,  de  p  et  de  rf  non  corrigés 
de  la  réfraction,  et  conclues  des  colonnes  précédentes  et  des  valeurs,  données 
aussi,  de  la  correction  du  chronomètre,  de  la  lecture  du  mouvement  diurne  et 
de  la  coïncidence  d^.  Le  g?  a  subi  la  correction  du  m. 

L'angle  p  et  la  distance  d  ont  toujours  été  ramenés  au  même  instant  au  moyen 
du  mouvement  de  l'une  des  coordonnées  :  la  valeur  employée  pour  ce  mouve- 
ment est  désignée  par  [x^j,..  ^^  F'-éph.î  suivant  qu'elle  a  été  déduite  des  observa- 
tions ou  d'aune  éphéméride.  Les  valeurs  de  p  supposent  la  planète  au  centre. 

Dans  les  deux  dernières  colonnes  verticales,  on  trouve  les  valeurs  de  -7^  ' 


séc  cOo' 

et  A(D  (cOo  désignant  la  moyenne  des  déclinaisons  de  Tastre  et  de  l'étoile) 
déduites  de  p  et  rf  corrigés  de  la  réfraction.  Une  dernière  ligne  horizontale 
résume  toute  l'observation. 

Ajoutons  enfin  que  les  positions  conclues  n'ont  pas  été  comparées  aux  éphé- 
mérides;  il  peut  donc  subsister  des  erreurs  de  calcul;  mais  les  résultats  fournis 
directement  par  l'observation  ont  été  soigneusement  vérifiés. 
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(ïï)  PARTHÉNOPE. 


Jl. 


Déclinaison. 


Date. 

1897. 


*.    T.duchron.      Lecture.        PI.  — •.  T.duchron.     Lecture.        PI.  — 3*-. 


t        n 


b       m     9  t       p 

Sept. 29    a      0.24.10,5     56.29,0     —2.22,83 


t       n 


h       m     8  t       P 

0.24.31,8      5i.25,o      H-o. 50,87 


Nombre 

de 
comp. 

4-4 


Réfraction. 


0,00    0,0 


Corr.chron.  =  -H  2"'2',4        <^o  =  48'36P,85        |JLéph.(décL)  =— o',2o8. 
A  o" 26"  12", 9,  t.  sid.  Paris  :  Ajr  =  —  o^g", 52  séc ODo  ou  —  o'"9", 52 ;        Aot)  =  -h  o'5o',9        4-4  comp. 

Remarque, 
i897.  Sept,  29.  —  La  mesure  a  été  faite  avec  les  fils  fins. 

Position  de  V étoile. 


Date. 

1897. 


Etoile. 


A  moyenne     Réduct.       Décl.  moy.        Réduct. 
Gr.     pour  1897,0.     au  jour,     pour  1897,0.      au  jour. 


h      m      s  s  o       '        *  n 

Sept.  29    a  190 B.D.  —  0°      9,2     1.  9.34,64    H-4,39    —  0.45.49,2    -fr28,8 


Autorite. 
B.B.VI 


Position  apparente  de  la  planète  (TT)   Parthénope. 


Date. 

1897. 

Sept.  29 


Temps  moyen 
de  Paris. 

h      m     ■ 
II .5o. (6 


Ascension  droite 
apparente. 

h      m      s 

I.  9.29,51 


Log.  facteur 
parallaxe. 

2,864/2 


Déclinaison        Log.  facteur      Nombre 
apparente.  parallaxe.       de  comp. 


O         I         n 


—  o.44'îi9ï5         0,826 


4-4 


Date. 

1897.  5^-. 

Dec.   17  a 

17  a 


(»)  AMPHITRITE. 


A 


(  Passages  au  fil  moyen. 


\ 


T.  du  chron. 


Décl.  i  Moyennes 

(  des  lectures  micromëtriques. 


PI. 


h      m     s 


3^-. 


m      I 


PI.-* 


m      s 


T.  du  chron.         Pi. 


•  . 


3.18.24,13     16.34,10 
3.33.32,47     31.43,23 

3.25.58,3 


1 .5o,o3 
1.49,24 


h     m     8  t       P  t       P 

3.28.30,2    39.57,6    52. 44?^ 

»  »  » 


PI.-* 

t       P 
-12.47,0 


Nombre 

de 

comp. 


3-5 


1.49,64         3.28.30, 2 


3-» 
12.47,0= —  3'  5  i'.o2 


Corr.chron.  =  -t- 3'"4'»2        fA)b».(iR)=  —  o",o523        Réfr.  =  o",oo;  —  o",! 
A  3''3i™34%4,  t.  sid.  Paris:        An  = -h  i"49',5i  ;        ACD=  — 3'5i',i        6-5  comp. 


Position  de  l'étoile. 


Date. 

1897. 


Étoile. 


IR.  moyenne     Réduct.       Décl.  moy.       Réduct. 
Gr.       pour  1897,0.    au  jour,     pour  1897,0.      au  jour. 


h      m     t 


O  /  H 


Dec.  17     a     ii78BD-i-33° 9,0      5.45.47,60     -+-6,62     -1-33.49.49,9 


Autorité.    . 

6,0    A. G.  Levde,  27195 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES.  F.7 

Position  apparente  de  la  planète   (^^  Amphitrite, 

Date.          Temps  moyen       Ascension  droite    Log.  facteur         Déclinaison          Log.  facteur  Nombre 

1897.              de  Paris.                apparente.           parallaxe.            apparente.              parallaxe,  decomp. 

Dec.  17             '9.44.30             5.47.43,73           T,4i8/i           -+-33.46.  4)8           o,45i  6-5 


®  CIRCÉ. 

j  Passages  au  fil  moyen.  ^,  .    (  Moyennes 

(  T.  du  chron.  '  (  des  lectures  micrométriques.  Nombre 


Date. 


de 


1897.         i^.             PI.  i^,             PI.—  *.  T.  du  chron.  PI.                ^,             PI.— i^-.  comp. 

hms  ma                   ms  hms  tp                 tp                   (P 

Dec.  20     b       3.38.16,67  35.13,73  -+-3.  2,94  3.5i.23,o  34.33,o  26.25,5  +8.  7,5  3-4 

20     b       3.45.20,07  42.17,20  -f-3.  2,87  3.56.22,8  34.37,0  26.28,75  -f-8.  8,25  3-4 

20     b       4.  31.48,93  59.47,27  -h3.   1,66  »  »                    j>                  »  3-0 

20     b       4.  7.42,40  4«4o,27  -h3.  2,i3  »  »                   »                 »  3-» 


W-;  ^ 


3.53.32,0  -+-3.  2,40        3.53.52,9  -+-8.  7,88=-f-2'27',58 

Corr.chron.  =  — o'"i5%6        Hiéph.(décl.)  =  —  0^,052        Réfr.  =  o",oo;  -ho',i. 
A  3'»53™i6',4,  t.  sid.  Paris  :        Ajr  =h- 3™2%4o;        A(D  =  -H  2'27',7        12-8  comp. 


jR.  .  Déclinaison.  Nombre 

de  Réfraction. 


Date. ■! 

1897.        ik^.     T.  du  chron.      Lecture.         PI.— jl-.  T.  du  chron.     Lecture.         PI.— Jl-.  comp 

hms  tp  /      it  hmfl  Ip  /«  *  s  „ 

Dec. 17      a      4.32.59,5      30.59,25    H-o.45,i5        4.32.49,5    38.  7,25    —2.54,62         4-4         0,00    —0,1 

Corr.chron.  =  -+-  3°»  4",  2        rfo=  28*3op,o3        {xéph.(décl.)  =  —  o\o65 
A  4»'36'"3%7,  t.  sid.  Paris  :        Am  = -f-o'»3%oi  sécCDo  ou  H-o"'3",09;        A(D=  — 2'54',7        4-4  comp. 

Positions  des  étoiles. 

Dates.  A  moyenne     Réduct.     Décl.  moy.        Réduct. 

1897.  Étoiles.  Gr.    pour  1897,0.    au  jour,    pour  1897,0.      au  jour.  Autorités. 

Déc.17    a    56iB.D.-hi2''.     9,3    4-6.   1,4      -f-5,44     -+-13.2.42        -^17,9    B.D. 

20    b     553B.D.H-i2°.     8,9    4.  o.56,3>.    -f-5,43     -+-12.52.46,0    -f-18,0    A.G.Leipzig,  11 99. 

Positions  apparentes  de  la  planète  (^^   Circé. 

Dates.         Temps  moyen      Ascension  droite       Log.  facteur  Déclinaison  Log.  facteur     Nombre 

1897.  de  Paris.  apparente.  parallaxe.  apparente.  parallaxe,      decomp. 


h 

m     s 

h 

m 

s 

0 

/ 

'f 

Dec. 

>7 

10. 

48.49 

4- 

6. 

9i 

9 

2 

,716 

-l-i3. 

0. 

5 

0,7 

i3 

4- 

-4 

20 

9- 

54.21 

4- 

4- 

4, 

i5 

2 

,275/1 

-f-12. 

55. 

3i,7 

»w 

i3 

12- 

•8 

F.8  OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 

®  ARIANE. 

B«  Déclinaison.  Nombre 

Dalcs.  - —  ■■!  m^  ^  ■  !■  I         ^         ^^11  — -         de  Réfraction. 

1897.      i^ »    T.duchron.     Lectures.         PI.— il-.  T.  du  chron.     Lectures.        PL—*.         comp.  ■■  -     ■■ 

hms  Ip  f       n  hms  tp  t       n  *  " 

Ocl.i5     a     o.  3.3o,5      53.  6,o      -1-1.18,90        o.  5.29,5      58.49)0      -+-4'îi^,90        4-4  0,00     -r-o,i 

Corr..„..  =  -^ .".;•, 3       ^.  j  f^^^^^^  J^;  \^^^^^^       ^M^écl)  =-o-,3.5. 
A  o'»5"47',8,  t.  sid.  Paris  :     Ajr  =-+-  o'"5*,26  sécCDo  ou  -{-o"5',39;        ACD  =-i-4''^3',6        4-4  comp. 

Oct.23     b     0.36.  5,0      53.55,3      -1-7.23,91        0.35  54, o      3o.  9,8      -Ho.  12,70        4-4        H-o,oi        0.0 

Corr.chron.  = -H  2'"23',5        do=  29*27P,83        ,uéph.(cIécL)  =  — o*,3io 
A  o''38"28%5,  t.  sid.  Paris  :        Aa  =h-o™29%6o  sécCDo  ou  -f-o™3o',25;        A(D  =h-o'i2',7      4-4  comp. 


Angle.  Distance.  Nombre 

de  AA 


T.duchron.   lectures.    T.duchron.  Lectures,  pointés,  m.       T.  sid.  Paris.       />.  d.  sécCÔo  A(£). 

1897  Octobre  25.        *  :  c  =  127  BD  +  1 1*'. 

hm*  o  hnifl  tp  o  hmt  o  ^P*  *  1       " 

i,  5.34,0     i83,83      2.  5.46,3    51.59,0      4-4     ^74,1  I   2.  8.11,5     181,01     23.29,61     -4-0, 5o    -1-7.  6,6 

Corr.chron.  =  ■+-2'" 24% 9      Mouv*  diurne  =  92°, 80       rfo=a8*29P,39       fXobf.  =  —  0^,089       Réfr.=o%oo;  o',2i 

Aji 

A  2'»8™ii%2,  t.  sid.  Paris: -T—jj- =-+-o'"o*,5o;         An  =4- ©"o'jSi  ;         A(D  =  H-7'6',6         4-4    comp. 

1897  Octobre  26.        *  :  </=  126  BDh-ii". 

1.21.2,0    358,65       1.21.9,3      46.13,8    4.4    268,6!    1.23.35,4      355,86     17-44,53    H-i,55    —5. 21, 3 
1.40.20  0,00  »  »        2.9        »      I  »  )>  »  »  » 

Corr.chron.  = -H a" 26% I        Mouv* diurne  =  92% 80        ^0  =  28*29^,27        fJiobs.  =  -+- 0^070       Réfr.=o*,oo;  o%i4 

AjR 

A  i'»23'"35%4,  t.  sid.  Paris:  ^^^  =-ho"i-,55;  A  =4-0"' i-, 58;  A(D=  — 5'2i',3  4-4     comp. 

Remarque,  —  Les  observations  des  i5  et  23  octobre  ont  été  faites  avec  les  fils  fins. 

Positions  des  étoiles. 

Dates.  jR  moyenne      Réduct.      Décl.  moy.        Réduct. 

1897.  Étoiles.  Gr.    pour  1897,0.     au  jour,      pour  1897,0.      au  jour.  Autorités. 

Oct.  i5  a  141  B.D.-1-12'.  8,5  1.3.45,97  -1-4,55  -1-12.47.32,1  -t-29,8  A.G.Leipzig,  3 12. 

23  b   i32B.D.-hii'*.  8.8  0.55.37,98  -t-4,55  h-ii.5i.  4, a  H-3o,3  ii3oWi,0*». 

25  c    i27B.D.-hii**.  9,1  0.54.22,20  -h4,55  -i-ii.29.14,6  -h3o,4  B.B.  VI. 

26  rf  i26B.D.-f-ir.  9,2  0.53.33,38  H-4,54  -Mi.34.37,3  -t-3o,4  B.B.  Vï. 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


F-9 


Date. 

1897. 


Positions  apparentes   de   la  planète    (43)    Ariane, 


Dates. 

Temps  moycD 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Log.  facteur 

Nombre 

1897. 

de  Paris. 

apparente. 

parallaxe.' 

apparente. 

parallaxe. 

de  comp 

OcL  i5 

h      m     s 
10.27.    0 

h      m     s 
I  ,    3.55,91 

T,ooi// 

0      /      * 

-1-12.52.25,5 

o,7iG 

4-4 

xi 

10.28.  8 

0.56.12,78 

2,487/1 

-f-ii  .5i  .47,2 

0,724 

4-4 

25 

11.49.44 

0 . 54 . 27 , 26 

''ïogg 

-hii.36.5i,6 

o,73i 

4-4 

26 

II.    I . 20 

0.53.39,50 

2,713 

-hi I .29.40,4 

0,728 

4-4 

®   CONCORDIA. 


A. 


>^-.    T.  duchron.     Lecture.       PI.— i^-. 


/        n 


Il      m      s  t       p 

Sept.  2'}     a     23.28.32,8     41. 58, 5     -i-8.i3,49 


Déclinaison. 

T.  duchron.      Lecture.        PI.— •. 

h      m     8  t      p  t      H 

23.3o.i5,o    38. 16,3     H-i.  6,42 


Nombre 

de 
comp. 

4-4 


Réfraction. 


-ho, 01 


o,i 


Corr.chroD.=  -h  I 


m 


w  8       //  -  5  I4*47^M  pourTiR 


{Xépb.(décl.)  =  —  ©',229 


A  23*'3o"29%6,  t.  sid.  Paris  :        Ajr  =  -i-o'"32',9i  sécCJDo  ou  -f-o™33",3i        A(D  =  -+- 1'6',9    4-4  comp. 


Position  de  l'étoile. 


Date. 
1897. 


Etoile. 


Sept.  23      a  6069  BD  — 9* 


Si  moyenne 
Gr.      pour  1897,0. 

b      m     s 
9        22.42.41,11 


Réduct. 
au  jour. 


Décl.  moy. 
pour  1897,0. 


Réduct. 
au  jour. 


r        H 


Autorité. 


4-4,42    -8.54.54,8    -f-24,3    852  Wi,  xxn* 


Date. 

1897. 

Sept.  23 


Position  apparente  de  la  planète  (^S)   Concordia, 


Temps  moyen 
de  Paris. 

h     m      s 
II .18. 17 


Ascension  droite    Log.  facteur 
apparente.  parallaxe. 


h      m     8 
22.43.18,84 


2,906 


Déclinaison 
apparente. 

—  8.53.23,6 


Log.  facteur     Nombre 
parallaxe,      de  comp. 


0,871 


4-4 


®   FRIGGA. 


Dates. 
1897. 


A. 


•  .    T.  du  chron.     Lectures.        PI.— i^. 


Déclinaison. 


T.  duchron.     Lectures.        PI.— •. 


Nombre 

de  Réfraction, 

comp. 


t        n 


b       m     •  t       p 

Ocl.  29      b      1.29.33,8    45.32,5q     -1-5.  9,33 


/     » 


h       m      8  t      P 

1.28.42,3     38.27,25     —3.  0,70 


4-4 


Corr.cbron.  =  -+-  2" 27',  9        rfo  =  28*  29P,  93        fiépb. (  décl.)  =  —  o*,  1 63 


0,00    — 0,1 


A  i'»32"i»,7,  t.  sid.  Paris  :        AA  =  -f-o"»2o',62  sécC^o  ou  -ho"'2o',96,        AdE)  =  —  3'o*,9    4-4  comp. 
Observations  de  ParL^,  i9^y,  *^.2 


F.  10 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


M. 
Dates. 
1897.         *.    T.  duchron.     Lectures.        ?!.—•. 

h      m      s  t       p  /       » 

Oct.  3o       C      0.80.43,0     30.59,00     — 6.45/26 


Déclinaison. 
T.  duchron.     Lectures.        PI. — •. 


Nombre 

de  Kéfraction. 

comp. 


f         n 


h      m      S  t       p 

o.3o.  9,3     25.27,25     -4-5.   4ï9ï         4-4 


— 0,01   -ho,  I 


Corr.chron.  =  -H  ^™28», 8        do  =  8»39P,  29        fxéph.(décl.)  =  —  o',  i58 
Ao'»33™ii',8,  t.  sid.Paris:        Ajr  — — o'»27%o3  scc(Do  ou  — o™27',52;        Ad)  =  -h5'4',9        4-4  comp. 


Angle.  Dislance.  Nombre 

T.  du  rhron.   Lectures.     T.  du  chron.    Lectures,  pointés,    m.       T.  sid.  Pans.        p. 


d. 


3^ 

séc(0„ 


Aâ). 


1897  Octobre  27.        *  :  fi  =  178  BD  -4-  10". 


h        ui      s 

0.21 .5o,8 
o. 37. I 5 


o 

I  o ,  80 

14,0 


h      m       fl  l       P  o  h        ui      I  u  t      P 

o.2i.5o,5     36.33, 5o    4*4     101,0  1    0.21.17,2      8,00      8.   3,95 

»  »  I  .  i)  I  » 


» 


/  rf 


1,36 


—  2  .  l  •) ,  I 


<^orr.chron.= -H  2" 26*, 7      Mouv*  diurne  =  92", 80      c/o  =  28•29^55      pois.  =  H- 0°, 208      Wéfr.=  — o%oi:  o",o7 


A  o*'.>/|™i7*,  2,t.sid.Paris: 


Aa 


séc  (Jt)o 


=  --o'"i',36; 


Aa  =  — o'"i%38;  A(ô=  — 2'23',i  4-î     comp. 


Positions  des  étoiles. 


Dates. 

1897. 


Étoiles. 


Oct.  27     a   178BD 

29  b   1 72  BD 

30  c   1 62  BD 


S^  moyenne     Réduct.        Décl.  moy.        Kéduct. 
(ir.     pour  1897,0.    au  jour.      pour  1897,0.      au  jour. 


\utorités. 


il      m     S 

<« 

0           f          „ 

n 

10".. 

9 

1 . 19.57,20 

+1,63 

-1-10.25.42,2 

H-29,8 

287  vv,,  r- 

10". . 

7,1 

1.17.55,    8 

-^4,63 

-hio.  19.24 

^-•^9i9 

B.D. 

</•• 

«,î 

1 .  1 7 .  }6 , 6  5 

H-i.M 

-h  10.   6.3o,4 

-H  ^'9, 9 

A.  G.  Leipzig  197 

Positions  apparentes  de  la  planète   Cri")   Frigga. 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Lo^.  facteur 

Nombrr 

1897. 

de  Paris, 
h       ui      < 

apparente. 
Il     m     s 

parallaxe. 

apparente. 

parallaxe. 

de  comp. 

Oct.  27 

9.58.1') 

1 .  20 .   0 , 4  '5 

^:979'< 

-f-i  0.23.46, 9 

0,740 

{-'. 

29 

10.57.57 

1 .  1 8 . 2 1 ,   4 

2,388 

-^-10.16.53 

0,734 

■1-4 

ML                 -  *       rt 

3o 

9 .  5  ) .  •>  I 

1 .  17.33,36 

2,881/1 

-H  10.  12.25,2 

",7ii 

i-4 

Hi 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


F.i 


(m)   HÉLÈNE. 


( 


Date. 

1897. 

•  . 

Sept.  9.3 

a 

7.3 

a 

23 

a 

23 

a 

A 


PI. 


h       m      s 


(  Passages  au  (il  moyen. 


T.  du  chron. 


•  . 


m      8 


Dccl. 


i 


Moyennes 


?!.-•. 


m      s 


(  des  lectures  micrométriques. 
T.  du  cliron.  PI 


*i-2. 15.45,70  12.45,60  -h3.   0,10 

22.20.28,25  17.28,30  -[-2.59,95 

22.52.39,63  49<4i)03  -+-!i.58,6o 

22.57.  7,35  5^.  8,90  -+-2.58,45 


h       m      s 


l       P 


l       p 


?!.-•. 


t    p 


22.38. 18,5     35.i3,o     48.37,7     — i3.24,7 
22.44' 17 1 5     39-   9j5     52.34,5     — i3.25,o 


» 
» 


)> 
)) 


» 
» 


Nombre 

de 

comp. 

2-4 
9.-4 

3-» 

2-» 


22.36.3o,2 


-h2 . 59 , 28  22 . 4 I . l8 , O 


— 13.24, 85=— 4'3',47 


CoiT.chron.  =  -+- i'"5C%8        {Jtéph.(décl.)  = -h  o",  o58        Réfr.  =  o",oo;  —  o',2 
A  22" 38'" 27% o,  t.  sid.  Paria:        Ajr  =-h2'"59%28;        A(î)  =  — 4'4',o        9-8    comp. 


Date. 
1897. 


Date. 

1897. 

Sept.  23 


Etoile. 


Position  de  l'étoile, 

Si  moyenne       Réduct.        Décl.  moy.         Réduct. 
Gr.    pour  1897,0.       au  jour.       pour  1897,0.        au  jour. 

o        / 


Autorité. 


Sept.  23      rt58i8BD-7"     9     aa .  3o".  39' 52      4-4*38      -7.36.51,1       -4-23,7      W,  593,  XXir. 


Position  apparente  de  la  planète  (toT)  Hélène. 


Temps  moyen 
de  Paris. 

h'    m      s 
10.26.23 


Ascension  droite    Log.  facteur 


apparente. 

h       m      8 
22.33.43,18 


parallaxe. 
3,907 


Déclinaison 
.apparente. 

—7.40.31,4 


Log.  facteur    Nombre 
parallaxe,     de  comp. 


0,866 


9-8 


Dates. 

1897. 


®   UNA. 


iR. 


Déclinaison. 


T.  du  chron.    Lectures.        PL— >|-.  T.  du  chron.     Lectures.       PL— •. 


Nombre 

de  Réfraction, 

comp. 


0,0 


hras  Ip  'h  hms  tp  in  % 

Déc.i5        a       4-a8.22,8     32. 11,00    4-1.6,72        4.29.51,7     33.24,5o     —1.28,96        8-6        0,00 

Corr.chron.  =  -H  3'"3%o        d^  =  28*3op,42        tJicph.(décL)  =-ho',o6o 
A  4'*3i"25%8,  t.  sid.  Paris:        AiR  =-+- o"»4%45  sécCDo  ou  -^-o^a',!!        AOt)  =  —  i ' 29',  i        8-6  comp. 

Déc.23        b        4.54.17,3     33.   3,i3     -hi.22,49        4.54,14,7     32.43,67     —7.17,01         8-6        0,00    —0,9. 

/^  mo  .  r         j        i  28*3oP, 43  pour  TjR     .  /  .1  ,  x 

Corr.chron.— —  o"'3o',5        «0=1     oto  D  1     ^'  1  |Jtéph.(décl.)  =  -ho",029 

(    8*39^,00  pour  la  decL        r-B^»  ^        /  ^ 

A  4'*53"46%8,  l.  sid.Paris  :        Aav  = -t- o" 5% 5o  séeOOo  ou  h-o™6«,33        A®  =  —  7' 1  ;', 2        8-6  comp. 


Déc.27        c        4.10.53,9    34.37,75    -i-i.5i.23        4.  9.16,3    35.3i,o      -h2.  7.34 


8-6 


0,00 


0,0 


Gorr. chron.  =  —  0"' 


30%  7 


do=  28*3oP,o5        tJtcpii.(décl.)  =-f-o'',oi2 


A  4''io'"3%2,  t.  sid.  Paris:        Aji  =-f-o"7%42  sécCDo  ou  -f-0^8%53;        Adt)  = -{- 2' 7', 4        8-6  comp. 


F.  12  OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 

Positions  des  étoiles. 

Dates.  Si  moyenne     Héduct.        Décl.  raoy.      Réducl. 

1897.  Étoiles.  Gr.    pour  1897,0.    au  jour.      pour  1897,0.    au  jour.  Autorités. 

Déc.i5  «  1274  BD-H'>.9''  8,7  6.28.  8,92.  -»-6, 35  -+-29. 25. 55, 5  -f-i'i  A. G.  Cambridge  3 i37 
23  b  1221  BD-h29**  8,7  6.19.46,96  -♦-6,49  -4-29.41 .17, '2  -H«)9  A. G.  Cambridge  3219 
27    c  ii96BD-h29*»    9,5    6.15.29,88     -4-6,79    -»-29.33.55,5    -+-1,6    A. G.  Cambridge  3 164 

Positions  apparentes  de  la  planète   (iS)    Una. 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Log.  fadeur 

J\  ombre 

1897. 

de  Parie. 

apparente. 

parallaxe. 

apparente. 

parallaxe. 

de  comp 

Dec.  i5 

h      ni      s 

10. 52.  4 

h       m      s 
6.28.20,38 

1,339// 

0     /      // 
-f-29.24.27,5 

o,5i5 

8-6 

23 

10.42.54 

6.19.59,78 

T, 216/1 

4-29.34.  0,9 

0,490 

8-6 

'«7 

9.43.34 

6 . 1 5 . 4  5 , 20 

T,368// 

-4-29. 36.   475 

0,519 

8-6 

@   OPHÉLIE. 


Dates. 


H.  Déclinaison.  iNombre 

de  Réfraction. 


1897.  •.     T.  du  chron.   Lectures.       PI.  — •.  T.  du  chron.  Lectures.      PI.— •.  comp. 

b         m        9  t         p  I  n  II         Dl       s  t         p  in  »  r 

Ocl.  y.3       n        1.32.59,0     49-'o,5     -i-6.i5,36         1.32.56,3     4'-*'48,^     +4'I9î9o         4-4         -1-0, 01     -f-o,* 

Corr «chron.  =  -h  2*" 23',  5        do=  28' 29»', 62        |Jtéph.(décl.)  =  —  o",  1 56. 
A  i''35™22*,  5,  t.  sid.  Paris  :      Aa  =-i-  o"25»,o3  sécCôo  ou  ■+-  o"'25*,o6;      A(D  =  -i-  4'2o',  1       4-4  comp. 

Oct.  26        //       2.15.27,8    3o.  0,0    — 6.27,74        2.16,14,0    27.27,8    — 5.41,70        4-4        — 0,01     — 0,3 

Corr.chron.  =  -H  2'"26",2        do=  8*38P,22        {Jiobs.(décl.;  =  —  o",i5o 
A  2"i7'"j4%o,  t.  sid.  Paris:      Ajr  =  —  o™25',86  sécûE)©  ou  —  o'"23%89;        Acô  =  -  j'4«',9       4-4  comp. 

Positions  des  étoiles. 

Dates.  JR.  moyenne     Héduct.       Décl.  moy.      Kéduct. 

1897.  Ktoiles.  Gr.     pour  1897,0.    au  jour,     pour  1897,0.     au  jour.  Autorités. 

h      m      8  »  o      f       „  „ 

Ocl.  23     a  107  BD-+-2"....     8,9     I.    1.58,85     -h4,53     -+-2.44 «4'^, 5     -i-'^9,4     A. G.  Albany  297 
26    b  i55  BD -h  2". . . .     7,8     I.  0.47,03    -^4J54    4-2.43.25,1     -+-29,4    A. G.  Albany  290 

Positions  apparentes  de  la  planète  (ni}   Ophélie. 

Dates.  Temps  moyen     Ascension  droite    Log.  facteur  Déclinaison         Log.  facteur    Nombre 

1897.  de  Paris.  apparente.  parallaxe.  apparente.  parallaxe,     de  comp. 

h      m      8  h      ni      s  _  o       ,       „ 

Oct.  23      11.24.53      I.  2.28,44      '-,74^'>     4-2.49.32,0     0,802     4-4 
26      11.55.29      1.  0.25,68      1,111      4-2.38.12,6     0,804     4-4 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


F.i3 


@   PHÈDRE. 


M'  Déclinaison.  Nombre 

Dates.  .— — ■'■«■lifc- —  «^         — -         — —        — ■         "■         m^m  de 

1897.         it.    T.  du  chron.     Lectures.        PL— t*-.      .    T.  du  chron.     Lectures.        PI.-t*-.  comp. 


/        n 


hms  tp  t       n  bms  tp 

Ocl.  27       a       1.48.31,0    4'^'4<ij5o     -h4.i9,*23         1.48.  o,'2     37.17,33     H-';i.38,65         8-6 

Corr. chron.  =  -♦-  *2" 26*,  7        rfo  =  28*  29P,  55        [jLobs  ( dccl.)  =  —  o",  1 3 1 . 
A  i''5o"'57",7,  t.  sid.  Paris  :        Ajr  =-h  o'"i7%28  s6c(Do  ou  -ho'"2o',io;        A(0  =-h  2'38',7 


Kéfraction. 


0,00      -1-0,1 


8-6  coinp. 


Ocl.  V.8       fi      0.1-2.19,3     52.32,00     — 7.16,26        o.i3:4i,3     27.  8,00     —0.24,76         4-^         — <>,t>'       <>><> 

Corr.chroD.  =  -+-  2"'27*,o        rfo=  28*29^,83        fJk)bi.(décl.)  =  —  o',i38. 
A  o"i4'"46,3,  t.  sid  Paris  :  A(D  =  — o"29«,o9  sécCDo  ou  — o'°33%82;        A(D  =  —  o'24',6        4-4     eomp. 


Dates. 
1897. 


Étoiles. 


Ocl.  27       a  358  BD-+-  3o^ 
>.8       a  358  BDh-3o°, 


Positions  des  étoiles. 


Xi  moyenne 
Gr.       pour  1897,0. 

hms 
8,9        2.10.    6,93 

8,9        2.10.    6,93 


Réduct. 
au  jour. 

4-5' 1 3 
5,14 


Décl.  moy.  Réduct. 

pour  1897,0.        au  jour. 


o 


/      » 


-4-30.39.50,4 
-1-30.39. 5o,  4 


Autorités. 


27.6  A. G.  Leyde  8jo>  i3o58 

27.7  Id. 


r:. 


Positions  apparentes  de  la  planète  (174;   Phèdre, 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Log.  facteur 

Nombre 

1897. 

de  Paris. 

apparente. 

parallaxe. 

apparente. 

parallaxe. 

de  comp 

Oc  t.  27 

h       m      1 
J I .24.42 

hms 
2. 10.32,16 

2,586/< 

0         /         n 

-h3o.42.56,7 

0,436 

8-6 

28 

9.44.50 

2.   9.38,25 

T,337w 

-h 30.39. 53, 5 

0,490 

4-i 

Date. 
1897. 


1\. 


@  BYBLIS. 


>^- .     T.  du  chron.     Lecture.         PI.— •. 


/      // 


hms  t       P 

Ocl.  25       it      0.10.54,6     36.41,63     -h8.3o,i4 


Déclinaison. 

T.  du  chron.      Lecture. 

hms  t       p 

0.12.    1,5     37.47,80 


Nombre 
de 
PI.— :(t.  comp. 


t  n 


Réfraction. 


-1-8.47,80         8-6  +-0,0 1   -f-i.o 


Corr.chroD.  =  -H  2'" 24',  9        du  =  8*38»',  22        fi-cph.(décl.)  =  -1-  o',oGo. 
A  o»'i3"'i9",5,  t.  sid.  Paris  :        Aa  =-1- o"34»,o2;  sécCôo  ou  -t-o"35»,97;         AoD  = -h  8'48',7         8-6  comp. 


Position  de  rétoile. 


Date. 

1897. 


Kloile. 


Ocl.   25       a       92BD  — 19' 


Gr 


8,8 


]R  moyenne 
pour  1897,0. 

hms 
0.33.38,7 


Réduct. 
au  jour. 


Décl.  moy. 
pour  1897,0. 


Réduct. 
au  jour. 


-f-4,58         —19-    ■'•48         4-25,8 


Autorité. 
B.D. 


F.i.i 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


Position  apparente  de  la  planète  (îœ)  Byblis. 


Date. 

Temps  moyen. 

Ascension  dfoi 

te 

Log.  facteur 

Déclinaison 

1897. 

de  Paris. 

apparente. 

parallaxe. 

apparente. 

h      m      s 

b       m     R 

0        1        n 

>Ct.  }'y 

9.55.11 

o.3i.i9,3 

•1,575/1 

—  18.53.33 

Log.  facteur      Nombre 
parallaxe.        decomp. 


0,91» 


8-6 


^)     PÉNÉLOPE. 


A\.  Déclinaison.  Nombre 

Dates. -^ — ^ ^ —  ■■■      ^  de  Réfraction. 

1897.         Tk  '    T.  duchron.     Lectures.        PI.— >^-.  T.  du  cliron.     Lectures.        PL— •.  comp. 


h        m      ft  t       p  '       n  h       m      s  t       P  t       » 

Oct.  77       a       A.  17.   8,5     39.   3,60     — 3.11,77        2.17.17,0    4o*^4î5o     -+-3.36,27         4-4 

Corr.chron.  =  -♦-  2" 26V  7        fl?o  =  28*29^, 55        {Jtéph. (décl.)  =  —  o',  229. 


0,00     -T-o,  I 


A  2»'i9"35',2,  l.  sid.  Paris  :        Aji  =  —  o™  1 2% 78  sécO©  ou  — o"i2',92;        ACO  = -h  3'36',4        4-1comp. 
Ocl.   i^      b      1.38.55,0    37.52,75    -h8.5o,74        1.42.  2,0    28.12,50    -hi.  6,44        4-4        -t-o, 01      0,0 


LiOrr*cbron.  —  "H—  2 


_  i     8*38P,3o  pour  Vsi 
27  ,0        ûfo-  I  rj4t32P  88  pour  la  décl. 


tJtéph.(décl.)  =  —  o",2a6. 


A  i''4i"22',o  L  sid.  Paris  :        Ajv  =-ho'"35',39  sécCDo  ou  H-o"35',77;        A(©  = -4- i'7*',i  4-4    comp. 

Ort.  79-     b      i.5o.i8,o    ^i,  4,^5     —4'  6,^4        \,^^,^i^'l    4^.54,25    — 4-2i}46        4-4  — ^i^i  — o.i 

Corr.chron.  =  -H  2™27\9        û?o=  28'29P,93        jjiéph. ( décl. )  =  — 0^223 

A  i"52™45',9,  t.  sid.  Paris  :        AiR  =  — o'"i6',43  sécCDo  ou  ~o'°i6',6o;        A(î)  =  — 4'2i'.7  4-4  comp. 


— 0,01     -f-0,9 


Ocl.  3o       c       0.49.   5,3     40.36,67     — 4'5i,25        0.49.24,3     35.3o,oo     -h3. 18,48        4-4 

Corr.chpon.  =  -H  2*" 28*,  8        fl^o  =  ^4*  33^,  87        fAép',.(décl.)  =  —  o",  220. 
A  o"5i"34*,i,  t.  sid.  Paris  :        Aji  =  — o"i9',43  sécCDo  ou  —  o'»i9%63;        A(D  =  -t- 3'i8',7        4-4  comp. 


Positions  des  étoiles. 


Dates. 

1897. 

Ocl.  ^7 
28 

-9 
3o 


Etoiles. 


jR  moyenne       Réduct.         DécK  moy.         Réduct. 
Gr.     pour  1897,0.      au  jour.       pour  1897,0.        au  jour. 


a  470  BD 

b  467  BD 

b  467  BD 

c  478  BD 


8^ 
8*» 
S'» 

/ 


h      m      S 

9       3.  5.33,61 

9       3.  3.55,77 

9       3.  3.55,77 

7,5     3.  3.  7,85 


o 


-+-4,75 

-^4,77 


H-4,78 


+8.19.56,4 
■4-8. 17.10, 1 
-1-8.17. 10,1 
-h8.   4*24,2 


-h  24, 8 
H-24 ,9 

-1-^4,9 
24,9 


Autorités. 

35  Weissoi,  IIP. 
I  Weissci,  Iir-. 

Id. 
3770  Paris. 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


F.ifï 


Dales. 
1897. 

Oct.  7,7 


Positions  apparentes  de  la  planète  (^)   Pénélope, 


Dales. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Log.  facteur 

iNomb 

1897. 

de  Paris. 

apparente. 

parallaxe. 

apparente. 

parallaxe. 

de  con 

Oct.  27 

h       m     s 
I I .53.  i4 

h       m      s 

3.   5.25,44 

2,893/1 

0           ,              H 
+  8.23.57,6 

• 

o,758 

4-4 

9.8 

I  1  .  1  f  .  12 

3.   4 -36,31 

ï,  i45/i 

H-8. 18.42,1 

0,761 

4-4 

'^9 

II. 18. 38 

3.   3.43,94 

1,079/1 

-h8.i3.i3,3 

0,761 

4-4 

3o 

10. i3.4o 

3.   2.53,00 

1,3.29/1 

•+-8.   8.   7,8 

«wp9 

4-ï 

@)  ATHAMANTIS. 


J\. 


T.  du  chron.     Lectures.        PI.— •. 


Déclinaison. 
T.  du  chron.     Lectures.       PI.—*  . 


Nombre 

de  Héfraclion. 

comp.        — ^>>^    ■■ 


hm»  i>P  t       n  bms  tp  >       »  *  » 

a        0.56.47,3     33.33,00     -ht. 31,79        o. 56. 59,0     47-52,25     —5. 51,72         4-4        0,00     —0,1 


Gorr.chron.  =  -H2™26',7        r/o  =  28*29P,55        {Jtéph.(décl.)  =  — o',437. 
A  o''59'"i4',o,  t.  sid.  Paris  :        a\(î)  =-ho'"6',i2  sécCDo  ou  -ho"'6',44;        A(©  =—  V5i',7        4-4     comp. 


Ocl.  28 


1.19.  6,0    35.14,25     4-2.  2,34         1.19.   1,0    3o.i5,25     -ho. 31,90        4-4        0,00        0,0 
Gorr.cbron.  =  H-  2™27',o        fi?o=  28'29P,83        {Jtépi,.(décl.)  =  — o',438. 


A  i»'2r"33%o,  t.  sid,  Paris  :        AiR  =h-o™8',i6  sécCDo  ou   -ho™8*,58;        AOE)  =4- o'3i',9        4-4    comp. 


Positions  des  étoiles. 


Dates. 

1897. 


Ktoiles. 


iR  moyenne     Héduct. 
Gr.     pour  1897,0.     au  jour. 


Décl.  moy.         Rcduct. 
pour  1897,0.       au  jour. 


Autorités. 


Oct.   27     a  207804-18".  ,. 
28     b  219604-17**. . . 


h         Dl      s 


8,5     1.28.19,12     -1-4,73 
9,1      1.27.26,10     -r-4,73 


0      /      // 


4-18.  i5.  7,2     -i-3o,o    A. G.  Berlin  456 
-H17.58.    i,i     4-3o,i     A. G.  Berlin  446 


Dates. 
1897. 

Oct.  27 
28 


Positions  apparentes  de  la  planète    (230)    Athamantis. 


Temps  moyen 
de  Paris. 

h      ui     s 
10.33.   6 

10. 51.26 


Ascension  droite      Log.  facteur 
apparente.  parallaxe. 


Déclinaison 
apparente. 


Log.  facteur    Nombre 
parallaxe,     de  comp. 


h      m     s 
I .28.30,29 

1.27.39,41 


o         / 


2,717/ï 
2,037/ï 


18.    9.45,5 

4-17.59.  3,4 


0,653 
0.654 


4-4 
4-4 


F.ifi  OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


(§)   PRYMNO. 

(  Passages  au  fil  moyen.  .  {  Moyennes 

(  T.  du  chron.  '/  des  lectures  micrométriques.  Nombre 


Date. 

1897. 

*. 

Dec.   >.i 

a 

M 

a 

'Il 

(t 

'Il 

a 

— — i^ de 

PI.                    *.              PI.—  *.         T.  du  chron.         PI.               *.              PI.—  *.  comp, 

h       m      s  ms  idr  hms  tp  tp  tp 

3.56.39,3o    57.25,44  — 0.46,14        4.  5.39,5     31.44, 5     3i.48,o     —19.54,74  3-->. 

3.58.54,33     59.40,47  — 0.46,14        4»  7.57.,o    32.  7,5    3i.49,o     —19.32,74  3-2 

4.23.21,70     24.  8,5o  —0.46,80        4«ï5.2i,5    32.23,5     32.  9,0     —19.36,74  3-2 

4.3o.  8,17     3o.55,47  — o.47,3o        4.19.37,0    32.42,0    32.23,5     —19.32,74  3-2 

4.12.15,9  — 0.46,60        4.1'^.   7,5  — 19.39,24  =  — 5'56', 72 

Corr.cbron.  =  —  o™2o',  5        fiéph.  (  décl.)  =  -\-  o',  002        Réfr.  =  o",  00  ;  —  o",  1 . 
A  4*' II™ 55', 4,  t.  sid.  Paris:        Aîr  =  — o'"46',6o;        ACD  =  —  5'56',8;         12-8    comp. 


Date. 


jR.  Déclinaison.  Nombre 

de  Réfraction. 


1897.  *.       T.  du  chron.     Lecture.         PI.—  *.  T.  du  chron.    Lecture.        PI.— •.         comp. 

hai3  ip  t       H  hms  tp  t       n  s 

Dec.  >.(»        n        4.36.21,4     3i.i4,i3     -4-0.49,58        4.52.  0,8    48.  5,5     —5.55,52        8-6        0,00    —0,1 

Corr.cbron.  =  —  o'"i  5",  7        rfo=28*3oP,23        [léph.  (décl.)  =  — o',  002. 
A4"36'"V',7,  t.  sid.  Paris:         Aa\  =h- o'°3*,3i  sécCDo  ou  -ho™3«,5o;         A(D  =  — 5'55',6        8-6  comp. 

Remarque, 

1897.  Dec.  21.  —  Pour  la  déclinaison,  les  astres  ont  été  pointés  a>vec  deux  fils  mobiles  différents, 
dont  la  dislance  est  19^51^,24. 


Positions  de  V étoile. 

Dates.  Si  moyenne       Uéduct.  Décl.  moy.         Réduct. 

1897.  Etoile.  Gr.       pour  1897,0.      au  jour.         pour  1897,0.        au  jour.       Autorité. 

Dec.  20      rt6i5BD-hi8''      9,3      4. 11. 33, 25       H-5,69      4-18.55.59,3       -hi8,i       B.B.  VL 
21      «  6i5BD-i-i8*'      9,3      4.11.33,25      H-5, 67      -+-18.55.69, 3       -+-18, i       B.B.  VL 

Positions  apparentes  de  la  planète   (^T)   Prymno, 


Dates. 

Temps  moyen 

Ascension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Log.  facteur    Nombre 

1897. 

de  Paris. 

apparente. 

parallaxe. 

apparente. 

parallaxe,    de  comp. 

Dec.  20 

h       m     s 

10.37.   3 

h      m     s 
4.11.42,44 

2,640 

0           /           /; 
4-18.50.21,8 

0,644           8-€ 

21 

10.    9.    I 

4.10.52,32 

3,275 

H-i8.5o.20,6 

0,643           12-8 

OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


F.  1-^ 


(g)  NEPHTIS. 


Si 


(  Passages  au  fil  moyen. 


i 


Dates. 

1897. 

*. 

Dec.  lo 

a 

20 

a 

20 

a 

20 

a 

PI. 


ni      s 


T.  du  chron. 


*. 


ni      s 


Décl. 


î 


Moyennes 


i  des  lectures  micrométriques. 


PI.-*. 


m 


.5.24.3l,5o  22.     'î,00  -f-2.2f),5o 

5.29.33,17  27.  6,97  -4-2.26,20 

5.  {3.   8,53  40.43,00  -h2.2'5,53 

5.47.16,03  44'5o,43  H-2.25,20 

5 . 36 .   7 , 3 


T.  du  chron. 

Il      m     B 
5.33.40,5 


PI. 


•. 


?!.-• 


i5.58,oo     17.38,00     —1.40,00 
5.38.10,3     16.11,75     17.48,75     —1.37,00 


» 


M 


» 


M 


Nombre 

de 

comp. 

3-4 
3-4 
3-» 
3-» 


■2.25,85        5.35.55,4 
Corr.chron.  =  —  o"*i5',9        {Jt^ph.(d6cl.)  =-i- o",  110        Réfr.  =  o*,oo;  o',o. 
A  5''35'"5i%4,  t.  sid.  Paris  :        An  =-4-  2" 25% 85;        ACE)  =  — o'29^8        12-8  comp. 


—  i.38,5o=— o'29*,8o 


Dec.  21 

a 

5.i9-'^9»97 

17.59,27 

21 

a 

')  .22.12,43 

20.42,77 

21 

a 

5.36. 24 , 20 

34.54,97 

21 

a 

5.39.   8,00 

37.38,97 

1. 30,70  5.29.58,5  22.19,5  14.55,0 

1.29,66  5.32.58,5  22.24,75  i5.  6,0 
1 .  29 , 23                  u                   »  » 

i.29,o3  »  »  M 


-»-7.24,5 
7.18,75 
» 
9 


3-4 
3-4 
3-» 
3-» 


5 . 29 . I 8 , 7 
Corr.chron.  =  —  o™  20",  7 
A  5" 28'" 58', o,  t.  sid.  Paris  : 


1.29,66         5.31.28,5 
{Jtcph.(d6cl.)  =  -f-  o'jiiy        Réfr.  =  o'.oo; 
AiR  =4- 1"'29',66;        A(D  =  -h  2"i3,5;         12-8    comp 


-4-7.21 ,63=-i-2'i3',6o 
-l-o%i. 


.K 


Déclinaison. 


Dale. 

1897. 


*.    T.  du  chron.     Lecture. 


Pl.-^. 


T.  du  chron.      Lecture. 


PI.-î*- 


Nombre 

de 
comp. 


hms  tp  f       H  II       m»  tp  '       n 

Dec.  23      a      4.  5.55,0    23.10,00     —4- '^'3, 48        4-   5.45,3     34.4^,17    ■+'7'^3»77        ^"^ 

Gorr.chron.  =  — o'"3o',3        do=^  8^89^,00        {Jicph.(ciécl.)  =  H- o',i3o. 
A  4»'5"24V7,  t.  sid.  Paris  :        Aj\  =  — o'"i7',57  sécdOo  ou  — o"i7S73;        A(D  =h-  7'54^o 

Positions  de  l'étoile. 


Réfraction. 


0,00      H-0,2 


8-6  comp. 


Dates. 

M  moyenne 

Réducl. 

DécI.  moy. 

Réducl. 

1897. 

Étoile. 

Gr. 

pour  1897,0. 

au  jour. 

pour  1897,0. 

au  jour. 

Autorité. 

Dec.  20 

a  759BD-f-7'' 

7,5 

h       m     s 

4.50.35, 52 

+5*43 

0           t             H 

-4-7  44.32,3 

-i- 1 2 , 2 

1059  \V,,  IV". 

21 

a  759BD-+-  7** 

7/> 

4.50.3 5, 52 

+5,43 

-+-7.44  •3*^,3 

-1-12,1 

Id. 

23 

a  759  BD  -h  7" 

'-  5 

4. >o.35,52 

+5,44 

+7-44.32,3 

-^«1,9 

Id. 

Dates. 
1897. 

Dec.  20 

21 
23 


Positions  apparentes  de  la  planète  (S?)   A'ephtis. 


Temps  moyen      Ascension  droite     Log.  facteur 
de  Paris.  apparente.  parallaxe. 


Il       m      s 

I I .36.39 

Il  .2*5.5 1 

9.54.40 


Il       m      $ 
4.53.    6,80 

4.52. 10,61 

4 . 5o . 23 , 23 


2 ,  862 
5,798 
2,890// 


Déclinaison 
apparente. 

O        /         n 

7.44.14,7 
7.46.57,9 

7.52.38,2 


Lo^.  facteur     Nombre 
parallaxe.       de  comp. 


0,763 
0,763 
0,762 


12-8 

12-8 

8-6 


Observations  de  Paris ,  1897. 


F.3 


F.i8 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES 


5m)    POLIXO. 


JR.  Déclinaison.  Nombre 

Dates. ii^ii  1^1 .-— -*^ —  1^^  de  Réfraction. 

1897.        ih'      T.  du  chron.     Lectures.        PI.— )*-.  T.  du  chron.      Lectures.        PI. — if.        comp. 


/      » 


h       m      8  t       P  f       ff  II       ni      8  t       P 

Sept.  23      a      21.  8.19,8    46.44,75    — 9.40,08      21.  8.12,3    37.27,50    — 3.57,16      4-4      — Oi^i  — 0,1 


Corr.cbron.  =  -+- 1 


m 


f.R'  fi         /  —  i  >4*47^I4  pour  la  décl. 
,^b,o        f/o-  |5ot3,P,4fj  pour  l'A 


[Jtcph.(décl.)  = —  ©',237. 


A  2i'»io'»i6%3,  t.  sid.  Paris  :       AiR  =  —  o»» 38", 68  sécCDo  ou  — o'"38%92;       Atô  =  — 3'57'',3      4-4  comp. 

Sept  24      b      21.  7.31,0    45.44 j3       -1-3.21,94      20. 48. 36, 8    35.59,5      -ho. 26,04      4-4  0,00      0,0 

Corr.cbron.  =  H-  i'"57»,5      Jo=  34»36',73        jjiéph. (décl.)  =  — o', 233 
A  2i''9"'28%5,  t.  sid.  Paris  :      An  =-i- o»'i3',46  sécCôo  ou  -+- o"»  1 3', 55 ;      A(©  =h-o'2o',6      4-4    comp. 

Sept.  29      c       22.i5.i5,5     58.  6,3       -1-7.  6,4o       22. 14. 38, o     55.48,8       -hi.35,99      4-4       -ho, 01   -^-0,1 

/^  .n  .  /         j       l  34'36P,73  pour  Y  m.  /j.  .x  #0 

Corr....„n --f  •2-.',4       </o=  j  j^.,,,^^^  [,„„^  j^  ^^^j         f*ép..(decl.)  =-o  ,208 

A  'i2"i7™7*,9,  t.  sid.  Paris  :        Ajr  = -h  o™  28',  4  {  sécCDo  ou  -+-o™28',65;        Aji  =-4-i'36',o       4-4  comp. 

Positions  des  étoiles. 


Dates. 

1897. 


Etoiles. 


A  moyenne      Réduct.      Décl.  moy.       Réduct. 
Gr.      pour  1897,0.     au  jour,     pour  1897,0.     au  jour. 


Autorités. 


h       m      8  s  o       ,       a  „ 

Sept.  23    a6o74BD  — 6°.     8,5     22.42.66,69  -h4,35  —6.18.40,6  H-23,8  12691  Mlinichî. 

24    6  6068  BD  — 6°.      9      22.41.27,93  -4-4,37  —6.28.34,5  4-24,5  9323  Schjellerup. 

29    c  5842 BD  — 7°.       9      22.38.26,42  H-4i37  —6.66.42,7  -t-24,2  769  \V,,  XXfl". 


Dates. 
1897. 

Sept.  23 
24 
9-9 


Positions  apparentes  de  la  planète  (S)  Polyxo, 


Temps  moyen      Ascension  droite      Log.  facteur 
de  Paris.  apparente.  parallaxe. 


Déclinaison         Log.  facteur    Nombre 
apparente.  parallaxe,     de  comp. 


h      m     t 
8.58.27 

8.53.43 

9.41.32 


b      m     s 

22.41.45,85 
22.38.69,44 


T,  i85w 
T,  186/1 
2,572/* 


0      /      11 
— 6.22. 14,1 

—6.27.49,4 
— 6.54.42î5 


0,867 
0,867 
0,862 


4-4 
4-4 
4-4 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


F. 19 


®   1894  AY. 


Date. 
1897. 

Dec. 27 


•  . 


A 


PI. 


Passages  au  fil  moyen. 


T.  du  chron. 


*. 


Décl.  i  Moyennes 

I  des  lectures  micrométriques- 


PI.-*. 


T.  du  chron.        PI. 


*. 


PI.-*. 


'^■7 


Il       m      s  m      s  m      s  h       m      »  t       p  ^       P  ^       P 

a        :).23.25,07     21.30,70     -t- 1.54, 37         5.9.8. 18, 5     24.4''j5^     22.20,75     -^17.29,49 
a        5.37.   8,90     35.15,07     -»-i.53,83         5.32.23,3     24.28,75     22.  6,5o     — 17*28,99 


5.30.17,0  4-1.54,10        5.3o.2i,o  — 17.29,24  = 

Corr.chron.  =  — o'"5i%o        [Jicph.(décl.)  =-i- o",  186        Réfr.  =  o%oo;  —  o", 3 
A  5'*29"26%o,  t.  sid.  Paris  :        An  = -t- i"54'.io;        Acô  =  —  5' 1 7',  7        6-6  corn  p. 

Remarque. 

1897.  Dec  27.  —  Pour  la  mesure  du  A(D,  les  astres  ont  été  pointés  avec  deux  fils  mobiles  différents, 
dont  la  distance  est  1 9^61  p, 24. 

Position  de  V étoile. 


Nombre 

de 

comp. 

3-2 

3-4 
-5'i7',4o 


Date. 
1897. 


Si  moyenne       Réduct. 
Gr.      pour  1897,0.       au  jour. 


Etoile. 
Dec.  27      fl  1I58BD  — 7°      9      5.38.34,72 


Décl.  moy.        Rcduct. 
pour  1897,0.      au  jour. 


Autorité. 


h      m     s 


+-D,  II 


—7.20.22,4-     H-4,8      936  Weisseï,  V'. 


Position  apparente  de  la  planète.  (§)  189^  AY. 


Date. 
1897. 

Dec.  ^7 


Temps  moyen 
de  Paris. 

h       m      s 
II.    y.. 43 


Ascension  droite     Log.  facteur 
apparente.  parallaxe. 


Déclinaison  Log.  facteur     Nombre 

apparente.  parallaxe.      de  comp. 


h      m      s 
5.40.33,93 


2-,280/Z 


9  «  v 


o,865 


6-6 


Dates. 
1897. 


®  VATICANA. 


Si- 


•  .      T.  du  chron.    Lectures.        PI. — jfr. 

h       m      s  t       p 


Déclinaison. 
T.  du  chron.    Lectures.        PI.— •• 

h        m       «  *       P  tu 


Nombre 

de  Réfraction, 

comp. 


Ocl.28       a       0.45.12,4     5o.20,oo     -^6.36,33        0.44-49,0     5o.56,33     —6.47,32        ^-^  +0,01  — o,5 

Corr.curan.=  H-  2"27',o        d^  =  28*29^,83        fx*ph.(décl.)  =  -h  o',i37. 

A  o''47'"39',4,  t.  sid.  Paris  :        A.«  =-t- o'"26',43  s6c(î)o  ou  -+-o»27%26;       A(JO  =  — 6*47',^  ^-^  comp. 

()ct.29       a       0.54.19,1     3o.52,ï2     —0.43,02        0.54.36,7     39.40,17     —3.22,75         8-6  o,(K)  — o,3 

Gorr.chron.  = -H  a" 27', 8        rfo=  28^29»\93        HL*ph.(docI.)  = -f- o',i44. 

A  o''56'"46',9,  l.  sid.  Paris  :        An  =  — o'»2',87  sécCDo  ou   -o"2%96;        A(î)  =  — 3'23',i  8-6  comp. 


F.20 


OBSERVATIONS  DE  PETITES  PLANÈTES. 


Angle. 


Distance. 


Nombre 
de 
T.duchron.    Lecture.    T.  du  chron.       Lecture,   pointés,    m.      T.  sid.  Paris.         p. 


d. 


1897  Octobre  30. 


•  :  rtf  =  -23  BD  — 14". 

o  n      in      s  o 


MR. 

séc  CO, 


A(0. 


huis  o  h       m      8  Ip  o  hins  o  tp  »  i       t> 

23.58.-27,3     273,20     23. 58. 4*2, 8     53. 19,25     4.4       3,o  |    o.    i.ii,5       90,41     24.49,55     — 3o,o5     1-0.   3,:>. 
Corr.pend.  =  -H  a"28%7        Mouv*  diurne  =  92**,  80       ^0  =  ^-8*29^,70       f^obs,  = -+- o'',o35       Réfr.=  o%oo;  o',i3 


A  o"!*"!!*, 5,  t.  sid.  Paris  : 


Aj\ 


sécciDo 


=  — o"'3o%o5;         AjR  =  — o™3o%99;         ACÎ)  = -+- o' 3', 2        4-4  conip. 


Date. 

1897. 

Nov.  25 

25 


a 
a 


Positions  de  l'étoile. 


Dates. 

Si  moyenne 

Réduct. 

Décl.  moy. 

Réduct. 

1897. 

Étoile. 

Gr. 

pour  1897,0. 

au  jour. 

pour  1897,0. 

au  jour. 

Autorité. 

)ct.  28 

a  23  BD       i4". 

8 

h       m      » 

0 .  7 . 2 I , 6G 

4-4*48 

0         /        n 

—  14.10.   0,7 

-t-25,5 

8oWeisse,,0" 

•^9 

a  23BD  — l4^ 

8 

0 .   7 . 2 1 , 66 

4-4,48 

— 14.10.   0,7 

-H  2  5 , 5 

Id. 

3o 

a  2.3BD  — i4". 

8 

0 .  7 . 2 1 , 66 

4-4,48 

—  14.10.  0,7 

4-25,4 

Id. 

Positions  apparentes  de  la  planète  (w)    Vaticana. 


Dates. 

Temps  moyen 

.Vscension  droite 

Log.  facteur 

Déclinaison 

Lojç.  facteur 

Nom  bre 

1897. 

de  Paris. 
Il      m     « 

apparente. 

h      m      s 

parallaxe. 

apparente. 

0             /             H 

parallaxe. 

de  compi 

)ct.  28 

10.17.38 

0.    7.53,40 

2 ,  84 1  // 

—  14. 16.23,0 

0.895 

8-6 

29 

10.22.48 

0 .   7.23,18 

2,934// 

—  14.12.58,3 

o>94 

8-6 

3o 

9.23.26 

0 .   6 .  5  > ,  T) 

3,999" 

—  14.   9-32,1 

0,895 

8-4 

@i   1897  DL. 


A. 


it .      T.duchron.     Lectures. 


m      R 


Déclinaison. 


PI. — iç.  T.duchron.    Lectures. 


Il       m     8 


PI.-* 


Nombre 

de  Réfraction. 

cOmp. 


1-4 


2.47.34,3     39.   6,25     — 3.12,55         2.47.23,0     38.  4,75     -h2.53,95 
3.35.36,5    4o*2i,25     — 3.35,24        3. 36. 11, 3    37.15,00     -1-2.38,90        4-<) 


0,00     -f-o,i 

o ,  00      -f-O  ,  I 


Corr.chpon  =4- 2'"45", 7        ^0=  •>.8'29P,72        ,Uob».Cdccl.)  =  —  o',226. 
A  3"U'"2i',i,  t.  sid.  Paris  :       Ajk  =  —  o°'i3*,59  sécOOo  ou  —  o'"i3',98;       AcO  = -4- 2'46',6       8-10  coinp. 

Position  de  l'étoile. 


Date. 

1897. 


Étoile. 


Si  moyenne 
Gr.     pour  1897,0. 


h      m     s 

Nov.  25    a    54iBDh-i3"      9      3. 18.  9,60 


Réduct. 
au  jour. 


s 

),i8 


Décl.  moy. 
pour  1897,0. 


Réduct. 
au  jour. 


Autorité, 


1 3 .  28 . 1 4 , 4      -+-23 , 3      269  Weisse,  III". 


Position  apparente  de  la  planète  (^^   1897  DL. 


Date. 

1897. 

Temps  moyen 
de  Paris. 

Ascension  droite 
apparente. 

Log.  facteur 
parallaxe. 

Déclinaison 
apparente. 

Log.  facteur 
parallaxe. 

Nombre 
de  comp 

[OV.  25 

Il      m     s 
10.53. JO 

il       ru      s 
3.18.    0,80 

3,8o3/z 

-h  1 3 . 3 1 .  24 , 3 

0 ,  706 

8-10 

0    r 


OBSERVATIONS  METEOROLOGIQUES 


FAITES 


PENDANT  L'ANNÉE  1897, 


PAR  M.  GUÉNAIRE. 


Observations  de  Paris  y  1897,  H.  I 


^ 4*^ 


OBSERVATIONS  METEOROLOGIQUES 


FAITES 


PENDANT  L'ANNÉE  1897, 


PAR  M.  GUÉNAIRE. 


A  partir  du  i**^  janvier  1881,  les  observations  météorologiques  aux  anciens 
instruments  de  Bouvard  et  d'Arago,  dont  le  nombre  avait  déjà  été  réduit 
depuis  1878  par  les  nécessités  du  service  astronomique,  ont  été  remplacées  par 
l'enregistrement  continu  de  la  température  et  de  la  pression  barométrique. 

Les  enregistreurs  sont  ceux  de  M.  Redier,  à  thermomètre  bimétallique  zinc 
et  acier,  et  à  baromètre  à  mercure,  sur  les  feuilles  d'enregistrement;  l'intervalle 
de  vingt-quatre  heures  est  représentée  par  38o™™,  de  sorte  qu'il  est  facile  de 
déterminer  l'heure  qui  correspond  à  une  indication  donnée  de  la  courbe. 

Les  Tableaux  suivants  comprennent  : 

1®  La  hauteur  moyenne  de  la  journée;  cette  moyenne  est  obtenue  directe- 
ment par  la  mesure  de  l'aire  de  la  courbe  de  l'enregistreur,  faite  à  l'aide  d'un 
planimètre  d'Amsler; 

2®  La  température  moyenne  diurne,  déduite  de  la  même  façon  de  la  courbe 
de  l'enregistreur  ; 

3**  La  lecture  du  maximum  et  du  minimum  de  température  donnés  par  deux 
thermomètres  de  M.  Baudin.  Ces  thermomètres  sont  installés  à  l'extérieur  de  la 
môme  fenêtre  du  pavillon  météorologique,  devant  laquelle  se  trouve  le  thermo- 
mètre d'Arago  ; 

4**  La  moyenne  du  maximum  et  du  minimum  ainsi  obtenus; 

5^  La  quantité  d'eau  de  pluie  recueillie  dans  le  pluviomètre  de  la  cour  et  dans 
celui  de  la  terrasse  ; 

6**  La  direction  et  la  force  du  vent  à  midi;  la  direction  est  donnée  par  la 
girouette  établie  sur  la  tour  nord  de  l'Observatoire; 

7**  L'état  du  ciel  à  midi. 

En  outre,  au  bas  de  chacun  ce  ces  Tableaux,  on  a  inscrit  les  divers  maxima 
et  minima  des  courbes  du  thermomètre  et  du  baromètre,  avec  l'indication  des 
heures  où  ils  se  sont  produits.  A  certains  jours,  il  ne  s'est  manifesté  ni  maximum 


H.4  OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  1897. 

ni  minimum  :  la  marche  constamment  ascendante  de  la  courbe  est  indiquée  par 
la  lettre  G,  la  marche  descendante  par  la  lettre  D  (température  ou  pression 
croissante  ou  décroissante).  Ces  indications,  jointes  à  la  connaissance  de  l'aire 
de  la  courbe  ou  moyenne  diurne,  permettent  de  reconstituer  pour  chaque  jour, 
d'une  façon  suffisamment  exacte,  l'allure  de  la  courbe  enregistrée,  et  suppléent 
à  la  publication  de  ces  courbes  elles-mêmes.  Quand  l'enregistreur  Redier  n'a  pas 
donné  d'indication,  par  suite  de  mauvaise  marche,  on  a  complété  les  moyennes 
à  l'aide  des  maxima  et  minima  des  thermomètres  Baudin,  et  à  partir  du  21  juillet 
on  s'est  servi  d'un  thermomètre  enregistreur  Richard. 

r 

Janvier 3,54  Mai ii»57  Septembre...  14,62 

Février 6,96  Juin »7,4^  Octobre 12,24 

Mars 9,26  Juillet *9ï17  Novembre...  7,90 

Avril 9,i3  Août 'O^^i  Décembre...  4,43 

La  moyenne  annuelle  qui  se  déduit  de  ces  nombres  est  11^, 3o,  supérieure 
de  o**,  52  à  la  température  moyenne  10^,78  déduite  des  observations  faites  à 
l'Observatoire  de  1806  à  1870. 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  JANVIER  1897. 


H.5 


Eau  de  pluie 

ioar 

Bar.  enreglsirear. 

Tberm.  enreglitrear. 

Thermomètres 

Moyenne 

en  millimètres. 

Vent. 

dD 

Moy.  dédalte 

Moyenne  déduite 

■  ■ 

du 

v«^ — . 

^ 

mois. 

de  la  courbe. 

de  la  coorbe. 

à  min. 

à  raax. 

min.  et  max. 

Cour.   Terrasse. 

Direction.       Force. 

État  du  ciel. 

I 

mm 
767,20 

» 

0 
0,8 

0 
8,8 

4°  80 

]» 

» 

S 

Couvert. 

2 

68, 5o 

» 

0,5 

7,9 

4,20 

» 

• 

SE 

Nuageux. 

3 

65, i5 

u 

1,0 

8,0 

4,5o 

» 

1) 

SE 

Modéré. 

Nuageux. 

4 

» 

» 

2,0 

9,0 

5,5o 

>,95 

1,90 

SE 

Modéré. 

Nuageux. 

5 

» 

» 

1,8 

» 

» 

» 

l» 

SE 

Modéré. 

Nuageux. 

6 

5o,85 

» 

2,0 

8,5. 

5,25 

» 

» 

SE 

Modéré. 

Nuageux. 

7 

» 

» 

2,0 

8,8 

5,40 

4,5o 

4,40 

SE 

Faible. 

Nuageux. 

8 

46,70 

B 

4,2 

9»2 

6,70 

7,20 

6,5o 

SE 

Nuageux. 

9 

46, i5 

» 

3,8 

II  ,0 

7,40 

1,10 

1,10 

SE 

Nuageux. 

10 

45,90 

9 

4,5 

10,5 

7,5o 

» 

» 

SSE 

Couvert. 

11 

47,2a 

» 

4,4 

10,0 

7,20 

o 

» 

£ 

Couvert. 

12 

48,80 

» 

4,2 

9,9 

7,o5 

» 

D 

E 

Brouillard. 

i3 

49,45 

9 

2,4 

» 

» 

4,40 

3,85 

NE 

Brouillard. 

i4 

55,60 

» 

0,5 

6,5 

3,5o 

i,3o 

0,95 

'   NE 

ÂS8.  forl. 

Couvert. 

i5 

55,10 

» 

0,0 

7,6 

3,80 

9 

» 

0 

Ass.  fort. 

Couvert. 

i6 

5i,54 

» 

0,0 

7,8 

3,90 

» 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

«7 

54,60 

» 

—0,3 

8,0 

3,85 

» 

» 

NO 

Modéré. 

Couvert. 

i8 

57,75 

» 

0,0 

6,4 

3,20 

» 

» 

NO 

Modéré. 

Couvert. 

«9 

54,82 

• 

— 0,6 

5,6 

3,10 

» 

» 

N 

Modéré. 

Nuageux. 

20 

54,60 

» 

0,0 

3,5 

1,75 

» 

» 

N 

Modéré. 

Nuageux. 

21 

») 

» 

0,2 

4,0 

2,10 

0,40 

0,40 

E 

Modéré. 

Couvert. 

22 

38,90 

» 

—1,0 

3,4 

1,20 

3,o5 

3,00 

N 

Modéré. 

Couvert. 

23 

40,95 

» 

-3,2 

j» 

» 

» 

» 

N 

Modéré. 

Couvert. 

24 

49,10 

» 

-5,4 

2,5 

-1,45 

» 

» 

N 

Modéré. 

Nuageux. 

25 

50,90 

U 

-4,0 

2,8 

— 0,60 

0,80 

0,80 

SO 

Fort. 

Beau. 

26 

51,95 

9 

-3,4 

3,5 

o,o5 

D 

» 

SO 

Fort, 

Nuageux. 

27 

55,60 

» 

—3,5 

4,0 

0,25 

o,85 

0,45 

0 

Faible. 

Nuageux. 

28 

59,00 

)» 

0,0 

3,0 

i,5o 

» 

» 

s 

Modéré. 

Nuageux. 

^9 

55,65 

» 

—0,4 

3,4 

1 ,5o 

» 

» 

0 

ÂS8.  fort. 

Couvert. 

3o 

43,35 

» 

—0,2 

» 

» 

4,3o 

2,80 

0 

Modéré. 

Couvert. 

3i 

42,00 

1> 

0,0 

4,8 

2,40 

B 

» 

s 

Faible. 

Nuageux. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


h      m       mm 

b      m       mi 

1  c. 

h      m       mm 

7           9.00  751,00 

12 

9-45  749>7 

2 

9.3o  769,5 

8         10.00     46tO 

13 

a.i5    48,0 

3  D. 

ai. 00     48,0 

14 

ai.3o    57,5 

4  D. 

9  D. 

15  D. 

5  D. 

10  i3.3o          45,3 

16 

17.0    5o,o 

6 

31.    0      4Q|0 

il  G. 

17  C. 

h     m       mm 

18  11.00  759,0 

19  D. 

20  D. 

21  D. 

22  16. 3o    35,0 

23  C. 


24  C.       h     m       mm 

25  3. i5  753,0 

26  C. 

27  G. 

28  1 1 .  o    Go ,  o 

29  D. 


30  D.       h     m        mm 

31  3.40  738,2 
•j3.  o    46,0 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


Arrêt  du  thermomètre  enregistreur. 


11.6 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  FÉVRIER  1897 


Eau 

de  pluio 

Jonr 

har.  enregUtrear. 

Tlierm.  eore^istreur 

Thermomètre» 

Moyenne 

en  millimètres. 

Vent. 

da 

Mojr  déduite 

Moyenne  déduite 

— — ■ 

du 

— ^  -*     > 

mois. 

de  la  courbe. 

de  la  courbe. 

a  min. 

à  max. 

min.  et  max. 

Cour. 

Terrasse. 

Dlreolion.       Force. 

Ivlat  du  ciel. 

mm 

u 

0 

0 

0 

I 

742,26 

» 

0,5 

12,5 

6,5o 

20,20 

18,80 

S 

Ass.  fort. 

Couvert,  pluv. 

>. 

42, 5o 

» 

4,0 

14,0 

9,00 

5,00 

6,00 

sso 

Fort. 

Couvert. 

3 

50,93 

» 

8,^ 

11,3 

9,80 

» 

» 

so 

Modéré. 

Couvert. 

4 

55,20 

» 

5,0 

12,0 

8,5o 

» 

)) 

so 

Modéré. 

Couvert. 

5 

47,35 

M 

6,0 

11,8 

8,90 

1,95 

1,75 

so 

Modéré. 

Couvert. 

(i 

» 

l> 

6,4 

II  ,2 

8,80 

3,20 

3,10 

s 

Fort- 

Nuageux. 

7 

» 

U 

4,4 

)) 

» 

» 

» 

0 

Fort. 

Couvert. 

8 

64,32 

» 

» 

» 

» 

5, 10 

4,35 

9 

62, o5 

» 

» 

» 

n 

1 ,9.0 

0,70 

lO 

60,44 

» 

» 

» 

M 

0,90 

o,85 

II 

58,35 

n 

» 

» 

» 

5,60 

5,60 

vx 

58, 60 

» 

U 

» 

» 

6,00 

6,3o 

i3 

58,65 

» 

U 

10,6 

» 

0,70 

0,60 

i4 

.        >7,oo 

» 

1) 

10,3 

» 

» 

» 

sso 

Modéré. 

Couvert. 

i5 

63,55 

u 

0,8 

II  ,0 

9,5o 

o,3o 

o,3o 

i6 

^9,90 

» 

0,5 

9.6 

5,o5 

» 

» 

NE 

Nuageux. 

ï7 

«9,94 

2,00 

-3,5 

6,0 

I  ,25 

» 

» 

£ 

Brouillard. 

i8 

68,12 

4,55 

—  1,2 

6,0 

2,40 

» 

» 

ENE 

Brouillard. 

»9 

67,35 

6,3o 

1,2 

12,0 

6,60 

» 

» 

9 

Couvert. 

>Xi 

67,05 

5,25 

0,6 

10,8 

8,40 

» 

» 

S 

Couvert. 

9.r 

67,34 

5,00 

5,0 

11,0 

8,00 

» 

» 

0 

Ass.  fort, 

Couvert. 

-rx 

70,95 

5,40 

4,5 

i3,o 

8,75 

» 

» 

N 

Ass.  fort. 

Couvert. 

23 

71,42 

9,60 

7,5 

i3,4 

10,45 

u 

» 

NNO 

Ass.  fort. 

Couvert. 

24 

70,45 

6,80 

5,a 

i5,o 

10, 10 

» 

» 

S 

Ass.  fort. 

Très  nuageux 

2'J 

67,80 

7,85 

5,2 

i3,4 

9,3o 

» 

» 

S 

Ass.  fort. 

Très  nuageux 

P.6 

66, 5o 

12, 3o 

4,0 

» 

» 

M 

» 

SO 

Modéré. 

Très  nuageux 

27 

64,75 

9,25 

7,' 

16,2 

11,65 

» 

• 

SO 

Modéré. 

Très  nuageux 

28 

58, 60 

3,80 

2,0 

9,6 

3,80 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


1 


m 


i3.3o  ^Sû, 
33. 3o    4^, 


9.43 


2 

3  C. 

4  1:1. i5 


mm 
8 
o 
4o,o 


55,3 


h      m        mu 
ô  17.00     43»5 

6  M  » 

7  C. 

8  30. 3o  765,5 

9  I). 


10  D. 

11  D. 
12 

13 
14 


fa     m       m  m 
3.3o  757,8 
7.00     59,0 
D.3o    57,0 


15 

C. 

h      m 

mm 

16 

1 1 

.3o 

7' 

,3 

17 

n. 

18 

I). 

19 

D. 

20  D.       h     m        mm 

21  7.00  7^5,0 

22  C. 

23  C. 

24  9.00  771,5 


25  D. 

26  D. 

27  D. 

28  D. 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


h      m       0 

h      m       0 

h      m 

0 

Il      m 

0 

h      m       0 

h      m 

0 

17 

6.3o  — 5,0 

19 

5.45        1,2 

21 

3.00 

1,4 

23 

5.45 

4,« 

25 

6.3o  — 0,8 

27 

T.  00 
10.00  " 

3,8 

17.30      10,0 

I 4 . 00      12, 4 

1 0 .  3o 

9,6 

i4.3o 

i3,4 

12.00     16,0 

i3  ,0 

18 

i.oo  — 3,0 

20 

.5.l5         1,3 

00 

2.l5 

0,2 

24 

6.00 

i.o 

26 

7.00      4,6 
ij.io     ao,o 

28 

5.i5  - 

-2,0 

17.00       12,0 

i5.i5     10,1 

1^4.00 

11,8 

14.  i5 

i3,o 

16. 3o 

9.'' 

OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  MARS  1897. 


H.-- 


Eaud 

B  plaie 

Jour 

Bar.  «nreglstreur. 

Therm.  enregiatrear. 

Thermomètres 

Moyenne 

eo  millimètre». 

Vent. 

du 

Mor.  dédaite 

Moyenne  dédoite 

du 

>•-     i 

.^^^^^^■* 

^i^ 

>         ■— — 

uioU. 

d«  la  courbe. 

de  la  courbe. 

à  min. 

à  max. 

min.  et  max. 

Cour.    Terrai>se. 

Direction 

1.       Force. 

Eut  du  ciel. 

01m 

0 

0 

0 

0 

I 

750,92 

8,20 

2,6 

12,0 

7,3o 

1,40 

0,80 

0 

Âss.  fort. 

Très  nuageux. 

a 

51,75 

9,5o 

4,0 

10,8 

7,40 

» 

» 

so 

Ass.  fort. 

Très  nuageux. 

3 

9 

.    7,o3 

4,6 

10,6 

7,60 

7,60 

5,5o 

so 

Fort. 

Couvert. 

/ 
'* 

48, 3o 

5,68 

3,> 

tt 

» 

2,o5 

2,l5 

0 

Fort. 

Couvert. 

5 

43,45 

4,42 

a, 7 

8,a 

5,45 

2,80 

•> ,  10 

0 

Ass.  fort. 

Très  nuageux. 

6 

47,80 

4,61 

1,6 

9,3 

5,45 

4,20 

4,3o 

s 

Modéré. 

Très  nuageux. 

j 

54,80 

6,66 

'■,4 

» 

» 

)> 

» 

s 

Modéré. 

Couvert. 

8 

58,75 

i,i5 

0,0 

7,8 

3,90 

» 

» 

NO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

9 

59,90 

2,3o 

0,0 

9,5 

4,75 

» 

» 

s 

Modéré. 

Couvert. 

lO 

58,35 

9,69 

2,5 

10,0 

6,a5 

3,45 

3,20 

sso 

Modéré. 

Couvert . 

1 1 

» 

5,36 

3,0 

10,5 

6,75 

» 

» 

s 

Modéré. 

Couvert. 

12 

5o,42 

10,47 

2,8 

10,6 

6,70 

a, 45 

2,05 

s 

Modéré. 

Couvert. 

i3 

43,64 

4,75 

2,5 

1 1,0 

6,75 

4,60 

4,45 

s 

Modéré. 

Couvert . 

i4 

45,20 

6,3o 

2,6 

1 1,0 

6,80 

» 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

i5 

48,65 

9,53 

3,8 

Il  ,0 

■       7,40 

2f,40 

19,10 

0 

Ass.  fort. 

Couvert. 

i6 

48,65 

8,3o 

5,4 

14,2 

9,80 

1,20 

1,00 

so 

Ass.  fort. 

Couvert. 

17 

49,62 

l3,ï2 

7,0 

» 

» 

0,35 

0,20 

so 

Ass.  fort. 

Couvert. 

i8 

52, 5o 

13,07 

8,5 

i5,o 

11,75 

6,70 

6,3o 

sso 

Fort. 

Très  nuageux. 

19 

56,20 

10,47 

8,0 

i5,4 

11,70 

2,3o 

2,80 

so 

Fort. 

Couvert . 

•20 

60,40 

7,55 

7,5 

16,0 

11,75 

0 

» 

0 

Modéré . 

Couvert. 

•il 

60,95 

9,90 

7,2 

17,6 

12,40 

» 

» 

Faible. 

'l'X 

59,62 

10,47 

7,8 

» 

» 

0,60 

0,55 

Faible. 

•23 

» 

11,00 

8,0 

18,2 

i3,io 

» 

» 

s 

Beau. 

'>4 

56, 5o 

i5,oo 

8,8 

18,0 

î3,4o 

» 

» 

so 

Fort. 

Très  nuageux. 

25 

60,70 

16,20 

9,0 

17,4 

l3,20 

)) 

u 

0 

Modéré. 

Couvert. 

26 

57,05 

19,40 

9,6 

18,8 

14,20 

D 

» 

0 

Fort. 

Couvert. 

27 

53,90 

i5,oo 

8,8 

i5,o 

11,90 

» 

» 

0 

Fort. 

Couvert. 

28 

45,65 

» 

8,5 

22,0 

i5,25 

0 

» 

so 

Modéré. 

Très  nuageux. 

^9 

43,02 

8,5o 

6,5 

14,8 

10, 65 

1,70 

1,70 

NO 

Fort. 

Très  nuageux. 

3o 

45,45 

9,10 

6,0 

l3,2 

9,60 

» 

» 

ESE 

Faible. 

Couvert. 

3i 

43, 3o 

9,^0 

5,8 

l3,2 

9,5o 

0,60 

0,60 

0 

Ass.  fort. 

Couvert. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


1 

2 

3 
4 


h     m       mm 
6.3o  760,8 
xa.iS    52,0 


o.3o 
i3.oo 

5.00 
10. 3o 


46,4 

56,0 
38,0 
52,6 


5 

6  C. 

7  C. 

8  C. 
9 

10 


h     m        mm 
17.00  742,5 


10.00 
8.3o 


60,5 
56,8 


11 

12  D. 
13 
14 

15  C. 

16  C. 


h      m       mm 
9.3o  761,0 


8.20 
6.3o 


4i,8 
47,0 


17  C. 

18 

19 

20  C. 

21 

22 


m 


mm 


22.00  707,5 
«  -"     54,8 


6.00 

23. 5o 
22.00 


62,0 

56,2 


m 


Dim 


23  12.00  757,5 

24  4.45    54,8 

29 

30  D. 

25        12. i5    61,6 

31  D. 

26        21. 3o    53,0 

27        14. 3o    55,6 

28  D. 

4.00 


m        mm 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


h     m 

0 

h     m       0 

b      m 

0 

b      m 

0 

b      m 

0 

h      m 

u 

1 

0.45 

3,4 

6 

i3.4o     10,0 

12 

0.i5 

7,2 

17 

20. 3o 

20,0 

23 

6.i5 

4,0 

29 

6.00 

6,0 

• 

14. 3o 

i3,o 

7 

8.3o      1,0 

14.00 

16,0 

18 

13.45 

i4,6 

i5.oo 

18,0 

i5.3o 

i3,o 

9 

2à.5o 

11,5 

i5.3o     10,0 

13 

7.30  . 
i5.3o 

-0,8 

19.00 

24 

5.i5 

3,0 

30 

6.3o 

2,4 

3 

4.00 

8 

5.3o  — 4^0 

8,0 

19 

0.00 

2,0 

i4*3o 

27,0 
5,0 

i5.oo 

i5,8 

II.  3o 

4,4 

16.00      7,2 
5.3o  —0,0 

14 

7.20 

3,0 

i3.3o 

17,0 

25 

2.00 

31 

5.45 

5,6 

i3.3o 

9»*> 

9 

17.15 
8.45 

10,8 

20 

5.45 

0,6 

15.45 

28,0 

16.00 

i3,4 

4 

7.45 
17.00 

é.i5 

1,5 

i5.2o      9,4 

15 

7»o 

x5.20 

•4,6 

26 

6.00 

8,0 

10,5 

10 

2.    D         -7,0 

i4,45    x4,o 

20.00 

i3,4 

21 

6.20 

6,4 

16. 3o 

28,4 

5 

1,0 

16 

Q.l5 

10. 5o 

5,0 

i4.3o 

l5,2 

27 

6.00 

8,6 

i3.oo 

8,8 

11 

6.3o      0,0 

12,0 

22 

5.5o 

1,4 

i5.oo 

20,4 

6 

6.3o 

-2,0 

13.00      9,0 

17 

11.00 

8,6 

i5.3o 

20,0 

28 

6.00 

8,0 

H.  8 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  AVRIL  1897. 


■ 

Eau  de  pluie 

Joar 

Bar.enreKifltreiir 

Therm.  enregistreur. 

Thermomètres 

Moyenne 

en  millimètres. 

Vent. 

du 

Noj.  déduite 

Moyenne  déduite 



du 

'  ■ 

— ^-  ^ 

■^ 

mois. 

de  U  courbe. 

de  la  courbe' 

à  min. 

à  max. 

min.  et  max. 

Cour. 

Terrasse 

Direction.       Force. 

État  du  ciel. 

I 

mm 
731,70 

0 

10, 5o 

0 

7.5 

0 

11,5 

0 

9,5o 

16, 5o 

16, 3o 

0 

Modéré. 

Couvert. 

2 

46,25 

6,o5 

4,3 

10,6 

7,45 

1,10 

1,10 

NO 

Modéré. 

Couvert. 

3 

44,  o5 

8,5o 

3,0 

8,2 

5,60 

3,5o 

2,55 

ONO 

Modéré. 

Couvert. 

4 

40,40 

8,40 

2,0 

7,8 

4,90 

» 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

5 

54,00 

4,60 

2,4 

8,0 

5,20 

7,00 

6,5o 

0 

Modéré. 

Couvert. 

6 

48,65 

4,10 

3,0 

» 

» 

2,00 

i,4o 

0 

Faible. 

Couvert. 

50,90 

7,00 

2,0 

9,0 

5,5o 

3,65 

3,35 

0 

Modéré. 

Très  nuageux 

8 

55, 10 

4,5o 

2,0 

1 1,0 

6,5o 

2,80 

3,10 

0 

Très  nuageux. 

9 

59, i5 

5,70 

2,2 

12,6 

7,40 

» 

» 

0 

Couvert. 

lO 

» 

11,20 

2,0 

i3,8 

7,90 

2,60 

a, 45 

0 

Couvert. 

II 

59,15 

6,00 

3,5 

10,6 

7,o5 

B 

9 

0 

Modéré. 

Couvert. 

12 

52, 5o 

10,20 

3,0 

» 

» 

» 

» 

SO 

Modéré. 

Couvert. 

i3 

60,90 

3,5o 

3,0 

17,6 

10, 3o 

• 

» 

S 

Modéré. 

Couvert. 

i4 

56,35 

8,90 

4,2 

16,8 

10, 5o 

» 

» 

oso 

Ââs.  fort. 

Couvert. 

i5 

» 

8,5o 

5,0 

16,2 

10,60 

1,60 

1,55 

0 

Modéré. 

Très  nuageux 

i6 

64,80 

9,5o 

3,5 

14,4 

8,95 

» 

» 

s 

Faible. 

Couvert. 

17 

60,42 

11,60 

7,2 

14,8 

11,00 

0,90 

0,80 

0 

Âss.  fort. 

Couvert. 

i8 

57,38 

11,80 

8,6 

i5,o 

11,80 

» 

» 

0 

Âss.  fort. 

Très  nuageux 

19 

54,00 

9,10 

2,4 

17,0 

0,70 

2,20 

2,20 

0 

Modéré. 

Couvert. 

20 

48,35 

7,60 

4,0 

16,8 

10,40 

» 

» 

NO 

Ass.  fort. 

Couvert. 

21 

» 

9,5o 

1,0 

» 

» 

4,4o 

4,40 

NO 

Faible. 

Couvert. 

22 

» 

9,75 

3,8 

16,3 

10, o5 

3,60 

3,3o 

N 

Modéré. 

Couvert. 

23 

5i,5o 

10,00 

2,8 

16,6 

9,70 

» 

1» 

N 

Modéré. 

Couvert. 

24 

47,80 

12,00 

4,0 

14,8 

9,40 

» 

» 

NE 

Ass.  fort. 

Couvert. 

25 

49,90 

10, 5o 

5,0 

18,8 

11,90 

» 

» 

£ 

Ass.  fort. 

Couvert. 

26 

50,75 

14,20 

8,2 

20,2 

14,20 

11,45 

11,00 

SE 

Ass.  fort. 

Nuageux. 

27 

» 

jo,4o 

4,6 

20,6 

12,60 

4,70 

4,80 

S 

Faible. 

Nuageux. 

28 

» 

13,90 

8,8 

22,2 

1 5 ,  5o 

» 

» 

SO 

Faible. 

Très  nuageux 

^9 

59,45 

i5,io 

7,0 

20,8 

13,90 

» 

» 

0 

Faible. 

Nuageux. 

3o 

53,10 

II, 3o 

5,0 

» 

» 

6,25 

6,25 

ONO 

Faible. 

Nuageux. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


b     m       mm 

h      m       mm 

1          16. l5  729,2 

7 

o.3o  752,0 

2        20.45    Si ,5 

. 

9.00    5o,o 

3  D. 

8  C. 

4          2.45    33,0 

9  C. 

5        16.00    56,0 

10 

22.00    61,4 

6          8,i5    46,2 

11  D. 

12  D.      h     m        mm 

13  4.50  7^8,0 

14  C. 

15  23.00    66,5 

16  D. 

17  D. 


b    m  mm 

18  5.00  754,5 

22.00  60,0 

19  D. 

20  3.00  43,2 

21  C. 

22  20. 3o  5/|,o 


23  D. 

h      m       mm 

29 

24 

11.00  747 »0 

30 

25  C. 

26  C. 

27  C. 

28  C. 

b      m        mm 

10. 3o  760,5 
18. 3o    5i,o 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


ta      m 

0 

h      m       0 

h     m 

0 

h     m       0 

b     m 

0 

b      1 

1 

2.00 

il% 

6 

8.00        1,2 

11 

5.i5 

1,0 

16 

5.00  — 2,0 

21 

0.00 

1,0 

26 

2.00 

i3.i5 

2 I . 3o      7,0 
3.00      4iO 

14. 3o 

11,0 

14.30     17,0 
i.3o      5,8 

12. 3o 

18,0 

14. 3o 

2 

6.00 

3,0 

7 

12 

2.3o 

2,4 

17 

22 

4.45 

8,0 

27 

6.3o 

17.30 

9»o 

10. 3o    10,0 

i5.i5 

18,0 

17.30    17,4 
5.i5      8,2 

■ 

17.30 

5.i5 

11,5 

16.00 

3 

1 .3o 

2,0 

8 

3.^5  — 2,0 
13.45     11,0 

13 

i.3o 

0,6 

18 

23 

1,8 

28 

4.40 

i5.3o 

10,0 

14.45 

18,0 

14. 3o    10,4 
5.00  — 2,0 

i5.3o 

ï7»4 

4,0 

14.00 

4 

6.25 

5,8 

9 

6.i5  —4,2 

14 

2.3o 

1,8 

19 

24 

3.3o 

29 

4.00 

17.00 
4.00 

11,0 

i5.oo    i5,6 

i3.3o 

8,0 

14.45    18,4 

i3.oo 

18,0 

14. 3o 

5 

0,0 

10 

4.3o      8,0 

15 

5.3o 

2,0 

20 

7.45     4,0 
16.35     11,0 

25 

5.00 

3,0 

30 

6.45 

i5.oo 

9»2 

II. 3o     i5,o 

i4*oo 

i5,8 

16.00 

19. 0 

14.00 

20,0 

2,0 

>9,« 

4,8 

23,0 
23,0 

3,(> 
«9»« 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  MAI  1897. 


H..) 


Ean  de  plaie 

Jour 

Bar.eoregUirear. 

Therm.  enreeUireur. 

Thennomilres 

Moyenne 

en  milllmèlres. 

Vent. 

■ 

du 

Uor.  déduite 

Moyenne  dédulie 

,- — ^— ^ 

"*--^^^^"~  "« 

dtt 

'"^ -^^^^^^"^ 

moiH. 

de  la  eovrbe. 

de  la  courbe. 

i  min. 

à  niax. 

min.  etmax. 

Cour. 

Terrasse. 

Direction.       Force. 

Eut  du  ciel. 

mm 

0 

0 

0 

0 

• 

I 

753,65 

10, o5 

8,1 

22,0 

i5,o5 

9,«o 

9.20 

N 

Modéré. 

Très  nuageux. 

•>. 

55,20 

11,25 

7,5 

19,8 

i3,65 

u 

» 

NO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

'\ 

55,52 

i3,8o 

6,a 

19,6 

12,90 

» 

» 

NO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

4 

60,75 

9,45 

3,8 

l5,2 

9,5o 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

fi 

59,  4^ 

1  I  ,00 

1,6 

17,8 

9,70 

1) 

u 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

C) 

»  " 

6,00 

4,3 

10,4 

"  35 

1,40 

1,20 

0 

Modéré. 

Couvert. 

7 

» 

6,00 

1,2 

i4,8 

8,00 

» 

» 

0 

Modéré. 

fiOuverl. 

H 

61 ,5o 

1 1 ,9.0 

4,3 

i5,8 

10,00 

0,70 

0,70 

0 

Modéré. 

Couvert. 

9 

» 

i3,oo 

4,0 

16,2 

10, 10 

u 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

10 

58, 80 

14,60 

-i,4 

i5,r 

9»/^ 

-» 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

1 1 

52, 5o 

9)20 

5,6 

l5,2 

10,40 

1) 

M 

NO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

12 

56,42 

» 

4,0 

» 

» 

J» 

» 

NO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

i3 

60,95 

» 

a,3 

10,5 

6,40 

2,00 

1,80 

NNO 

Faible. 

Très  nuageux. 

i4 

63, 80 

9,10 

1,6 

i3,5 

8,55 

» 

» 

N 

Faible. 

Nuageux. 

i5 

62,50 

14,00 

4.0 

20,5 

12, 2J 

» 

» 

N 

Modéré. 

Nuageux. 

16 

55,65 

16,00 

8,5 

» 

D 

» 

» 

N 

Modéré. 

Nuageux. 

'7 

» 

i6,io 

10, a 

20,5 

r5,35 

» 

» 

N 

Modéré. 

Nuageux. 

i8 

» 

12, 00 

4,3 

22,0 

i3,io 

3,90 

3,60 

NO 

Modéré. 

Nuageux. 

»9 

» 

i3,25 

5,0 

20,2 

12,60 

7,60 

6,60 

NO 

Modéré. 

Nuageux. 

o.O 

» 

4,5o 

1,8 

» 

» 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

'>A 

» 

12, 40 

4,8 

20,8 

12,80 

0,45 

0,40 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

22 

» 

» 

5,6 

20,2 

12,90 

» 

M 

NO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

23 

» 

12, o5 

4,0 

» 

» 

M 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

a4 

» 

9,ïio 

4,2 

i5,8 

10,00 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

•25 

» 

10,90 

5,0 

17,2 

11 ,10 

0,40 

o,3o 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

26 

» 

12,80 

8,0 

]» 

» 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  .nuageux. 

27 

M 

11,80 

5,0 

19,6 

12, 3o 

» 

M 

0 

Modéré. 

Couvert. 

V.8 

M 

ii,5o 

7,0 

20,0 

i3,5o 

i,3o 

1  ,10 

SO 

Faible. 

Couvert. 

29 

u 

18,00 

4,0 

26,6 

i5,3o 

a 

» 

S 

Faible. 

(Couvert. 

3o 

)> 

i5,6o 

i,a 

D 

p 

0 

» 

s 

Faible. 

Couvert. 

3i 

» 

i3,oo 

3,2 

20,0 

11 ,6u 

2,60 

2,o5 

s 

Faible. 

Couvert. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


h     m       mm 

h     m       mm 

1  c. 

7              h      m       mm 

13  C. 

19  I). 

25         10. 3o  731,4 

31 

10. 5o  756,6 

2  C. 

8        i3.3o  762,0 

14  C.       h     m       mm 

20  1). 

'l^D, 

3  C.       h     m        mm 

9 

15          0.45  764,8 

21   D.       h      m       mm 

27        17.00    4i»o 

4        aa.oo  762,3 

10          i.oo    62,0 

16  D. 

22         16.00  747,0 

28  C. 

5        18.00    57,0 

Il          5.3o    49i5 

17  D. 

23  C. 

29        23. 3o    55,0 

G  C. 

12  C. 

18  D. 

24  C. 

30        17.00    53,0 

Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


b     m 

0 

b     m 

0 

5.3o 

5,0 

6 

10.00 

10,4 

i5.3o 

i5,o 

10.45 

^,4 

2.l5 

1,2 

i5.i5 

9'4 

i3.3o 

20,0 

7 

2.'30  • 

-2,0 

3.45 

3,0 

8.00 

12,4 

i5.oo 

23,8 

i3.oo 

6,0 

*x 

4.i5 

2,6 

14.45 

10,8 

13.45 

i5,o 

8 

2.3o 

3,2 

3.3o 

0,0 

14.00 

18,0 

14.30 

21 .6 

9 

6.00 

10,0 

6 

3.00 

i/* 

9.00 

i5,o 

9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

Observations  de  Paris,  1897. 


m 


0.43 
14.20 

.S.  45 
i4*3o 

3.3o 
16.45 

3.3o 
18.35 

')¥ 

14-4^ 

4.40 


0 

h     u 

1      0 

h     m 

0 

h     n      0 

10,4 

15 

i5.3o 

23,0 

21 

4.00 
14.30 

î,6 

27 

4 . 00      5,0 

18,2 

16 

4.00 

8,4 

20,0 

17.00  19,4 
3.00      2,6 

4.4 

16.00 

24,0 

22 

28 

2'1,0 

17 

2.3o 

14,0 

23 

3.45 

4,0 

II. i5     16,0 

6,4 

14.45 

21,0 

16.00 

20,0 

18.45      9,0 

11,8 

18 

3.20 

3,0 

24 

1.00 

2,0 

29 

i5.3o    27,0 

2,0 

i3.oo 

22,0 

16.00 

16,4 

30 

3.45      0,4 

9,1 

19 

5.00 

4,0 

25 

4.i5 

5,2 

i5.3o    27,0 

-0,6 

i3.3o 

21,0 

16.10 

16,6 

31 

7.00  2,8 
10.20    19,6 

16,6 

20 

7.30 

-1,0 

26 

4.45 

1,6 

3,5 

18. i5 

10,0 

12. 3o 

^4,4 

H.2 


H. 


lO 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  JUIN  1897. 


Eau  de  pluie 

Jour 

Bar.  enregistreur. 

Therm.  enreKisirear. 

Thermomètres 

Moyenne 

en  millimètres. 

Vent. 

du 

Muy.  déduite 

Moyenue  déduite 

du 

*^**"^^^^B— 

^— — . 

^.— '*^  ^^^^^ff^^^"""*** 

moU. 

de  la  courbe. 

de  la  courbe. 

à  min. 

à  mai. 

min.  etmax. 

CoQT.    Terrasse. 

Dlrectloi 

1.        Force. 

ÉttI  du  ciel. 

mm 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

14, o5 

8,8 

22,6 

15,70 

23 ,  3o 

19,60 

0 

Couvert. 

'1 

756, 5o 

12, 5o 

10,0 

27,0 

i8,5o 

10,  10 

10, 3o 

0 

Couvert. 

i 

56,55 

» 

12,0 

» 

» 

» 

» 

so 

Nuageux. 

4 

55 ,  20 

14, 3o 

i5,4 

24,0 

19,70 

» 

0 

SO    .' 

Couvert. 

5 

56, 5o 

18,00 

i5,o 

24,0 

19,50 

» 

}} 

NO 

A.  b.,  qq.  nuap. 

6 

58,64. 

17,25 

i3,8 

27,0 

20,40 

» 

» 

SO 

Couvert. 

1 

58, i5 

i5,oo 

11,2 

26,5 

18, 85 

» 

0 

0 

Très  nuageux. 

8 

55,40 

18,60 

i3,4 

24,0 

18,70 

0,90 

0,80 

0 

Couvert. 

9 

5i,55 

14,45 

14,0 

» 

» 

5,o5 

5,00 

0 

Très  nuageux. 

lo 

59,90 

12,70 

1 1 ,6 

20,0 

i5,8o 

6,20 

7,60 

0 

Ass.  fort. 

Très  nuagettx. 

1 1 

65,  i5 

10,00 

10,2 

21  ,5 

i5,85 

»    . 

» 

0 

Faible. 

Couvert . 

12 

64,60 

9 

11,8 

22,8 

17,30 

» 

» 

0 

Faible. 

Nuageux. 

i3 

» 

i5,5o 

10,1 

26,0 

18,20 

» 

n 

u 

Modéré. 

Beau. 

i4 

» 

17,10 

n  ,6 

23,4 

i8,5o 

» 

» 

0 

Modéré. 

A.  b.,  qq.  nuag 

i5 

60,40 

15,90 

10,2 

n 

» 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

i() 

54,40 

16, 5o 

12,0 

24,0 

18,00 

9 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

ï7 

56, 20 

0 

9, a 

21  ,0 

i5,io 

0,1 5 

0,  i5 

NO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

i8 

50,75 

f3, 10 

10,8 

»9,3 

i5,o5 

0,60 

o,4o 

oso 

Modéré. 

Couvert,  pluv. 

«9 

55,65 

18,60 

11,6 

18,0 

14,80 

14,60 

14,75 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

'20 

53,80 

16,80 

8,6 

18,8 

13,70 

» 

0 

SO 

Modéré. 

Couvert. 

21 

60,75 

17,00 

12,7 

22,2 

»7,45 

6,4o 

5.90 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

22 

62,05 

19,50 

6,8 

B 

» 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

23 

57,00 

{') 

17,0 

26,2 

21 ,60 

» 

1) 

E 

A.  b.,  qq.  nua^ 

'^l 

» 

>) 

17,0 

3o,9 

23,95 

» 

» 

SE 

A.  b.,  qq.  nuag. 

25 

» 

» 

17,2 

3o,o 

23,60 

1 ,60 

','ô 

S 

A.  beau,  nuag. 

9.6 

54,70 

» 

16,8 

3o,3 

23,55 

» 

» 

S 

Nuageux. 

^7 

» 

)> 

18,6 

27,5 

23,  o5 

» 

ff 

SO 

.; 

Très  nuageux. 

28 

56,  o5 

» 

16,0 

» 

» 

0,75 

o,65 

SO 

Couvert. 

^9 

56,35 

» 

18,0 

26,3 

22, i5 

17,40 

17,40 

0 

Couvert. 

3o 

56, 3o 

D 

17,2 

25,8 

21 ,5o 

3,10 

3,20 

0 

Couvert. 

Minima  et  maxinxa  du  baromètre  enregistreur. 


1  c. 

7  D. 

2  C. 

b    m       mm 

8  D. 

b    m        mm 

3 

II . i5  ^58,0 

9 

1.45  748,6 

4 

18. i5    55,0 

10  C. 

5  C. 

11 

10. 3o    65,8 

6 

12.45    59,4 

12  D 

13 
14 
15 
16 
17 
18 


h     m       mm 

9.30  761,6 

1 7 . 5o     53 , o 

31.45     57,6 

16. 5o    4^/1 


b     m       mm 

19  17.40  758,8 

20  13.00    02,0 

21  C. 

22  11.00    62,8 

23  D. 

24  » 


25  D.      h     n       mm 

26  17.50  753,6 

27  C 

28  8.3o    5i,o 
17.45    5'», a 

29  C. 


h      m       mm 

30         9.30  757,0 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


b     m 

0 

h 

1 

5.3o 

8,6 

6 

7.00 

12. 3o 

22,0 

16.45 

0 

7.15 

10,0 

7 

4.45 

12. 3o 

i5,o 

i3.i5 

3 

» 

8 

5.00 

4 

5.3o 

9»4 

16. i5 

i5.3o 

19,2 

9 

•7. 20 
14. 3o 

0 

6.00 

8,0 

I  '1 .  3o 

28,0 

16.00 

m 


0 

h      m 

0 

h      m 

0 

b     m      0 

7»5 

9 

17.35 
3.3o 

17,2 

14 

Q.3o 
4.00 

26,2 

19 

4.3o 

11,8 

24 

28,0 

10 

6,0 

15 

5,8 

i3.4o 
4.^0 

a5,i 

25 

10,4 

14.00 

i5.oo 

26,0 

20 

i4,o 

26 

î^Q'^ 

11 

2.45 

0,0 

16 

4.00 

'^  6 

i3.i5 

'9,6 

27 

II  ,0 

l4'00 

2^,0 

i3.oo 

28,0 

21 

5.00 

8,0 

28 

25,0 

12 

» 

17 

4.00 

0,0 

i5.oo 

26,0 

29 

10,2 

13 

4.3o 

5,0 

18. 3o 

i5,8 

22 

3.3o 

l'ijO 

30 

20,2 

14.00 

26,0 

18 

5.3o 

"  G 

ié',6 

i5.oo 

23,0 

10,2 

14 

4.3o 

8,0 

18.10 

23 

(1)  Mauvaise  marche  du  thermomètre  enregistreur. 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  -  JUILLET  1897. 


H.  Il 


Eau  déploie 

Joaf 

Bar  enr«irUtreur. 

Therm.  enregistreur. 

Tb«rmomètrei 

Moyenne 

en  millimètres. 

Vent. 

du 

Hoy.  dédDite 

Noyeone  dèdaile     ^ 

■     ■ 

du 

.-     ■  , 

^— - — , 

1, 

■  - — - 

mois. 

de  la  courbe. 

de  la  courbe.         a 

min. 

a  ma\. 

min.eimax. 

Cour.    Terraftse. 

Direction 

Force. 

eut  dn  ciel 

mm 

0 

0 

0 

0 

1 

754,40 

»                      1 

16,4 

24,6 

20, 5o 

I  I  ,  20 

10,10 

0 

Couvert. 

•>. 

57,35 

19,60                1 

7,0 

22,8 

«9,90 

o,5o 

0,45 

0 

Couvert. 

3 

37,80 

18,90                1 

6,4 

22,6 

19, 5o 

» 

V 

oso 

Couvert. 

4 

» 

16,00                1 

3,a 

23,0 

18,10 

» 

» 

s 

Faible. 

Très  nuageux. 

5 

u 

iG,3o             1 

I  ,0 

» 

» 

u 

» 

sso 

Nuageux. 

(> 

-,3,90 

V                         1 

■1,6 

23,0 

17,80 

^ 

» 

so 

Modéré. 

Nuageux . 

7 

M 

»                   1 

4,6 

« 

» 

1,65 

1,55 

s 

Modéré. 

Nuageux. 

8 

» 

»                     1 

3,6 

23,0 

18, 3o 

» 

» 

s 

Ass.  fort. 

Très  nuageux. 

9 

W 

»                      1 

4,4 

24,3 

19,35 

» 

» 

0 

Faible. 

Très  nuageux. 

10 

»• 

»                   l 

4,6 

2{,0 

19,30 

i> 

» 

0 

Faible. 

Nuageux. 

II 

» 

»                     1 

[4,3 

i> 

9 

» 

f 

NE 

Faible. 

A.  b.,  qq.  nuaj? 

l'i 

» 

»                   1 

4, a 

25,0 

19,60 

» 

» 

NE 

Faible. 

A.  beau,  nuag. 

l'i 

» 

21,70         1 

17.4 

26,2 

21,80 

» 

» 

N 

Faible: 

Très  nuageux. 

i4 

]» 

0                              1 

6,8 

25,6 

21 ,20 

» 

» 

NE 

Faible. 

Assez  beau. 

i5 

» 

»                     1 

6,4 

25,8 

21, 10 

» 

» 

E 

Faible. 

Beau. 

iG 

» 

>»                   1 

6,8 

24,8 

20,80 

u 

» 

E 

Faible. 

Assez  beau. 

»; 

» 

>                   1 

16,6 

26,0 

2f  ,3o 

» 

» 

SE 

Faible. 

Nuageux. 

i8 

1» 

20,80 

16,8 

» 

» 

ft 

» 

S 

Faible. 

Nuageux. 

»9 

» 

21  ,00 

16,4 

26,2 

21  ,3o 

» 

j» 

S 

Faible. 

Très  nuageux. 

.>.o 

» 

20,00 

16,0 

25,8 

20,90 

» 

» 

s 

Faible. 

Couvert. 

^1 

» 

16, 85 

16,4 

22,8 

19,60 

4,85 

5,o5 

s 

Faible. 

Couvert. 

•À'À 

U 

17,21         ] 

l5,6 

22,4 

19,00 

6,80 

6,40 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

2.3 

» 

16,10            ] 

4,C 

0.4,2 

«9,40 

)) 

» 

'SE 

Modéré. 

Beau. 

i4 

» 

20,99         1 

14,5 

26,6 

20,55 

M 

0 

ESE 

Modéré. 

Beau. 

2-5 

» 

20,90 

18,0 

» 

» 

» 

)} 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

9.6 

» 

19,20 

'4,7 

25,4 

20,  o5 

D 

» 

S 

Modéré. 

Couvert. 

27 

» 

17,50         1 

i5,o 

21,8 

18,40 

5,20 

5,10 

SO 

Modéré. 

Très  nuageux. 

28 

» 

18,00 

l5,2 

20,8 

18,00 

3,20 

3,35 

0 

Modéré. 

Couvert. 

29 

l> 

18, o5 

i3,8 

20,2 

17,00 

1,80 

1,70 

'    0 

Modéré. 

Couvert. 

3o 

63, 80 

20, 2  5 

17,2 

23,6 

20, 4o 

tt 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

3i 

59,60 

17,35 

|3,4 

23,6 

19,50 

« 

1» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


V 
2  C. 


b      m        mm 
4.3o  753,6 


3  C. 
4 


b      m       mm 

b      m       mm 

5 

9.00  760,0 

29 

•J2.3o  765,4 

6 

19. i5    5i,8 

30  D. 


31  D. 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


h     m 

0 

h     m 

0 

h      m 

0 

b       m 

0 

b    m       0 

1 

h      m 

0 

5 

13.45 

33,6 

18 

i5.5 

a5,2 

22 

18.00 

32,0 

26 

i5.00 

23,0 

29 

l/j.O.       31,5 

4.00     17,5 
13. 00     3^,0 

0 

j.3o 

17.-^ 

6 

i3.3o 

30,4 

19 

4.10 

16,4 

23 

4. 10 

l5,0 

27 

3.3o 

i5,o 

30 

1 0 .  5p 

'ja,o 

7 

1. 15 

10,0 

13.25 

35,6 

j8.00 

32,5 

10. 5o 

ïg,5 

3 

4 . 1 5 

i5,8 

12 

16.00 

34,6 

20 

3.45 

16.0 

24 

5.00 

i5,5 

11.00 

10,0 

31 

3.00    i5,4 

16. 3o 

32,0 

13 

5.00 

17^4 

36,0 

ii.3o 

34,0 

17.00 

36,6 

i3.3o 

20,0 

14. 3o     19,3 

4 

3.iî5 

13,0 

i5.i5 

21 

6.00 

i(),6 

25 

18,4 

28 

3.10 

14.4 

iH.OO 

30,0 

17 

16.0. 

36,6 

l4-20 

33,0 

i4*3o 

35,0 

13.00 

31, 0 

5 

:» .  3o 

10,0 

18 

5.45 

16,4 

00 

5.00 

16,0 

26 

5.i5 

i5,4 

29 

4.00 

i4,6 

L'enregistreur  Richard  remplace  Tenregistreur  Redier  à  |>artir  du  21. 
Le  baromètre  enregistreur  est  en  réparation. 


11.12 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  AOUT  1897. 


Eau  de  pluie 

Jour 

Bar.  «nregUtrenr. 

Therm.  eornlstreur. 

Thermomètret 

Moyenne 

en  millimètre*. 

Vent. 

du 

MOT.  déduite 

Moyenne  déduite 

■■■■'   ' 

'    ■■     ^ 

dn 

-  ^  i^^^^^"*^'^ 

— ^     llll 

moU. 

d«  la  coarbe. 

de  la  courbe.        à  min. 

à  max. 

min. et  max. 

Cour. 

TerrasM. 

Direction.    Force 

eut  du  ciel. 

mm 

o 

0 

0 

0 

1 

17,40                I 

2,2 

22,2 

17,20 

)) 

» 

NO 

Faible. 

Couvert. 

a 

» 

20 , 5o            I 

5,8 

» 

» 

t) 

D 

0 

Faible. 

Très  nuageux. 

3 

758,35 

25,28            j 

5,4 

28,0 

22,70 

» 

0 

£ 

Âss.  beau,  ouag. 

4 

57, 3o 

26,20            ] 

t9i? 

28,8 

2{,o5 

» 

» 

£ 

Ass.  beau,  nuag 

32,  5o 

26,59            J 

16,6 

28,8 

22  ,  70 

» 

» 

6 

53,85 

23, 4i            1 

'7,5 

28,8- 

23,  i5 

» 

V 

7 

55,65 

22 , 85             1 

17,0 

3o,6 

28,80 

)> 

» 

SO 

Faible. 

Très  nuageux. 

8 

5o,o5 

18,9a             1 

[6,8 

» 

» 

» 

)) 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

9 

53, 5o 

22,00             1 

5,2 

23,6 

>9,4o 

23,80 

21  ,00 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

lu 

» 

2  r , 20            1 

4,0 

24,0 

19,00 

» 

i 

0 

Très  nuageux. 

1 1 

55, 4o 

21,20            ] 

l5,2 

24,2 

19,70 

0 

» 

0 

12 

58, 3o 

17,40            1 

5,0 

25, 0 

20,00 

0,45 

0,40 

0 

Très  nuageux. 

\S 

58,65 

18,41            1 

i3,8 

'^a,9 

18,35 

» 

» 

s 

Faible. 

Couvert. 

i4 

56, 5o 

19,25            1 

14,2 

24,2 

19,20 

» 

» 

s 

Couvert. 

i) 

5i  ,ao 

19,2»                 ] 

i5,4 

» 

» 

j» 

» 

SO 

Très  nuageux . 

i() 

54,10 

18,90 

r5,7 

25,7 

20,70 

9,3o 

9,l5o 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

>7 

» 

17, <o             1 

12,8 

23, 0 

17,90 

» 

» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

i8 

)) 

20,28            1 

i3,o 

23,8 

18,40 

0,35 

o,3o 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. . 

19 

» 

17.40         1 

[3,6 

22,8 

18,20 

» 

1» 

0 

Modéré. 

Très  nuageux. 

20 

») 

16,54       « 

a, 4 

20,6 

16, 5o 

» 

9 

0 

Modéré. 

Couvert. 

>.\ 

» 

17,40 

10,8 

20,2 

1 5 ,  5o 

11 ,20 

10,00 

0 

Modéré. 

Couvert. 

XI 

52,25 

17,40         1 

^1,4 

20,5 

15,95 

0 

» 

oso 

Âss.  forl. 

Couvert. 

xZ 

52,75 

16,10           1 

[2,3 

20,4 

16,35 

4,3o 

4 ,  40 

SO 

Ass.  fort. 

Couvert. 

aï 

5l  ,20 

i5,5o            1 

12,2 

20,3 

16,25 

1 ,25 

1,20 

0 

Ass.  fort. 

Couvert . 

•ji  ) 

5o,7o 

i5,5o            1 

2,2 

20,2 

16,20 

5,45 

5,o5 

0 

Modéré. 

Couvert. 

'>X> 

52,25 

1 5 ,  5o            1 

[2,4 

20,0 

1 6 ,  20 

1 1 ,00 

10, 5o 

0 

Modéré. 

Couvert. 

a; 

53, 3o 

18,41             1 

12,8 

» 

i 

9,90 

9,5o 

0 

Modéré. 

Couvert. 

3t8 

56,10 

18,41             ] 

14, -2 

22,4 

j8,3o 

» 

» 

s 

Modéré. 

^9 

55, 6o 

17,40 

i3,5 

ao,2 

16, 85 

» 

» 

s 

Modéré. 

3o 

52 ,  5o 

18,20 

i5,o 

22,2 

18,60 

» 

» 

s 

Modéré. 

3i 

53, 8o 

18, 5o 

i5,o 

23,0 

19,00 

» 

» 

s 

Ass.  fort. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


l 
0 

3 

4  D. 

5  16.00    5o,8 

6  C. 


h    m        mm 
9.00  759,2 


7 

8 

9  C. 
!0  C. 
11 
12 


b    m        mm 
10. 3o  756,8 
i3.oo     48 yO 


11.00 
23.45 


56, 
60 


i 


13  D. 

14  D.       b     m      mm 

15  23.00  748,4 

16  21. i5    57,6 

17  D. 
18 


19 

20  b     m       mm 

21  17.10  750,2 

22  C. 

23  22. i5    53,2 

24  D. 


25 

20 

27  C. 

28  C. 
29 


4.00  74q.o 
10. 3o  53,0 
20.45    5o,6 


9.5o    56,6 


30  D.       h    m       uw 

31  4*3o  751,0 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


h     m 

0 

h     m 

0 

h     m 

0 

1 

3.00 

i3,o 

6 

16. 3o 

a4»7 

12 

4.3o 

]5,6 

17 

16. 5o 

20,4 

7 

5.00 

\li 

]2.3o 

21 ,6 

18 

0 

3.00 

16,0 

16.00 

13 

4.00 

14,5 

iT.So 
4.3o 

25,0 

8 

3.3o 

17,6 

i4>3o 

22,5 

19 

3 

16,0 

16. 3o 

22,0 

14 

5.00 

i5,3 

16.00 

27,5 

9 

i.3o 

16,0 

iA.5o 
4.  t5 

24,0 

20 

4 

6.00 

20,0 

iS.oo 

28,0 

15 

16,0 

16.00 

28,8 

10 

5.00 

«4i7 

12.00 

25,0 

21 

5 

5.00 

21.0 

16.00 

23,8 

16 

6.00 

16,0 

i3.5o 

3o,'4 

11 

5.00 

16,7 

14.00 

21,8 

22 

6 

5.55 

18,0 

14.00 

25,0 

17 

5.20 

«3,7 

h     m 

0 

b     m 

0 

b     m 

u 

i5.oo 

22,8 

23 

6.3o 

l4,2 

28 

i3.3o 

32,2 

1.20 

i6,A 

1^.00 
b.3o 

18,0 

29 

7.00 
10. 00 

l3,5 

12. i5 

23,4 

24 

i3,o 

23,0 

6.00 

14,5 

i3.3o 

20,0 

30 

3.20 

i5,3 

16.00 

20,3 

25 

6.00 

14,0 

10.00 

21,5 

6.00 

11,5 

i3.3o 

ï9»5 
i3,7 

31 

3.00 

16,0 

9.30 

18,0 

26 

4.3o 

10.00 

21 ,0 

8.00 

17,0 

ID.OO 

18,0 

16.35 

21,2 

27 

Q.IO 

14.00 

17,0 

6.20 

i3,3 

21,6 

i5.3o 

20,3 

28 

6.35 

i5,4 

OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  SEPTEMBRE  1897. 


H.i3 


Eau  de  pluie 

Jour 

Bar.  enregUtreor. 

Tbern  .enregistreur. 

Tliermométres             Moyenne 

en  mllllmétrea. 

Vent. 

Ua 

Hoy.  déduite 

Moyenne  déduite 

>    ■■■  ■ 

du 

•      1 

^*»-^^^^**  '-> 

^ 

m 

mois. 

de  la  courbe. 

de  la  courbe. 

à  min. 

a  max.        mln.etmax. 

Cour.    Terraaie. 

Direction.       Force. 

État  dn  cieK 

mm 

0 

0 

0 

0 

1 

754, 

05 

i> 

i5,4 

w 

0 

0,80 

0,70 

Faible. 

•>. 

» 

» 

» 

12,0 

22,2            1 

7,10 

» 

0 

so 

Faible. 

Très  nuageux. 

3 

52, 

80 

» 

10,0 

20,0            1 

i5,oo 

» 

» 

so 

Faible. 

4 

591 

-•5 

0 

9,» 

20,0           1 

4,90 

7,00 

6,75 

0 

Faible. 

5 

61. 

,10 

» 

8,5 

"7,7         J 

[3, 10 

» 

t 

s 

Modéré. 

Couvert . 

G 

54,70 

» 

i3,o 

17,3         1 

i5,i5 

3,3o 

3,60 

so 

Faible. 

Couvert. 

7 

56, 

5o 

i5,o4 

11,4 

18,6         1 

5,00 

i5,5o 

15,90 

0 

Très  nuageux. 

8 

56, 

,00 

i5,5o 

11,4 

i3,5         I 

12,45 

0 

9 

0 

Couvert. 

9 

53 

,40 

i3,65 

17,0 

18,2   •     1 

17,60 

2,o5 

1,85 

N 

Faible. 

lO 

'^9 

,i5 

14,67 

7,8 

i5,8         1 

[2,80 

1» 

0 

NE 

Faible. 

Ass.  b.,qq.nuag. 

II 

62 

,20 

i3,65 

9,0 

18,2 

9,60 

» 

0 

NE 

Faible. 

Beau. 

12 

C4, 

,3o 

i3,65 

8,8 

17,8         1 

[3,3o 

0 

0 

NE 

Faible. 

Beau. 

i3 

66, 

,75 

14,25 

10,5 

18,0 

i4,i»5 

0 

» 

NE 

Faible. 

Beau. 

i4 

64,80 

i3,5o 

10,0 

»7,7 

i3,85 

1» 

n 

NE 

• 

Beau. 

i5 

62 

,00 

i3,65 

11,6 

17,6 

[4,60 

» 

n 

NE 

Très  nuageux. 

i6 

58 

,80 

i3,65 

11,6 

17, a 

14,40 

» 

» 

SO 

Couvert. 

>7 

52 

,95 

i3,6j 

11,2 

16,8         1 

14,00 

o,5o 

0,45 

0 

Nuageux. 

i8 

4C 

,20 

10, 65 

11,0 

i3,i 

I2,05 

» 

» 

0 

Couvert. 

19 

5o 

,40 

8,60 

6,8 

i3,8         1 

10, 3o 

» 

» 

NKO 

Nuageux. 

'20 

53 

,o5 

8,90 

4,5 

i4,i 

9,^0 

6,80 

6,3o 

0 

Nuageux. 

•n 

53 

,35 

12,10 

9,8 

16,6 

l3,20 

)) 

» 

0 

Faible. 

Couvert. 

22 

55 

r90 

12,50 

10,6 

i5,9 

i3,25 

» 

» 

0 

Couvert. 

•>.3 

55 

,>û 

16,20 

11,8 

20,2        1 

16,00 

» 

» 

SO 

Couvert. 

24 

59,45 

19,02 

14,2 

20,6        1 

7,20 

9 

» 

SSO 

Couvert. 

25 

63 

,o5 

17,15 

i3,i 

20,8 

16,95 

» 

» 

S 

Couvert. 

26 

62 

,00 

18,60 

12,1 

24,1 

18,10 

0 

e 

s 

Beau. 

'^■7 

62 

,5o 

16,80 

«4,9 

'9,8 

17,35 

» 

» 

SO 

Couvert. 

28 

58 

,95 

17,85 

14,4 

20,9 

17,65 

0 

v 

so 

Couvert. 

^9 

57 

,00 

17,35 

ia,4 

21,3 

16, 85 

» 

» 

so 

Nuageux . 

3o 

5o 

i9o 

18, 25 

14,5 

20,5        1 

17, 5o 

0,90 

0,70 

so 

Couvert. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur» 


h     m       mm 

h     m       mm 

1           3.30  756,6 

6         18. 5o  753,5 

0 

7        23. 5o     57,4 

.3  C. 

8  D. 

4        2a. j5    63,0 

9          4*3o    52,0 

5  D. 

10  C. 

il  C. 
12  C. 
13 

14  D. 

15  D. 


b     m       mm 
7.00  766,8 


16  D. 

21 

17  D.       b     m       mm 

22 

18        i5.3o  745,2 

23 

19  C. 

24  C. 

20        21. 3o    54,4 

25 

h      m       mm 
i3.3o  752,8 
10.00    5^,8 
3.00    5o,4 

12.00    64,0 


b     m       mm 

26  18. 3o  761,0 

27  10. 3o    6a, 6 

28  D. 

29  D. 

30  17.50    '19,8 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


b     m 

0 

b      m 

t     0 

ta      m 

0 

b      m      0 

1 

8 

22.00 

14,4 

13 

7.30 
IJ.OO 

11,5 

18 

6.00 

10,7 

22 

22. 3o     11,6 

0 

9 

3.00 

1.5,2 

17,0 

0.00 

.1.   ù 

i3,o 

23 

14. 3o  19,7 
22.00     i4i8 

3 

7.00 

15.00 

i4,o 

li 

5.5o 

10,0 

19 

6,8 

4 

17,0 

6.3o 

16,5 

12.35 

12,5 

24 

i3.5o    20,0 

ô 

10 

6.00 

9,0 

15 

II  ,3 

20 

6.00 

4,4 

25 

6.00     i3,6 

6 

ta     m      0 

x6.oo 

16,5 

14.00 

16,5 

16.00 

12,8 

14.00    20,5 

7 

2 .  00     12,6 

11 

6.i5 

10,0 

16 

2.00 

11,6 

22.00 

9,6 

«4,7 

10,5 

26 

5.3o     12,0 

i4-oo     i8|3 

14 '20 

6.i5 

18,5 

17.00 
6.00 

16,8 

21 

12.40 

i5.io    23,0 

8 

5.3o     12,3 

12 

10,0 

17 

11,0 

22 

4.3o 

27 

T. 00  i4,o 
14.30    19,6 

16.00     16,7 

16. 5o 

18,0 

14.00 

21,0 

12.20 

«i,5 

28 
29 
30 


10. < 


h     m 

,00 

.00 

6.00 

i5.oo 

3.00 

12.00 


i5,6 
16, (I 
i3,3 
21,4 
i5,5 
21,0 


H.i4 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  OCTOBRE  1897. 


Jour 

do 

nof». 

Bar.  enr«fffltreur. 
Moy.  déduite 
d«  i«  OfMirbe. 

Therm.  enregistreur. 

Moyenne  déduite 

de  la  courbe. 

Tltek-momètrea 
à  min.       a  max. 

Moyenne 

du 

min.etmai. 

Eau  de  pluie 
en  mllllmètreii. 

Cour.   Terrasse. 

Venl. 
Direction.       Force. 

Eut  di  eiel. 

I 

mm 

754, i5 

14,80 

0 
11,1 

0 
17,3 

0 
14,20 

7,40 

7,40 

N 

Couv.,  brumeux 

•i 

59,60 

»7^9o 

i3, 1 

16,7 

«4,90 

» 

» 

NNE 

Couvert. 

3 

61, 5o 

12,90 

8,9 

i4,8 

11,85 

» 

» 

0 

Très  nuageux. 

4 

63, 00 

12, l5 

8,6 

14,5 

11,55 

0,2.î 

0,20 

0 

Couvert. 

5 

63,  o5 

9,70 

6,5 

11,6 

9,o5 

0.60 

i 

0,60 

NE 

Très  nuageux. 

6 

64,60 

7,00 

9,6 

6,i5 

u 

» 

NE 

fieau. 

7 

65,75 

7,40 

2,3 

9,8 

6.o5 

1> 

» 

ENE 

Beau. 

8 

64,25 

6,3o 

0,6 

10,4 

5^50 

u 

» 

0 

Brouillard. 

9 

60,90 

II, i5 

2,6 

i3, 1 

/  ,0  * 

2,10 

1 ,5o 

0 

Couvert. 

lO 

61, 5o 

11,40 

6,5 

i4,o 

10,25 

» 

» 

S 

Couvert. 

II 

59,40 

18, i5 

9,7 

i5,o 

12,35 

» 

a 

0 

Couvert- 

12 

56,25 

12,15 

9,8 

14,5 

12, i5 

0,80 

0,60 

s 

Modéré. 

Couvert. 

i3 

54,72 

10,00 

9,6 

14,4 

12,00 

» 

» 

0 

Modéré. 

Couvert. 

i4 

» 

13,70 

4,2 

19,0 

1 1,60 

0,55 

0,55 

SE 

A.  b.  qq.  nuages 

i5 

52, 5o 

15,75 

9,8 

)> 

» 

» 

» 

so 

Ass. 

fort. 

Très  nuageux 

i6 

56,95 

16,75 

9,8 

20 , 2 

i5,oo 

» 

»> 

sso 

Ass. 

fort. 

Très  nuageux. 

>7 

59,90 

14,10 

7,4 

19,8 

i3,6o 

» 

» 

SSE 

Beau. 

i8 

60,70 

i5,3o 

8,5 

20,8 

14, 65 

» 

» 

SSE 

Très  nuageux. 

ï9 

62,25 

16,10 

9,5 

19,8 

i4,65 

» 

» 

S 

Couvert. 

20 

65, 60 

l5,20 

9,2 

«9,5 

14,35 

» 

» 

21 

66,40 

12,00 

8,6 

18,5 

i3,5> 

» 

u 

22 

» 

» 

7,0 

i5,6 

11, 3o 

» 

» 

NE 

Couvert. 

i3 

58, 10 

» 

7,0 

14,0 

10, 5o 

» 

» 

N 

Faible. 

Couvert. 

24 

59,40 

n 

6,6 

i3,6 

10,10 

]» 

u 

E 

Beau. 

25 

60,45 

» 

5,2 

l5,2 

10,20 

» 

» 

«6 

63, 80 

12,  l5 

5,0 

17,0 

1 1,00 

• 

» 

SE 

Nuageux. 

27 

64,85 

11,25 

4,8 

l5,2 

10,00 

» 

B 

N 

Très  nuageux. 

9.8 

63, 3o 

If  ,i5 

3,8 

16,2 

10,00 

u 

» 

E 

Nuageux. 

îi9 

61, 5o 

10, 5o 

3,2 

i5,3 

9»25 

» 

» 

ESE 

Beau. 

3o 

61 ,55 

II  ,00 

4,3 

i5,o 

9,6  > 

» 

» 

Beau. 

3i 

62,80 

ïi,5o 

4,0 

u 

» 

V 

» 

SE 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


il      m        nim 

1   C.      h      m        mm 

7        11.00  766,5 

2        32. 5o  761,6 

8  1). 

3         i3.i5    6<),6 

9          8.00    5q,8 

4          32. f 5     6^,0 

10          9.3o    6i|,5 

5        i5. i5    62,0 

Il  D. 

6  C. 

12  D. 

13  D. 

14  D. 
15 

16  C. 

17  C. 

18  C. 


m 


mm 


17.50  747,0 


19  C. 

20  C.       h     m       mm 

21  q.OO  767,0 

22  D.    ^        '   ^ 

23  i5.i5    57,2 

24  C. 


25  C. 

26  C.       h     m       mm 

27  10. /|0  765,0 

28  D. 

29  14. 5o    60,6 

30  10. i5    62,2 


31  C. 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


h      n 

1     0 

il      m 

0 

Il      m 

0 

Il     m 

0 

0 

h 

1 

3.3o 

12,0 

6 

6.i5 

4,0 

11 

3.10 

10,7 
i5,6 

16 

I.OO 

i4,5 

21 

.r.4 

27 

14. 3o 

14.00 

1T,6 

14,0 

14.00 
o.iS 

10,0 

10.00 

i3.oo 

»9>o 

28 

8,00 

22.40 

7 

3,8 

12 

5.00 

11,0 

17 

5.i5 

»9'5 

22 

» 

i5.3o 

14.00 

21,8 

i5.oo 

Il  ,0 

16.00 

i3,3 

ID.OO 

23 

» 

29 

T. 00 

li.OO 

3 

6.3o 

io?4 

i5,4 

8 

6.00 

î,3 

13 

6.i5 

6,0 

18 

6.5o 

10,6 

24 

» 

23. 3o 

i5.oo 

10,3 

i5.oo 

14,0 

20,0 

25 

»    12,0 

30 

T. 00 
iS.oo 

4 

5.00 

10,0 

22. i5 

kl 

14 

6.00 

9»o 

19 

i3,o 

i6''oo"*  16,0 

i5.oo 

i4,3 

9 

i2.3o 

i5.oo 

18,4 

i3,6 

26 

7.00       6,T 

16.00       ITjO 

7.00         0,5 

31 

7.00 
14.00 

5 

3.00 

:4 

10 

4.00 

8,5 

15 

5.10 

11,0 

20 

16.00 

12,0 

i3,i5 

i4,3 

iS.oo 

20,5 

16,8 

27 

o 
16,0 

5,5 
16,8 

5,0 
16,0 

6,0 
16, n 

.i:î 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  NOVEMBRE  1897. 


H.i5 


Eau  de  ploie 

Jour 

lisr.enregrlslreur. 

Therm.  enresistrear. 

Thermomètres 

Uoyenne 

en  millimètres. 

Vent. 

da 

M  07.  déduite 

Moyenne  déduite 

• 

■ 

du 

•  '^.  ^^^^"*^* 

,__ 

Il— — > 

moU. 

de  la  coarbe. 
mm 

de  la  courbe. 
0 

à  min. 
0 

à  max. 
0 

min.  et  mai. 
0 

Cour. 

Terrasise. 

Dlrectio 

n.       Force. 

État  du  ciel. 

I 

762,80 

9,85 

6,4 

l3,2     . 

9,80 

» 

,> 

E 

Faible. 

Assez  beau. 

9. 

59,1 3 

6,40 

2,8 

10,6 

6,70 

0 

» 

ENE 

Beau. 

3 

58,85 

6,60 

3,0 

14,0 

8,5o 

)) 

» 

N 

Beau. 

4 

59,60 

5,10 

0,0 

8,0 

4,00 

» 

» 

N 

Beau,  brumeux. 

5 

63,32 

3,65 

0,0 

» 

» 

» 

» 

NE 

Nuageux. 

(> 

62,45 

5,70 

1,5 

10,8 

6,i5 

» 

» 

N 

Modéré. 

Très  nuageux. 

7 

58,59 

8,90        - 

1,6 

ir,3 

4,85 

» 

u 

N 

Couvert. 

8 

60,45 

12,45 

5,8 

» 

» 

4,40 

3,65 

N 

Couv.,  brumeux. 

9 

62,75 

II, i5 

9,2 

i3,8 

1 1 ,5o 

D 

» 

S 

Couvert. 

10 

61,45 

7,90 

5,0 

12,2 

8,60 

» 

0 

S 

Nuageux. 

1 1 

62,50 

10, i5 

3,2 

14,2 

8,70 

» 

u 

S 

Beau. 

12 

60,  i5 

10,70 

5,0 

i4,o 

9,^>o 

1) 

» 

s 

Beau,  qq.  nuag. 

i3 

54, 5o 

i3,3o 

7,0 

16,4 

11,70 

» 

» 

SE 

Faible. 

A.  beau,  nuag. 

i{ 

49,32 

»7,95 

8,0 

» 

» 

» 

» 

S 

Couvert. 

i5 

55,10 

i3,5o 

8,0 

18,0 

i3,oo 

n 

)) 

S 

Couvert. 

i6 

64,60 

9,75 

7,0 

» 

» 

» 

» 

SE 

Couvert. 

»7 

-     63, 80 

9,5o 

6,3 

10,6 

8,45 

i> 

» 

S 

Couvert,  brouill. 

i8 

63, 5o 

l  I,  iO 

6,2 

»7,o 

1 1 ,60 

Ù 

» 

S 

Nuageux. 

'9 

67,70 

9,65 

8,8 

l5,2 

12,00 

» 

S 

Couvert. 

9.0 

7ïw2 

9,83 

4,/ 

9,8 

7,25 

» 

» 

SE 

Couvert. 

XI 

72,76 

1 1 ,00 

4,6 

10,4 

7,5o 

» 

» 

ESE 

Beau. 

'À2. 

7«,7i 

5 , 2 

11,8 

8,5o 

» 

» 

E 

Brumeux. 

5l3 

» 

4,5o 

6,0 

11,8 

8,90 

0 

0 

E 

Brouillard. 

24 

» 

2,75 

«,7 

4,2 

2 ,  45 

o 

m 

SE 

Brouillard. 

25 

» 

2,20 

1,0 

4,5 

2,75 

» 

» 

SE 

Couv.,  brumeux. 

26 

» 

—  0,75        — 

3,5 

4,0 

0,25 

» 

» 

S 

•■ 

Couvert. 

27 

u 

o,85         — 

2,8 

3,5 

0,35 

» 

» 

S 

Couver^.  . 

98 

» 

5,60 

0,4 

9,4 

4,5o 

» 

» 

OSO 

Couvert. 

29 

» 

5,90 

3,2 

8,2 

5,70 

6,5o 

0 ,  90 

0 

Couvert. 

3o 

V 

4,00        — 

0,7 

8,6 

3,9'5 

u 

0 

0 

Couvert. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


h      m      mm 

1  I .3o  763,8 

2  D. 

3  D. 

4  3.i5    58,0 

5  21. 3o  763,8 


m 


mm 


6  D.      h 

7  20.45  758,2 

8  C. 

9  13.40    63,3 
10        i5.oo    60,6 


h     m       mm 

11  10. 3o  763,2 

12  D. 

13  D. 

14  17.50    48,0 

15  C. 


h     m       mm 

b      m       mm 

16        i3.i5  765,6 

21          11. i5  7y3,5 

17  D. 

22  D. 

18          3.5o    63,6 

23 

19  C. 

24 

20  C. 

25 

26 
27 
28 
29 
30 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


Il      m 

0 

h     m 

0 

1 

7.3o 

6,7 

6 

14.00 

10,0 

1 2 .  00 

i3,o 

7 

6.00 

5,5 

0 

1^ 

6.00 

2,8 

i5.oo 

12,3 

14.00 

10,0 

8 

4.00 

10,4 

a 

6.00 

3,0 

16.00 

«4,5 

14.00 

10,2 

9 

8.3o 

10,3 

4 

6.00 

2,2 

14. 5o 

12,0 

i4.o5 

8,0 

10 

6.00 

4,9 

5 

6.10 

0,3 

iS.oo 

11,0 

16. 5o 

7»o 

U 

7.00 
10.00 

5,3 

6 

2.00 

1,4 

i5,o 

12 
13 

14 

15 
16 


b  m 
11 .  3o 
i3.oo 
23. 3o 

i.oo 

<i.oo 
i3.oo 

6.00 
i3.oo 

7.00 
10.00 

6.00 


0 

b     m 

0 

b     m 

0 

6,7 

16 

10.00 

II  ,3 

21 

T. 00 
10. 3o 

9,0 

0,0 

23. 00 

8,0 

]3,o 

17 

i5.oo 

11,0 

22 

6.00 

5,5 

10,0 

18 

7.00 
i3.4o 

6,2 

lA.OO 

4.00 

10,0 

9.4 

16,6 

16,0 

23 

2,5 

19 

6.00 

8,, 

10,0 

12.00 

6,5 

9,8 

i5.3o 

24 

12,00 

1,2 

18,1 

20 

2.00 

9^5 

25 

i5.oo 

-n 

11,0 

l4'00 

11,0 

26 

6.00  ■ 

16,0 

18. 5o 

9,6 

i5.oo 

1,0 

8,2 

23.00 

27 

2.00 

—  2,5 

27 
28 

29 

30 


b  m 
i5.oo 
5.00 

2X.OO 

4.00 
13. 00 

7.00 
i5.oo 


o 

3,2 

2,0 

9,2 

3,9 

7,9 
1,0 

7,0 


Arrêt  du  baromètre  enregistreur. 


H.i6 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES.  —  DÉCEMBRE  1897. 


Joar 

du 

noi». 

Bar.  mrefflHtrevr. 

N07.  dédaiie 

«te  la  courbe. 

Tberm.  enresistrear 

Noyeooe  déduite 

de  la  courbe. 

Thermomètre» 
à  min.       à  max. 

lioyenDe 

du 

miD.etmax. 

Eau  de  pluie 
en  mllllmèlrea. 

Cour.    Terrasse. 

Veni. 
Direction.       Force. 

Eut  du  ciel 

1 

mn 

9 

0 
7,00 

0 
— 0,6 

0 
8,2 

0 
3,80 

7,00 

7,25 

S 

(k)uvert. 

'K 

» 

3,5o 

0,8 

5,2 

3,00 

0,80 

0,70 

so 

Couvert. 

3 

9 

2,5o 

0,8 

5,0 

2,90 

» 

» 

so 

Couvert. 

^ 

» 

0,25 

—  2,5 

1,6 

—0,45 

0 

» 

s 

Couvert* 

5 

» 

1,85 

0,0 

2,6 

i,3o 

u 

» 

s 

Couvert. 

6 

» 

3,25 

0,6 

4,2 

2,40 

u 

» 

s 

Couvert. 

y 

» 

^,95 

1,0 

II  ,0 

6,00 

i,4o 

1,20 

s 

Faible. 

Brumeux. 

H 

» 

» 

3,5 

10,5 

7,00 

5,5o 

5,10 

0 

Â8S.  fort. 

Couvert,  bruni 

9 

» 

» 

1,0 

]0,2 

5,60 

0,75 

o,85 

s 

Ass.  fort. 

Couvert. 

lO 

»> 

u 

0,8 

10, 0 

5,40 

» 

» 

s 

Faible. 

Couvert. 

i  1 

n 

» 

1,4 

10,0 

5,70 

ïi,9o 

Il  ,5o 

so 

Ass.  fort* 

Couvert. 

V?. 

» 

» 

2,8 

12,7 

u 

0 

so 

Ass.  fort. 

Couvert. 

i3 

» 

B 

5,5 

11,2 

8,35 

7,00 

5,90 

s 

Ass.  fort. 

Couvert. 

i4 

» 

6,4o 

6,0 

11,2 

8,60 

0,35 

o,3o 

s 

Faible. 

Couvert. 

iS 

u 

10,00 

6,0 

I{,2 

10,10 

7,4o 

7,00 

s 

Couvert. 

i6 

» 

10, o5 

5,8 

12,2 

9,00 

u 

» 

s 

Très  nuageux. 

>7 
i8 

» 

8,85 
6,5o 

4,2 
2,6 

11,6 
11,0 

7,90 
6,80 

SE 

Ass.  fort. 

Beau. 
Brouillard. 

«9 

» 

5  '■'5 

1,0 

8,0 

4,5o 

0,60 

0,60 

NE 

Brouillard. 

ao 

i) 

4,00 

» 

» 

» 

9 

»' 

NE 

Beau. 

9.1 

u 

1,35 

-1,0 

4,6 

1,80 

» 

» 

NE 

Beau. 

a>. 

» 

o,3o 

2,0 

3,2 

0,60 

» 

» 

E 

Beau. 

•i3 

)) 

o,5o 

—2,7 

3,0 

o,i5 

V 

u 

E 

Beau. 

24 

M 

0,25 

-2,5 

2,6 

o,o5 

» 

M 

E 

Beau. 

•>.5 

» 

— o,5o 

-2,8 

1,0 

—0,40 

U 

» 

SE 

Beau. 

'2G 

» 

—2,80 

—6,3 

-0,8 

—3,55 

» 

» 

SSE 

Brumeux. 

?-7 

» 

1,95 

-5,6 

5,2 

—0,20 

» 

» 

S 

Beau. 

•i8 

n 

4,5o 

—0,4 

7,4 

3,5o 

U 

» 

S 

Couvert. 

^9 

» 

7,S5 

3,0 

9,0 

6,00 

1,20 

i,i5 

S 

Couvert. 

3o 

)» 

7,60 

4,2 

7,6 

5,90 

1,60 

1,10 

SO 

Couvert. 

il 

)> 

7,5o 

5,0 

8,5 

6,75 

» 

» 

s 

Couvert. 

Minima  et  maxima  du  baromètre  enregistreur. 


Le  baromètre  enregistreur  est  en  réparation. 


Minima  et  maxima  du  thermomètre  enregistreur. 


1 

h    m 
8.00 

0 
6,0 

6 

b    m 
7.00 

IJ.OO 
I.OO 

0 
î,3 

jS.oo 
i.3o 

8,0 

2,0 

7 

4,î 

a, a 

3  D. 

4 

17.00 
6.00  - 

5,0 
-1,5 

13 
14 

11.00 

i5.oo 

7.00 

3.2 

11,3 
2,0 

i4-i5 

2,0 

la.oo 

10,8 

5 

I.OO 

16.50 

3,0 

15 

2.00 
i3.oo 

9»o 

Il  ,0 

16 
17 
18 
19 
20  D. 


b  m 

I.OO 

l4'00 

T. 00 

14.00 
8.00 

i5.oo 
7.00 

14.00 


o 

12,8 
6,0 

"'7 

3,D 

9,'*» 
2,5 

9,0 


b  m 


21 

8.00 

17.00 
8.00 

22 

14. 3o 

23 

6.40 

i5.oo 

24 

6.3o 

16.00 

25 

8.00 

o 
0,5 
2,2 

1,8 
2 


-'A 


2,^ 

2,3 

2,0 


25 
26 

27 

28 

29 


^b    m       0 

b    m 

n 

i5.oo      1,0 

30 

4.00 

6,7 

8,i 

8.00  —4,8 

i5.oo 

18.00  -—0,8 

31 

8.00 

6,.î 

6.00  — 3,0 

i5.oo 

8,5 

12, 00  — 0,9 

o.oû      2,0 

14.00      7,0 
2.00      0,7 

i4'0o     10,0 

OBSERVATIONS  PLUVIOMÉTRIQUES.  H.  17 


QUANTITÉ  D'EAU  TOMBEE  PENDANT  L'ANNÉE  1897 

(en  millimètres). 


un 


Mois.  Cour.  Terrasse. 

Janvier 29 ,85  26 ,  i5 

Février 5o,i5  48,35 

Mars 63, 40  56, 80 

Avril 74>î*5  71, o5 

Mai 29,45  26,95 

Juin 90, i5  87,20 

Juillet 35,20  33,70 

Août 77îOo  71,95 

Septembre 36,85  36,25 

Octobre i'î7o  10, 85 

'^                                                                                    Novembre 10,90  9,85 

Décembre 45, 5o  42,65 

Totaux 554 ,40  5ai  ,75 


iQOO*^ 


Observations  de  Paris,  1897.  H. 3 
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